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48 

8 

77 

18 

IS 

2 

497 

0 

0 

1  9 

0 

.07 

-  2.3S 

.05 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

CBNOGA  PBRK  PIERCE  COL 

77.8 

37.1 

57 

5 

92 

17 

24 

3* 

235 

2 

0 

1  2 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHULB  VISTB 

65 . 3 

44.4 

54 

9 

2  . 3 

79 

22* 

32 

2 

317 

0 

0 

1 

0 

T 

-   I  .64 

T 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLBREHONT  POMONA  COL 

70  .0 

4  1-1 

55 

5 

3  .6 

85 

1 7 

28 

1 

289 

0 

0 

3 

0 

.00 

-  3  .35 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CORONB 

75  -5 

35  .9 

56 

2 

3  -6 

90 

1  7 

23 

3 

276 

1 

0 

1  1 

0 

.00 

-  2  .37 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CULVER  CITr 

73.5 

45.6 

60 

1 

4.8 

90 

17 

37 

3 

168 

1 

0 

0 

0 

.00 

-  2.97 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CUTBMBCB 

54  .6H 

29  .2 

41 

9ri 

2.6 

65 

19* 

1  3 

2 

701 

0 

1 

23 

0 

.08 

-  S.Sl 

.08 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

DRY  CBNTON  RESERVOIR 

70  .5 

34  .  1 

52 

3 

82 

30* 

I  9 

2 

390 

0 

0 

IS 

0 

.00 

-  2  .39 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL   CAPITAN  DAM 

74  . 1 

39  .3 

55 

7 

2  . 3 

90 

1 8 

29 

2 

256 

1 

0 

3 

D 

.04 

-  2  .66 

.04 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

ELSINORE 

ESCONDIDO 

73.5 

38.5 

56 

0 

4.4 

90 

16 

25 

2 

277 

1 

0 

5 

D 

.00 

-  2.64 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FONTANB  KAISER 

75.6 

46. S 

61 

1 

86 

17 

33 

2 

133 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

D 

0 

0 

0 

GILLESPIE  FIELD 

73.5 

37  .3 

55 

4 

87 

1  7 

24 

2 

294 

0 

0 

10 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HENSHAH  DAM 

64  .3 

27  . 1 

45 

7 

76 

31 

1  4 

2 

591 

0 

0 

26 

0 

T 

-  4.23 

T 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

IDTLLHILD  FIRE  DEPT 

58  .7 

30  . 3 

44 

5 

71 

1  8 

1  3 

2 

627 

0 

0 

20 

G 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

JUL IBN  HTNOLB 

60.3 

39. 1 

49 

7 

7! 

18* 

20 

2 

469 

0 

G 

1  1 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAGUNA  BEACH 

70.8fl 

38. on 

54 

4n 

I  -8 

65 

20 

28 

5. 

330 

0 

0 

S 

0 

.00 

-  2.28 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LA  MESA 

73.8 

44  . 7 

59 

3 

5  . 4 

89 

17* 

32 

2 

193 

0 

0 

I 

0 

T 

-  2.23 

T 

22* 

T 

0 

0 

0 

0 

LOMPOC 

70  .4 

36  -9 

53 

7 

64 

17 

2S 

2. 

343 

0 

0 

7 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

D 

0 

LONO  BEACH  WSO  AP 

75  . 1 

45  .  1 

60 

I 

5-9 

91 

16 

34 

2 

1  77 

2 

0 

0 

0 

.00 

-  2  .26 

.00 

.0 

0 

0 

D 

0 

LOS  ANGELES  WSO  AP  R 

72.6 

47.4 

50 

0 

5.5 

68 

17. 

36 

2 

176 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  2.S2 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  ANGELES  CIVIC  CIR  R 

72  .5 

46.2 

59 

4 

2.7 

87 

17 

34 

2 

190 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  3.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MT  WILSON  2 

57  .9 

41-1 

49 

5 

7  .0 

69 

17 

2  1 

1 

475 

0 

0 

5 

0 

.00 

-  6  .35 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEH  CUTAMA  FIRE  STB 

63  .6M 

24  .6M 

44 

1 M 

79 

31 

4 

1 0 

639 

0 

0 

27 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEWPORT  BEACH  HBRBOR 

66  .0 

44.7 

55 

4 

1  •  4 

64 

20 

34 

3 

294 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  2.09 

.00 

.0 

0 

0 

Q 

0 

OCEANSIDE 

69. 5M 

43  .  Itl 

56 

4M 

84 

21  * 

32 

2 

268 

0 

0 

1 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OJBI 

75. 5M 

34  .8 

55 

2» 

4.2 

90 

17. 

24 

2 

302 

2 

0 

12 

0 

.00 

-   4  .63 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OXNARD 

72-5 

43  .7 

58 

1 

4  .  3 

86 

18 

34 

1 

229 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  3.13 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALOMBR  MT  OBSERVATORY 

53  .9 

36  •  8 

45 

4 

2  -  3 

55 

18* 

I  6 

3* 

60 1 

0 

I 

6 

0 

.00 

-  4  .85 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PASADENA 

74  .2 

43  .4 

58 

8 

4  .6 

86 

18* 

34 

3« 

200 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  4.01 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

POMONA  CAL  POLY 

72.3 

40.5 

56 

4 

5.6 

88 

18* 

26 

2 

270 

0 

0 

3 

0 

.00 

-  3.39 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RRMONA  F IRE  OEPT 

73.2 

39.0 

56 

1 

89 

17 

24 

2 

283 

0 

0 

8 

0 

T 

T 

22« 

.0 

0 

0 

0 

0 

REOLRNDS 

73  .7 

37  -  3 

55 

5 

4  -0 

87 

1  7 

25 

2 

285 

0 

0 

6 

0 

.00 

-  2.32 

.  00 

.0 

0 

Q 

Q 

0 

RIVERSIDE  FIRE  STB  3 

73  . 3 

38  ■  7 

56 

0 

3  .9 

68 

17 

26 

3* 

279 

0 

0 

5 

0 

■  00 

-   1  .61 

.  DO 

.0 

0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STB  R 

73  . 4 

4  1.3 

57 

4 

69 

1 6 

30 

3. 

241 

0 

0 

3 

0 

.00 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SBN  BERNBRDINO  CO  HOSP 

75.3 

39.4 

57 

4 

5.4 

69 

17 

28 

3. 

236 

0 

0 

3 

0 

.00 

-   3.1  1 

.00 

.0 

Q 

0 

0 

0 

SBNOBERG  WSO  //R 

55. 6M 

40 .4n 

48 

OM 

7.8 

519 

0 

0 

0 

.00 

-2.15 

.00 

.0 

Q 

0 

0 

0 

SBN  DIEGO  HSO  BP  R 

69  .9 

47  -8 

56 

9 

3  .7 

86 

16 

37 

2 

1  96 

0 

0 

0 

0 

T 

-   1  .68 

T 

22 

.0 

0 

0 

Q 

0 

SBN  GBBRIEL  FIRF  SEPT 

76  .3 

39  -  9 

88 

1 

4  •  1 

90 

17 

28 

2 

216 

1 

0 

4 

0 

.00 

-  3  .79 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SBN  JRCINTO 

74  .4 

32  .7 

53 

5 

4  . 3 

89 

17 

18 

2 

348 

0 

0 

16 

0 

.00 

-  2  .00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SBN  NICOLBS  island 

SBNTA  ANA  FIRE  STATION 

77  .SM 

44  .9n 

61 

2M 

7.0 

92 

16 

34 

3 

142 

2 

0 

0 

0 

.00 

2.63 

.00 

.0 

Q 

0 

0 

0 

SBNTA  BBRBBRA 

69  ■  7 

41.6 

55 

8 

2  .6 

84 

1  7 

34 

2 

28  I 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  3  .94 

•  00 

.0 

0 

0 

Q 

0 

SANTB  BBRBBRB  FBB  BP 

67  .6 

34  .2 

50 

9 

.  7 

6 1 

28* 

25 

1 

429 

0 

0 

1  1 

0 

.00 

-  3.47 

.00 

.0 

0 

Q 

Q 

Q 

SANTA  MBRIB  HSO  BP  R 

70  .5 

34  .5 

52 

5 

2  -0 

66 

1 6 

20 

2 

38 1 

0 

0 

10 

0 

T 

-  2.25 

T 

9 

.0 

0 

0 

Q 

Q 

SBNTB  MONICB  PIER 

69.9 

48.6 

59 

3 

3.8 

64 

21 

40 

3 

186 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  2.52 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SBNTB  PAULA 

73. 9M 

39. 5M 

56 

7n 

90 

17. 

29 

13 

300 

2 

0 

7 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SUN  CITY 

72  .2 

28  .8 

50 

5 

86 

1  7 

1  4 

2 

440 

0 

0 

21 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

Q 

0 

TORRANCE 

72.5 

44  .7 

56 

6 

4  .4 

69 

16 

31 

3 

21  1 

0 

0 

1 

0 

.00 

-  2.74 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TUJUNGA 

70.0 

44  .2 

57 

.  1 

83 

16 

30 

2. 

253 

0 

0 

3 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

74.1 

38.3 

56 

2 

3.2 

90 

17 

29 

2 

276 

1 

0 

4 

0 

.00 

-  2.40 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TMITCHELL  OBM 

74  .9M 

38.  3M 

56 

.6n 

90 

16 

25 

3 

259 

1 

0 

0 

.01 

.01 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

UCLA 

71  .4 

51  .8 

61 

6 

4  .7 

67 

17. 

40 

2. 

163 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  3.65 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

UPLAND  3  N 

70.3 

41  .5 

55 

.9 

84 

17 

30 

3. 

263 

0 

0 

3 

0 

.00 

-  4  .08 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VISTR  2  NNE 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STnilON  fiND  DIVISIONAL  DATA  californir 


TEMPERATURE 
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0 

0 

0 
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° 
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TORBfl  LlNOn 

75 

42 

■  6 

59 

4  .9 

9  I 

1  7* 

26 

2 1 1 

2 

0 

3 

0 

.00 

2  .89 

.00 

- 

DI V  IS  ION 

S4 

3  -6 

■       ■  ■ 

SOUTHEAST  DESERT 

BBS  INS  0? 

BAKER 

0 
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16 

0 

nn 

0 

BPRSTQH 

64 

9 

28 

46 

75 

17 

1  3 

559 

0 

0 

20 

0 

■ 

63 

00 

"0 

0 

BEAUMONT   1  E 

65 

.2 

40 

.8 

53 

0 

5.1 

77 

17 

21 

2 

0 

0 

5 

0 

.00 

'  2.84 

.00 

.0 

0 

0 

0 

BISHOP  MSO  AP  R 

59 

.9 

20 

- 1 

4Q 

0 

2.9 

74 

16 

6 

1 

•!67 

0 

0 

30 

0 

.00 

-   1  .20 

.00 

.0 

0 

0 

0 

BLYTHE 

70 

.  3 

36 

.5 

53 

'  * 

82 

3 1 

23 

35 1 

0 

0 

9 

0 

.00 

.46 

■  00 

.0 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

2  . 3 

0 

0 

5 

0 

.  6 

0 

BORREGO  DESERT  PARK 

72 

43 

5 

SB 

85 

1 8 

29 

2?4 

0 

0 

2 

0 

20 

20 

1 

0 

0 

y 

BRAHLEY  2  SH 

71 

.5 

35 

.8 

53 

7 

-  -2 

84 

18 

25 

3* 

0 

0 

10 

0 

.01 

-  .36 

.01 

23 

.0 

0 

0 

0 

ORGCETT   FAA  AIRPORT 

66 

.3 

38 

.4 

52 

4 

5.1 

76 

30 

22 

3 

3B6 

0 

0 

6 

0 

.00 

-  .51 

.00 

.0 

J: 

0 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

69 

-6 

39 

.9 

54 

® 

2  .8 

84 

3 1 

3  I 

9* 

3 1 B 

0 

0 

4 

0 

.00 

.20 

.  GO 

-0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

H 

0 

0 

30 

0 

nn 

0 

EAGLE  MOUNTAIN 

69 

0 

46 

'3 

57 

7 

3  9 

81 

16 

3 1 

^ 

227 

0 

0 

3 

0 

06 

34 

■ 

Q 

0 

EL  CENTRO  2  SSH 

72 

.5 

35 

.3 

53 

9 

.3 

83 

17* 

23 

3* 

338 

0 

0 

9 

0 

■  00 

-  .40 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

EL  M I  RAGE  F lELO 

60 

.8 

23 

.1 

42 

0 

72 

31 

9 

3 

709 

0 

0 

28 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

FAIRMONT 

58 

■  S 

37 

■  0 

47 

3  .6 

75 

1 9 

22 

^* 

530 

0 

0 

7 

0 

.00 

3.19 

.00 

.  0 

GOLD  ROCK  RANCH 

0 

0 

2 

0 

23 

0 

HA  I HEE 

55 

27 

4 

41 

1  0 

68 

30 

14 

^ 

728 

0 

0 

26 

0 

00 

1  08 

"00 

■  ^ 

0 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

68 

.3 

41 

.6 

55 

1 

3.5 

61 

IB 

23 

1 

309 

0 

0 

7 

0 

.02 

-  .45 

.02 

23 

.0 

0 

0 

0 

IMPER I AL 

73 

.3 

41 

.2 

5? 

3 

2.5 

66 

17 

29 

3* 

242 

0 

0 

3 

0 

.00 

-  .37 

.00 

.0 

0 

0 

0 

IMPERIAL  FAA  AP 

70 

.9 

37 

■  * 

54 

86 

1 6 

26 

329 

0 

0 

6 

0 

22 

.0 

I NOEPENDENCE 

0 

0 

29 

0 

nn 

nn 

0 

INOIO  U  S  DATE  GARDEN 

74 

9 

39 

■  :^ 

57 

3 

* 

69 

17 

25 

246 

0 

0 

6 

0 

00 

■ 

*  0 

0 

I nyokern 

64 

.5 

28 

.0 

46 

3 

76 

31* 

16 

3* 

572 

0 

0 

24 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

IRON  MOUNTAIN 

69 

.2 

44 

.0 

S6 

6 

3.7 

80 

16* 

30 

1 

259 

0 

0 

3 

0 

.02 

-  .46 

.02 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

50 

•  3 

28 

•  8 

39 

2  -0 

59 

1  7 

'  ' 

784 

0 

1 

24 

0 

.  00 

6.14 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

LANCASTER  FS5.FAA 

fi? 

- 

in 

0 

0 

29 

0 

nn 

nn 

0 

^ 

MECCA  FIRE  STATION 

74 

BM 

34 

7 

54 

7M 

0 

89 

31 

22 

312 

0 

0 

14 

0 

00 

00 

*  ^ 

0 

^ 

^ 

0 

M I  TCHELL  CAVERNS 

58 

■  5 

41 

.4 

50 

0 

72 

16 

22 

2 

460 

0 

0 

5 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

MOJAVE 

61 

.7 

31 

.0 

48 

4 

71 

17 

18 

2 

571 

0 

0 

18 

0 

.00 

-   1  .02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

56 

30 

.6 

43 

68 

1 8 

1  4 

660 

0 

0 

18 

0 

.00 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

MT  SAN  JACINTO  H  S  PK 

- 

_ 

97 

0 

1 

30 

1 

nn 

nn 

4 

2. 

^ 

0 

0 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

6? 

7 

4  1 

8 

54 

3  2 

78 

30 

27 

316 

0 

0 

4 

0 

-00 

■  49 

.  00 

■  0 

0 

0 

0 

0 

PALMOALE 

64 

.2 

28 

.5 

46 

4 

1  .4 

74 

31  ♦ 

8 

6 

571 

0 

0 

20 

0 

.00 

-   I  .48 

.00 

.0 

^ 

0 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

76 

.5 

44 

.5 

60 

5 

6.2 

88 

16 

29 

1 

178 

0 

0 

3 

0 

.00 

-  1.13 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

67 

-5 

43 

'  * 

55 

2  . 7 

80 

1 9 

32 

4  ♦ 

287 

Q 

Q 

3 

0 

.55 

22 

■  0 

0 

0 

0 

0 

RAND5BURG 

59 

38 

49 

5 

89 

25 

24 

479 

0 

0 

4 

0 

.00 

-   I  ■  1  1 

.  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

THERMAL  FAR  AP 

74 

.7 

36 

.  1 

55 

4 

86 

16 

22 

3 

297 

0 

0 

13 

0 

.00 

-  .38 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRONR 

64 

.7 

28 

.6 

46 

7 

1  .5 

76 

30 

16 

3* 

559 

0 

0 

22 

0 

.00 

-  .71 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

THENTYNINE  PALMS 

66 

.6 

35 

.4 

51 

0 

2.4 

76 

17 

19 

3 

430 

0 

0 

13 

0 

.00 

-  .43 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VALYERMO  FIRE  STA  79 

62 

.3M 

26 

.9M 

44 

6M 

75 

18 

9 

1 

626 

0 

0 

23 

0 

-DO 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VICrORVlLLE  PUMP  PLANT 

62 

.6 

27 

.6 

45 

1 

2.3 

74 

19* 

14 

2 

61  1 

0 

0 

22 

0 

.00 

-  .86 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HHITE  nOUNTflIN  I 

38 

.5 

12 

.5 

25 

5 

51 

17* 

-15 

1 

1217 

0 

7 

31 

2 

D  .08 

0  .05 

9 

1  .0 

1 

9- 

0 

0 

0 

WHITE   MOUNTAIN  2 

28 

.6 

7 

.6 

18 

42 

17 

-14 

1 

1447 

0 

19 

31 

5 

T 

T 

25 

T 

T 

31« 

0 

0 

0 

HILDROSE  RANGER  STA 

56 

0 

31 

.6 

43 

8 

69 

16 

16 

2 

650 

0 

0 

16 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

48 

5 

2.4 

.01 

-   1  .26 

T 

SEE  REr^RENCE  NOTES  FOLLOHING  SIBTION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITRTION 


STflT  ION 


DAY  OF  MONTH 


2    3     4    5  6 


9     10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


ALOtQPOINT 

AhGMlN  PAC  union  col 

BIG  BAQ  BAnCCR  STATION 

BOONVILLE    fWTMC  STA 

BRANSCO^  3  f*nu 

BUQNT  QANCH    1  S 
CAL ISTQQA 
CALLAHAN 
CA2ADER0  3  U 

CCCKVULt  S 
CLCAft  caccK 
CLOvCBDALt  3  S5E 
COPCO  NO  I  OAM 
CQVCLO 

CneSCENT  CITY  I  N 
CRESCEHT  CITY  7  ENE 
CumiNCS 
OUTTQHS  LANOinC 
El*  VALLCV 

CURCKA  W!0  CI 

roetiT  GLEN 

FOOT  6BAGG 
rOBT  Die* 

FORT  JONES  RANGER  STA 

FORT  ROSS 
GARBERVILLE 

CASOUET  RANGER  STATION 

GRATON 

QUEENVtEU 

GUERHEVILLC  2 

HAPPY  CAW  RANGER  STA 

HAVFORK    BANGER  STATION 

HEALOSBUBG 
HEALDSBURG  2 

MILTS 
H80PA 

IDLEUILO  HUY  MNTNC  STA 

^ENTF  lELD 

^LAhfiTM 

LAVA  BEOS  NAT  MONU«NT 
nno  RIvEB  RANGER  STA 
MARC  ISLAND 
MOUNT  HEBRON  RS 
nuiB  UOODS 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
OAK   KNOLL    R  S  2 
OflttVlLLt    1  WWW 
OCCIDENTAL 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUnn  FIRE   STA  2 
POINT  ARENA 
POTTEfl  VALLEY  PH 
RIC-'ARDSON  GROVE  ST  PK 


MEL  I 


<  RAFAEL 
SANTA  BOS A 

SAUYEBS  BAR  RANGER  STi 
SCOTIA 


SMELTER  COVE 
SKAGGS  SPCS 
SONOm 

stanoish-mi':ki 
trinity  riveb 


AS  LOMAS 


TULELAKE 
UK  I  AM 

UKIAH  A  USU 
UPPER  rwTTOLE 
UARn  SPRINGS  OAn 


WILLOU  CREEK 


AOIN  RANGER  STATION 
ALTURAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

AUBURN  OAn  PROJECT 

BLUE  CANYON  MSnO  y. 

BP!.mri  DAM 
BRANfiAN  ISLAND 
BROOKS  FARNMAn  RANCH 
BRUSH  CREEK  RS 
BUCKHORN 

BL'CKS  CHEEK  PM 
BURnEY 

can6y  ranger  station 

canyon  dam 

CARIB9U  POUER  HOUSE 

CHALLENGE  RANGER  STA 
CHESTER 

CHICO   UNIVERSITY  FARM 

CITRUS  HEIGHTS 

CLARKS  VALLEY  ruDD  RCH 

CLEARLRKE  HIGHLANDS 
COHASSET   I  NN£ 
COLCMRN  FIShER:ES  STA 
COL  FAX 

COLGATE  PObCB  MOUSE 
COLUSA  3  SSM 

coei 

CBSNING  HOUGHTON  RANCH 
DANA  3  SE 

DAVIS  3  USU  eXP  FARM 


.02     .02  .09 


.0^  .03  -IS 
.10  .33 


.36     .26  .00 


.04     .01  .01 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STOTION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT ION 


DRY  OF  MONTH 


1     2    3     4    5    6     7    8    9     1 0  1  1  1 2    1 3  1 4  1 5    1 6  1 7  1 8    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  3 


DELTft 
OC  SABLA 
0966  IfiS  1  S 

ODkMieviLie  RANGER  STA 

OUNNICAn 
OUNSMUIfl  RlihGCR 
EAST  PARK  RCSCRVQIR 
rAIflFICLO  riBE  STATIBN 
FOLSOn  OAn 

rORESTHIlL  RAnCER  STA 
FRENCM  GULCH 
CE0RGET0M1  RANGER  STA 
GIBSON  Hur  rviTNCE  STA 
GOLD  RUN 

GRASS  VALLEY  2 
GREENVILLE  RANGER  STA 
GRIZZLY  ISLAND  REFUGE 
MABRISON  GULCH  RS 

wAaar  enclebright  dam 

MAT  CREEt  PM  1 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
lOUA  HILL 
JESS  VALLEY 
«LSeY  I  N 

HILARC  POtCR  HOUSE 
LAREPORT 
LAKE  SOLANO 
LACE  SPAULDING 
LCeSVILLE  KEEGAN  RANCH 

L00i(0UT  3  MSW 
MADEL INE 
rHNZAMITA  LAKE 
hARHLEY  COVE 
fTARYSVILLE 

nC  CLOUD 

MIDOLETOUN 
MINERAL 

MOUNT  SHASTA  WSO  CI 
NEVADA  CITY 

mCOLAUS  2 

am 

DRLAtiD 

ORBvlLLE  RANGER  STA 
PACIFIC  MOUSE 

PARADISE 

PASKENTA  RANGER  STA 
PAYNES  CHEEH 
PIT  RIVER  PH  1 
PIT  RIVER  PH  5 

PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IFG 
PORTOLA 
OUINCY 

RED  ftLUrr  USO  AP  B 

REDDING  FIRE  STA  2 
REPRESA 
HI.^  VISTA 
aOCKi.  IN 

ROUND  rfT  P  G  ""fO  E 

SACQArCNTO  USD  AP  G 
SACRArtNTO  USO  CI  a 
SHASTA  DAM 
SHINGLETOWN  2  E 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA^y' 
ST0NYF9R0  COOLEY  RANCH 
STONYTOOD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  vALLEY 


TWIN  LI 
UPPER  LA 
VACAVILL 
VINTON 
VOLT 


KES 


POLCR  HOUSE 


i^iSKETTOfctfi  oes 

HILL lAMS 
UILLOUS 
WINTERS 

WOODLAND    I  knu 


BOCA 
BODIE 

BRIDGEPORT 
CEDARVILLE 
DOH-fER  ftnOHIAL 


DOYLE 

DOYLE  5  5SE 

ELtERY  LAKE 

FLEMING  FISH  AND  GAfC 

FORT  BIOiCLL 

GCn  LAKE 
rvnO  LAKE 
SAGEHEN  CREEK 
SECRFT  VALLEY 
SUSANVILLE  AIRPORT 

TAHOE  CITT 
TERftJ 

TRUCKEC  RANGER  STATION 
bCNDEL    10  SE 
WOODFOROS 


ARROYO  GRANDE 
BEN  LOrDND  4 
BERKELEY 

BIG  SUR  STATI  PARK 
BLACK  ItJunTAJN  2  SU 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STOTION  INDEX 


DniLY  PRECIPITRTION 


STflT  ION 


cALAvcRfls  aeseavoiR 

CftR»«L  vfttLCV 
CMITTthOCr*  P«S 
CB8C»CrT 

DAVCNPOQT 
FOOT  aOD 
GCRBCR  BAnCH 

GlLBOT 

GILBOi-   I*  CUE 

HALF   rQOh  SAY 

UCBNAnDEZ  2  HU 

HOLLI^TCB  3 
*I«G  CITY 

LArATtTTt  2  Nht 

LA  HQMPA 

LIVCBMBQC  COUNTY  r  0 
LOCKUOW  3  N 

LOS  aAxes 

LOS  GATBS  4  SU 

MARTINEZ  UATEB  PLANT 
WNTtBCV 
MOHTtfltY   fAA  AP 
r«RQAN  HILL    2  € 
mMQ  BAY  r  IBC  DEPY 

rORRO  ANY  3  N 
HSUNT    0IA6L0   N  GATE 
rOUNT  HAniL  TON 
NACiniENTO  DAM 

OAKLAND  MSO  AP 
OAKLAND  MjSEun 
PAICINES  OmRuALL  BANCi 
PALO  ALTO 
PALONA 

PASO  BOeLES 
PASO  BOBLCS  FAA  AP 
PINNACLES  NAT  PWNUfCN 
t>l%tV  BE  ACM 


aCDuOOD  CITY 

atCMMONo 

SAINT  HARYS  COLLEGE 
SAL INAS  3  E 
SAL INAS  FAA  AP 

SAL  INAS  DAP1 
SAN  AROO 

SAN  CLEKNTE  dam 

S  F   RICHMJnO  SUNSET 

SAN  FRANCISCO  USD  AP 

SAN  FBANCISCO  USO  CI 
SAN  GBCGORIO  2  SC 
SAN  jOSC 

SAM  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  mTEO 

SANTA  CLARA  UMVEBSITY 
SANTA  CRUZ 

S^^NTA  mRGARITR  BOOST 
SOL ED AO 

SPRCCKfLS  HU~  CRIDGC 

UPB  SAN  LEANDBD  filter 
WALNUT  CREEK   *  E 
UATSONVILLC  UATEBUORKS 
bOSDSIOe  FIRE  STA  1 
MIGHTS 


ANGIOLA 

ANTIOCH  PUWING  PL  3 
ASH  MOUNTAIN 
AUBCRRY    t  NU 

BAKCRSFIELD  USO  nP 

BALCH  PB^a  HOUSE 
BUTTOHUILLOU 
CALAVERAS  BIG  TBEES 
CALAVERAS  BAnQEB  STA 
CAI«>  PARDEE 

RAO  LAB 


'  DAM 


CASTLE  BOCK 
CATMEYS  V 
CHEBBr  vAI 
COAL inCA 

CORCORAN  teaiG  DIST 
DELANO 

DEL   PUEaro  BOAO  CAF«> 
DENAIB  3  NHE 
DUDLEYS 

fLICTBA  POkta  MOUSE 


EXCHEQUER  RESERVOIR 
FIDDLETOWH  LYNCH  RANCH 
Fjvt  POINTS  5  SSH 
FRESNO  USO  AP 

FRIANT  GOVERNrCNT  CAI* 
CLENttviLLE 
GRANT  GROVE 
GRO\TLANO  BANGER 
NANFOeo  3  S 


STA 


HETCH  HETCMY 
HUNTINGTON  LAKE 
I  OB  I A 
I  ONE 

JOHNSONOAL  e 

KERl INCCR 
KCRN  BIvCB  PH  1 
KEBN  BIVEB  PH  3 
KETTlEnAN  STATION 
KNXCMTS  FERRY  2  SE 

LEBEC 
LE  CBAND 
LEnmN  BANCH 
LEr«N  CO*t 
LINDSAY 


DRY  OF  MONTH 


1    2  3 


4    5  6 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  18 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STBIION  INDEX 
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DniLY  PRECIPIinTION 


STflT ION 

_) 
cr 

DRY  OF  MONTH 

TOT 

1    2  3 

4    5  6 

7    8  9 

10  11  12 

13  14  15 

16  17  18 

19  20  21 

22  23  24 

25  26  27 

28  29  30 

31 

LODGE POLE 
LOO  I 

LOS  BAHOS 

LOS  fiAHOS  ABBUSUA  RCH 
LOS  BANOS  OCT  OESV 

nAOESA 
rwnTECA 

nnaicoPA 

MARIPOSA 
riATMCfi 

rCAOOU  LAKE 

rCflDOTA  OAH 

►CRCEO  flRE  STATION  2 

fCOCSTO 

rtOBTH  FOB*.   ftANCEB  STA 
ORAnGE  CQVC 

pacheco  pass 
pahoche  3  U 
PATTIUfiT 

PIHE  FLAT  DAM 
P0BTE8VILLE 
POSEY  3  E 

SALT  SPBirtGS  PUl  HOUSE 
SAN  ANDBEAS  2  S 

SAN  LUIS  0AM 
SANTA  RITA  PEAK 
SDNOBA  RS 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 
STANISLAUS  POI^R  HOUSE 

STOCKTON  WSO  AP 
STOCKTON  riRE  STA  4 
SUTTER  HILL  BANGER  STA 
TCHACMAPI 
TCJOfI  RANCHQ 

THREE  BvflS  EDISON  PM  1 
TIGER  CREEK  PH 
TRACT  CARBONA 
TRACT  PUr<>INC  PLANT 
TURLOCK 

VISAL  lA 
WALLACE  1  NNC 
UASCO 

tCSTHAvCN 
kCST  POINT 

UOrrORO  HEIGHTS 
rOSCMITC  PARK  HEAOQTBS 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ACTON-ESOO  CVN  rC26ir 

ALISO  CN  OAT  MT  rc  446 

ALPINE 

AL  TAOENA 

ANZA 

AvALON  PLEASURE  PIER 

6t.<)BETT  DAM 

BEAu-KJNT  PUrPIRG  PLANT 

BEL  AIR  FC-IOfl 

BIG  BEAR  LAKE 

BIG  DAL  TON  DAM  FC223CE 
BIG  TUJUNGA  0AM  FC460E 
BOUQUET  CANrON 
BURBANK   VALLEr  PH>  PlT 
CACHUMA  LAKE 

CAr*>  HI  Mil  I  OPIDS  S7E 

CANOGA  PABK  PIERCE  COL 
CHATSUORTH  FC24f" 
CHULA  VISTA 

CLARCreiiT  POnjNA  COL 
C8LBYS  FC  53  0 
CORONA 

COVINA  TEMPLE  EC  103  6 
CanTAL  LAKE  FC  2a3C 

CULVCQ  CITT 
CUYAMACA 

OESCANSe  BAHGEB  STA 
DOt«ET  FD  FC107C 
oar  CANYON  BESEBVOIR 

EL    CAPITAN  0AM 
ELSINOBC 
ESCONDIOO 
FILLWBE   1  mu 
F ON TANA  ^  N 

FQNTANA  KAISER 
FULLEBTON  HILLCREST  BV 
GIBSALTAB  DAM  2 
GILLESPIE  FIELD 
CLENOORA  kCST  FC  185 

HAINES  CYN  UPPER  rC367 
MCfCT 

NENSKAU  0AM 
HOCGEES  rc  60  A 
lOYLLWILO  FIRE  DEPT 

JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 

lA  CRESCENTA  FC  251  6 
LACUNA  BEACH 
LAKESIDE  2  E 

LA  rCSA 

LECMUZfl  PT  STA  rc  3526 
LO«>OC 

LONG  BEACH  WSO  AP 
LOS  ALAfBS 

LOS  ANGELES  M50  «P  R 
LOS  AMGELE5  CIvIC  CTR  R 
LOS  PSIETOS  BANGER  STA 
LrTLE  CREEK  RANGER  STA 
reORPABK 

KT  BALOY  rc  85G 

m  uiLseN  2 

.  10 
.22 
.  19 
.12 
.  1« 

.  10 
.  14 

.  10 

.21 
.36 

.Ofl 
.  14 
.  10 
.32 

.20 
.04 
.05 
.07 
.00 

.02 
.03 
.00 
.63 
.20 

.  17 

.00 
.46 
.32 
.40 

.  14 

.20 

.07 
,  14 

.03 
.46 

.25 
.  16 

.00 
.21 
.04 
.00 
.31 

.00 

.31 

.00 

.00 

.00 
.06 

.00 

.00 
.00 
.00 

.00 

.07 
.00 

.00 
.00 

.00 
.08 

.00 

.04 

.00 
.00 
.00 

.00 
.00 
.00 
.00 
.00 

.00 
T 

.00 

.00 
.00 

.00 
.00 

.00 
.00 
.01 

.00 

.oc 

.00 

.oc 
.oc 

.oc 

.02 

.03 

.00 
.04 

T 
T 

.01 

.01 

.01  T 

.01 

.18  .03 

.09 
.03 

.01 
T 

.01 

.01 
.01 

.21 
.  12 

.04 

.  14 

.17 
.22 

.05 
.62 

.  14 

.43 

.21 

.07 

.06 
.  IS 

.  15  T 

.  10 
.  10 
.  10 
.20 
.36 

.09 

.28 
.04 

.08 

.03 
.03 

.39 

.39 
.32 

.20 

.07 
.  14 

.03 

.  16 

.04 

.  15 

.11  .03 
.04 

.30 

25 

.01 

.01 
T 

T 

.01 
.06 

.03 

.02  .05 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SIBIION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STRT ION 


Ncu  cuvAm  not  sta 

hEk»*«LL  iOLEOftO  FC32CE 

niPort)  3  nu 

OCEftllSIDE 

9J«I 

PACOim  DAM  re  33  A  c 
PAlOmO  HT  OeSEQVATOItY 
PAlOS   VEHD£S  FST  rC43D 

PASAOCNA 

PIEORA  BLANCA  OBO  STA 
PIRU  3  ESE 

PT   AQGUELLO   LIGHT  STA 
POrQNA  CAL    POL  r 

POUAY  VALLEY 
RArWiA  rise  DCPT 
RE DL AMDS 

RIvEQ^IOC  riDE  STA  3 
BWEB'StOE  CIT  EXP  STA  R 

SALSIPUEDES  QACinG  STA 
SAN  eEBhABDIfiO  CO  HOSr 
SAN06EBC  PTL  rci306 
SANOBEBG  WSO 

SAN  DIEGO  USO  AP  R 

SArt  OinAS  FIBE  WD  FC8% 
SAn   GABRIEL    CANTON  PN 

SAN  GABRIEL  on  FC42SBE 
SAN  GABRIEL  ri8E  OEPT 
SAN  JACINTO 

SAN   NICOLAS  ISLAND 
SANTA   ANA   f IRE  STATION 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  FAA  HP 
SANTA  f«RIA  WSO  AP  R 

SANTA  MONICA  PIEB 
SANTA  PAULA 
SALlCUS  PkA  PLT  1 
sonis  3  NU 
SUCY  BANCH 

SUN  CITY 

SUSANA  KNOLLS 

THOUSAND  OAKS 

TOPANGA  PflTBOL    STA  FC6 

TORRANCE 


UPLAND  3  N 

VALLEY  CENTER  2  HNE 
VAN  NUYS  FC  ISA 
VENTUOA 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 
VISTA  2  rtnc 


102C 


WALNUT  PTL    STA  I 
WARNER  SPRINGS 
tJ^ITTIER  CTY  H  I 
YORBA  LINDA 


AOCLANTe 
APPLE  VALLEY 
BARES 
BRBSTOU 
BEAU Hon T  I  E 

BENTON  INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARK  rc  03B 
BISHOP  CHEEK    INTAKE   2  . 
BISHOP  USO  AP 
BL  YTHE 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 
BOBBEGO  DESEBT  PARK 
BOULEVABD  2 
BRAM.EY  2  SW 
CALEIICO  2  NE 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 
DEATH  VALLEY 
DEEP  CANYON  LABORATORY 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
EAGLE  r«UNTAIN 

EL   CENTBO  2  SSW 

EL  MIBAGE  FIELD 

FAIBnONT 

GOLD  ROCK  RANCH 

GOLDSTONE  ECHO  2 

HH.-tCE 

HAYFIELD  PUI^INC  PLANT 
MCSPERIA 

IWEBIAL 

IMPERIAL    FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

INyOkERN 

INYOKERN  ABMITAGE 


IRON  now 


AIN 


JOSHUA  TBEE  3  S 
KCE  RANCH 

LAKE  ARR0M4EAD 
LAKE  SA6RINA 
LANCASTER  FSS^FAA 

rCCCA  FIRE  STATION 
MITCHELL  CAVEONS 
rWJAVE 

nOUNTAIN  PASS 


rfT  ' 


CINTO  I 


NEEDLES  FAA  AIRI 
NIL  AND 

eCOTILLO  hCLLS 
SCOT  ILL B  2 
PAL  n>ALE 


DfiY  OF  MONTH 


2    3     4    5    6     7    8    9     10  1 1  12    13  14  15    15  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


see  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  SIBIION  INDEX 


1  1 


DRILY  PRECIPITATION 


STflT ION 

TOTAL 

DRY   OF  MONTH 

1    2  3 

4    5  6 

7    8  9 

10  11  12 

13  14  15 

16  17  18 

19  20  21 

22  23  24 

25  26  27 

28  29  30 

31 

SrtOU  CttCZK  UPPER 

SOUTH  LAKE 
THCBnAL   FAA  AP 
TROHA 

TVCNTVNIIlC  PALHS 
vALYtBfQ  riaC  STA  70 

VICT9BVI(.LE  PUrP  PLANT 
k*<ITt  rOUNTAIK  1 
IMITE    nOUKTAIN  3 

WILOBOSE  BANGEB  STA 

-OC 

.0 
.OC 
-OC 

.  IG 
.OC 
.OC 
.OG 
.OG 

.00 
0  .Ofl 

-00 

.03 

.04 

0  .05 

T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STBIION  INDEX 


DAILY  TEMPERATURES 


STRTION 

DAY  OF  MONTH 

o 
a 
q: 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

I  4 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

a 

NORTH  const 

ORfllNBGE  01 

flLOERPOINT 

HRX 
HIN 

50 
26 

S3 
21 

49 

25 

48 
34 

48 

37 

S3 
34 

52 
32 

47 

33 

51 
42 

52 
39 

53 
36 

48 

39 

49 

36 

54 
40 

56 
40 

64 
40 

65 
40 

63 
29 

67 
27 

61 
28 

66 
31 

66 
31 

55 
37 

55 
29 

SB 
28 

62 
29 

61 
27 

66 
27 

S9 
29 

68 
31 

56.7 
32-6 

HNCMIN  PRC  UNION  COL 

MAX 
MIN 

64 

30 

51 
29 

54 

29 

55 
30 

46 

38 

48 

29 

52 
33 

49 

33 

SO 
36 

48 

32 

47 

35 

49 

36 

55 
38 

59 
34 

SB 
36 

58 
42 

68 
47 

62 
44 

59 
46 

66 
49 

65 
45 

60 
4  1 

61 
4  1 

63 
45 

59 
44 

61 
40 

61 
42 

64 
42 

62 
29 

70 
45 

69 
50 

57.8 
38 . 4 

BIG  Ban  RRNCER  STATION 

nB« 
niN 

44 

19 

44 

18 

44 

26 

38 
26 

40 

32 

50 
35 

50 
35 

50 
37 

45 

38 

48 

30 

48 

32 

46 

35 

47 

35 

49 

36 

54 
4  1 

SS 
40 

54 
40 

51 
36 

S3 
29 

56 
27 

53 
27 

56 
32 

52 
33 

48 
34 

46 

31 

50 
26 

54 

30 

48 

30 

54 

30 

55 
32 

57 
30 

49.7 
31  .8 

CBLLBMBN 

HBX 
HIN 

34 

16 

36 
16 

34 

27 

46 

29 

47 

36 

45 

38 

52 
32 

50 
40 

42 

32 

36 
22 

52 
29 

45 
34 

44 

31 

47 

32 

46 
34 

42 

30 

37 
26 

48 

28 

38 
1 9 

39 
1 8 

42 

2 1 

47 

20 

42 

30 

44 

31 

44 

18 

47 

23 

42 

27 

54 

22 

50 
25 

50 
25 

48 

23 

44.3 

26  .9 

CECILVILLE  S  SE 

HBX 

niN 

48 
34 

45 

29 

46 

31 

44 

3 1 

44 

33 

42 
24 

43 
24 

43 

29 

4? 

31 

44 

3 1 

47 

3 1 

48 

30 

54 

28 

52 
26 

S3 
24 

54 

22 

51 
22 

56 
2S 

56 
26 

54 

28 

56 
28 

CLOVERDBLE  3  SSE 

HBX 

niN 

52 
30 

50 
2 1 

53 
22 

49 

27 

so 

28 

55 
34 

54 
34 

57 
36 

51 
4  1 

SI 
33 

54 
34 

SI 
35 

54 

36 

58 
35 

63 
40 

71 
39 

70 
36 

72 
34 

75 
37 

71 
39 

70 
38 

69 
36 

68 

37 

59 
38 

65 
33 

64 

32 

67 
32 

69 
36 

70 
37 

70 
4  1 

70 
40 

61  .4 
34  .6 

COVELO 

HBX 

niN 

47 

1  7 

47 

1  7 

47 

27 

47 

3 1 

52 
29 

48 

26 

50 
26 

48 
4  I 

49 

36 

44 

26 

46 

3  ] 

48 

32 

51 
3 1 

56 
3 1 

58 
3 1 

60 
30 

59 
30 

61 
27 

63 
2 1 

61 
2 1 

59 
23 

60 
22 

S3 
29 

56 
25 

55 
1 8 

59 
22 

58 
24 

59 
2 1 

64 

20 

63 
24 

61 
25 

S4.S 
26  •  3 

CRESCENT  CITY   1  N 

HBX 

niN 

52 
36 

48 

32 

47 
4  1 

52 
46 

SI 
44 

SI 
43 

50 
45 

51 
49 

56 
42 

49 

37 

50 
45 

50 
43 

55 
48 

55 
49 

60 
43 

55 
4  1 

48 
42 

59 
4  1 

60 
42 

68 
42 

63 
39 

52 
39 

55 
40 

56 
32 

67 
31 

55 
34 

SB 
38 

57 
33 

55 
4  1 

65 
35 

53 
35 

54  .9 
40.3 

OUTTONS  LflNOlNG 

HBX 

niN 

25 

53 
25 

52 
28 

56 
28 

56 
34 

54 

28 

59 
32 

54 

33 

57 
33 

62 
33 

64 

32 

73 
34 

70 
32 

66 
32 

64 

31 

56 
34 

S7 
29 

61 

30 

64 

32 

66 
31 

66 

35 

65 
35 

68 
36 

61  .1 
31  .4 

ELK  VSLLET 

nBx 
niN 

EUREKB  HSO  CI 

HBX 
MIN 

50 
30 

50 
32 

48 
42 

55 
45 

55 
42 

52 
43 

54 
43 

55 
48 

49 

36 

53 
34 

55 
46 

52 
43 

56 
43 

58 
46 

54 
44 

47 
43 

48 
4  1 

58 
42 

64 
40 

63 
4  I 

58 
42 

46 
40 

49 
44 

48 

37 

50 
3 1 

52 
37 

53 
4  1 

49 

37 

47 
40 

55 
37 

48 

36 

52.6 
40.2 

FOREST  GLEN 

HBX 
HIN 

40 

I  7 

40 

16 

42 

20 

42 

23 

42 

27 

45 

30 

45 

28 

50 
32 

45 

35 

45 

29 

49 

3 1 

50 
34 

43 

32 

47 

32 

55 
34 

54 

29 

55 
32 

55 
30 

51 
23 

50 
22 

48 
24 

52 
23 

49 

27 

54 

29 

51 
1  9 

48 

24 

54 

25 

49 

23 

52 
24 

55 
24 

56 
25 

48.8 

26  .5 

FORT  BRBGG 

HBX 
HIN 

52 
29 

51 
3 1 

51 
39 

53 
44 

54 

35 

52 
37 

S3 
37 

52 
46 

52 
33 

50 
33 

52 
43 

52 
39 

54 

38 

56 
39 

55 
40 

49 

37 

49 

35 

62 
37 

64 

39 

69 
40 

59 
37 

51 
40 

51 
40 

55 
3 1 

54 

32 

54 

36 

54 

35 

S3 
35 

54 

32 

56 
33 

54.1 

36  .7 

fORT  JONES  RBNGER  STB 

HBX 

niN 

46 

28 

48 

29 

46 

3 1 

53 
35 

49 

34 

50 
23 

46 

32 

45 

33 

47 

36 

44 

37 

40 

28 

38 
24 

37 
25 

44 

24 

SO 
25 

48 

20 

49 
24 

44 

21 

55 
22 

48 

23 

FORT  ROSS 

HBX 
HIN 

S4 

32 

28 

28 

29 

48 

36 

46 

36 

33 

31 

35 

35 

49 

35 

55 
40 

59 
4  3 

61 
39 

55 
39 

54 

37 

62 
39 

64 

37 

54 
43 

52 
39 

57 
38 

48 

37 

33 

53 
35 

57 
34 

59 
36 

61 
34 

61 
32 

35  .5 

GRBTON 

HBX 
HIN 

54 

27 

57 
21 

55 
23 

47 

26 

56 
27 

51 
27 

49 

28 

57 
28 

S3 
37 

59 
28 

57 
28 

51 
30 

58 
32 

60 
32 

62 
32 

66 
32 

65 
33 

67 
34 

72 
32 

71 
29 

68 
30 

66 
29 

68 
30 

61 
30 

65 
25 

65 
26 

64 

26 

67 
27 

68 
27 

66 
30 

70 
34 

61  .1 
29  0 

HBPPY  CBMP  RBNGER  STB 

HBX 
HIN 

54 

26 

50 
22 

45 

23 

45 

23 

45 

23 

51 
34 

50 
37 

50 
39 

47 

38 

51 
33 

51 
33 

51 
33 

46 

32 

43 
34 

47 

39 

57 
39 

60 
32 

61 
31 

63 
28 

63 
28 

56 
29 

56 
30 

54 

33 

63 
30 

63 
30 

63 
28 

54 

28 

50 
30 

57 
31 

50 
31 

52 
31 

53.2 
30.9 

MEBLDSBURG 

NBX 
HIN 

58 
33 

56 
26 

50 
31 

55 
30 

57 
42 

58 
37 

59 
3 1 

52 
36 

58 
46 

59 
31 

51 
34 

58 
36 

63 
36 

66 
38 

67 
33 

71 
36 

70 
37 

76 
35 

73 
38 

72 
34 

69 
35 

70 
34 

61 
36 

71 
30 

68 
33 

66 
29 

69 
32 

72 
33 

68 
36 

72 
40 

71 
38 

64  . 1 
34  .7 

HILTS 

HBX 

niN 

37 
19 

38 
17 

36 
28 

37 
31 

45 

35 

43 

30 

44 

33 

41 

39 

41 

33 

40 

28 

44 

30 

42 

33 

39 
30 

44 

35 

47 

32 

44 

30 

38 
32 

SS 
32 

S3 
23 

52 
22 

52 
24 

51 
23 

52 
35 

47 

22 

44 

18 

43 

22 

50 
27 

55 
23 

52 
24 

64 

26 

58 

27 

46.1 

27  .6 

HOOPB 

HBX 
HIN 

45 

29 

43 

25 

43 

27 

43 

35 

46 
40 

52 
39 

48 
4  I 

49 
40 

52 
4  I 

51 
36 

50 
38 

49 
4  1 

46 

39 

49 

39 

52 
45 

59 
44 

55 
42 

50 
42 

SB 
35 

54 

32 

53 
33 

53 
35 

54 

36 

56 
36 

54 

33 

49 

31 

52 
32 

45 

33 

54 

32 

49 
34 

55 
36 

50.6 
36  .2 

KENTF lELD 

HBX 
HIN 

52 
36 

48 

27 

49 

30 

51 
32 

55 
42 

55 
34 

53 
34 

54 

39 

55 
43 

51 
34 

50 
36 

54 
40 

55 
36 

56 
38 

62 
39 

62 
4  1 

65 
42 

60 
40 

67 
4  I 

66 
4  I 

65 
39 

63 
37 

SB 
35 

58 
36 

60 
30 

60 
33 

62 
37 

65 
36 

64 
40 

68 
48 

69 
43 

58.5 
37.5 

KLflHflTH 

HBX 
HIN 

52 
28 

51 
28 

43 

36 

51 
4  1 

52 
43 

51 
42 

49 
43 

53 
47 

51 
4  I 

52 
34 

SO 
44 

50 
42 

48 
4  1 

49 
40 

60 
4  I 

60 
39 

51 
40 

61 
39 

70 
35 

68 
38 

67 
39 

65 
45 

57 
39 

53 
31 

58 
30 

54 

33 

55 
36 

61 
35 

51 
38 

65 
33 

53 
37 

SS.2 
38.0 

LBvn  BEOS  NBT  nONUHENT 

HBX 
HIN 

30 
7 

26 
1 2 

32 
1 2 

32 
22 

39 
25 

36 

38 
27 

40 

29 

46 

26 

34 

I  7 

36 
20 

38 
26 

40 

27 

45 

30 

50 
27 

49 

31 

52 
30 

52 
29 

46 

23 

46 

2 1 

45 

25 

46 

25 

38 
2 1 

48 

28 

39 
22 

42 

28 

54 

31 

47 

29 

57 
30 

50 
30 

55 
31 

42.8 
24  .8 

MOUNT  HEBRON  RS 

HBX 
HIN 

31 
7 

1 2 

41 

37 
27 

39 
28 

45 

35 

42 

28 

44 

33 
25 

4  1 

28 

48 

27 

42 

25 

52 
16 

46 

18 

44 

19 

48 

16 

50 
20 

1  4 

43 

47 
24 

46 

22 

56 
20 

43 

2 1 

NBPB  STBTE  MOSPI TBL 

HBX 
HIN 

56 
35 

55 
24 

SO 
28 

54 

29 

52 
42 

60 
30 

56 
32 

57 
32 

57 
42 

55 
32 

51 
34 

57 
37 

58 
33 

61 
36 

64 

33 

68 
36 

70 
32 

72 
33 

79 
5 1 

73 
36 

71 
32 

68 
34 

62 
34 

64 

37 

66 
29 

67 
32 

69 
33 

71 
32 

69 
35 

72 
37 

75 
38 

63.2 
34  .2 

ORICH  PRBIRIE  CREEK  PK 

HBX 
HIN 

46 

29 

49 

27 

43 
34 

49 
4  1 

52 
44 

SO 
4  I 

57 
42 

53 
47 

50 
40 

50 
32 

51 
43 

50 
42 

49 
4  1 

53 
42 

59 
43 

56 
38 

50 
36 

54 
34 

60 
39 

58 

37 

60 
38 

54 

37 

56 
37 

54 

30 

53 
26 

54 

31 

52 
32 

56 
33 

60 
34 

62 
32 

61 
32 

53.6 
36  .6 

ORLEANS 

HBX 
HIN 

50 
24 

48 
24 

39 
31 

44 

37 

51 
40 

52 
38 

47 
4  I 

50 
44 

54 
40 

SO 
35 

50 
4  I 

48 
4  1 

46 

36 

49 
4  I 

SO 
45 

60 
4  1 

66 
40 

67 
38 

63 
30 

SB 
30 

60 
32 

57 
34 

60 
38 

59 
36 

55 
32 

55 
31 

47 

33 

59 
33 

50 
35 

58 
35 

56 
32 

53.8 
35.7 

PETBLUHB  FIRE  STB  2 

HBX 
HIN 

57 
34 

SS 
23 

52 
29 

SS 
28 

52 
42 

57 
29 

57 
30 

57 
40 

57 
46 

56 
31 

52 
33 

5B 
42 

59 
34 

61 
35 

62 
32 

61 
34 

66 
36 

69 
35 

70 
31 

68 
31 

69 
32 

65 
30 

62 
34 

64 

35 

64 

26 

63 
29 

66 
30 

67 
31 

65 
32 

71 
35 

69 
35 

61  .5 
33.1 

POINT  BRENB 

HBX 
HIN 

50 
24 

51 
22 

49 

25 

50 
43 

55 
42 

55 
29 

51 
31 

50 
33 

S2 
34 

52 
30 

S3 
3 1 

SO 
40 

55 
35 

55 
34 

60 
36 

62 
33 

55 
40 

57 
39 

68 
32 

63 
31 

71 
32 

65 
35 

54 

39 

51 
35 

53 
27 

56 
35 

56 
3 1 

58 
29 

59 
33 

S3 
32 

61 
36 

55.8 
33.2 

POTTER  VBLLET  PH 

HBX 
HIN 

55 
23 

53 
20 

50 
29 

53 
30 

58 
37 

57 
27 

55 
27 

53 
3B 

54 
42 

50 
25 

50 
34 

53 
35 

55 
32 

62 
3 1 

69 
32 

70 
32 

70 
30 

76 
28 

74 

32 

73 
27 

66 
28 

68 
28 

65 
32 

64 

26 

63 
26 

68 
26 

66 
26 

72 
26 

70 
29 

74 

30 

72 
32 

62.5 
29.7 

RICHBROSON  GROVE  ST  PK 

HBX 
HIN 

43 

27 

42 

26 

43 

27 

46 

37 

48 
4  3 

49 

35 

47 

35 

49 

35 

51 
34 

47 

33 

43 

33 

49 

39 

48 

39 

50 
40 

53 
39 

52 
39 

54 
40 

54 

38 

54 
34 

52 
30 

52 
30 

51 
30 

52 
30 

49 

32 

55 
30 

46 

30 

52 
30 

50 
30 

52 
29 

52 
29 

54 

29 

49.6 

33.3 

SniNT  HELENB 

HBX 
HIN 

52 
34 

55 
2 1 

52 
26 

54 

26 

48 

39 

56 
28 

56 
29 

57 
32 

56 
43 

57 
29 

51 
31 

58 
39 

60 
33 

63 
34 

65 
32 

72 
33 

69 
34 

72 
33 

76 
SO 

75 
30 

68 
31 

70 
30 

62 
31 

66 
31 

68 
25 

66 
27 

72 
28 

74 

28 

70 
3 1 

74 
34 

73 
35 

63.5 
31  .8 

SBN  RBFBEL 

HBX 
HIN 

55 

54 

3 1 

54 
34 

55 
34 

58 
4  4 

58 
37 

55 
38 

58 
42 

56 
40 

56 
36 

S6 
39 

57 
43 

58 
39 

61 
4  1 

65 
40 

66 
44 

68 
46 

71 
42 

72 
42 

70 
44 

71 
42 

69 
42 

63 
39 

60 
38 

65 
34 

66 
37 

67 
38 

67 
39 

67 
4  3 

72 
45 

73 

62.7 
39.8 

SBNTB  ROSB 

HBX 
HIN 

57 
34 

55 
24 

52 
29 

S6 
29 

52 
41 

57 
30 

58 
30 

56 
35 

57 
46 

57 
30 

52 
33 

59 
42 

62 
35 

63 
36 

67 
33 

65 
34 

69 
35 

74 

35 

72 
34 

70 
31 

70 
31 

67 
32 

60 
32 

66 
34 

67 
27 

66 
29 

66 
30 

71 
30 

69 
33 

72 
36 

71 
37 

63.1 
33.1 

SBHTERS  BRR  RBNGER  STB 

HBX 
HIN 

52 
20 

21 

44 

47 

21 

49 

35 

43 

36 

43 

36 

45 

29 

46 

33 

47 
34 

43 

32 

48 
34 

47 
34 

52 
34 

58 
26 

58 
2S 

56 
26 

55 
28 

SS 
22 

SS 
27 

59 
28 

53 
26 

SCOTIB 

HBX 
HIN 

47 

30 

51 
30 

51 
30 

49 

38 

50 
43 

51 
39 

50 
40 

51 
42 

54 
44 

50 
35 

49 

37 

51 
42 

51 
41 

54 
43 

57 
43 

60 
43 

63 
43 

49 
42 

60 
36 

65 
37 

64 

38 

66 
36 

52 
36 

56 
41 

S3 
32 

S7 
32 

sa 

37 

S6 
34 

60 
34 

SO 
38 

62 
39 

54.7 

37.9 

SHELTER  COVE  flvlfll ION 

HBX 
HIN 

51 
41 

49 

38 

48 
42 

51 
44 

53 
45 

51 
42 

50 
42 

50 
46 

51 
43 

52 
40 

SO 
43 

53 
42 

59 
44 

SB 
43 

62 
46 

62 
43 

56 
40 

69 
51 

72 
50 

71 
55 

69 
SI 

64 
43 

56 
42 

60 
40 

58 
44 

55 
43 

56 
42 

56 
43 

56 
42 

61 
44 

56 
4  1 

56.9 
43.7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STBIION  INDEX 


1  3 


DniLY  TEMPERATURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

21 

28 

29 

30 

31 

> 

SONOHR 

nBX 

niN 

S9 
38 

58 
22 

56 
26 

57 
27 

52 
40 

61 
28 

60 
29 

60 
32 

59 
42 

60 
29 

56 
31 

60 
37 

59 
32 

63 
34 

66 
32 

67 
32 

69 
34 

75 
31 

76 
42 

77 
29 

74 

30 

69 
29 

66 
3D 

70 
33 

71 
24 

68 
27 

70 
28 

73 
28 

70 
32 

74 

33 

73 
34 

65.5 
31  -5 

TRINITT  RIVER  HSTCH 

hAX 

niN 

45 

20 

46 

18 

42 

2D 

42 

29 

47 

33 

49 

29 

SO 
30 

44 

35 

41 
34 

49 

30 

45 

32 

45 

33 

48 

34 

46 
34 

51 
38 

54 

35 

55 
36 

49 

35 

52 
25 

55 
26 

53 
26 

56 
30 

54 

31 

47 

32 

42 

29 

48 

28 

S4 

28 

48 

28 

56 
29 

55 
31 

58 

27 

49.2 
29.8 

rULELBKE 

nBX 
niN 

36 
8 

37 
23 

39 
32 

36 
27 

40 

29 

43 

33 

40 

29 

35 
9 

19 

43 

43 

23 

45 

31 

49 

25 

52 
25 

49 
24 

47 

18 

47 

17 

48 

20 

48 

18 

47 

33 

45 

20 

1  1 

49 

51 
25 

57 
20 

54 

20 

57 
16 

60 
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46 

72 
4  1 

73 
43 

79 
SO 

73 
51 

75 
S3 

62 
49 

SB 
39 

85 
44 

74 
45 

76 
43 

62 
38 

65 
33 

75 
40 

72 
43 

79 
42 

77 
51 

74 

50 

72 
46 

74 
44 

69 
42 

.0 

7 

PRIEST  VBLLEr 

MAX 

niN 

48 

10 

52 
8 

52 
10 

51 
1  4 

60 
22 

55 
15 

58 
16 

60 
19 

S4 

21 

SO 
17 

S8 
20 

45 

18 

49 

21 

67 
20 

67 
20 

77 
24 

79 
28 

66 
23 

69 
21 

71 
20 

72 
I  7 

70 
16 

69 
19 

65 
22 

67 
15 

67 
16 

70 
20 

77 
21 

77 
23 

71 
25 

77 
23 

63 
1 8 

.5 
•  8 

REOHOOO  CITY 

NAX 

niN 

RlCHnONO 

HAX 

niN 

52 
39 

56 
30 

51 
32 

53 
34 

54 
45 

56 
35 

56 
37 

59 
39 

56 
45 

54 

36 

SO 
39 

55 
44 

55 
39 

59 
40 

65 
42 

66 
46 

68 
44 

64 
40 

70 
46 

69 
46 

68 
43 

64 

42 

58 
38 

62 
43 

63 
36 

64 

36 

64 
40 

66 
39 

67 
43 

72 
45 

72 
49 

60 
40 

9 
•  5 

SniNI  nflRYS  COLLEGE 

MAX 
NIN 

48 

25 

51 
20 

47 

22 

SI 
25 

54 

3S 

51 
26 

S3 
27 

56 
28 

53 
34 

50 
33 

49 

33 

46 
34 

52 
30 

55 
30 

55 
33 

56 
35 

62 
34 

67 
33 

67 
34 

65 
37 

65 
35 

65 
33 

64 

30 

64 

33 

62 
26 

61 

27 

61 
28 

61 
27 

62 
31 

61 
29 

64 

35 

57 
3D 

.4 
.  4 

SBLINBS  3  E 

HAX 
NIN 

61 
33 

56 
28 

55 
29 

64 

30 

62 
40 

56 
36 

S9 
31 

63 
31 

SS 
36 

61 
35 

64 

37 

56 
35 

64 

30 

70 
36 

76 
39 

84 

39 

83 
48 

75 
37 

83 
45 

80 
44 

80 
42 

75 
39 

62 
34 

67 
40 

66 
35 

70 
36 

75 
37 

81 
45 

76 
44 

78 
41 

85 
47 

69 
37 

.  1 

SBLINBS  FBB  BP 

HAX 

niN 

55 
24 

55 
31 

53 
27 

61 
28 

60 
38 

55 
36 

63 
30 

60 
32 

SO 
36 

57 
33 

62 
35 

SS 
32 

61 
26 

67 
35 

72 
38 

80 
45 

78 
42 

71 
33 

77 
40 

78 
45 

74 

39 

72 
36 

57 
31 

63 
37 

62 
33 

65 
31 

71 
35 

77 
4  1 

73 
4  1 

75 
4  1 

79 
43 

65 
35 

.7 
.  4 

S  F  RICHftONO  SUNSET 

MAX 
NIN 

57 
42 

54 

33 

50 
36 

52 
38 

53 
43 

65 
48 

54 

38 

57 
36 

53 
43 

SS 
43 

52 
36 

S6 
40 

56 
39 

59 
42 

66 
43 

66 
44 

64 
48 

64 
40 

72 
43 

69 
44 

69 
47 

65 
42 

54 
4  1 

52 
46 

59 
39 

64 

39 

67 
34 

66 
44 

65 
46 

75 
45 

72 
45 

60 

4  1 

.8 

•  6 

SBN  FRANCISCO  HSO  BP 

NAX 
MIN 

52 
34 

50 
3 1 

47 
34 

53 
33 

58 
4  I 

54 
34 

52 
36 

55 
4  1 

54 
42 

51 
35 

50 
39 

56 
40 

54 

37 

SB 
39 

64 

39 

63 
39 

64 
40 

65 
38 

68 
44 

67 
36 

67 
38 

62 
39 

55 
36 

59 
40 

61 
37 

60 
36 

62 
37 

65 
37 

61 
39 

71 
43 

69 
43 

SB 
38 

.9 
•  I 

SBN  FRANCISCO  HSO  CI 

nBx 

tilN 

53 
44 

54 
4  I 

50 
42 

53 
42 

54 
46 

55 
43 

56 
44 

57 
44 

53 
48 

55 
44 

51 
44 

SB 
46 

56 
44 

57 
47 

67 
48 

65 
50 

65 
48 

66 
46 

70 
53 

66 
5 1 

71 
51 

63 
SO 

52 
46 

60 
44 

61 
42 

61 
45 

63 
47 

65 
48 

65 
49 

71 
50 

73 
52 

60 
46 

•  3 
.  4 

SBN  CREGORIO  2  SE 

RAX 

niN 

SO 
27 

52 
26 

52 
2? 

53 
32 

55 
40 

51 
30 

54 

32 

56 
34 

51 
37 

53 
32 

57 
34 

53 
37 

59 
34 

65 
37 

67 
45 

73 
46 

74 
44 

66 
34 

72 
45 

73 
52 

72 
42 

69 
36 

50 
37 

56 
42 

57 
27 

63 
25 

67 
31 

70 
43 

69 
37 

69 
40 

76 
42 

61 
36 

.4 

■  5 

SBN  JOSE 

HBX 
MIN 

52 
34 

54 

28 

54 

30 

53 
30 

60 
40 

SS 
34 

SS 
34 

S7 
34 

S6 
42 

S3 
35 

54 

36 

SS 
46 

S6 
35 

59 
36 

66 
36 

66 
37 

64 

39 

67 
37 

68 
40 

68 
38 

68 

36 

65 
35 

62 
35 

62 
43 

60 
32 

61 
33 

62 
35 

66 
36 

64 

38 

69 
4  1 

69 
40 

60 
36 

•  6 
.  3 

SBN  LUIS  OBISPO  POLT 

HBX 
MIN 

54 

35 

58 
34 

59 
30 

56 
33 

61 
44 

66 
43 

59 
45 

66 
49 

68 
40 

53 
44 

58 
4  1 

61 
38 

59 
46 

61 
46 

75 
47 

78 

88 
57 

85 
39 

65 
42 

82 
46 

83 
56 

79 
45 

80 
36 

64 
36 

66 
44 

71 
45 

75 
48 

75 
50 

82 
47 

79 
44 

74 
48 

69 
43 

.  1 
.  3 

SBN  MBTEO 

MBX 
MIN 

56 
45 

55 

50 

55 

59 

55 

SS 
36 

58 
35 

52 
47 

56 
36 

59 
40 

58 
42 

60 
36 

62 
36 

73 
36 

72 
37 

69 
40 

69 

74 
42 

74 
4  1 

69 

70 
39 

63 
42 

69 
39 

67 
39 

68 
36 

69 
36 

70 
36 

69 
40 

74 
44 

67 
40 

63 
39 

.7 
-2 

SBNTB  CLBRfl  UNIVERSITY 

MBX 
MIN 

54 

35 

56 
29 

SO 
30 

SB 
32 

62 
4  1 

54 
34 

58 
36 

60 
35 

SS 
42 

54 

35 

56 
37 

56 
43 

56 
35 

62 
37 

67 
37 

66 
38 

67 
40 

67 
38 

72 
43 

71 
39 

67 
36 

65 
35 

52 
36 

65 
4  1 

62 
33 

64 
34 

67 
35 

69 
35 

64 

36 

69 
4  1 

72 
4  1 

62 
36 

■  1 
•  8 

SANTA  CRU2 

MBX 
MIN 

58 
29 

56 
23 

53 
26 

SB 
30 

SB 
39 

SB 
32 

55 
31 

59 
32 

57 
46 

56 
31 

56 
33 

56 
34 

59 
31 

59 
34 

75 
38 

BO 
38 

76 
42 

66 
36 

81 
38 

80 
40 

76 
36 

70 
34 

59 
33 

58 
34 

58 
38 

64 

30 

73 

78 
36 

76 
38 

71 
40 

76 
40 

65 
34 

.0 
.  7 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

MAX 
MIN 

53 
34 

52 
28 

54 

28 

48 

30 

52 
31 

52 
31 

53 
31 

53 
33 

56 
33 

54 

33 

53 
34 

51 
37 

56 
35 

58 
38 

61 
39 

66 
38 

64 
43 

68 
37 

69 
35 

69 
S3 

66 
42 

67 
40 

65 
36 

58 
35 

62 
32 

64 

32 

63 
35 

67 
37 

67 
36 

67 
40 

70 
43 

60 
35 

.0 
.8 

HATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 
MIN 

55 
29 

56 
27 

56 
28 

52 
31 

60 
36 

58 
33 

54 

32 

57 
32 

60 
37 

53 
33 

56 
34 

60 
35 

56 
34 

60 
35 

70 
40 

74 
4  I 

79 
44 

79 
34 

71 
37 

77 
43 

79 
38 

76 
35 

72 
34 

56 
36 

60 
30 

62 
32 

66 
35 

75 
39 

79 
39 

74 
42 

75 
4  1 

65 
35 

.  1 
.4 

HOODSIDE  FIRE  STA  1 
. 

MAX 
MIN 

56 
28 

58 
20 

51 
25 

56 
28 

61 
36 

60 
34 

SB 
28 

S3 
3D 

53 
35 

S7 
29 

55 
32 

58 
36 

59 
30 

64 

32 

72 
33 

70 
32 

72 
35 

70 
32 

70 
31 

74 

34 

73 
30 

67 
30 

63 
29 

69 
40 

69 
27 

66 
29 

68 
29 

73 
26 

66 
32 

66 
32 

75 
35 

64 

31 

■  1 

- 1 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

BNTIOCH  PUMPING  PL  3 

MAX 

niN 

53 
31 

53 
23 

54 
24 

48 

26 

S4 

33 

57 
30 

S6 
31 

56 
28 

S9 
34 

56 
37 

SO 
35 

47 

36 

SI 
32 

55 
30 

SB 
32 

63 
33 

60 
33 

61 
33 

67 
35 

67 
3 1 

65 
3 1 

67 
30 

63 
32 

65 
35 

67 
33 

66 
36 

65 
30 

65 
29 

65 
32 

65 
39 

72 
35 

59 
31 

.7 
■  9 

BSK  HOUNTBIN 

MAX 
MIN 

49 

28 

SO 
27 

51 
27 

51 
29 

S3 
3 1 

SS 
33 

52 
31 

55 
31 

60 
35 

57 
35 

51 
32 

51 
32 

45 

33 

52 
32 

59 
35 

65 
38 

75 
43 

74 
44 

70 
40 

68 
42 

71 
42 

71 
43 

69 
40 

71 
4  I 

59 
37 

61 
38 

68 
36 

68 
40 

75 
44 

84 

46 

70 
45 

61 
36 

.6 
.5 

AU8ERRY   1  NH 

MBX 
MIN 

BBKERSf lELD  HSO  BP 

MBX 
MIN 

52 
27 

55 
29 

55 
32 

S3 
31 

59 
36 

SO 
33 

56 
34 

59 
36 

60 
40 

48 
44 

48 
4  1 

45 

35 

51 
39 

56 
36 

60 
34 

68 
40 

67 
40 

64 
43 

70 
4  1 

73 
38 

68 
40 

70 
40 

67 
40 

63 
42 

65 
4  1 

E6 
39 

64 
40 

70 
42 

72 
43 

68 
45 

78 
45 

61 
38 

.4 

•  3 

8BLCH  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

43 

27 

42 

27 

45 

30 

46 

28 

51 
34 

49 

32 

48 

3 1 

5D 
33 

52 
36 

50 
32 

49 

30 

47 

30 

46 

30 

52 
35 

56 
35 

61 
42 

64 
45 

65 
40 

61 
40 

59 
40 

58 
4  1 

61 
40 

60 
39 

60 
40 

58 
34 

56 
3S 

69 
36 

64 
4  1 

66 
44 

64 
43 

65 
44 

55 
36 

.4 

.0 

BUTTONHILLOH 

MAX 
MIN 

51 
21 

53 
I  9 

55 
?  1 

54 

22 

54 
24 

59 
26 

52 
28 

57 
28 

59 
30 

62 
34 

46 

33 

48 

28 

47 

35 

52 
26 

57 
27 

60 
29 

66 
32 

67 
32 

63 
32 

66 
28 

69 
29 

66 
3 1 

67 
31 

65 
35 

63 
29 

65 
28 

66 
29 

65 
29 

68 
32 

72 
35 

66 
34 

60 
28 

.0 
.9 

CBLBVERBS  BIG  TREES 

MAX 
MIN 

35 
19 

37 
16 

38 
16 

39 
23 

47 
24 

41 
24 

39 
24 

46 

26 

49 

2B 

38 
22 

39 
23 

39 
25 

42 

25 

52 
28 

54 

32 

59 
34 

66 
37 

57 
31 

59 
32 

61 
3 1 

57 
30 

57 
27 

55 
29 

52 
30 

54 

25 

52 
27 

55 
29 

58 
31 

63 
34 

53 
34 

62 
35 

50 
27 

.5 
-5 

CHHP  PARDEE 

MAX 
MIN 

49 

32 

50 
33 

51 
32 

45 

3D 

49 

32 

SO 
36 

50 
36 

51 
36 

57 
37 

4S 

3 1 

43 

32 

43 

37 

43 

37 

52 
37 

55 
37 

60 
39 

61 
35 

61 
40 

60 
40 

64 

38 

65 
40 

63 
40 

63 
40 

59 
37 

63 
38 

58 
40 

60 
40 

62 
4  1 

6S 
4  1 

65 
42 

68 
4  1 

SS 
37 

.8 

■  0 

CfllHETS  VT  BULL   RUN  RM 

MAX 

niN 

47 

1 9 

47 

21 

48 

22 

47 

23 

49 

31 

54 

26 

S2 
30 

53 
26 

56 
33 

47 

25 

48 

29 

42 

36 

41 

36 

44 

28 

56 
28 

60 
34 

63 
37 

67 
36 

68 
33 

62 
32 

67 
32 

65 
32 

65 
33 

63 
34 

58 
30 

59 
32 

62 
33 

62 
33 

68 
34 

69 
37 

67 
37 

56 
30 

.6 
.8 

Cherry  vblley  obh 

MAX 
MIN 

38 
18 

39 
22 

40 

26 

48 

30 

43 

21 

42 

23 

48 

30 

54 

33 

SO 
29 

50 
29 

64 

38 

69 
39 

65 
38 

62 
38 

64 

35 

59 
32 

57 
33 

57 
34 

58 
28 

57 
29 

66 
34 

63 
35 

54 

30 

.2 
.7 

COBLINCA 

MBX 
MIN 

60 
20 

53 
21 

57 
23 

53 
22 

59 
30 

56 
28 

57 
26 

59 
28 

58 
32 

51 
28 

52 
29 

47 

29 

SI 
35 

57 
29 

62 
30 

64 
34 

69 
35 

69 
32 

71 
38 

69 
32 

67 

68 
31 

65 
31 

66 
33 

63 
29 

66 
3D 

66 
32 

71 
33 

72 
35 

68 
37 

74 

38 

61 
30 

.9 
.3 

CORCORBN  IRRIG  DISI 

MAX 
MIN 

50 
21 

53 
22 

51 
24 

52 
23 

56 
30 

55 
27 

56 
28 

58 
28 

55 
33 

47 
40 

48 
41 

46 

36 

50 
36 

SS 
27 

59 
26 

64 

31 

67 
32 

66 
33 

65 
33 

68 
28 

65 
30 

65 
3D 

64 

31 

63 
39 

61 
31 

6S 
32 

65 
31 

67 
32 

69 
33 

67 
36 

71 
36 

59 
31 

.5 
.0 

DENBIR  3  NNE 

MAX 
MIN 

52 
12 

53 
15 

47 

18 

53 
20 

57 
33 

54 

29 

55 
24 

60 
24 

49 

31 

44 

33 

45 

33 

50 
34 

52 
32 

57 
28 

62 
27 

62 
29 

63 
30 

57 
33 

67 
27 

66 
28 

65 
28 

64 

28 

63 
28 

66 
35 

62 
28 

63 
30 

65 
29 

68 
3D 

66 
29 

68 
31 

69 
31 

58 
28 

.8 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERniURES 


DRY  OF  MONTH 

o 
a 

0: 

STATION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

I  3 

14 

15 

16 

17 

18 

1  9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

25 

27 

28 

29 

30 

3 1 

cr 

DUDLEYS 

HBX 

49 

50 

52 

51 

S3 

51 

S3 

58 

38 

47 

56 

SI 

SO 

62 

67 

78 

73 

72 

71 

73 

70 

70 

68 

69 

71 

75 

74 

76 

76 

74 

78 

63.1 

MIN 

12 

20 

19 

20 

21 

18 

21 

22 

20 

20 

29 

23 

23 

25 

26 

29 

26 

25 

27 

28 

27 

28 

23 

27 

26 

26 

25 

33 

32 

35 

33 

24  .8 

ELECTRB  POWER  HOUSE 

HRX 

51 

52 

46 

53 

54 

56 

S3 

60 

S6 

51 

46 

46 

54 

60 

64 

67 

67 

65 

70 

69 

67 

68 

65 

67 

64 

65 

67 

71 

70 

71 

73 

61  .0 

niN 

26 

23 

26 

24 

37 

30 

29 

29 

3S 

29 

35 

35 

29 

32 

30 

32 

34 

31 

29 

30 

30 

31 

31 

31 

29 

32 

31 

32 

32 

33 

33 

30  .6 

F  IVE  POINTS  5  SSH 

«flX 

SO 

S2 

SI 

54 

58 

59 

55 

57 

55 

46 

50 

48 

52 

55 

60 

62 

66 

62 

65 

66 

64 

63 

62 

64 

62 

60 

65 

67 

67 

65 

68 

59.0 

niN 

29 

22 

30 

32 

24 

24 

28 

29 

32 

40 

40 

34 

40 

28 

32 

30 

40 

38 

34 

34 

34 

30 

34 

44 

35 

30 

33 

35 

34 

39 

42 

33.2 

FRESNO  MSO  HP 

HBX 

49 

51 

48 

SO 

54 

54 

S3 

SB 

49 

44 

43 

43 

46 

54 

59 

64 

64 

64 

63 

66 

65 

65 

64 

60 

62 

64 

64 

67 

68 

65 

69 

57.7 

niN 

21 

20 

23 

22 

33 

25 

30 

28 

33 

38 

40 

41 

33 

27 

28 

30 

32 

32 

33 

31 

30 

28 

31 

36 

32 

32 

30 

32 

35 

35 

34 

30  .8 

FRIBNT  OOVERNMENT  CBMP 

HBX 

49 

51 

53 

49 

52 

57 

56 

SS 

59 

52 

46 

45 

45 

47 

57 

6 1 

66 

67 

66 

66 

69 

68 

68 

67 

61 

63 

66 

66 

70 

72 

69 

59.3 

niN 

27 

23 

22 

22 

27 

29 

34 

30 

36 

32 

36 

39 

39 

30 

29 

33 

35 

36 

37 

38 

32 

36 

37 

35 

32 

41 

38 

3S 

35 

38 

38 

33.3 

GLENNVILLE 

nax 

43 

46 

SO 

53 

S3 

47 

54 

58 

55 

47 

56 

47 

S3 

BS 

7 1 

74 

73 

72 

71 

68 

65 

67 

64 

60 

57 

65 

68 

74 

72 

68 

72 

60.9 

niN 

16 

13 

18 

12 

23 

20 

20 

23 

27 

36 

23 

22 

24 

26 

27 

31 

33 

29 

33 

25 

23 

27 

25 

26 

22 

22 

23 

27 

31 

30 

29 

24  .7 

GRflNI  GROVE 

HBX 

25 

28 

35 

39 

46 

41 

40 

46 

S3 

38 

46 

50 

45 

5 1 

52 

6 1 

63 

59 

58 

57 

56 

58 

50 

48 

45 

45 

50 

56 

59 

55 

54 

48.7 

MIN 

1  1 

12 

16 

26 

27 

21 

22 

29 

32 

20 

23 

28 

31 

33 

34 

38 

43 

39 

36 

34 

34 

32 

31 

27 

27 

28 

31 

36 

39 

38 

37 

29.5 

HBNFORD  2  S 

MBX 

46 

S3 

SO 

S2 

SS 

54 

56 

58 

50 

44 

48 

45 

49 

55 

59 

64 

66 

62 

63 

68 

67 

64 

65 

61 

63 

65 

65 

66 

69 

65 

69 

68. 6 

niN 

22 

20 

23 

22 

24 

29 

29 

2S 

27 

35 

38 

35 

39 

25 

26 

26 

29 

29 

30 

28 

2B 

27 

29 

31 

30 

32 

30 

31 

31 

3S 

34 

29  .0 

HEICH  HETCHT 

HBX 

41 

42 

42 

48 

47 

SI 

40 

39 

5 1 

54 

61 

62 

61 

BS 

59 

SS 

60 

57 

56 

59 

61 

66 

65 

64 

54  .4 

MIN 

20 

20 

25 

24 

25 

30 

25 

25 

27 

34 

34 

39 

37 

30 

28 

30 

31 

29 

28 

30 

31 

34 

36 

31 

29.3 

HUNTINGTON  LBKE 

MBX 

29 

37 

44 

SO 

49 

42 

49 

52 

51 

50 

52 

48 

53 

SS 

63 

63 

56 

S3 

54 

53 

54 

53 

45 

48 

51 

53 

58 

62 

61 

60 

63 

52.0 

niN 

1  1 

17 

28 

28 

32 

18 

28 

30 

29 

18 

30 

28 

31 

33 

32 

38 

35 

31 

26 

27 

27 

26 

25 

26 

24 

30 

33 

36 

35 

35 

34 

28.4 

lORIB 

MBX 

44 

46 

48 

46 

52 

59 

52 

55 

S8 

S2 

52 

56 

48 

59 

6 1 

67 

75 

75 

62 

65 

68 

66 

68 

66 

60 

63 

64 

69 

71 

74 

67 

60.2 

MIN 

25 

26 

32 

30 

35 

32 

32 

36 

37 

32 

31 

35 

28 

33 

39 

46 

51 

44 

42 

48 

46 

44 

41 

40 

40 

42 

41 

45 

53 

50 

50 

39  .0 

KERN  RIVER  PH  1 

Max 

53 

52 

SO 

57 

SS 

SS 

64 

64 

59 

46 

46 

50 

55 

58 

66 

64 

64 

72 

73 

74 

67 

67 

66 

62 

64 

64 

69 

70 

69 

76 

61  .8 

Ml« 

34 

40 

35 

37 

37 

40 

45 

45 

41 

38 

37 

37 

36 

36 

43 

46 

50 

45 

51 

52 

50 

50 

45 

50 

50 

47 

44 

SI 

52 

50 

43.9 

KERN  RIVER  PH  3 

MBX 

48 

SI 

S3 

57 

62 

52 

56 

62 

59 

57 

B2 

61 

64 

66 

75 

80 

76 

68 

72 

73 

69 

72 

69 

62 

62 

66 

70 

77 

77 

72 

77 

65.4 

MIN 

20 

16 

17 

18 

24 

26 

22 

22 

26 

3D 

29 

26 

22 

42 

32 

50 

SO 

33 

46 

40 

30 

42 

29 

33 

24 

25 

28 

47 

47 

47 

49 

32  . 1 

KETTLEnBN  STBTION 

HBX 

46 

51 

51 

51 

51 

SS 

57 

59 

52 

47 

51 

45 

50 

56 

60 

65 

68 

67 

67 

67 

64 

65 

63 

66 

62 

65 

66 

68 

73 

67 

68 

59.5 

MIN 

31 

29 

31 

26 

33 

40 

33 

37 

36 

39 

39 

34 

40 

34 

38 

40 

42 

42 

44 

42 

41 

41 

42 

44 

38 

42 

39 

40 

44 

47 

46 

38. S 

KNIGHTS  FERRT  2  SE 

MBX 

S2 

52 

51 

47 

52 

53 

51 

60 

SS 

48 

43 

45 

48 

52 

57 

63 

63 

65 

65 

67 

66 

67 

66 

65 

65 

61 

65 

70 

70 

68 

73 

58.9 

MIN 

20 

19 

20 

21 

35 

30 

27 

33 

36 

26 

31 

42 

31 

30 

29 

32 

34 

31 

32 

30 

29 

32 

31 

32 

29 

32 

32 

33 

33 

34 

34 

30.3 

LE  GRBNO 

MBX 

51 

54 

47 

S2 

S2 

54 

56 

58 

51 

46 

46 

47 

52 

57 

6 1 

63 

67 

63 

65 

68 

66 

66 

66 

62 

63 

66 

66 

69 

69 

69 

70 

59.4 

HIN 

23 

23 

23 

22 

22 

30 

30 

28 

35 

32 

35 

41 

38 

31 

29 

33 

33 

30 

30 

31 

30 

31 

31 

34 

32 

34 

31 

33 

33 

34 

34 

30.8 

LEnON  COVE 

MBX 

50 

50 

52 

50 

51 

54 

54 

SB 

S9 

5S 

47 

45 

45 

51 

57 

60 

68 

66 

65 

65 

68 

56 

68 

67 

62 

63 

66 

66 

68 

72 

67 

59.2 

MIN 

21 

27 

28 

26 

32 

29 

35 

31 

33 

37 

40 

41 

40 

29 

31 

31 

35 

35 

35 

33 

32 

32 

31 

35 

35 

35 

33 

33 

32 

36 

37 

33.1 

L INOSBY 

MBX 

52 

55 

53 

53 

57 

SS 

57 

60 

53 

48 

46 

46 

54 

60 

62 

70 

70 

72 

67 

70 

69 

70 

70 

62 

65 

68 

68 

71 

74 

70 

76 

62.0 

MIN 

24 

22 

23 

22 

28 

25 

2B 

27 

32 

41 

41 

41 

40 

27 

28 

28 

33 

33 

34 

30 

29 

28 

30 

35 

30 

30 

29 

29 

32 

37 

36 

30.7 

LODGEPOLE 

MBX 

23 

24 

26 

38 

38 

41 

40 

41 

44 

37 

36 

44 

46 

45 

4  7 

49 

50 

5 1 

SO 

48 

46 

47 

48 

45 

40 

41 

46 

SO 

52 

52 

51 

43.1 

MIN 

2 

3 

3 

14 

15 

1  1 

16 

18 

21 

I  1 

1  1 

19 

19 

20 

21 

23 

26 

24 

20 

19 

19 

17 

18 

19 

15 

15 

18 

21 

19 

20 

23 

16.8 

LODI 

MBX 

5S 

54 

51 

53 

53 

58 

57 

61 

SI 

50 

47 

49 

55 

60 

63 

63 

64 

64 

69 

70 

68 

65 

66 

70 

65 

66 

65 

68 

67 

72 

60.6 

MIN 

24 

24 

28 

26 

40 

32 

32 

31 

41 

36 

38 

38 

32 

33 

34 

34 

35 

36 

30 

34 

32 

32 

32 

33 

32 

31 

32 

33 

35 

36 

32.9 

LOS  BBNOS 

MBX 

52 

54 

53 

SO 

SS 

SB 

57 

58 

59 

48 

44 

49 

49 

SS 

58 

62 

63 

65 

63 

65 

67 

66 

64 

66 

67 

64 

BS 

67 

BB 

67 

69 

59.5 

HIN 

24 

20 

24 

26 

36 

31 

29 

30 

32 

32 

36 

37 

35 

29 

32 

29 

31 

30 

32 

33 

33 

32 

31 

40 

30 

31 

34 

35 

36 

39 

35 

31  .7 

LOS  BBNOS  OET  RESV 

MBX 

SI 

49 

50 

47 

54 

56 

SS 

SS 

57 

46 

46 

48 

47 

53 

57 

6 1 

6 1 

63 

61 

61 

64 

63 

61 

62 

65 

61 

62 

65 

65 

BO 

BB 

57.2 

MIN 

31 

28 

30 

32 

35 

38 

35 

35 

39 

35 

34 

39 

41 

36 

37 

37 

41 

38 

39 

39 

38 

38 

39 

42 

38 

36 

42 

39 

45 

43 

47 

37.6 

HRDERH 

MBX 

50 

51 

54 

47 

55 

SB 

54 

55 

58 

47 

43 

45 

46 

49 

56 

59 

63 

65 

62 

64 

68 

66 

65 

68 

61 

63 

67 

69 

70 

64 

69 

58.4 

MIN 

23 

21 

23 

17 

22 

30 

25 

26 

30 

36 

31 

37 

37 

28 

26 

29 

32 

29 

28 

30 

29 

27 

30 

33 

23 

29 

30 

32 

35 

35 

38 

29.1 

HRNTECn 

MBX 

56 

54 

SS 

48 

54 

53 

56 

56 

63 

S3 

50 

53 

51 

57 

SB 

65 

61 

61 

59 

67 

68 

69 

64 

65 

69 

63 

65 

65 

70 

67 

72 

60.3 

MIN 

25 

25 

24 

25 

26 

28 

29 

29 

31 

39 

37 

37 

34 

34 

34 

33 

34 

36 

36 

32 

30 

30 

32 

37 

28 

36 

32 

35 

35 

37 

38 

32.2 

tIBRICOPfl 

MAX 

46 

49 

S3 

51 

52 

59 

S3 

55 

57 

59 

45 

45 

47 

SO 

57 

58 

65 

68 

61 

69 

65 

63 

65 

65 

62 

63 

64 

63 

68 

69 

65 

58.5 

MIN 

25 

27 

27 

28 

30 

34 

30 

32 

35 

38 

38 

28 

33 

30 

31 

36 

38 

38 

40 

37 

39 

38 

35 

38 

40 

37 

37 

39 

39 

41 

43 

34.9 

NERCED  FIRE  STATION  2 

MBX 

52 

53 

47 

53 

57 

54 

SS 

59 

51 

45 

47 

48 

53 

57 

60 

62 

65 

62 

66 

68 

61 

65 

67 

63 

63 

65 

66 

69 

69 

65 

71 

59.3 

MIN 

16 

19 

21 

20 

35 

30 

23 

24 

31 

31 

41 

37 

34 

28 

30 

29 

31 

32 

29 

28 

29 

26 

28 

37 

2" 

29 

30 

30 

32 

30 

33 

29.1 

nODESTO 

MBX 

52 

53 

47 

52 

S6 

55 

54 

58 

SO 

45 

48 

51 

54 

57 

62 

6 1 

54 

60 

65 

66 

66 

63 

65 

BB 

63 

64 

63 

67 

65 

69 

70 

59.  1 

MIN 

25 

26 

25 

26 

37 

31 

30 

31 

36 

36 

37 

37 

35 

34 

33 

36 

36 

37 

33 

34 

32 

42 

33 

40 

31 

36 

33 

35 

35 

38 

37 

33. B 

NEHKBN 

MBX 

54 

57 

48 

57 

61 

57 

56 

60 

54 

48 

52 

49 

55 

59 

62 

63 

66 

65 

59 

68 

69 

64 

67 

69 

65 

67 

66 

71 

68 

68 

71 

61  .5 

MIN 

23 

19 

22 

24 

35 

28 

28 

27 

33 

34 

34 

40 

36 

28 

30 

28 

33 

28 

29 

29 

32 

29 

29 

38 

2S 

29 

31 

30 

32 

35 

34 

30.1 

NORTH  FORK  RBNGER  STB 

MBX 

50 

S2 

Si 

58 

56 

55 

43 

66 

66 

74 

58 

67 

68 

70 

69 

61 

66 

74 

75 

72 

MIN 

31 

24 

24 

27 

42 

27 

30 

28 

28 

36 

29 

31 

33 

31 

31 

34 

30 

33 

36 

36 

ORSNGE  COVE 

MBX 

49 

53 

49 

S2 

54 

54 

55 

58 

52 

46 

45 

45 

51 

57 

6 1 

67 

66 

66 

65 

68 

67 

65 

67 

62 

66 

67 

70 

73 

66 

59.2 

M  I  N 

26 

26 

24 

32 

29 

31 

30 

34 

39 

41 

40 

39 

29 

30 

31 

33 

34 

34 

32 

32 

31 

3S 

35 

36 

33 

33 

34 

31 

37 

32.8 

PORTERVILLE 

MAX 

52 

51 

54 

S4 

S3 

54 

56 

S6 

60 

SB 

48 

46 

44 

53 

59 

62 

70 

70 

65 

67 

70 

70 

69 

69 

63 

65 

67 

66 

69 

73 

68 

60.7 

MIN 

27 

25 

26 

25 

31 

30 

31 

30 

35 

41 

40 

40 

41 

31 

31 

34 

32 

36 

37 

35 

34 

32 

34 

38 

37 

33 

35 

35 

37 

39 

39 

33.9 

POSEY  3  E 

MAX 

33 

37 

41 

46 

42 

36 

46 

50 

41 

44 

51 

65 

64 

62 

61 

63 

61 

55 

47 

48 

54 

59 

64 

64 

66 

63 

52.5 

MIN 

16 

16 

21 

23 

26 

23 

22 

30 

28 

29 

30 

34 

34 

31 

30 

30 

32 

31 

27 

27 

29 

33 

34 

37 

36 

36 

28.7 

SALT  SPRINGS  PHR  HOUSE 

MAX 

45 

46 

44 

50 

46 

46 

49 

S4 

S2 

43 

44 

51 

S7 

59 

6 1 

68 

65 

63 

69 

67 

65 

64 

63 

60 

62 

62 

63 

70 

69 

71 

73 

SB. 2 

MIN 

26 

23 

26 

29 

36 

30 

30 

31 

32 

26 

32 

30 

33 

39 

45 

44 

51 

45 

46 

4S 

38 

37 

39 

32 

36 

38 

38 

40 

47 

41 

52 

36.7 

SBN  LUIS  DBfl 

MAX 

51 

52 

52 

48 

53 

58 

57 

54 

56 

51 

45 

49 

51 

52 

56 

59 

60 

61 

62 

66 

65 

64 

61 

63 

69 

69 

62 

65 

64 

66 

66 

58.3 

MIN 

26 

25 

27 

27 

29 

39 

32 

33 

34 

31 

34 

36 

40 

33 

35 

36 

36 

36 

36 

35 

36 

38 

36 

35 

35 

35 

38 

36 

37 

43 

4  1 

34  .5 

SONORB  RS 

MAX 

46 

47 

47 

44 

46 

53 

SI 

49 

56 

41 

47 

45 

42 

49 

59 

62 

67 

69 

64 

67 

66 

64 

69 

64 

64 

59 

62 

65 

68 

70 

66 

57.1 

MIN 

20 

20 

19 

23 

23 

28 

27 

27 

31 

2B 

27 

31 

32 

30 

30 

30 

34 

33 

30 

30 

31 

29 

30 

32 

28 

28 

31 

32 

34 

34 

35 

28.9 

SO  ENTRBNCE  YDSEHITE 

MBX 

34 

38 

47 

41 

46 

42 

4S 

49 

49 

41 

39 

49 

48 

54 

58 

62 

68 

66 

61 

62 

60 

60 

58 

55 

53 

54 

56 

63 

65 

63 

61 

53.2 

MIN 

16 

1 6 

1 6 

23 

25 

20 

22 

26 

27 

22 

22 

26 

26 

30 

30 

32 

38 

33 

31 

28 

28 

28 

28 

29 

26 

27 

29 

31 

33 

34 

34 

27.0 

STOCKTON  HSO  BP 

MAX 

53 

52 

46 

52 

S3 

SS 

55 

59 

52 

48 

47 

48 

52 

56 

61 

59 

60 

60 

66 

66 

66 

64 

64 

69 

65 

64 

63 

67 

65 

71 

70 

59.0 

MIN 

22 

2 1 

25 

24 

38 

27 

27 

27 

36 

35 

35 

36 

33 

32 

30 

32 

32 

36 

32 

3 1 

37 

26 

30 

31 

33 

30 

39 

35 

31.1 

STOCKTON  FIRE  STB  4 

MAX 

54 

58 

55 

48 

54 

S4 

55 

57 

60 

54 

49 

48 

50 

54 

57 

63 

60 

61 

62 

67 

67 

67 

65 

65 

69 

61 

64 

63 

68 

66 

72 

59.5 

MIN 

25 

26 

21 

21 

31 

31 

32 

32 

32 

36 

36 

38 

30 

34 

32 

35 

35 

35 

29 

33 

35 

32 

36 

33 

28 

32 

32 

33 

35 

34 

36 

32.0 

TEHBCHBPI 

MAX 

37 

42 

48 

44 

51 

55 

49 

56 

60 

65 

68 

69 

65 

61 

59 

61 

63 

60 

S5 

58 

62 

66 

67 

67 

69 

68 

58.7 

MIN 

16 

13 

16 

17 

25 

29 

21 

23 

27 

32 

25 

29 

20 

38 

35 

49 

43 

34 

49 

44 

36 

37 

27 

3S 

22 

29 

25 

44 

38 

32 

45 

30.9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERfiTURES 


STRT ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
<x 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

£ 

TEJON  RnNCHO 

HBX 
niN 

50 
20 

51 
1 6 

52 
1 9 

50 
26 

51 
2? 

53 
28 

S5 
25 

59 
28 

67 
29 

55 
30 

SO 
28 

44 

29 

51 
29 

59 
27 

61 
30 

67 
30 

69 
32 

71 
34 

62 
32 

71 
30 

67 
32 

69 
32 

67 
34 

61 
35 

64 

37 

65 
33 

65 
34 

70 
36 

70 
37 

67 
36 

69 
40 

61  .4 

30  -2 

JHREE  RVRS  EDISON  PH  1 

MBX 
MIN 

SI 
24 

48 

26 

52 
25 

54 

32 

54 

28 

56 
29 

56 
29 

59 
34 

51 
39 

49 

36 

50 
37 

59 
30 

63 
32 

72 
34 

71 
37 

68 

37 

68 
36 

71 
34 

70 
34 

70 
33 

69 
33 

69 
37 

72 
32 

67 
32 

67 
32 

71 
34 

78 
38 

77 
37 

74 

37 

63.4 

33.1 

riOER  CREEK  PH 

nB« 

RIN 

44 

20 

42 

22 

42 

2S 

49 

26 

49 
34 

46 

29 

49 

29 

53 
29 

51 
33 

39 
26 

47 

3  1 

47 

29 

49 

29 

51 
33 

51 
34 

56 
34 

58 
37 

65 
33 

67 
36 

67 
33 

60 
32 

62 
3 1 

59 
33 

60 
32 

61 
29 

61 
26 

61 
32 

62 
34 

67 
37 

66 
37 

67 
35 

55. Z 
31.1 

TRBCT  CBRBONfl 

HBX 

niN 

S3 
3 1 

52 
22 

55 
24 

49 

28 

52 
36 

50 
33 

SS 
34 

S7 
31 

61 
34 

S3 
36 

49 

32 

50 
30 

48 
34 

54 

30 

58 
30 

64 

30 

62 
30 

60 
30 

63 

40 

67 
35 

66 
34 

66 
33 

63 
32 

66 
32 

69 
32 

64 

3 1 

62 
31 

63 
31 

66 
34 

66 
36 

74 
34 

59-3 
.  32  .0 

rRflCT  PUMPING  PLBNT 

HBX 
MIN 

53 
34 

53 
23 

49 

23 

53 
27 

55 
3B 

55 
39 

54 

31 

59 
29 

56 
40 

53 
36 

47 

35 

SO 
35 

53 
36 

57 
32 

62 
34 

60 
35 

59 
34 

64 

30 

67 
42 

64 

31 

67 
32 

62 
30 

62 
33 

70 
45 

65 
31 

62 
30 

62 
34 

64 

31 

64 

35 

70 
39 

69 
38 

59.4 

33  .6 

V iSflL  in 

MBX 
MIN 

48 

21 

49 

28 

53 
26 

49 

26 

52 
28 

55 
31 

53 
31 

55 
32 

58 
36 

52 
39 

45 

39 

45 
42 

45 
40 

48 

31 

56 
32 

60 
32 

65 
37 

64 

39 

64 

37 

63 
33 

66 
3S 

67 
33 

64 

35 

65 
39 

61 
37 

63 
31 

64 

39 

64 

36 

68 
36 

70 
40 

67 
41 

58.0 
34  .7 

HHSCO 

MBX 
MIN 

50 
22 

52 
22 

S4 

23 

54 

22 

53 
27 

59 
26 

53 
28 

56 
29 

56 
39 

59 
35 

46 

37 

48 

29 

45 

33 

54 

27 

56 
27 

60 
30 

65 
33 

65 
33 

63 
33 

65 
30 

69 
31 

65 
33 

66 
31 

65 
34 

62 
32 

65 
32 

65 
32 

65 
34 

67 
36 

71 
38 

66 
38 

59-3 
30.8 

TOSEMITE  PBRK  HEflOOTRS 
. 

MBX 
MIN 

45 

IB 

47 
1  4 

48 
I  4 

42 

19 

52 
21 

45 
24 

49 

20 

53 
20 

55 
23 

38 
22 

45 
24 

46 
24 

46 

22 

57 
23 

56 
28 

64 

26 

65 
30 

61 
3 1 

64 
24 

64 

29 

64 
24 

64 

21 

63 
22 

64 

25 

60 
23 

62 
22 

64 

23 

68 
28 

68 
28 

72 
27 

66 
28 

56-9 
23  .5 

SOUTH  COBSI 

ORRINRCE  06 

BLPINE 

MAX 
MIN 

S7 
28 

62 
34 

66 
35 

65 
35 

70 
40 

74 
43 

69 
43 

63 
39 

72 
40 

69 
42 

76 
43 

60 
43 

83 
43 

85 
51 

80 
52 

80 
51 

78 
45 

72 
55 

72 
55 

68 
51 

67 
50 

62 
40 

76 
39 

77 
43 

78 
47 

77 
46 

79 
41 

85 
46 

72  .9 
43.6 

RVBLON  PUEBSURE  PIER 

MBX 
MIN 

58 
39 

59 
40 

57 
37 

58 
37 

62 
43 

60 
44 

64 
4  1 

65 
45 

63 
44 

61 
46 

62 
44 

64 
44 

61 
40 

72 
45 

79 
50 

79 
53 

76 
59 

67 
50 

70 
50 

80 
51 

79 
33 

79 
52 

70 
48 

64 
44 

64 
45 

60 
4  ] 

71 
44 

78 
44 

68 
44 

65 
45 

66 
40 

67.2 
44.6 

BBRRETI  OBM 

MBX 
MIN 

49 

26 

45 

1  9 

53 
20 

62 
21 

6S 
26 

65 
25 

63 
25 

61 
27 

75 
29 

66 
3 1 

63 
29 

70 
27 

67 
27 

73 
28 

77 
30 

81 
35 

83 
38 

83 
37 

78 
38 

74 
44 

69 
58 

69 
50 

69 
47 

65 
33 

60 
29 

67 
29 

70 
3D 

75 
33 

74 
34 

77 
29 

78 
30 

68.6 
31  .7 

BEBUHONT  PUHPINC  PLBNT 

MBX 
MIN 

BIG  BEBR  LBKE 

MBX 
MIN 

24 

7 

39 
8 

48 
24 

45 

1 8 

50 
20 

43 
24 

52 
I  5 

58 
20 

49 

25 

46 

1 7 

54 
2 1 

50 
2 1 

57 
1 9 

56 
1 9 

56 
30 

58 
30 

64 

23 

60 
25 

51 
30 

49 

20 

49 

2 1 

52 
25 

51 
25 

47 

25 

47 

1 5 

S3 
1 9 

54 

18 

56 
22 

60 
22 

58 
22 

58 
27 

51  .4 

21  .2 

BURBBNK  VBLLET  PHP  PL  I 

MBX 
MIN 

se 

26 

60 
27 

65 
27 

67 
29 

67 
32 

67 
36 

72 
36 

74 
34 

67 
38 

67 
34 

72 
33 

69 
34 

74 
34 

80 
38 

85 
40 

86 
47 

90 
45 

79 
42 

83 
42 

82 
44 

79 
44 

80 
42 

71 
39 

67 
46 

69 
37 

79 
34 

83 
37 

85 
4  1 

81 
4  I 

79 
42 

87 
4  1 

74.9 
37  .5 

CflCHUMB  LAKE 

MBX 
MIN 

S5 
24 

SB 
25 

60 
28 

59 
29 

62 
32 

89 
3 1 

65 
3 1 

69 
36 

71 
35 

60 
34 

66 
37 

71 
33 

75 
3 1 

73 
4  1 

80 
4  I 

85 
46 

66 

5 1 

67 
42 

72 
38 

81 
42 

83 
40 

80 
43 

81 
4  1 

72 
4  1 

67 
31 

75 
39 

78 
35 

81 
48 

85 
45 

82 
44 

79 
45 

73.2 
37  .3 

CBMPO 

MBX 
MIN 

40 

20 

44 

15 

55 
27 

60 
23 

64 

25 

53 
22 

54 

28 

72 
27 

69 
28 

62 
29 

66 
28 

69 
25 

66 
26 

70 
38 

73 
38 

74 
47 

76 
42 

77 
37 

67 
43 

53 
52 

63 
47 

66 
50 

62 
4  1 

59 
25 

67 
25 

63 
25 

67 
34 

68 
49 

71 
32 

74 

26 

73 
31 

65.1 
32  .4 

CBNOCa  PBRK  PIERCE  COL 

MAX 
MIN 

53 
24 

62 
27 

68 
24 

73 
30 

69 
30 

72 
3D 

72 
36 

80 
31 

78 
35 

74 

32 

80 
31 

81 
32 

76 
31 

81 
37 

83 
44 

85 
54 

92 
46 

64 
42 

78 
45 

78 
53 

81 
51 

85 
44 

73 
36 

71 
42 

73 
4  1 

83 
30 

84 

35 

86 
40 

85 
38 

83 
38 

90 
40 

77. B 
37 . 1 

CHULB  VISTB 

MBX 
MIN 

57 
42 

S4 

32 

54 

33 

56 
37 

57 
39 

60 
41 

57 
38 

65 
42 

63 
42 

59 
45 

59 
39 

62 
41 

61 
40 

63 
43 

71 
47 

76 
50 

79 
51 

78 
49 

67 
49 

67 
47 

79 
66 

79 
56 

71 
54 

65 
50 

SB 
42 

SB 
4  1 

68 
44 

67 
45 

76 
46 

72 
4  1 

66 
45 

65.3 
44.4 

CLBREMONT  POHONfl  COL 

MBX 
MIN 

55 
28 

54 

29 

56 
31 

59 
34 

62 
38 

65 
34 

58 
36 

67 
38 

71 
42 

65 
38 

59 
38 

69 
40 

66 
39 

71 
4  1 

76 
43 

BO 
49 

85 
50 

84 

49 

76 
48 

78 
47 

79 
45 

77 
47 

76 
42 

66 
44 

59 
39 

66 
40 

75 
4  1 

78 
46 

80 
46 

78 
45 

76 
48 

70.0 
4  1.1 

CORONB 

MBX 
MIN 

56 
28 

62 
28 

65 
23 

64 

26 

69 
30 

63 
33 

71 
38 

76 
30 

69 
32 

67 
34 

74 

34 

70 
3 1 

78 
30 

82 
45 

85 
48 

67 
52 

90 
52 

82 
40 

78 
45 

80 
46 

78 
47 

62 
46 

76 
37 

66 
39 

71 
30 

61 
26 

63 
33 

85 
42 

62 
39 

80 
38 

66 
37 

75.5 
36-9 

CULVER  CITY 

MBX 
MIN 

62 
40 

62 
39 

63 
37 

65 
39 

64 

52 

64 
45 

65 
48 

70 
45 

86 
46 

65 
46 

74 
46 

68 
43 

75 
45 

83 
42 

87 
49 

66 

57 

90 
52 

76 
5 1 

74 

5  I 

84 

50 

60 
51 

63 
55 

66 
4  1 

66 
52 

65 
45 

77 
43 

76 
47 

82 
46 

61 
46 

73 
49 

83 
46 

73.5 
46  .6 

CUTBMBCB 

MBX 
MIN 

1 5 

32 
1  3 

36 
25 

51 
22 

50 
23 

52 
28 

51 
29 

46 

25 

62 
28 

55 
26 

51 
24 

59 
26 

55 
24 

55 
2  3 

59 
26 

62 
50 

63 
35 

65 
30 

65 
37 

57 
4  7 

53 
4  4 

51 
40 

55 
35 

52 
3 1 

51 
I  9 

57 
24 

54 

27 

57 
49 

57 
3 1 

61 
23 

63 
25 

54  .6 

29  .2 

ORT  CBNYON  RESERVOIR 

MBX 
MIN 

53 
20 

51 
1 9 

56 
2 1 

60 
25 

63 
30 

66 
28 

61 
35 

64 

28 

74 

30 

69 
30 

64 

31 

73 
32 

74 

33 

68 
38 

73 
33 

77 
55 

80 
55 

82 
40 

78 
3 1 

72 
49 

72 
45 

73 
37 

75 
33 

71 
32 

70 
28 

71 
30 

76 
33 

78 
44 

76 
39 

62 
36 

60 
37 

70.5 
34  . 1 

EL  CflPITBN  OBH 

MAX 
MIN 

57 
35 

54 

29 

61 
30 

65 
30 

68 
33 

70 
34 

65 
33 

74 

37 

79 
38 

68 
39 

67 
36 

76 
37 

71 
38 

60 
36 

64 
4  1 

87 
44 

89 
47 

90 
46 

81 
44 

76 
43 

71 
44 

76 
46 

72 
50 

70 
42 

65 
37 

71 
37 

79 
37 

82 
4  I 

61 
45 

84 
44 

82 
44 

74.1 
39-3 

ELSINORE 

MBX 
MIN 

ESCONOIDO 

MBX 
MIN 

58 
29 

60 
25 

63 
27 

63 
30 

67 
38 

62 
30 

72 
33 

74 
34 

66 
35 

64 
42 

71 
33 

67 
33 

74 

33 

79 
35 

65 
39 

90 
46 

89 
45 

80 
43 

81 
46 

60 
48 

75 
55 

72 
48 

70 
46 

67 
54 

66 
36 

79 
34 

80 
36 

82 
39 

80 
4  ] 

78 
39 

86 
40 

73. S 
38.5 

FONinNB  KBISER 

MBX 
MIN 

54 

38 

61 
33 

65 
35 

72 
39 

69 
43 

64 
48 

73 
49 

78 
50 

74 
48 

70 
47 

75 
48 

72 
47 

60 
50 

60 
50 

64 

52 

65 
52 

88 

51 

80 
S 1 

78 
52 

76 
46 

77 
45 

61 
51 

73 
49 

67 
43 

73 
46 

78 
48 

83 
44 

84 
46 

83 
45 

82 
46 

85 
47 

75.6 
46.5 

GILLESPIE  FIELD 

MBX 
MIN 

56 
30 

59 
24 

62 
25 

65 
29 

68 
31 

63 
32 

71 
32 

7S 
32 

69 
34 

66 
45 

73 
33 

69 
32 

75 
32 

80 
33 

83 
34 

86 
38 

87 
40 

82 
42 

73 
48 

78 
4  1 

79 
64 

73 
46 

68 
49 

63 
52 

68 

36 

77 
34 

83 
34 

82 
39 

81 
39 

79 
37 

84 

39 

73.5 
37.3 

HENSHBH  DBH 

MAX 
MIN 

48 

1 B 

42 
[  4 

48 

1 6 

60 
2 1 

64 

22 

62 
22 

60 
24 

45 
24 

71 
24 

63 
26 

64 

26 

69 
22 

63 
22 

65 
26 

71 
26 

74 

30 

74 

35 

75 
3 1 

74 

32 

68 
46 

64 
48 

61 
38 

65 
42 

53 
32 

56 
23 

65 
2  1 

67 
23 

72 
25 

70 
26 

72 
26 

76 
28 

64  .3 

27  .  1 

IDTLLHILD  FIRE  DEPT 

MAX 
MIN 

38 
I  5 

40 

1  3 

50 
22 

52 
26 

52 
26 

52 
25 

54 

25 

61 
28 

60 
30 

55 
23 

56 
25 

57 
27 

61 
29 

62 
29 

67 
32 

70 
40 

70 
37 

71 
36 

63 
40 

63 
42 

60 
44 

59 
45 

55 
34 

54 

30 

55 
24 

57 
26 

63 
30 

65 
33 

66 
33 

64 

32 

69 
36 

58.7 
30.3 

JULIBN  KTNOLB 

MAX 
MIN 

36 
24 

40 

20 

52 
31 

57 
27 

57 
3 1 

55 
26 

51 
31 

68 
42 

60 
43 

57 
28 

64 
42 

61 
34 

60 
3 1 

65 
49 

67 
51 

69 
59 

71 
58 

71 
43 

62 
48 

SB 
47 

57 
48 

61 
SI 

60 
43 

54 

30 

61 
30 

60 
34 

66 
44 

64 
48 

66 
42 

70 
35 

69 
4  1 

60.3 
39.1 

LBCUNB  BERCH 

MAX 

niN 

61 
26 

59 
26 

61 
28 

60 
26 

52 
26 

61 
38 

67 
35 

66 

37 

67 
35 

62 
43 

65 
35 

65 
35 

70 
36 

61 
44 

82 
47 

81 
45 

75 
42 

84 
40 

85 
42 

81 
47 

79 

45 

74 
42 

61 
40 

72 
34 

74 
4  1 

79 
4  1 

73 
40 

74 
40 

70.8 
38.0 

LB  HESB 

MAX 
MIN 

55 
37 

61 
32 

63 
33 

65 
36 

69 
4  1 

65 
39 

73 
4  1 

75 
44 

68 
4  1 

64 
46 

73 
4  1 

69 
4  1 

74 

39 

82 
46 

64 
49 

89 
50 

89 
54 

79 
50 

71 
50 

78 
49 

80 
64 

72 
52 

66 
50 

64 

SO 

67 
4  1 

79 
42 

63 
4  1 

83 
46 

82 
47 

79 
46 

84 
48 

73.8 
44.7 

MIN 

59 
25 

61 
2b 

57 
29 

62 
30 

62 
32 

61 
42 

65 
34 

63 
34 

60 
39 

65 
38 

66 

35 

68 
34 

68 
33 

78 
41 

63 
39 

82 
47 

84 
46 

69 
36 

69 
37 

80 
4  1 

77 
40 

80 
44 

67 
32 

65 
44 

70 
33 

72 
32 

77 
34 

82 
42 

78 
46 

74 

39 

79 
40 

70.4 
36.9 

LONG  6EBCH  HSO  BP 

MBX 
MIN 

62 
39 

63 
34 

66 
35 

64 

38 

66 
40 

64 
45 

77 
41 

76 
42 

64 
44 

65 
48 

72 
41 

67 
40 

73 
40 

84 
44 

89 
49 

91 
52 

90 
59 

70 
49 

82 
53 

85 
49 

84 
49 

83 
55 

67 
48 

65 
51 

6S 
44 

74 
43 

85 
41 

88 
44 

81 
48 

79 
48 

86 
45 

75.1 
45-1 

LOS  BNGELE5  HSO  BP 

MAX 
MIN 

61 
42 

63 
36 

65 
39 

64 
41 

65 
43 

61 
46 

73 
46 

71 
48 

62 
46 

63 
48 

70 
47 

63 
43 

72 
42 

83 
51 

66 
S3 

88 
53 

88 
58 

71 
51 

75 
52 

BS 
49 

83 
50 

82 
56 

71 
48 

62 
52 

62 
45 

77 
45 

79 
44 

83 
46 

79 
50 

67 
50 

76 
48 

72.6 
47.4 

LOS  BNCELES  CIVIC  CIR 

MBX 
MIN 

58 
38 

58 
34 

62 
36 

64 
40 

65 
40 

62 
41 

70 
41 

72 
47 

SEE 

63 
45 

REF 

63     70  66 
44     45  43 

ERENCE  NOTES 

76    81  84 
44     50  49 

FOLLOHING  ! 

86    87  73 
54     57  51 

TRTION  INOEI 

76 
49 

61 
49 

78 
49 

78 
S5 

68 
48 

63 
49 

66 
43 

77 
43 

80 
46 

83 
51 

80 
53 

74 

SO 

84 
47 

72. S 
46.2 
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DniLY  TEMPERniURES 


STflT ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
a 
q: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  I 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

NT  HILSON  2 

nRX 
niN 

34 

21 

41 

23 

51 
28 

55 
27 

53 
39 

51 
33 

54 

38 

60 
40 

53 
40 

53 
30 

56 
39 

54 
40 

61 
44 

62 
45 

67 
48 

68 
52 

69 
54 

68 
52 

61 
43 

60 
43 

58 
42 

58 
44 

57 
43 

52 
37 

S6 
40 

S9 
51 

65 
45 

66 
48 

64 
46 

63 
49 

67 
49 

57.9 
4  t  .  I 

NEW  cuTOnn  firc  srn 

nnx 
niN 

44 

1  3 

47 

12 

SO 
IS 

54 

15 

53 
21 

64 
24 

50 
19 

52 
20 

66 
27 

SB 
4 

46 

21 

63 
24 

57 
25 

S4 

25 

67 
28 

72 
32 

76 
35 

75 
40 

75 
35 

71 
26 

71 
24 

73 
29 

71 
30 

70 
24 

68 
21 

64 

26 

78 
33 

76 
32 

79 
32 

63.6 
24  .6 

NEHPORT  BERCH  HDRBOR 

nnx 
niN 

60 
40 

58 
37 

S7 
34 

SB 
39 

60 
42 

59 
43 

64 

39 

63 
4  1 

60 
45 

60 
50 

63 
42 

62 
42 

62 
4  1 

68 
42 

72 
42 

75 
51 

77 
51 

72 
49 

63 
52 

84 
48 

78 
56 

74 

50 

67 
48 

64 

53 

59 
43 

63 
39 

66 
41 

71 
46 

73 
48 

66 
46 

69 
46 

66.0 

OCERNSIOE 

nRX 
niN 

61 

36 

62 
32 

60 
35 

60 
36 

64 

39 

62 
38 

72 
38 

69 
42 

64 
4  1 

63 
42 

68 
38 

63 
37 

65 
40 

74 
45 

74 

51 

83 
55 

65 
49 

84 
49 

84 

49 

77 
53 

67 
SO 

69 
48 

69 
4  1 

68 
40 

70 
43 

81 
48 

78 
47 

73 
45 

69  .6 
4  3.1 

OJRI 

nRX 
niN 

SS 
25 

61 
24 

62 
26 

69 
28 

67 
32 

64 

29 

72 
30 

74 

32 

36 

66 
31 

72 
30 

72 
34 

77 
31 

81 
36 

87 
38 

90 
43 

90 
44 

76 
4  1 

80 
39 

83 
46 

82 
38 

83 
4  1 

70 
36 

65 
37 

71 
31 

78 
33 

83 

33 

87 
38 

82 
39 

78 
39 

88 
40 

75. 5 
34  .8 

OXNRRO 

HRX 

niN 

62 
34 

57 
35 

65 
37 

63 
40 

66 
39 

67 
36 

65 
40 

73 
45 

72 
39 

65 
40 

65 
42 

72 
41 

71 
37 

69 
40 

80 
54 

84 

55 

87 
54 

68 
45 

71 
47 

78 
45 

79 
62 

79 
52 

82 
45 

68 
45 

67 
40 

68 
36 

69 
40 

82 
51 

84 

47 

75 
46 

73 
45 

72.5 
4  3.7 

PRLOnRR  nr  oesERVRroRr 

nflx 
niN 

S3 
19 

32 
IB 

36 
IB 

47 

33 

50 
33 

50 
33 

48 

32 

50 
32 

SB 
40 

54 

31 

51 
33 

52 
33 

S2 
40 

S3 
38 

58 
42 

63 
48 

65 
48 

65 
48 

61 
45 

58 
43 

55 
4  1 

52 
39 

54 

39 

54 
34 

50 
34 

52 
37 

55 
40 

60 
42 

60 
42 

60 
42 

62 
45 

53.9 
36  -8 

PRSROENR 

nRX 
niN 

60 
34 

59 
34 

63 
34 

67 
36 

66 
40 

63 
37 

70 
38 

74 
40 

68 
43 

65 
41 

72 
4  1 

69 
41 

76 
43 

81 
44 

85 
45 

85 
52 

86 
54 

85 
49 

80 
47 

80 
48 

78 
48 

79 
47 

69 
44 

64 
49 

70 
37 

77 
39 

82 
45 

83 
49 

81 
51 

78 
47 

85 
48 

74.2 
43.4 

POnONR  CRL  POLr 

nflx 
niN 

SB 
30 

57 
28 

60 
30 

64 

33 

66 
38 

65 

35 

61 
35 

71 
39 

74 

38 

66 
40 

64 

39 

63 
39 

68 
41 

77 
42 

82 
43 

83 
47 

88 
53 

88 
50 

76 
43 

77 
43 

78 
40 

77 
44 

79 
45 

69 
42 

62 
39 

69 
40 

78 
43 

80 
44 

80 
45 

82 
46 

78 
42 

72.3 
40  .5 

RflnONR  FIRE  OEPT 

nflx 
niN 

52 
30 

55 
24 

68 
26 

65 
25 

67 
33 

64 

28 

67 
33 

76 
36 

74 

35 

64 

38 

73 
34 

70 
32 

79 
31 

82 
34 

82 
47 

84 

51 

89 
50 

85 
44 

79 
49 

73 
63 

71 
59 

70 
58 

69 
47 

67 
39 

69 
29 

74 
34 

80 
40 

77 
45 

82 
4  1 

78 
36 

84 

38 

73.2 
39  .0 

REOLHNQS 

nflx 
niN 

54 

27 

57 
2S 

62 
27 

69 
30 

66 
35 

65 
31 

68 
32 

75 
34 

66 
39 

72 
39 

72 
35 

67 
35 

77 
36 

78 
38 

82 
39 

86 
40 

87 
41 

78 
46 

77 
47 

80 
42 

73 
39 

78 
43 

69 
40 

68 
37 

73 
35 

78 
40 

82 
39 

82 
4  1 

81 
4  1 

80 
4  1 

84 
43 

73.7 
37.3 

RIVERSIDE  FIRE  STH  3 

nnx 
niN 

55 
28 

SB 
26 

62 
26 

68 
31 

67 
34 

62 
32 

69 
37 

74 
34 

67 
36 

63 
40 

72 
33 

68 

35 

76 
34 

80 
42 

83 
39 

85 
54 

88 
46 

77 
44 

75 
50 

77 
48 

77 
49 

80 
48 

71 
41 

64 
42 

69 
37 

77 
35 

81 
36 

82 
41 

81 
40 

78 
40 

85 
42 

73.3 
38  .7 

RIVERSIDE  CII  EXP  STR 

nRX 
niN 

67 
30 

55 
32 

59 
30 

63 
36 

68 
37 

67 
35 

61 
39 

70 
35 

75 
40 

67 
4  1 

63 
37 

72 
37 

69 
39 

78 
48 

80 
45 

84 
54 

87 
50 

89 
49 

78 
50 

77 
49 

78 
45 

77 
52 

80 
42 

70 
41 

63 
36 

73 
39 

78 
39 

82 
44 

83 
42 

81 
42 

80 
46 

73.4 
41.3 

SRN  BERNflROIND  CO  HOSP 

nRX 
niN 

54 

28 

60 
26 

65 
28 

72 
33 

69 
36 

62 
33 

71 
34 

78 
34 

70 
39 

68 
39 

75 
36 

72 
36 

80 
37 

79 
39 

85 
42 

86 
51 

89 
42 

80 
47 

76 
51 

76 
45 

77 
43 

81 
45 

72 
42 

67 
43 

73 
35 

80 
38 

83 
40 

84 
44 

63 
43 

82 
42 

86 
49 

75.3 
39  .4 

SHNDBERC  HSO 

nRX 
niN 

46 
28 

54 

36 

39 
28 

47 

33 

57 
39 

S3 
30 

46 

27 

55 
36 

52 
33 

51 
39 

54 
44 

59 
47 

65 
54 

68 
5 1 

55 
43 

54 
40 

54 
4  1 

SB 
47 

60 
40 

51 
35 

56 
38 

SB 
42 

59 
42 

60 
49 

64 

53 

64 

50 

63 
47 

55  .6 
40  .4 

SRN  DIECO  HSO  RP 

nRX 
niN 

57 

59 
37 

60 
39 

61 

64 

61 

70 

70 

63 

62 

68 

65 

71 

77 

80 

86 

81 

71 

64 

80 

81 

69 

66 

63 

63 

72 

74 

BO 

80 

72 

78 

69.9 
47. B 

SRN  GHBRIEL  FIRE  OEPI 

nRX 
niN 

60 
31 

61 
28 

65 
31 

66 
32 

6b 
35 

65 
37 

72 
36 

77 
37 

70 
40 

66 
39 

74 

38 

70 
38 

79 
37 

83 
41 

87 
42 

89 
47 

90 
49 

89 
45 

81 
48 

81 
44 

80 
42 

82 
47 

71 
4  I 

74 

S 1 

70 
37 

79 
36 

82 
37 

85 
44 

82 
44 

80 
42 

88 
42 

76.3 
39.9 

SRN  JRCINIO 

HHX 

niN 

55 
22 

57 
18 

63 

22 

68 
24 

70 
28 

63 
25 

70 
28 

75 
30 

68 
31 

65 
39 

73 
29 

70 
29 

80 
29 

80 
34 

86 
32 

86 
38 

89 

37 

79 
42 

81 
43 

79 
4  1 

73 
44 

74 
4  I 

71 
38 

63 
40 

72 
29 

79 
29 

83 
31 

85 
34 

81 
35 

81 

35 

86 
36 

74  .4 

32  .7 

SRN  NICOLAS  ISLRND 

nRX 
niN 

SRNTR  RNR  FIRE  SIHTION 

nflx 
niN 

65 
34 

64 

37 

68 
39 

75 
40 

72 
44 

66 
46 

72 
40 

89 
39 

92 
50 

91 
53 

84 

50 

77 
52 

85 
50 

83 
52 

73 
46 

65 
42 

76 
46 

82 
42 

86 
46 

80 
48 

78 
45 

81 
44 

77.5 
44.9 

SRNTR  BRRBRRR 

nflx 
niN 

59 
35 

59 
34 

60 
36 

59 
39 

65 
40 

62 
42 

63 
4  1 

62 
39 

63 
43 

61 
42 

62 
39 

64 
40 

62 
4  1 

72 
4  1 

76 
40 

82 
48 

84 

SO 

83 
45 

81 
46 

74 
46 

80 
43 

77 
4  1 

79 
44 

64 
43 

68 
42 

71 
4  1 

73 
40 

78 
4  1 

68 
46 

75 
44 

74 
45 

69.7 
41  .8 

SRNTR  BRRBRRR  FRR  RP 

nflx 
niN 

59 
25 

57 
26 

58 
28 

63 
31 

60 
31 

62 
34 

65 
30 

64 

32 

67 
33 

60 
35 

62 
31 

61 
32 

67 
31 

74 

35 

76 
35 

81 

37 

78 
40 

S6 
36 

67 
4  1 

75 
36 

75 
31 

75 
37 

62 
37 

65 
42 

61 
36 

68 
33 

75 
34 

81 
35 

76 
39 

68 
39 

77 
38 

67.6 
34  .2 

SRNTR  MRRIR  HSO  RP 

nflx 
niN 

60 
24 

59 
20 

56 
26 

66 
30 

65 
31 

60 
35 

67 
40 

65 
32 

57 
37 

66 
34 

68 
29 

67 
37 

76 
37 

78 
34 

83 
37 

86 
40 

83 
43 

61 
34 

66 
35 

83 
38 

79 
32 

79 
38 

59 
35 

64 
4  1 

69 
33 

75 
3 1 

77 
3 1 

81 
37 

77 
40 

72 
40 

82 
38 

70.5 
34  .5 

SRNTR  MONICR  PIER 

nnx 
niN 

65 
43 

64 

41 

61 
40 

60 
43 

60 
4  1 

58 
45 

70 
46 

72 
47 

70 
48 

61 
47 

66 
46 

66 
47 

66 
46 

74 

51 

78 
51 

78 
51 

80 
60 

75 
S3 

65 
52 

83 
52 

84 
54 

78 
58 

78 
50 

68 
49 

59 
47 

63 
47 

70 
47 

76 
52 

75 
53 

69 
5 1 

74 
49 

69.9 
48.6 

SRNTR  PRULR 

nnx 
niN 

63 
30 

63 
32 

62 
30 

71 
34 

65 
31 

67 
3' 

71 
37 

74 
42 

64 
40 

64 

32 

62 
39 

71 
34 

74 

29 

82 

83 

90 
46 

90 

73 
52 

77 

78 
60 

79 
58 

81 
52 

75 
40 

65 
40 

68 
35 

74 

39 

b: 

39 

83 
43 

42 

78 

85 

73.9 
39.5 

SUN  CITT 

nnx 
niN 

53 
18 

54 
14 

59 
IB 

66 
21 

68 
24 

62 
21 

68 
23 

74 
24 

66 
26 

64 
34 

70 
24 

69 
24 

76 
24 

76 
27 

83 
27 

84 

35 

86 
35 

80 
37 

78 
4  1 

76 
37 

74 

37 

77 
40 

70 
34 

61 
4  1 

70 
27 

74 

26 

77 
30 

81 
31 

80 
32 

78 
31 

84 

31 

72.2 
28.8 

TORRRNCE 

nnx 
niN 

59 
35 

60 
33 

59 
31 

62 
38 

65 
37 

61 
43 

71 
42 

69 
42 

65 
43 

63 
47 

71 
45 

66 
40 

71 
41 

79 
49 

85 

SO 

89 
53 

86 
56 

76 
47 

77 
54 

82 
5 1 

81 
5 1 

81 
50 

75 
46 

64 

S 1 

63 
43 

72 
42 

79 
43 

84 
46 

78 
47 

77 
46 

78 
45 

72. S 
44.7 

TUJUNGfl 

nflx 
niN 

49 

30 

55 
30 

59 
32 

64 

36 

63 
40 

62 
37 

66 
39 

70 
41 

63 
44 

62 
36 

67 
40 

68 
39 

72 
4  1 

75 
46 

80 
50 

83 
60 

82 
54 

71 
51 

74 

51 

75 
62 

75 
53 

74 
49 

67 
43 

62 
44 

67 
37 

73 
42 

79 
44 

79 
5 1 

77 

76 

81 

70.0 
44.2 

lUSTIN   IRVINE  RRNCH 

nflx 
niN 

60 
30 

58 
28 

60 
29 

65 
30 

64 

35 

68 
36 

64 

33 

73 
35 

76 
36 

68 
39 

68 
39 

73 
35 

68 
34 

73 
34 

82 
37 

88 
43 

90 
49 

88 
4  3 

77 
43 

83 
46 

83 
SS 

81 
48 

80 
43 

71 
44 

65 
37 

67 
35 

76 
36 

81 

87 

82 

77 

74.1 

38.3 

THITCMELL  DRn 

nflx 
niN 

64 

36 

63 
25 

62 
25 

68 
37 

64 

33 

69 
37 

70 
35 

58 
32 

62 
40 

72 

ei 

84 

85 

86 

90 

80 

83 

79 

78 

79 

72 
39 

74 

3 1 

76 
4  I 

80 
38 

82 
45 

80 
39 

72 
37 

84 

39 

74  .9 

38.3 

U  C  L  R 

nflx 
niN 

56 
40 

54 
40 

SB 
42 

61 
44 

64 
46 

60 
44 

72 
50 

69 
52 

62 
49 

61 
45 

72 

63 

74 

79 

84 

87 

87 

78 

75 

81 

79 

79 
6 1 

67 
50 

63 
5 1 

52 
45 

77 
48 

77 
53 

79 
56 

78 
56 

72 
52 

83 
S3 

71  .4 

51  .8 

UPLRND  3  N 

nnx 
niN 

53 
31 

55 
30 

59 
30 

63 
33 

64 

38 

58 
33 

66 
36 

70 
38 

66 
42 

60 
36 

67 
37 

66 
38 

73 
37 

75 
43 

80 
49 

83 
52 

84 

53 

75 
50 

7S 
49 

79 
51 

75 
S3 

74 
47 

67 
41 

61 
38 

66 
36 

73 
41 

77 
42 

79 
46 

78 
45 

76 
44 

82 
47 

70.3 
41  .5 

VISTR  2  NNE 

nnx 
niN 

HRRNER  SPRINGS 

nflx 
niN 

TORBR  LINDR 

■           •  a 

nnx 
niN 

60 
34 

64 

28 

65 
31 

66 
32 

67 
39 

64 

35 

63 
49 

76 
40 

6b 
39 

70 
38 

73 
39 

69 
37 

76 
39 

85 
42 

87 
53 

91 
58 

91 
60 

85 
47 

82 
42 

80 
5 1 

78 
45 

82 
52 

71 
42 

68 

68 

78 

85 

88 

83 

80 

85 

75.7 
42.6 

SOUTMEBST  DESERT 
BASINS  07 

BAKER 

nnx 
niN 

55 
24 

50 
22 

52 
IB 

59 
22 

64 

20 

62 
33 

62 
28 

60 
28 

64 

28 

62 
31 

64 

29 

64 

20 

65 
32 

68 
33 

69 
32 

76 
35 

73 
36 

70 
36 

70 
42 

71 
45 

72 
41 

71 
35 

72 
40 

70 
38 

68 
29 

68 
28 

70 
28 

74 

33 

76 
37 

73 
39 

77 
40 

66.8 
31  .7 

BRRSTOH 

nnx 
niN 

47 

17 

48 

13 

50 
14 

55 
20 

66 
24 

61 
33 

55 
21 

58 
23 

65 
21 

64 

30 

61 
54 

64 

26 

66 
27 

66 
27 

69 
26 

72 
33 

75 
33 

74 

35 

67 
45 

65 
27 

65 
26 

67 
35 

71 
31 

68 
37 

68 
28 

67 
23 

68 
25 

71 
30 

71 
34 

74 
34 

73 
35 

64.9 
28.6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  SIRTION  INDEX 
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DniLY  TEMPERATURES 


STfiT ION 

DAY  OF  MONTH 

o 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

BEBUnONT   1  E 

MAX 

46 

50 

58 

62 

59 

56 

60 

62 

62 

64 

54 

65 

69 

74 

75 

77 

74 

7  1 

67 

65 

70 

65 

65 

66 

67 

70 

72 

65 

2 

MIN 

30 

21 

33 

2B 

33 

34 

34 

42 

35 

39 

44 

31 

34 

51 

54 

48 

57 

46 

SO 

45 

53 

53 

40 

37 

32 

35 

42 

53 

42 

39 

47 

40 

8 

BISHOP  MSO  RP 

MAX 

39 

46 

41 

54 

54 

53 

50 

53 

51 

55 

55 

59 

63 

62 

70 

74 

69 

65 

60 

64 

65 

61 

60 

SB 

6 1 

62 

69 

72 

59 

9 

MIN 

B 

13 

14 

14 

21 

14 

15 

13 

13 

19 

17 

IS 

23 

21 

25 

30 

28 

25 

25 

21 

16 

IS 

IB 

33 

16 

20 

20 

27 

25 

29 

26 

20 

1 

BLTTHE 

NRX 

S4 

S4 

57 

63 

65 

6S 

62 

65 

68 

67 

66 

65 

70 

73 

78 

81 

81 

81 

73 

7  I 

70 

7  I 

69 

75 

70 

3 

MIN 

25 

23 

26 

29 

30 

32 

37 

31 

30 

33 

33 

33 

31 

40 

36 

42 

42 

40 

SO 

46 

46 

48 

46 

43 

33 

36 

35 

36 

38 

39 

39 

36 

.5 

BLTIHE  FBfl  AIRPORT 

MAX 

53 

52 

55 

62 

62 

63 

62 

64 

64 

66 

67 

63 

69 

72 

63 

82 

76 

73 

72 

76 

70 

.2 

MIN 

24 

31 

30 

34 

32 

34 

36 

32 

36 

36 

36 

33 

33 

41 

42 

49 

51 

46 

57 

55 

49 

52 

48 

45 

46 

45 

42 

44 

42 

44 

S3 

41 

.3 

BORREGO  DESERT  PSRK 

MAX 

53 

53 

55 

57 

65 

66 

66 

65 

70 

7  1 

69 

72 

72 

73 

76 

63 

64 

65 

8 1 

78 

76 

76 

7S 

72 

.4 

MIN 

33 

31 

29 

34 

37 

45 

41 

37 

38 

38 

36 

39 

40 

40 

43 

51 

52 

52 

54 

51 

50 

SO 

51 

48 

45 

45 

43 

48 

49 

49 

46 

43 

.5 

BRRHLEr  2  SH 

MAX 

S3 

S7 

87 

59 

66 

68 

70 

67 

67 

68 

70 

72 

70 

72 

73 

79 

63 

84 

78 

78 

79 

68 

71 

.5 

MIN 

2S 

26 

2S 

29 

30 

31 

30 

31 

31 

35 

33 

33 

32 

34 

37 

41 

43 

44 

SO 

44 

48 

42 

44 

40 

36 

35 

34 

33 

36 

37 

41 

35 

.8 

OnCGETI  FAR  AIRPORT 

MRX 

SO 

50 

5 1 

SB 

69 

59 

SB 

56 

64 

62 

62 

69 

63 

67 

73 

72 

74 

74 

69 

69 

68 

69 

70 

68 

68 

66 

.3 

MIN 

21 

26 

22 

30 

32 

41 

31 

33 

34 

39 

36 

37 

37 

37 

40 

42 

45 

SO 

45 

36 

37 

43 

44 

49 

40 

38 

40 

43 

43 

46 

46 

38 

.4 

DEATH  VALLET 

MAX 

SB 

57 

55 

59 

59 

62 

6 1 

62 

6 1 

68 

66 

65 

67 

69 

70 

73 

78 

73 

73 

76 

69 

.6 

MIN 

44 

47 

36 

31 

31 

32 

37 

33 

31 

34 

36 

33 

34 

38 

37 

40 

44 

44 

57 

49 

40 

36 

39 

47 

46 

39 

37 

44 

42 

43 

55 

39 

.9 

DEEP  SPRINGS  COl  LEGE 

MAX 

36 

36 

40 

54 

48 

56 

52 

55 

62 

65 

65 

60 

53 

55 

6 1 

55 

55 

52 

55 

65 

S6 

54 

.  1 

MIN 

IS 

15 

20 

15 

14 

15 

16 

17 

16 

13 

19 

20 

24 

26 

22 

23 

15 

13 

16 

18 

33 

22 

17 

18 

23 

26 

27 

25 

19 

.5 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 

54 

S2 

52 

56 

63 

6 1 

68 

63 

62 

6 1 

67 

67 

66 

7 1 

73 

79 

80 

6 1 

75 

73 

73 

72 

73 

69 

.0 

MIN 

31 

32 

31 

37 

41 

44 

41 

38 

39 

45 

43 

42 

40 

46 

50 

SS 

53 

52 

57 

57 

52 

SI 

55 

SO 

SO 

49 

48 

55 

49 

50 

5? 

46 

.3 

EL  CENTRO  2  SSH 

MAX 

55 

55 

57 

64 

66 

67 

67 

69 

65 

70 

70 

72 

72 

80 

83 

83 

80 

76 

76 

75 

75 

76 

73 

75 

76 

79 

60 

62 

72 

.5 

MIN 

23 

26 

23 

29 

30 

29 

31 

30 

34 

34 

34 

33 

32 

35 

34 

42 

43 

45 

45 

40 

45 

41 

44 

40 

35 

35 

34 

34 

36 

37 

40 

35 

.3 

EL  HIRAGE  FIELD 

MAX 

42 

45 

49 

53 

65 

53 

54 

59 

66 

56 

57 

66 

6 1 

6 1 

66 

7 1 

70 

70 

6 1 

6 1 

62 

66 

67 

62 

58 

62 

64 

67 

7  1 

72 

60 

.8 

MIN 

10 

10 

9 

15 

21 

33 

20 

18 

24 

22 

17 

24 

23 

21 

23 

32 

32 

32 

35 

25 

21 

30 

27 

27 

20 

17 

20 

20 

26 

26 

34 

23 

.1 

FRlRnONT 

MAX 

40 

42 

52 

6D 

46 

SO 

54 

59 

5 1 

60 

59 

57 

60 

63 

66 

70 

75 

62 

6 1 

6 1 

64 

65 

60 

58 

60 

52 

56 

67 

SB 

.5 

MIN 

22 

22 

23 

27 

32 

4D 

31 

32 

34 

36 

34 

34 

3E 

36 

40 

43 

46 

47 

45 

39 

39 

41 

42 

43 

36 

36 

38 

36 

45 

44 

44 

37 

.0 

GOLD  ROCK  RANCH 

MAX 

S3 

57 

62 

68 

68 

64 

67 

65 

66 

70 

72 

75 

76 

60 

62 

80 

73 

73 

73 

75 

70 

7 1 

78 

82 

80 

80 

71 

.4 

MIN 

31 

32 

34 

38 

39 

40 

38 

41 

43 

40 

44 

44 

44 

43 

43 

61 

62 

S3 

56 

57 

56 

54 

53 

49 

46 

49 

46 

46 

47 

44 

54 

46 

.0 

HAIHEE 

MAX 

36 

36 

40 

43 

5 1 

55 

S3 

52 

S3 

54 

49 

54 

53 

57 

55 

SB 

63 

64 

60 

59 

55 

SB 

60 

60 

57 

57 

60 

60 

65 

68 

62 

55 

.2 

MIN 

21 

16 

14 

19 

22 

25 

23 

24 

24 

24 

27 

26 

25 

26 

28 

33 

35 

36 

37 

32 

29 

29 

28 

31 

30 

29 

29 

29 

31 

34 

32 

27 

.4 

MRYFIELO  PUMPING  PLANT 

MAX 

52 

49 

46 

55 

62 

65 

66 

59 

64 

68 

67 

65 

66 

69 

73 

76 

76 

61 

79 

70 

7 1 

7  1 

72 

73 

7  1 

69 

70 

75 

76 

79 

68 

.3 

MIN 

23 

33 

27 

34 

29 

35 

39 

26 

26 

35 

34 

31 

32 

44 

49 

56 

S3 

41 

48 

60 

60 

48 

52 

46 

51 

48 

42 

56 

38 

37 

55 

41 

.8 

IMPERIAL 

MAX 

59 

57 

59 

66 

67 

59 

69 

67 

66 

70 

72 

72 

72 

76 

82 

84 

66 

79 

76 

75 

68 

76 

75 

73 

6 1 

60 

62 

83 

73 

•  3 

MIN 

29 

29 

29 

34 

34 

34 

36 

36 

37 

40 

40 

38 

36 

40 

43 

48 

51 

49 

53 

47 

51 

46 

SO 

44 

42 

43 

39 

43 

42 

44 

47 

41 

.2 

IMPERIAL  FAR  AP 

MAX 

53 

54 

56 

63 

65 

66 

65 

66 

63 

68 

70 

70 

71 

73 

79 

86 

63 

76 

76 

73 

64 

72 

72 

78 

8 1 

70 

.9 

MIN 

26 

27 

27 

30 

32 

32 

33 

33 

33 

37 

36 

35 

35 

35 

38 

42 

44 

45 

SO 

42 

47 

44 

46 

43 

37 

37 

36 

36 

39 

39 

41 

37 

.4 

INDEPENDENCE 

MAX 

37 

43 

43 

45 

52 

53 

53 

5 1 

52 

5 1 

53 

55 

57 

59 

6 1 

67 

70 

69 

66 

6 1 

62 

57 

63 

60 

6 1 

63 

60 

63 

70 

69 

70 

SB 

.3 

MIN 

18 

21 

16 

16 

25 

22 

21 

21 

22 

22 

24 

24 

23 

26 

27 

26 

34 

31 

32 

25 

27 

23 

23 

26 

26 

26 

27 

27 

32 

31 

37 

25 

.3 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

MAX 

60 

60 

62 

63 

66 

68 

7  I 

67 

70 

69 

75 

72 

72 

79 

86 

89 

66 

79 

60 

60 

79 

6 1 

76 

76 

78 

75 

8 1 

80 

62 

82 

74 

.9 

MIN 

26 

28 

25 

31 

33 

31 

31 

34 

36 

37 

35 

35 

33 

38 

46 

52 

49 

47 

46 

53 

49 

46 

52 

44 

40 

37 

40 

42 

40 

44 

50 

39 

.7 

INTOKERN 

MAX 

50 

57 

56 

58 

57 

62 

60 

6 1 

60 

63 

66 

7 1 

73 

76 

70 

69 

68 

66 

70 

56 

67 

66 

67 

69 

72 

75 

76 

76 

64 

.5 

MIN 

27 

16 

16 

18 

22 

27 

22 

24 

27 

26 

24 

25 

24 

25 

29 

27 

37 

34 

27 

31 

26 

29 

29 

34 

35 

26 

26 

32 

34 

35 

49 

28 

.0 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 

5S 

54 

52 

56 

62 

64 

65 

63 

65 

65 

67 

66 

67 

70 

72 

75 

60 

80 

70 

72 

75 

72 

70 

7 1 

75 

79 

78 

79 

69 

.2 

MIN 

30 

32 

32 

35 

36 

36 

41 

38 

36 

36 

43 

36 

36 

37 

50 

58 

61 

48 

48 

55 

55 

56 

50 

49 

44 

46 

44 

52 

46 

45 

46 

44 

.0 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

29 

34 

45 

4  3 

46 

45 

53 

50 

45 

5 1 

52 

50 

52 

55 

56 

59 

58 

5 1 

SO 

SD 

54 

5 1 

46 

5 1 

54 

56 

58 

58 

58 

SO 

.3 

MIN 

1 1 

16 

20 

25 

26 

26 

23 

28 

33 

25 

25 

26 

28 

26 

30 

42 

32 

38 

37 

30 

31 

31 

29 

28 

26 

29 

28 

36 

32 

33 

36 

28 

.6 

LANCASTER  FSS/FRA 

MAX 

45 

46 

48 

SS 

64 

52 

55 

57 

65 

56 

60 

65 

6 1 

62 

67 

72 

73 

7 1 

66 

66 

65 

66 

70 

64 

6 1 

64 

66 

70 

7  1 

69 

72 

62 

.7 

MIN 

ID 

ID 

12 

17 

21 

27 

19 

18 

2S 

26 

20 

26 

26 

21 

23 

26 

28 

28 

37 

24 

18 

27 

25 

36 

24 

19 

20 

28 

27 

30 

29 

23 

.5 

MECCA  F IRE  STATION 

MRX 

63 

60 

60 

66 

53 

67 

69 

67 

72 

73 

69 

75 

78 

86 

86 

86 

75 

82 

8 1 

79 

80 

78 

77 

72 

77 

78 

78 

78 

89 

74 

.6 

MIN 

22 

27 

23 

29 

24 

iS 

25 

25 

36 

35 

31 

26 

26 

26 

39 

53 

43 

42 

44 

48 

SI 

38 

51 

34 

32 

31 

35 

41 

33 

34 

43 

34 

.7 

MITCHELL  CAVERNS 

MRX 

36 

39 

45 

52 

54 

50 

55 

56 

55 

56 

57 

60 

63 

66 

72 

7 1 

67 

63 

62 

62 

6 1 

6 1 

56 

53 

57 

64 

68 

67 

68 

69 

58 

.5 

MIN 

23 

22 

27 

32 

36 

38 

31 

35 

39 

36 

38 

39 

41 

43 

46 

56 

54 

51 

48 

44 

46 

47 

46 

42 

45 

40 

42 

47 

50 

48 

51 

41 

.4 

MOjnvE 

MAX 

48 

49 

56 

63 

53 

56 

52 

70 

56 

57 

57 

62 

63 

65 

69 

7 1 

57 

64 

63 

63 

65 

66 

63 

60 

64 

64 

58 

70 

70 

69 

61 

.7 

MIN 

19 

IB 

19 

22 

29 

21 

25 

25 

35 

34 

26 

29 

31 

31 

31 

39 

39 

41 

41 

30 

28 

35 

35 

44 

31 

29 

29 

34 

35 

38 

38 

31 

.0 

MOUNTAIN  PASS 

MBX 

36 

42 

5 1 

53 

54 

51 

49 

49 

55 

56 

53 

57 

53 

S3 

55 

65 

65 

68 

57 

54 

55 

55 

60 

59 

60 

60 

56 

57 

62 

67 

57 

56 

.3 

MIN 

16 

14 

17 

19 

19 

27 

24 

24 

29 

27 

26 

30 

30 

34 

36 

41 

41 

42 

39 

37 

37 

38 

32 

28 

29 

26 

29 

35 

43 

37 

41 

30 

.6 

MT  SAN  JACINTO  H  S  PK 

MAX 

2 1 

33 

45 

46 

47 

52 

46 

45 

46 

50 

49 

49 

51 

59 

55 

52 

49 

43 

40 

40 

40 

39 

4  1 

46 

46 

50 

48 

49 

51 

45 

.8 

MIN 

1 

0 

16 

17 

25 

33 

20 

25 

25 

17 

20 

23 

23 

20 

22 

32 

27 

27 

27 

23 

23 

27 

27 

26 

17 

26 

25 

27 

26 

23 

26 

22 

.5 

NEEDLES  FAB  AIRPORT 

MAX 

50 

49 

53 

60 

64 

64 

60 

6 1 

63 

66 

66 

65 

67 

6B 

75 

78 

76 

72 

7D 

7 1 

70 

70 

73 

70 

67 

67 

73 

77 

78 

78 

77 

67 

.7 

MIN 

27 

32 

27 

32 

34 

36 

36 

35 

35 

37 

37 

36 

37 

46 

43 

SB 

51 

45 

57 

SO 

SO 

53 

45 

48 

36 

41 

39 

42 

45 

44 

57 

41 

.8 

PBLMOBLE 

MRX 

46 

46 

55 

65 

59 

57 

57 

67 

58 

62 

67 

63 

64 

67 

74 

71 

74 

67 

66 

66 

66 

70 

65 

64 

64 

69 

72 

72 

73 

74 

64 

.2 

MIN 

12 

15 

16 

23 

23 

8 

25 

25 

26 

25 

28 

16 

30 

30 

30 

33 

37 

39 

43 

31 

31 

33 

34 

36 

29 

29 

30 

34 

36 

36 

35 

28 

.5 

PBLM  SPRINGS 

MRX 

SB 

60 

60 

7 1 

67 

7 1 

69 

70 

7 1 

75 

75 

72 

75 

80 

86 

88 

87 

87 

79 

78 

80 

8 1 

79 

76 

60 

76 

82 

85 

62 

66 

67 

76 

•  S 

MIN 

29 

30 

30 

35 

35 

39 

39 

36 

39 

42 

38 

40 

39 

44 

46 

44 

56 

59 

59 

60 

58 

47 

52 

46 

46 

46 

41 

50 

47 

50 

56 

44 

.5 

PARKER  RESERVOIR 

MRX 

52 

51 

50 

53 

60 

65 

65 

60 

63 

67 

65 

66 

66 

67 

70 

74 

78 

78 

80 

69 

7 1 

71 

73 

73 

70 

66 

67 

74 

76 

77 

77 

67 

.5 

MIN 

32 

32 

33 

32 

37 

39 

40 

39 

39 

39 

40 

40 

40 

40 

47 

49 

52 

51 

52 

54 

50 

SO 

49 

48 

43 

43 

45 

45 

48 

48 

48 

43 

.4 

RBNDSBURC 

MAX 

39 

40 

43 

5 1 

59 

52 

50 

52 

6 1 

52 

52 

SB 

58 

60 

65 

70 

69 

65 

62 

6 1 

62 

65 

62 

59 

89 

59 

64 

68 

69 

69 

66 

59 

■  B 

MIN 

26 

24 

25 

30 

34 

34 

34 

33 

36 

34 

35 

36 

36 

39 

43 

46 

49 

47 

44 

40 

40 

45 

42 

42 

3e 

39 

41 

43 

49 

46 

51 

36 

.9 

THERMRL  FRR  HP 

HRX 

59 

60 

63 

64 

65 

7 1 

67 

69 

66 

74 

70 

77 

80 

87 

86 

87 

75 

80 

60 

79 

60 

74 

77 

78 

73 

77 

78 

79 

79 

67 

74 

.7 

MIN 

25 

25 

22 

27 

31 

30 

31 

29 

31 

33 

32 

32 

31 

32 

36 

52 

45 

44 

46 

45 

44 

42 

48 

39 

36 

35 

34 

39 

36 

39 

45 

36 

TRONA 

MAX 

49 

49 

49 

S4 

62 

62 

57 

56 

62 

62 

60 

63 

62 

63 

67 

75 

7  1 

65 

70 

7 1 

68 

66 

71 

70 

68 

65 

6B 

73 

73 

76 

74 

64 

.7 

MIN 

24 

IS 

16 

21 

16 

31 

25 

25 

27 

33 

26 

25 

27 

29 

28 

36 

34 

36 

38 

30 

25 

30 

30 

36 

35 

26 

25 

31 

36 

32 

34 

26 

■  6 

THENTrNINE  PRLMS 

MRX 

49 

49 

52 

56 

62 

61 

60 

60 

60 

61 

65 

61 

67 

68 

73 

76 

78 

75 

71 

70 

66 

72 

72 

71 

66 

68 

71 

75 

73 

77 

76 

66 

.6 

MIN 

22 

24 

19 

29 

28 

39 

29 

27 

32 

31 

33 

29 

31 

32 

35 

57 

42 

43 

53 

38 

37 

39 

50 

30 

36 

33 

33 

38 

39 

39 

49 

35 

.4 

VBLTERMO  FIRE  STB  79 

MRX 

40 

4S 

47 

54 

67 

57 

54 

68 

55 

61 

66 

60 

61 

69 

71 

70 

75 

62 

62 

62 

65 

68 

59 

61 

64 

67 

69 

69 

69 

71 

62 

.3 

MIN 

9 

1 1 

13 

16 

24 

25 

21 

23 

23 

22 

22 

24 

27 

3D 

40 

38 

36 

33 

26 

30 

31 

31 

34 

27 

24 

25 

34 

32 

35 

38 

26 

.9 

VICTORVILLE  PUMP  PLRNT 

MRX 

45 

43 

47 

50 

54 

66 

55 

54 

59 

65 

57 

62 

67 

64 

62 

69 

73 

74 

74 

64 

64 

65 

67 

69 

62 

62 

66 

68 

70 

71 

72 

62 

.6 

MIN 

IS 

14 

IS 

20 

25 

30 

21 

22 

28 

26 

23 

28 

27 

26 

27 

33 

33 

35 

41 

29 

26 

33 

33 

39 

27 

25 

25 

29 

32 

35 

34 

27 

.6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLDHING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


CBL IFORNIB 

JflNUBRT  1976 


STRTION 

HHITE  HOUNTOIN  I 
HHITE  nOUNTBIN  2 
UILDROSE  RBNCER  STB 


nis 


tlBX 
HIN 


niN 


DRY  OF  MONTH 


1 1  la 

■15  -  3 


3  17  25 
14  -11 


35     35  39 


33  37  35 
10     15  13 


20  30  22 
8     IB  3 


49  47 

25    26  25 


10    U  12 


4  1  39 
13  24 


48  52 

28  26 


13    14  15 


38     42  47 


22  26  29 

3  0  9 

55  56  67 

30  32  38 


16    17  18 


51  51 
20  21 


36  42 

1 1  10 


69  66 
44  44 


19  20  21 


34  28  22 

II  9  9 

60  60  63 

39  34  35 


25   26  27 


22  33  37 
9     13  14 


57  68  66 
29    26  33 


28   29   30  31 


47     47     50  42 

15     18     16  11 


40  40 

20  20 


4  1  35 

16  20 


67  66  66  67 
36     40     37  40 


38. S 
12.5 


28.6 
7.6 


56. 0 
31  .6 
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22 


DniLY  SOIL  TEMPERfiTURES 

CALIFORNin 
JBNUBRr  1916 


z 

CRT 

OF  nONIH 

SIBI ION 

a. 
1  cn  1 

r 

14 

15 

16 

17 

d 

ac 

<L 

BRAHLET  2  SH 

10 

MHX 

n  1 H 

55 
5 1 

54 
46 

54 
49 

55 
50 

56 
5  1 

56 
5 1 

56 
52 

56 
5 1 

56 
S 1 

56 
52 

57 
52 

57 
52 

56 
S 1 

57 
52 

56 
52 

59 
S3 

60 
54 

6C 

60 

60 

60 

59 

61 

60 

60 
55 

60 
55 

60 
54 

60 
54 

61 
55 

61 
55 

61 
SS 

58 

S3 

.  1 
.  I 

nnx 
niN 

56 
54 

S6 
S3 

SS 
S2 

55 
52 

55 
53 

56 
53 

56 
S3 

56 
S3 

56 
53 

56 
54 

56 
54 

56 
54 

56 
54 

56 
54 

57 
54 

S8 
55 

59 
S6 

59 
55 

60 
58 

59 
57 

59 
57 

58 
57 

59 
57 

59 
57 

59 
57 

S9 
56 

56 
55 

59 
56 

59 
57 

59 
56 

60 
57 

S7 
55 

.5 
.0 

50 

9nn 

59 

SO 

58 

57 

59 

S8 

57 

57 

57 

57 

S7 

57 

57 

57 

57 

57 

58 

58 

58 

56 

58 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

69 

59 

59 

59 

58 

.0 

100 

9BH 

64 

64 

64 

53 

63 

63 

63 

63 

62 

62 

62 

62 

62 

52 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

.4 

DRVIS  ?  HSH  EXP  FRRfl 

(  INI 

4 

nnx 

MIN 

51 
40 

50 
36 

49 
40 

47 

38 

48 

43 

50 
41 

51 
40 

51 
40 

SO 
46 

52 
44 

S3 
43 

48 
45 

50 
<1 

52 
42 

54 
44 

54 
44 

54 
44 

56 
43 

56 
SO 

60 
45 

58 
44 

56 
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OIN     LUIO  UDrU 

35 

25 

120 

51 

620 

M  I  0 

STRNDRRD  OIL  OF  CALIF 

MflllNTP  I  N  HflMF 

5887 

05 

T  UL  PRE 

1  n 

1  U 

36 

1  5 

1  1  8 

43 

5360 

S 

U  S  RRMY  ENGINEERS 

MOUNTRIN  PRS5 

5890 

07 

SPW    RF Rfl  T  M n 

c 
D 

35 

28 

1  1  5 

32 

4730 

8R 

8R 

CRLIF  DIVISION  OF  HWYS 

MT  RRI  nr  FT  R^r. 

5900 

06 

c QM  RP pn I wn 

OnlN  DCf^UilNU 

9R 

34 

1  4 

1  1  7 

39 

4275 

8R 

c 

U.S.  FOREST  SERVICE 

5915 

04 

p riM TRP  rnsTp 

LUINinn  LUOln 

37 

52 

1  2 1 

56 

2 1  00 

3R 

8R 

MT  DIRBLO  STRTE  PRRK 

MOUNT  HPM I  LION 

5933 

04 

SRNTR  PIPRP 

4 

37 

20 

1  2 1 

39 

4206 

4P 

4P 

H 

LICK  OBSERVRTORY 

MOUNT  HEBRON  RS 

C  Q  >1  1 
Db4  1 

n  1 
U  1 

Q  T  CK  I  Y  m  1 

o  1  o  r\  1  1  u  u 

1  9 

4  1 

4  7 

1  22 

02 

4250 

8R 

8R 

U  5  FOREST  SERVICE 

MT    SON     IRPINTn    Ul    S  PK 

5978 

07 

RIUFPSTHF 

c 
D 

33 

48 

1  1  6 

38 

84  1  7 

5P 

5P 

MT  SRN  JRCINTO  WSP 

MOUNT   SHRSTP  SLOPE 

5982 

02 

SISKIYOU 

23 

4  1 

22 

122 

1  4 

7500 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

MOUNT  SHPSTR  WSO  CI  R 

5983 

02 

SISKIYOU 

23 

41 

19 

122 

19 

3544 

M  I  0 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

MOUNT   TPMPLPPIS  2  SW 

5996 

0  1 

MRR  I  N 

1  1 

37 

54 

1  22 

36 

14  75 

r 

L 

CALIF  DIV  BEACH  4  PKS 

MT  ui  1 1  SON  9 

6006 

06 

1  nS    QMP.F  1  F  S 
LUO  MINIjLLCO 

i  0 

34 

1  4 

1  18 

04 

5709 

3P 

3P 

H 

NWS  2ND-0RDER  OBSERVERS 

Ml  1 1 R  wnnns 

6027 

01 

MRR  I N 

t  1 
1  / 

37 

54 

122 

34 

225 

5P 

U  S  NAT  PRRK  SERVICE 

Ml  IMRn    RPS  I  N 

6032 

01 

TRIM!  T  Y 
1  r\  1  IN  I  1  1 

OO 

4  1 

12 

122 

32 

5700 

S 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

NPPIMIFNtn  FIRM 
Mrnu,  111  I  i—ii  1  u  unii 

6056 

04 

SPM    (MIS  TRP 
OMIN     LUIO     J  or 

9  A 

35 

46 

120 

53 

770 

PR 

On 

PQ 
OH 

MONTEREY  CTY  PARKS  DEPT 

bNRPR  stpte  hospitpl 

6074 

01 

NRPR 

1  7 

38 

17 

122 

16 

60 

5P 

5P 

NAPA  ST  HOSP.FIRE  DEPT 

NQVPRRH    1  NU 
i'invni\i\u     I  I'll"! 

6105 

01 

MF  Mnnp I N  n 

M  L.  IN  U  U  L  i  IN  U 

1  1 

39 

10 

123 

34 

220 

c 

MflSONITE  CORPORRTION 

NEEDLES 

6115 

07 

5RN  BERDINO 

5 

34 

50 

1  14 

36 

480 

c 

CITY  OF  NEEDLES 

NEEDLES  FAR  RIRPORT 

ol  18 

07 

SRN  BERDINO 

5 

34 

46 

1  1  4 

37 

914 

MID 

MID 

DEPT-TRRNSPORTRT lON-FRR 

NEVRDfl  CITY 

6136 

02 

NEVflOR 

39 

39 

16 

121 

01 

2520 

80 

8fl 

1  I  MnQ  RnoM^; 

NEWRRK 

6144 

04 

RLPMEOR 

4 

37 

31 

122 

02 

10 

8R 

8R 

8R 

LESLIE  SRLT  COMPRNY 

NEW  CUYRMfi  FIRE  STR 

6154 

06 

SRNTR  BRRBRR 

30 

34 

57 

119 

41 

2160 

8R 

8R 

c 

SRN  BRR  CO  FIRE  STR  41 

NEWHRLL  SOLEDRD  FC32CE 

6162 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

23 

1  18 

32 

1243 

4P 

c 

LA  COUNTY  FLOOD  CONT . 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INDEX 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 
a 
z 

cr 

OL 

O 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVRTION 

1 

OBSERVPTIOK 
TIME  RND 
TABLES 

TEMP. 

0. 
(Z 

z 

NEWMAN 

6  1 68 

05 

STANISLRUS 

27 

37 

1 8 

1  2  1 

02 

90 

5P 

5P 

NEWPORT  BEOCH  HPRBOR 

6  1  75 

06 

GRANGE 

33 

33 

36 

1  1  7 

53 

1  0 

5P 

5P 

NICOLflUS  2 

6  194 

02 

SUTTER 

39 

38 

55 

1 2 1 

33 

43 

8R 

NILRND 

6197 

07 

IMPERIAL 

6 

33 

1  7 

1  15 

31 

50 

8A 

NIPOMO  2  NW 

6207 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35 

04 

1  20 

30 

360 

8A 

NOEL  SPRING 

62  1  2 

02 

GLEN 

23 

39 

32 

1  22 

40 

5000 

NORTH  BL  OOMF I  ELD 

6232 

02 

NEVADA 

39 

39 

22 

120 

54 

3280 

c 

NORTH  FORK  RRNGER  STR 

6252 

05 

MADERA 

27 

37 

14 

1  19 

30 

2630 

8R 

8A 

NOVRTO  8  WNW 

6290 

01 

MARIN 

17 

38 

08 

122 

43 

400 

c 

ORK  KNOLL  R  S  2 

6329 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

5  1 

122 

53 

1  700 

8A 

ORKLRND  WSO  flP  R 

6335 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

44 

1  22 

1  2 

6 

MID 

MID 

C 

ORKLRND  MUSEUM 

6336 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

48 

1  22 

1  6 

30 

MID 

MID 

ORKVILLE    1  WNW 

6351 

01 

NAPA 

17 

38 

27 

1  22 

25 

1  60 

5P 

ORKVILLE  4  SW  2 

6356 

0  1 

NflPA 

17 

38 

24 

122 

28 

I  685 

c 

OCCIDENTRL 

6370 

0  I 

SONOMA 

17 

38 

25 

1  22 

58 

950 

7A 

OCERNSIOE 

6377 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

1  2 

1  1  7 

23 

84 

4P 

4P 

OCERNSIOE  PUMPING  PL 

6379 

06 

SRN  DIEGO 

33 

33 

13 

1  17 

21 

30 

c 

OCOTILLO  WELLS 

6383 

07 

SAN  DIEGO 

6 

33 

09 

1  16 

08 

180 

8A 

OCOTILLO  2 

6390 

07 

IMPERIAL 

5 

32 

45 

1  1  6 

00 

4  I  0 

7A 

OJRl 

6399 

06 

VENTURA 

33 

34 

27 

1  1 9 

1  5 

750 

5P 

5P 

ONION  VRLLEY 

6452 

02 

PLUMAS 

8 

39 

48 

1  20 

53 

6530 

ONO 

6455 

02 

SHASTA 

23 

40 

29 

1 22 

37 

980 

7A 

ORRNGE  COUNTY  RESVR 

5473 

06 

ORANGE 

26 

33 

56 

1  1  7 

53 

660 

c 

ORRNGE  COVE 

6476 

05 

FRESNO 

9 

36 

37 

1  1  9 

18 

431 

1  OA 

1  OA 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

6498 

0  1 

HUMBOLDT 

17 

4  1 

22 

1  24 

0  1 

1  60 

5P 

5P 

ORLRNO 

6506 

02 

GLENN 

23 

39 

45 

122 

I  2 

254 

8A 

8A 

ORLERNS 

6508 

01 

HUMBOLDT 

1  2 

41 

18 

123 

32 

410 

6P 

6P 

ORLEANS  RS 

6513 

01 

HUMBOLDT 

12 

41 

18 

123 

32 

430 

c 

OROVILLE  RANGER  STA 

6528 

02 

BUTTE 

8 

39 

32 

1  2  1 

34 

300 

9A 

9R 

c 

OSTRRNDER  LRKE 

5552 

05 

MARIPOSA 

1  4 

37 

38 

1  1  9 

33 

8500 

OXNRRD 

6569 

06 

VENTURA 

33 

34 

1  2 

1  1  9 

1  1 

49 

8A 

8A 

OZENR  GURRD  STRTION 

6577 

06 

VENTURR 

30 

34 

4  1 

1  1  9 

2 1 

3590 

c 

PRCHECO  PASS 

6583 

05 

MERCED 

27 

37 

04 

1  2 1 

1  1 

880 

M  I  0 

PACIFIC  HOUSE 

6597 

02 

EL  DORRDO 

1 

38 

45 

1  20 

30 

3440 

7A 

PRCOIMA  DAM  FC  33  A  E 

6602 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

20 

1  1  8 

24 

1  500 

8A 

PAICINES  OHRWRLL  RRNCH 

66 1  0 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

44 

1  2 1 

22 

950 

8A 

PRLMDALE 

6624 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

35 

1  18 

06 

2596 

5P 

5P 

c 

PALM  SPRINGS 

5635 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

50 

1  16 

30 

425 

4P 

4P 

PALO  ALTO 

6645 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

27 

I  22 

08 

25 

8A 

8A 

PALOMA 

6650 

04 

MONTEREY 

24 

36 

2  1 

1  2 1 

30 

1  835 

5P 

PflLOMAR  MT  OBSERVATORY 

6657 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

2  1 

1  1  6 

52 

5550 

70 

7R 

c 

PALOS  VERGES  EST  FC43D 

6663 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

48 

1  1 8 

23 

2 1  6 

7A 

PANOCHE  2  W 

6675 

05 

SAN  BENITO 

27 

36 

36 

1 20 

52 

1  320 

6P 

PRRRDISE 

6585 

02 

BUTTE 

23 

39 

45 

1 2  1 

37 

1 750 

8A 

8A 

PRRKER  RESERVOIR 

6599 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

1  7 

1  1  4 

1  0 

738 

7A 

7A 

c 

PRSROENR 

67  1 9 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

09 

1  1  8 

09 

864 

4P 

4P 

PflSKENTA  RRNGER  STR 

6726 

02 

TEHAMA 

23 

39 

S3 

122 

32 

755 

8A 

PASO  ROBLES 

5730 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

38 

120 

4  1 

700 

5P 

5P 

PASO  ROBLES  b  NW 

6735 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

4  1 

1  20 

45 

1040 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

6742 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

40 

1  20 

38 

8  1  5 

M  I  D 

M  I  D 

PATTERSON  MEADOW 

6751 

03 

MODOC 

21 

4  1 

1  1 

1  20 

1  2 

7000 

PATTIWAY 

6754 

05 

KERN 

10 

34 

56 

1  1  9 

23 

3868 

7A 

PAYNES  CREEK 

6761 

02 

TEHAMA 

23 

40 

20 

1  2 1 

54 

1  840 

7A 

PEPPERDINES  CRMP 

6803 

02 

MODOC 

21 

4  1 

27 

1  20 

1  4 

6300 

PETRLUMfl  FIRE  STR  2 

6826 

0 1 

SONOMA 

17 

38 

1  4 

1  22 

38 

1  6 

5P 

5P 

PIEDRR  BLRNCR  GRD  STR 

6862 

06 

VENTURA 

29 

34 

34 

1  19 

10 

3065 

6A 

PINECREST  SUMMIT  R  S 

6893 

05 

TUOLUMNE 

2  1 

38 

15 

120 

00 

5600 

c 

PINE  FLRT  DRM 

6896 

05 

FRESNO 

27 

36 

49 

1  1  9 

20 

6 1  0 

7A 

PINE   MOUNTAIN  INN 

6910 

05 

VENTURA 

29 

34 

36 

1  19 

21 

4200 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

6926 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

29 

121 

1  1 

1  307 

8A 

8A 

PIRU  2  ESE 

6940 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

1  18 

45 

730 

7A 

PIRU  TELEMETERING 

6942 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

1  18 

42 

800 

PISMO  8ERCH 

6943 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

08 

120 

38 

80 

4P 

4P 

PIT  RIVER  Ph  1 

6944 

02 

SHASTA 

21 

4  1 

00 

121 

30 

2880 

4P 

PIT  RIVER  PH  5 

6946 

02 

SHASTA 

21 

40 

59 

121 

59 

1458 

5P 

PLflCERVILLE 

6960 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

48 

1890 

8A 

8R 

PLACERVILLE  IFG 

5962 

02 

EL  DORRDO 

1 

38 

44 

120 

44 

2755 

4P 

4P 

4P 

PLRCERVILLE  DISP  PLRNT 

6964 

02 

EL  DORRDO 

1 

38 

44 

1  20 

51 

1546 

c 

PLASKETT 

6972 

01 

GLENN 

7 

39 

44 

122 

51 

6580 

OBSERVER 


RICHARD  R  SMITH 
ORRNGE  CO.  HARBOR  DIST 
RECLAMATION  DIST  1001 
IMPERIAL   IRRIG  DIST 
CHARLES  MEHLSCHAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MALAKOFF  DIGGINS  ST  PK 
U  S  FOREST  SERVICE 
MARIN  COUNTY  FIRE  DEPT  . 
U  S  FOREST  SERVICE 

NATL  WEATHER  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
MRS  LILLIAN  DEL  BONDIO 
EMILIE  HUCKFELDT 
ANDREW  J  BLANEY 
OCEANSIDE  FIRE  DEPT 
OCEANSIDE  WATER  DEPT 
EARL  G.  CARTIER 
BYRON  H  MILLER 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

JERE   T  TILSON 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  COVE  CIT  RSSN 

CRL  DIV  BEACH  4  PARKS 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

JACK  G.  CLARK 

U  S  FOREST  SERVICE 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

DWR  4  NATL  PARK  SERVICE 

CITY  OF  OXNRRD 
VENTURA  CO  FLOOD  CONT  D 
CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 
FLOYD  R  POOLE 
CARL  K  ROYSTON-LACFCD 
FRANK  P  SALANO 
PALMDALE    IRRIG  DIST 
PALM  SPGS  FIRE  DEPT 
PRLO  ALTO  FIRE  STN  3 
JAMES  A  BELL 

PALOMAR  OBSERVATORY 
SUPT  .  OF  STREETS  4  PKS . 
MRS  MARGARET  STROHM 
PARADISE  FIRE  DEPT. 
METRO  WATER  DISTRICT 
PASADENA  WATER  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  PASO  ROBLES 
C  J  WEYRICK 
FED  AVIATION  AGENCY 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 
HUDSON  RANCH 
NELLIE  THOMPSON 
CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 
PETALUMA  FIRE  STA  «  2 
VENTURA  COUNTY  FCD 
USFS.  DISTRICT  RANGER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VENTURA  CTY  FLD  CONTROL 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 

CAMULOS  RANCH 

VENTURA  CO  FL  CON  DIST . 

POLICE  DEPARTMENT 

PACIFIC  GAS  4  ELECTRIC 

P  G  4  E  COMPANY 

P  G  4  E  COMPANY 

INST  FORESTRY  GENETICS 

CITY  OF  PLACERVILLE 

U  S  F  S4  CAL  DEPT  WTR 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STfiTION  INDEX 
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Q  T  □  T  T  n  M 
O  1  H  1  1  U  N 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1 1 M  T  Y 
L  U  U  N  1  T 

UJ 
C3 

cr 
° 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVRTION 
TIME  AND 
TABLES 

nRcpp\/pp 
UDOur\Vtr\ 

•- 

PRECIP. 

UJ 

SPECIfiL 
(SEE  NOTES  1 

PLUMRS  EUREKR  STATE  PK 

5998 

02 

PLUMAS 

8 

39 

45 

120 

42 

5165 

C 

PLUMRS  EUREKR  ST.   PK . 

POINT  RRENfl 

7009 

01 

MENDOCINO 

17 

38 

54 

123 

42 

lOU 

BA 

8R 

c 

JfiCK  W  ROOFENER 

PT  RRCUELLO  LIGHT  STfi 

7016 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

34 

120 

40 

75 

1  IP 

U  S  CORST  GURRO 

POMONR  CRL  POLY 

7050 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

04 

1  17 

49 

740 

8A 

8R 

CALIF  POLYTECHNIC  UNIV 

PORTERVILLE 

7077 

05 

TULRRE 

9 

36 

04 

1  19 

01 

393 

8A 

Bfi 

JOHN  H  DAYBELL 

p  no  T  n  1  o 
r  u  r\  1  u  L  M 

7085 

02 

PI   I  1  M  □ C 

r L  UnH o 

8 

39 

48 

120 

28 

4850 

5P 

5P 

C 

no    rHI  LntiNLi 

PORTUGUESE  MEROOW 

7093 

05 

TULRRE 

10 

35 

48 

1  I  8 

34 

7000 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POSEY  3  E 

7096 

05 

TULRRE 

10 

35 

48 

118 

38 

4960 

SS 

7R 

PANORAMA  HTS  LODGE 

POTTER  VALLEY  3  5E 

7108 

01 

MENDOCINO 

22 

39 

18 

123 

04 

1  100 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POTTER  VALLEY  PH 

7109 

01 

MENDOCINO 

22 

39 

22 

123 

08 

1015 

4P 

4P 

c 

P  G  4  E  COMPANY 

POWRY  VALLEY 

7111 

06 

SRN  DIEGO 

33 

32 

57 

1  17 

04 

500 

4P 

POWAY  FIRE  DEPT 

PRRDO  DRM 

7123 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

53 

1  17 

38 

560 

c 

DEPT  OF  THE  ARMY 

PRIEST  VALLEY 

7150 

04 

MONTEREY 

24 

36 

1  1 

120 

42 

2300 

SS 

55 

NELSON  H  PALMER 

QUINCY 

7195 

02 

PLUMRS 

8 

39 

55 

120 

57 

3408 

BR 

8R 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

RAMONA  FIRE  DEPT 

7228 

06 

SRN  DIEGO 

33 

33 

03 

1  16 

52 

1  450 

3P 

3P 

RAMONR  FIRE  DEPT 

nnrMUOuUiMj 

7253 

07 

KERN 

1  5 

35 

22 

1  17 

39 

3570 

6P 

6P 

r\tKN    LU    rlKt  Utrl 

RATTLESNAKE  CREEK 

7259 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

59 

I  1  8 

43 

9900 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RED  BLUFF  WSO  AP  R 

7292 

02 

TEHRMR 

23 

40 

09 

122 

15 

342 

MID 

MID 

c 

J 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

REDDING  5  SSE 

7295 

02 

SHRSTR 

23 

40 

30 

122 

22 

425 

c 

CITY  OF  REDDING 

REDDING  FIRE  STA  2 

7296 

02 

5HRSTA 

23 

40 

35 

122 

24 

580 

6P 

6P 

REDDING  FIRE  DEPT 

REDLANDS 

7306 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

03 

1  17 

1  1 

1318 

5P 

2P 

REDLRNDS  DRILY  FACTS 

REDWOOD  CITY 

7339 

04 

SAN  MRTEO 

4 

37 

29 

122 

14 

31 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPT  STA  2 

REDWOOD  CREEK  O'KANE 

7342 

01 

HUMBOLT 

17 

40 

54 

123 

49 

850 

c 

CLYDE  M  HEMPHILL 

REPRESA 

7370 

02 

SRCRRMENTO 

1 

38 

42 

121 

10 

295 

MID 

FOLSOM  STATE  PRISON 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 
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1  20 

40 

1  730 

c 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

SNOW  CREEK  UPPER 

8317 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

52 

1  16 

4  1 

1  940 

7A 

DESERT  WATER  AGENCY 

Q  W  n  U    F  1  Q  T 
0  IN  U  n    r  L  H  1 

8318 

05 

MQR I PnC  Q 

n  n  r\  i  r  u  0  H 

1  A 

37 

50 

1  19 

30 

8700 

S 

PQl       nFPT     LI  TP  PFCmiPPFC 
LHL    Utr 1     WIK  KtOUUKLtO 

QnnQ    QPRIUPQ     1  F 
OUUH    OrKllNuO     1  u 

3332 

02 

M  F  w  Q  n  Q 
IN  C  V  H  U  M 

J  y 

39 

1  9 

I  20 

22 

6885 

c 

CKinu   ppn  iFPT 

OINUW     iKUJtL  1 

cm  F n Q n 
oUL  L  UHU 

8338 

04 

MnMTFPFY 
n  U  IN  1  t  lA  t  T 

9  A 

d.  *1 

36 

26 

121 

20 

1  95 

BR 

Ql    HFM     Kl  QKinCDCnM 

HLUtN    N  HNUtKOUN 

CHMFPCFT     F  FCF 

ountKoti   D  tot 

8344 

05 

F 1     n  n  p  Q  n  n 
lL  uukhuu 

1  R 
1  D 

38 

37 

1  20 

36 

3150 

c 

IDPk     Q        UQCCI    C"  V 

JHLr\    H.  MHotLti 

oun 1 0  J  NW 

8349 

06 

V/  F  M  T  1  1  P  Q 
V  t  IN  !  UK  H 

'3 

J  J 

34 

1  7 

1  19 

03 

500 

BR 

LIQYI   QMn     n  I.IQTCnM 

WHTLH'NU    U*    WH  1  oUN 

OUlNUnH 

835  1 

0  1 

c  n  M  n  M  Q 
ouiN  un  H 

38 

1  8 

1  22 

28 

97 

5P 

5P 

PDl       nFPT     PQOkC     #  DPP 

LHL    utrl     rHKrSo    4  KtL 

criMnPQ  PQ 
OUlNUKH  KO 

8353 

05 

T  1  m  t  1  1 M  M  F 
1  UUL  un  IN  t 

0  / 

37 

59 

1  20 

23 

1  749 

8A 

8fl 

H 

CTQTF     nT\/     nF  rnOFCTDV 
OlHIt    UlV-Ur  rUKtoIKT 

OUiNUrvH    JUNL  1  1  UiN 

8355 

03 

M  nM  n 
n  u  iN  u 

■^R 

38 

2  1 

1  1  9 

27 

6886 

c 

CTQTF     ni\/     nc  UIJYC 

OlHIt    Uiv    Ur  nWTo 

so  ENTRANCE  YOSEMITE 

8380 

05 

MRRIPOSR 

14 

37 

30 

I  19 

38 

5120 

8A 

BR 

H 

NATIONAL  PRRK  SERVICE 

SOUTH  LAKE 

8406 

07 

INYO 

19 

37 

1  1 

1  18 

34 

9580 

MID 

SOUTHERN  CRLIF  EDISON  C 

CPOnPO     POP     FP     QFC  P 
Or HUKH    rHL    r  L     OOD  L 

84  36 

06 

inC     QMPFI  FC 

L  U  o    HINUt  L  t  o 

9F 

34 

03 

1  1  7 

49 

576 

c 

J  •   E  •  ST  UL  L 

CPPFPWFl    C     UUY  RPTnPF 

orKtLntLO    nWT  DnlULjt 

8445 

04 

MnMTFPFY 
n  U  IN  1  t  K  t  ' 

9  A 
d  4 

36 

35 

121 

41 

60 

BR 

IJQl    TCD     Q  UETklMCC 

WHLItK   o«  ntNnito 

CPPTMPUTI   1   F     POMPFP  CTQ 
Or  K  1  Nb  V  I  L  L  t    KHINbtK  Oln 

8460 

05 

Till   Q  D  F 
1  U  L  HK  t 

Q 

y 

36 

08 

118 

48 

1050 

c 

II   c    FnorcT    CCD \/ IPC 

U    O    rUKtol  OtKVlLt 

QPPIIUP\/Tl  1  F     Till  F  UDLIKC 
OrKliNljVlLLt     lULt  nUnrVO 

8463 

05 

Till  QRF 
1  UL  HK t 

Q 

y 

36 

12 

118 

39 

4070 

c 

P     P     k     C  PnMDQMV 

r    b   4    t  LUnrHiNl 

CTDMnrCU     UlPUFY     CT  Pk 

0  1  HINU  I  O  n  -  M  1  L  r\  t  T    ol  rr\ 

8490 

01 

MFKinnp  ?  MP 
nt  InUUL  1  InU 

1 

39 

53 

123 

44 

850 

8R 

PQ     nCDT     DQDkC     #  DCr 

LH   Utrl-rHKrSo   ft  KtL 

OlHNloLHUO    rUWtK  nUUot 

8499 

05 

T  1  t  n  1    1  1  M  M  F 

1  UUL  uniN  t 

^  A 

38 

08 

120 

22 

1060 

IP 

P     P     #     C  PnMDQklV 

r    b   ft    t  LUnrHNY 

QTDTF     1  f!KFC 

olHIt  LMrxto 

8510 

05 

F  P  F  C  M  n 

r  K t  o InU 

1  1 

1  1 

35 

56 

118 

35 

10300 

s 

pnPDC    nc  CMPikiccDc 
LUKro    Ur  tNblNttKo 

STIRLING  CITY  RS 

8544 

02 

BUTTE 

8 

39 

54 

121 

32 

3520 

c 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

STOCKTON  DISPOSAL  PL 

8554 

05 

SRN  JOAQUIN 

27 

37 

56 

121 

20 

1  1 

c 

CITY  OF  STOCKTON 

STncKTON  wsn  op 

8558 

05 

SRN  JOAQUIN 

27 

37 

54 

121 

15 

22 

MID 

MID 

C  J 

WFRTHFR   SFRVIPF  AFFIFF 
riLnincix    ocrxvict,  urriLL 

STOCKTON  FIRE  STR  4 

8560 

05 

SflN  JOAQUIN 

27 

38 

00 

121 

19 

12 

8A 

8R 

STOCKTON  FIRE  STR  NO  4 

STONYFORD  COOLEY  RANCH 

8578 

02 

COLUSA 

23 

39 

15 

122 

40 

3015 

8R 

FRED  H  COOLEY 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  StHTION  INDEX 
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UJ 
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a 

cr 
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o 

LATITUDE 
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TIME  AND 
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x; 

PRECIP. 

Q. 

cr 
> 

UJ 

SPECIRL 

ISEE  NOTES  1 

STONYFORO  RRNGER  STfl 

8580 

02 

COLUSA 

23 

39 

23 

122 

33 

1  168 

8fl 

U  S  FOREST  SERVICE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

8587 

02 

GLENN 

23 

39 

35 

122 

32 

791 

8A 

8R 

C 

ORLRND  WRTER  USERS  flSSN 

STOUTS  MERDOW 

8591 

02 

SHASTA 

2  1 

4  I 

10 

121 

56 

5300 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

STRRWBERRY  VRLLEY 

8606 

02 

YUBA 

8 

39 

34 

121 

06 

3808 

5P 

5P 

H 

MRS.  LILLIRN  MRGRUQER 

SUEY  RRNCH 

8627 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35 

00 

120 

23 

390 

5P 

SUEY  RRNCH 

SUMMIT  MERDOW 

8648 

05 

FRESNO 

1  1 

37 

05 

1  19 

13 

6240 

5 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

SUN  CITY 

8655 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

43 

1  1  7 

1  2 

1  420 

5P 

5P 

RIVERSIDE  CO  FIRE  DEPT 

SUNSET  STRTE  BEflCH 

8680 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

54 

121 

50 

85 

C 

CALF  DEPT  OF  PKS  S  REC 

SURF  2  ENE 

8697 

06 

SNTR  BARBRRR 

32 

34 

4  1 

120 

34 

1  10 

C 

U  S  AIR  FORCE 

SUSRNR  KNOLLS 

8700 

06 

VENTURA 

33 

34 

16 

1  18 

40 

1085 

8A 

SUSANA  KN  FIRE  STA 

SUSRNVILLE  AIRPORT 

8702 

03 

LASSEN 

1  8 

40 

22 

120 

34 

4  1  46 

8  A 

8A 

H 

WILLIAM  M  MURRAY   1  I 

SUSRNVILLE   1  WNW 

8703 

03 

LASSEN 

1  8 

40 

26 

120 

40 

4555 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SUTTER  HILL  RANGER  STR 

8713 

05 

AMADOR 

1  6 

38 

23 

120 

48 

1586 

8A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SWRIN  MOUNTAIN 

8716 

02 

PLUMAS 

8 

40 

27 

121 

06 

6160 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

T  AF  T 

8752 

05 

KERN 

10 

35 

09 

1  19 

28 

1025 

c 

KERN  CO  FSTRY  S  FD 

TAHOE  CITY 

8758 

03 

PLRCER 

36 

39 

10 

120 

08 

6230 

8R 

8R 

7R 

H 

FRANK  G  TOWER 

TAHOE  VALLEY  FAR  AP 

8762 

03 

EL  DORRDO 

36 

38 

54 

1  20 

00 

6254 

1  IP 

FED  AVIATION  AGENCY 

TEHACHAP I 

8826 

05 

KERN 

10 

35 

08 

1  18 

27 

3975 

4P 

8A 

H 

KERN  COUNTY  FIRE  DEPT 

TEHACHAPI  AIRPORT 

8832 

05 

KERN 

10 

35 

08 

1  18 

26 

3960 

c 

TEHflCHAPI  CUMMINGS 

TEJON  RRNCHO 

8839 

05 

KERN 

10 

35 

02 

1  18 

45 

1425 

5P 

5P 

TEJON  RANCH  COMPANY 

TEMECULR 

8844 

05 

R  I  VERS  I DE 

33 

33 

30 

117 

09 

1020 

c 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

TERMO 

8873 

03 

LRSSEN 

18 

40 

52 

120 

27 

5300 

6P 

6P 

c 

SULO  E  LAKSO 

THE  GEYSERS 

8885 

01 

SONOMR 

22 

38 

48 

122 

50 

1668 

c 

MRS  FAYE  DEWEY 

THERMRL  FAR  RP 

8892 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

38 

1  16 

10 

1  12 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

THERMRL  FIRE  STA  39 

8893 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

38 

1  16 

10 

1  15 

c 

RIVERSIDE  CO  FIRE  DEPT 

THOUSAND  OAKS 

8905 

06 

VENTURA 

33 

34 

13 

1  18 

52 

810 

8R 

VENTURR  CO  FIRE  DEPT 

THREE  MILE  VALLEY 

8909 

02 

PLUMAS 

8 

39 

54 

1  20 

34 

5900 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

THREE  RIVERS  6  SE 

8912 

05 

TULARE 

9 

36 

22 

1  18 

51 

1900 

c 

PRUL  CHRMBERS 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

8917 

05 

TULARE 

9 

36 

28 

1  18 

52 

1  1  40 

2P 

2P 

c 

SO  CRLIF  EDISON  CO 

TIGER  CREEK  PH 

8928 

05 

RMADOR 

1  6 

38 

27 

120 

29 

2355 

4P 

4P 

: 

P  G  4  E  COMPRNY 

TOPANGA  PATROL  STA  FC6 

8967 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

1  18 

36 

745 

8A 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

TORRANCE 

8973 

06 

LOS  RNGELES 

33 

33 

48 

1  18 

20 

1  10 

4P 

4P 

TORRANCE  MUN  RIRPORT 

TRABUCO  CANYON 

8992 

06 

ORANGE 

33 

33 

39 

1  17 

36 

970 

c 

ORANGE  CO  PARK  DEPT 

TRACY  2  SSE 

8997 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

43 

121 

25 

105 

c 

RRGE  R  TUGEL 

TRACY  CARBONA 

8999 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

42 

121 

25 

140 

7R 

7A 

BRNTR  CRRBONR   IRRI  OIST 

TRACY  PUMPING  PLANT 

9001 

05 

RLRMEDA 

27 

37 

48 

121 

35 

51 

6P 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLRMRTION 

TRINITY   RIVER  HATCH 

9026 

0 1 

TRINITY 

35 

40 

4  3 

1 22 

48 

1850 

8R 

8  A 

8R 

US  BUREAU-RECLAMATION 

TRONA 

9035 

07 

SAN  BERDINO 

6 

35 

47 

117 

23 

1695 

8fl 

8A 

KERR  MCGEE  CHEM  CORP 

TROUGH  SPRING 

9037 

02 

COLUSA 

23 

39 

18 

122 

39 

4000 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

9043 

03 

NEVADA 

36 

39 

20 

120 

1  1 

5995 

8A 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

TUJUNGA 

9047 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

16 

118 

17 

1820 

7P 

7P 

JAMES  D.  PARRfi 

TUJUNGA  MILL  CR  FC  470 

9049 

06 

LOS  RNGELES 

1  3 

34 

23 

I  18 

05 

4645 

c 

LOS  RNGELES  CO  FCD 

TULELAKE  R 

9053 

01 

S I SK I  YOU 

1  2 

4  1 

58 

121 

28 

4035 

4P 

4P 

4P 

c 

H 

TULt'.RKE   IRRIG  DIST 

TUNNEL  RANGER  STATION 

9061 

05 

TULARE 

1 0 

36 

22 

118 

17 

8950 

S 

NRTL  WERTHFR  SERVICE 

TURLOCK 

9073 

05 

STAN  I SLAUS 

1  4 

37 

29 

120 

51 

1  15 

8A 

CRRL  R  PEARSON 

TUSTIN   IRVINE  RRNCH 

9087 

06 

ORANGE 

33 

33 

44 

117 

47 

1  18 

7R 

7A 

THE   IRVINE  COMPANY 

TWENTYNINE  PRLMS 

9099 

07 

SRN  BERDINO 

6 

34 

08 

1  1  6 

02 

I  975 

4P 

4  P 

JOSHUA  TREE  NAT.  MON . 

TWIN  LAKES 

9105 

02 

ALP  I NE 

1 

38 

42 

120 

02 

7829 

4P 

4P 

H 

PACIFIC  GAS  S  ELECTRIC 

TW  I  TCHELL  DR(i 

9111 

06 

SNTA  BARBRRA 

30 

34 

59 

120 

19 

582 

4P 

4P 

4P 

SRNTR  MRRIA   VLY  WCD 

UHL  RANGER  STATION 

9120 

05 

TULARE 

9 

35 

53 

118 

39 

3725 

c 

USES  C/0  DIST  RANGER 

"UK  I RH 

9122 

01 

MENDOC I  NO 

22 

39 

09 

123 

12 

523 

6P 

6P 

UKIAH  FIRE  DEPARTMENT 

UKIRH  4  WSW 

9124 

01 

MENOOC I  NO 

22 

39 

08 

123 

16 

1900 

8fl 

MRS  MARJORIE  S  DORY 

■>U  C  L  A 

9182 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

04 

1  18 

27 

430 

4P 

4P 

UCLA 

UPLAND  3  N 

9158 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

08 

117 

39 

1605 

5P 

5P 

LIBERTY  GROVES  OP.  CORP 

UPPER  LRKE  7  M 

9167 

02 

LAKE 

23 

39 

1  1 

123 

02 

1524 

4P 

EDGAR  J  SCHUETTE 

UPPER  MRTTOLE 

9177 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

15 

124 

1  1 

255 

5P 

WESLEY  C  ROSCOE 

UPR  SAN  LEANORO  FILTER 

9185 

04 

ALRMEDR 

4 

37 

45 

122 

10 

394 

6R 

6A 

; 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

UPPER  TRES  PINOS 

9189 

04 

SRN  BENITO 

20 

36 

38 

1  2  1 

02 

2050 

c 

ELDON  FRNCHER 

USONA  2  N 

9193 

05 

MRR I POSR 

27 

37 

29 

1  19 

49 

3150 

c 

WILLIAM  P  HYDER 

VRCRV I LLE 

9200 

02 

SOLRNO 

23 

38 

22 

121 

57 

105 

5P 

5P 

VACAVILLE  FIRE  OIST 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

9232 

06 

SRN  DIEGO 

33 

33 

1  4 

1  17 

01 

1  390 

4P 

VALLEY  CNT  MUN  WATER 

VALYERMO  FIRE  STA  79 

9250 

07 

LOS  RNGELES 

1  5 

34 

27 

117 

52 

3500 

5P 

5P 

LOS  ANGELES  CO  FIRE  STA 

VAN  NUYS  FC  !5fl 

9260 

06 

LOS  RNGELES 

1  3 

34 

1  1 

118 

27 

695 

4P 

LA  DEPT  .   WTR .  AND  POWER 

VENADO 

9273 

01 

SONOMR 

22 

38 

37 

123 

01 

1260 

c 

SONOMA  CO  WATER  RGENCY 

VENTURA 

9285 

06 

VENTURR 

33 

34 

17 

119 

17 

105 

8A 

CO.  FLOOD  CONTROL  DIST 

VERMILION  VALLEY 

9301 

05 

FRESNO 

27 

37 

22 

118 

59 

7520 

S 

SO  CRLIF  EDISON  CO 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

9325 

07 

SRN  BERDINO 

1  5 

34 

32 

117 

18 

2858 

8R 

8A 

c 

VICTOR  CO  WRTER  DIST 

VIDETTE  MEADOW 

9328 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

45 

118 

25 

9500 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 

9345 

06 

LOS  RNGELES 

29 

34 

29 

1  18 

08 

31  35 

5P 

L  R  CO  FIRE  DEPT 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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SPECIAL 

I  SEE  NOTES! 

V  I  N  T  ON 

9351 

02 

r  L  U 11 H  0 

0 

39 

49 

1  20 

1  1 

4950 

4P 

riAMiNixUUi'n 

V  I  On L  1  M 

9367 

05 

Till  QPF 

n 

36 

20 

1  1  9 

1  8 

32b 

8h 

8R 

\/I<;Q!  IQ    F  1  RF  nFPRRTMFNT 
ViOMLin    rir\L.  utrnrxiiiciNi 

9378 

06 

c Qki  n  I  F rn 

J  J 

33 

1  4 

1  1  7 

1  4 

5 1  0 

5P 

5P 

U  1  clTQ    F  I  RF  nFPT 

9390 

02 

^HQS  T  Q 
O  n  n  o  1  n 

c  0 

4  0 

28 

1  2  1 

52 

2200 

4  P 

c 

p  r.  4  F  rriMPfiN Y 

94  18 

05 

PQl  QUFRQC; 

9 

38 

1  2 

1 20 

58 

328 

8R 

rOI  IF    nFPT    F  I         A  RRMF 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

9425 

04 

CONTRA  COSTfi 

4 

37 

54 

1  22 

0 1 

220 

c 

TOMRS  S  VRNRSEK 

WALNUT  CREEK  4  E 

9427 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

54 

121 

59 

400 

9R 

MRS.  BETTY  FRIRCLOUGH 

9431 

06 

1  nc;    QMPFl  FC; 
LUO  MINulLlO 

34 

00 

1  17 

52 

488 

8fl 

1    p  rn  F I RF  nFPT 

WORM   *^PRINr.9  noM 

94  40 

0  1 

c  nkjnMQ 

O  U  1 N  U  1  '  M 

99 

38 

4  3 

1  23 

00 

224 

8R 

8fl 

8R 

c 

II  s  RRMY  rnp 

u    tj    n  i\  1 1  1     u  u  L 

UPRNFR  SPRINT.^ 

9447 

06 

Q  M  n  I  F  r.  n 

0  0 

33 

1  7 

1  1  6 

38 

3180 

4  P 

4  P 

c 

UlfiRNJFRS   REPORT  m 

M  n  o  u  u 

9452 

05 

KERN 

1  n 

1  u 

35 

36 

1  1  9 

20 

333 

8h 

8R 

KFRN   rn   FSTRY   i   F  n 

UlOTSriNUTl  1  F    UQ  TFRUinRK 

9473 

04 

^QM  TQ    r  Rl  1  7 

9n 
c  u 

35 

56 

1  2 1 

46 

95 

8R 

8R 

riTY   OF    WRTSnNVIl 1  F 

UlQunNQ    RfllSinFR  9TQTinM 

MriML/llH      r\ni'*ULr\      Ol'il  lull 
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REFERENCE  NOTES 

CALIFORNIA 

This  Bulletin  is  prepared  in  Cooperation  with  Department  of  Water  Resources,  State  of  California 

Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA'  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"?.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME"     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  da v 11 eh t  savine  time      Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  Stations       For   these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.,  P.s.t.  ,   except  for  Bishop  WSO,   Blue  Canyon  WSO,   and  Sandberg 
WSO     which  are   taken  at  6  a  m      P  s.t. ,   and  Mt.   Shasta  WSO  at  8:00  a.m.,  P.s.t.      Data  in  the   "Extremes"   table,    "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Mln  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  10:00  a.m.,  P.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow'  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologicai  standard  normals  based  on  the  period  19A1-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for   January  1941 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

EVAPORATION  AND  WIND  Tj^BLEj  Camp  Pardee  :     Pan  is  of  copper,  and  painted  inside  and  outside  with  aluminum  paint. 

Newark  :     Pan  painted  outside  with  gray  enamel. 

Salt  Springs  Pwr  House  :     Pan  is  of  steel  plate,  painted,  with  aluminum  inside  and  outside. 
Friant  Government  Camp  :     Pan  screen  covered. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE;     Brawley  2  SW  :     Holtville  silty  clay,   level,  grass-covered  surface  exposed  to  full  sun.     Grass  mowed  and 

irrigated  to  maintain  growth.     Max  and  min  readings  from  thermograph  for  24  hours  ending  at 
9  a.m.     Readings  at  9  a.m.  are  from  mercury-in-glass  thermometers. 
Davis  2  WSW  Exp  Fm  :     Sandy  loam  —  under  bare  ground  surface.     Max  and  min  data  from  soil  thermograph  for  24  hours 

ending  at  8  a.m. 

Fresno  WSO  :     Atwater  sandy  loam,   level.     Bare  ground,  drainage  to  south;   late  afternoon  shade  in  summer 

only.     Palmer  thermometers  for  20-  and  40-inch  depth.     Lambrecht  distance  soil  thermograph 
for  2-,  4-,  and  8-inch  depth.     Max  and  min  readings  for  24  hours  ending  at  midnight. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

i     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
A    Data  collected  by  radio  telemetry. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
E    Amount  is  partially  estimated. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.  .See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total   for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  In  "Climatologicai  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R*.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table.  • 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

tf    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  r^rference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t  DRAINAGE  CODE:     1-AMERICAN     2-CALAVERAS     3-CARSON     4-CENTRAL  COAST     5-COLORADO     6-DESERT     7-EEL     8-FEATHER     9-K4WEAH     10-KERN     11-KINGS  12-KIJVMATH 
13-LOS  ANGELES     14-MERCED     15-MOJAVE     16-MOKELUMNE     17-NORTH  COAST     18-N.E.    INTERIOR     19-OWENS     20-PAJARO     21-PIT  22-RUSSIAN 
23-SACRAMENTO     24-SALINAS     25-SAN  DIEGO     26-SAN  GABRIEL     27-SAN  JOAQUIN     28-SANTA  ANA     29-SANTA  CLARA     30-SANTA  MARIA  31-SANTA 
MARGARITA     32-SANTA  YNEZ     33-SOUTH  COAST     34-STANISLAUS     35-TRINITY     36-TRUCKEE     37-TUOLUMNE     38-WALKER  39-YUBA-BEAR 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 

General  weather  conditions   in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIHATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price     $1.25.        Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologicai  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     S5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary:  S5.55  i^dditional  for  foreign  mailing;  4o<?  single  copy;  30f  annual 
summary.       Hake  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA:       send  payments  and  orders   to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville ,   N.   C.   28801 .       Attn :  Publications. 
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PARADISE 

PASKENTA  RANGER  STi 
PAYNES  CREEK 
PIT  RIVER  PM  1 
PIT  RIVER  PH  5 

PLACEHVILLE 
PLACEBVILLE  IFG 
PORTOLA 
OUINCY 

RED  BLUFF  WS0  AP 


FIRE  ST( 


REDDING  I 
REPRESA 
RIO  VISTA 
ROCKL IN 

ROUND  KT  P  G  AND  E 


SIERHAVILLE  RANGER  STA 
STONYFOBO  COOLEY  HANCH 
STONYFORO  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STHAKEHSY  VALLEY 

TWIN  LAKES 
UPPER  LAKE  7  u 
VACAVILLE 
VINTON 

VOLTA  POICR  HOUSE 

i*ISKEYTOuri  RES 
WILL  lAPtS 
UILLOUS 
WINTERS 

I-IOODLANO   I  unu 


BOCA 
BODIE 

BRIDGEPORT 
CEOARVILLE 

DONNER  rCr«RIAL  ST  PK 
DOYLE 

DOYLE  S  SSE 

ELLERY  LAKE 

FLEMING  FISH  AND  GAtE 

FORT  BIDICLL 

GEM  LAKE 
niNO  LAiiE 
SAGEMEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 
SUSANVILLE  AIRPORT 

TAMOC  CITY 
TERHO 

TRUCKEE  RANGER  STATION 
KNOEL    10  SE 
MOOFORDS 


ARROYO  GRANDE 
BEN  LOMOND  4 
BERKELEY 

BIG  SUH  STATE  PARK 
BLACK  rWUNTAIN  2  SW 


4    5  6 


7    8  9 


.12  .01 
.15     .03  .01 


.44  .32 

O  .20 


.2S      .38  .01 


0   .75  .01 


.090   .05  .01 


DAY  OF  MONTH 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  18 


.02     .36  .00 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


3.55  .35 


■-60  2.' 
-55  2.; 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHiNC  STATION  INDEX 

8 


DRILY  PRECIPITnTION 


STflT ION 


euDk INQArC 
CACAVCQAS  0£sefiVOIC) 
CABtCL  VALLCV 
CMirrtNOEH  PASS 
CfiOCKETT 

DAVCMPeaT 

FOQT  oao 

GCReCB  RANCH 
OILBOr 


QKR 


HALT  r«on  BAY 

MERNAMDCl    2  NW 
MOIL  rSTXfl  2 
MUG  CITY 
l.Arfl>tTTE  2  NNt 

LA  HBMOA 

L  IVERr«QE  COUNTY  F  0 

LOCKUODO  3  » 

LOS  GATOS 

LOS  GATQS  4  SW 

MARTIMEZ  UATEH  PlAHT 
rtJflTERtY 
«Jf1TeHCr  fAA  AP 
rDflGAM  HILL    2  e 
ftJRRO  BAY  F  IRE  DEPT 

mRRO  BAY  3  H 
MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  0AM 
NCUARK 

OAKLAND  use  AP 
OAKLAND  rtJSeUM 
PAICINES  OHBUALL  RANCH 
PAlO  ALTO 
PALOliA 

PASO  BOBlCS 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

PINNACLES  NAT  nONUf«NT 

PISMO  BEACH 

PRIEST  VALLEY 

REOUIOD  CITY 
RICHMOND 

SAINT  man  college 

SAL INAS    3  C 
SAL INAS  FAA  AP 

SAL INAS  DAM 
SAN  ARDO 

SAN  CLEr«NTE  DAM 

S   F    RICHMOND  SUNSET 

SAN  FRANCISCO  MSO  AP 

SAN  FRANCISCO  WSO  CI 
SAN  GREGORIO  2  SE 

SAN  jose 

SAN  LUIS  OBISPO  POL  Y 
SAN  MATtO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  BOOST 
SOLE DAD 

SPRCCKELS  HMY  BRIDGE 


FILTER 


UPR  SAN  lEANORO  I 
UALHUT  creek   4  E 
UATSONvlLLE  UATERbORKS 
k«OOSIOE   FIRE   STA  I 
kAIGHTS 


ANGIOLA 

ANTIOCH  PurfING  PL  3 
ASH  MOUNTAIN 
AUBCRRY   1  NU 
BAKERSriELD  WSO  AP 

BALCH  POkCR  HOUSE 
BUTTQNWILLOU 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALAVERAS  RANGER  STA 
CAr*>  PARDEE 

castle  rock  sao  lab 
catheys  vy  Bull  run  rh 
cherry  valley  dam 
coal inga 

corcoran  irrig  dist 

DELANO 

DEL  PUERTS  ROAD  CAr«> 
DCNAIR  3  NNE 
DUDLEYS 

ELECTRA  PObCR  HOUSE 
ELL  rOTT 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
FIDDLETOl*"    L  YY1CM  RANCH 
FIVE   POINTS  S  SSW 
FRESNO  USD  AP 

FRIANT  GOvEONrCNT  CAf* 
GLENNVILLE 
GRANT  GBOvE 
GROvELAND  ranger  STA 
HANFORD  2  S 

METCM  METCHT 
HUNTINGTON  LAKE 

IDRIA 

I  ONE 

JOWNSONDAL  E 

KERL INGER 

KERN  RIvER  PH  1 

KERN  RIVER  PH  3 

KETTLEf«N  STATION 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

LEBEC 
LE  GttAND 
LEHmN  RANCH 
LErWl  COvt 
L  INOSAY 


2.33 
3.72 
3.54 


DAY  OF  MONTH 


1    2  3 


4    5  6 


7    8  9 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  18 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


.09      .03  .02 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INDEX 


DAILY  PRECIPITATION 


STflT  ION 


DRY  OF  MONTH 


10  11 


12 


13 


17  18 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


LOOCCPOLC 
LODI 

LOS  6AN0S 

LOS  OAftOS  ARBURUA  RCH 
LOS  BAMQS  DET  RESV 

mDERA 
fiAMTECA 
MARICOPA 
MARIPOSA 


rCAOOU  LAKE 

hCNOOTft  DAM 

MERGED  FIRE  STATION  2 

MODESTO 

NEkJnAh 

nORTH  FORK  RANGER  STA 
ORANGE  COVE 
PACMECO  PASS 
PANOCHC  2  U 
PATTIUAV 

PINE  FLAT  DAM 
PORTERvILLE 
POSEY  3  E 

SALT  SPRINGS  PUR  HOUSE 
SAN  ANDREAS  2  S 

SAN  LUIS  DAM 
SANTA  RITA  PEAK 
SONQRA  RS 

SO  ENTRANCE  TOSEMITE 
STANISLAUS  POkCR  HOUSE 

STOCHTON  U50  AP 
STOCKTON  FIRE  STA  4 
SUTTER  HILL   RANGER  STA 
TEHACHAPI 
TEJON  RANCMO 


1 


THREE  RVOS  EOISON  I 
TIGER  CHEEK  PH 
TRACT  CARBONA 
TRACY  PUWING  PLAN 
TURLOCK 

VISAL lA 
WALLACE    1  NNE 
MASCO 
k*:STHAVEN 
1*ST  POINT 


ACTON-CSDO  CYN  FC2S1F 
AL  ISO  CN  OAT  rrr  fc  «46 

ALPINE 

ALTADENA 

ANZA 

AVALON  PLEASURE  PIER 

BARRETT  0AM 

BEAUMONT  PUr*>ING  PLANT 

6EL    AIR  FC-lOA 

BIG  BEAR  LAKE 

aiG  DALTON  DAM  FC223CE 
BIG  TUJUNGA  DAM  FC460E 
BOUQUET  CANTON 
eURBANK  VALLEY  PMP  PLT 
TACHUMA  LAKE 

CAr«>  HI  HILL  OPIDS  57E 
CAWO 

CAN8GA  PARK  PIERCE  COL 
CHATSWORTH  FC24F 
CHULA  VISTA 

CLAREMONT  POMONA  COL 
C0L6YS  FC  53  D 
CORONA 

COvINA  TEt«»LC  FC  193  6 
CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

CULVER  CITY 
CUYArVtCA 

DCSCANSO  RANGES  STA 
DOWNEY  FO  FC107C 
DRY  CANYON  RESERVOIR 


DAM 


EL  CAPIT* 
ELSINORE 
ESCONDIOO 
FILLrtJRC   1  t«iu 
FONTANA  S  N 

F9NTANA  KAISER 
FULLEHTON  HILLCREST  8v 
GIBRALTAR  DAM  2 
GILLESPIE  FIELD 
GLENDOHA  kCST  FC  lOS 

HAINES  CYW  UPPER  FC367 
HCr«T 

HENSHAW  DAM 
HOEGEES  FC  60  A 
lOYLLWlLO  FIRE  DEPT 

JUL  IAN  WYnOLA 
JUNCAL  DAM 

LA  CHESCENTA  FC  251  B 
LAGUNA  BEACH 
LAKESIDE  2  E 

LA  rCSA 

LECHUZA  PT  STA  FC  3S26 

LONG  BEACH  USO  AP 
LOS  ALAI«S 

LOS  ANGELES  USO  AP 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTH 
LBS  PRIETOS  HANGER  STA 
Lm.E  CREEK  RANGER  STA 
mORPMK 


1 .00 
^.10 


7.92 
3.00 
3.69 


8.07 
12. 5 
6.  39 
3.20 
6.23 


1 . 22  1 . 76  2 


Ser  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STfiTION  INDEX 


10 


DAILY  PRECIPIinTION 


STflT I  ON 


«Cl*ALL  iOLEOftO  fCZlCt 
NCUPOST  6EACH  HAR60R 

OCEOMSIOC 

OJAI 
OXMARO 

PACOim  0AM  FC  33  A  E 

PALOwa  nr  oescRVAToor 

PALOS  vEHDES  EST  FC«0 
PASAOCNA 

PIEORA  ALANCA  QRO  STA 

piRu  3  esc 

PT  ABGUELLO  L IGMT  STA 
POMOMA  TAL    Pr  T 

POUAV  VALLET 
BAnOflA  r  IRE  OEPT 
QEOLANOS 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 
RIVERSIDE  CIT  EXP  STA 

SALSIPUEOES  GAGIHO  STA 
SAN  BERNAROirio  CO  HOSr 
SAhDBERG  PTI  FC130a 
SANOBERG  USD 
SAN  DIEG8  WSO  AP 

SAN  OIMAS  FIRE  UD  FC95 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  on  FC43«6E 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  JACINTO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 
SANTR   ANA    FIRE  STATION 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  FAA  AP 
SANTA  nARIA  WSO  AP 

SANTA  rniilCA  PIEB 
SANTA  PAULA 
SAUQUS  PUQ  PIT  1 
SOniS  3  NU 
SUET  RANCM 

SUN  CITY 

SUSRNA  KNOLLS 

THOUSAND  OAKS 

TOPAMCA  PATROL    STA  FC6 

TORRANCE 

TUJUNGA 

tustin  irvine  ranch 
thitchell  dam 

UCLA 
UPLAND  3  N 

VALLEY  CENTER  2  NNE 
VAN  NUYS  FC  15A 
VENTURA 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 
VISTA  2  NNE 

WALNUT    PTI    STA  FC102C 
UARNER  SPRINGS 
l*ITTIEa  CTY  H  FC  106C 
rORBA  L INOA 


SOUTHEAST  DESERT 


BEAurtJNT  J  E 

BENTON    INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARK   FC  B36 
BISHOP  CHEEK   INTAKE  2 
BISHOP  USO  AP  R 
Bl  TTHE 

BLYTHE   FAA  AIRPORT 
eOHREGO  OeSEOT  PARK 
BOULEVARD  2 
6RAb4.EY  2  SU 
CALExICO  2  NE 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 
DEATH  vallE  r 
DEEP  CANYON  LABORATOfiT 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
EAGLE  KJUNTAIN 

EL  CENTRO  a  SSW 

EL  MIRAGE  FIELD 

FAIflr«NT 

GOLD  ROCK  RANCH 

GOLDSTONE  ECHO  2 

HA  IKE 

haytielo  Pulping  Plant 

HESPEfllA 

I«>eRIAL 

lr«>eRIAl.    FAA  AP 

INOEPENOENCE 
INOIO  U  S  DATC  GARDEN 
NY8KEHN 

NYOKEflN  ARniTAGE 
IRON  rOUNTAIN 


f«CCA  FIRE  STATION 
MITCHELL  CAVtHNS 
rOjAVt 

WUMTAIN  PASS 

m    SAN    JACINTO   W   S  I 


NEEDLES  FAA  t 
RILARD 

OCOTILlO  hCLL 
OCOTILLO  2 
PAtWlALE 


IRPORT 


DRY  OF  MONTH 


4     5  6 


7    8  9 


.37    1.50  1. 


.40  1  .< 
I  2.60  3.; 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  18 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


SEE  REFERENCE  NOIES  FOLLOMING  SIOIION  INDEX 


1  1 


DRILY  PRECIPITnilON 


STRT ION 

TOTAL 

DAY   OF  MONTH 

1    2  3 

4    5  6 

7    8  9 

10  1112 

13  14  15 

16  17  18 

19  20  21 

22  23  24 

25  26  27 

28  29  30 

31 

PALM  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 
RRIIOSBURG 
SHOSHONE 

SNOU  CREEK  UPPER 

SOUTH  LAKE 
THERMfiL  TAB  AP 
TRONR 

TWChTYT(INE  PALMS 
VALYERMO  flBE  STft  79 

VICTORVILLE  PUrt»  PLANT 
UMITE  MOUNTAIM  1 
kHITE  nOUtlTAIN  2 
UILDROSE  RANGER  STA 

2.S9 
2.0D 
2.30 
1.67 
4.42 

2. 12 
1.98 
1  .29 

1 .57 
3.27 

1.84 

2.97 
3.86 

2.  17 

.01      .08  .36 
.24  .19 
.03  .25 
T  .30 

T         .12  .58 

.19  .54 
T  .43 
.06  .10 
T  .29 
T       1  .02 

.26 
T       J  .10 
1 .34 

.21 

.49     .13  1.51 
1 . 46  .09 
.13     .42  .84 
.43     .57  .21 
.08     .12  2.30 

.12     .17  .13 
.33     .70  .52 
.28     .77  .07 
.33     .02  .93 
.67     .83  .66 

.28     .16  1.10 
.72     .55  .07 
.24     T  ,90 
.39     .37  1.12 

.63 

.09  .07 
.31 

.05 

.01 

.09 

.04 

.25     .05  .05 
1 .40 
.08 

.02 

.03 

.01      .02  .05 

.05 

.IB  .06 
05 

.60 

Sf?  REFERENCE  NOTES  FOLLOHIND  SIBTION  INDEX 
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DniLY  TEMPERRTURES 


STPT ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
a 
q: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

NORTH  COflSI 

ORniNnce  oi 

BLOERPOINI 

HAX 
HIN 

BNCHIN  PflC  UNION  COL 

HAX 
HIN 

69 
43 

63 
45 

62 
40 

48 

31 

42 

25 

44 

28 

55 
36 

53 
33 

5S 
37 

57 
40 

60 
40 

63 
4  1 

50 
39 

49 

35 

47 
34 

50 
37 

56 
39 

56 
38 

49 

36 

45 

30 

50 
36 

52 
34 

50 
33 

48 

32 

SD 
35 

57 
32 

54 

35 

55 
44 

54 
42 

S3. 2 
36.2 

BIG  BBR  RPNGER  STnTION 

MAX 
HIN 

55 
30 

56 
31 

61 
35 

64 

26 

48 

20 

49 

20 

60 
22 

6S 
23 

SO 
3D 

59 
23 

59 
23 

63 
24 

68 
39 

48 

33 

40 

33 

42 
34 

46 

38 

53 
35 

57 
32 

51 
31 

S5 
25 

59 
3D 

62 
30 

59 
34 

56 
36 

44 

4  1 

57 
42 

48 
40 

49 

39 

S4.6 

31  .0 

CHLLBHnN 

HAX 
niN 

56 
26 

55 
24 

61 
25 

55 
24 

30 
9 

39 
9 

50 
17 

50 
24 

48 

23 

50 
18 

54 

19 

60 
31 

SI 
36 

45 

30 

46 

3D 

52 
38 

53 
30 

50 
24 

46 

27 

46 

21 

54 

21 

57 
42 

56 
40 

49 

26 

49 

37 

53 
39 

52 
40 

47 

36 

41 

3? 

50.2 
27.5 

CECItVILLE  S  SE 

nAx 
niN 

59 
31 

60 
30 

63 
29 

63 
23 

40 
1  4 

40 
14 

56 
20 

60 
26 

56 
25 

50 
22 

57 
23 

61 
23 

60 
35 

44 

28 

42 

28 

42 

30 

46 

30 

48 
34 

47 

3D 

42 

23 

46 

23 

56 
24 

57 
3D 

52 
24 

50 
24 

42 

35 

43 
34 

50 
30 

44 

30 

50.9 
26.6 

CLOVEROflLE  3  SSE 

HAX 

niN 

73 
40 

71 
44 

75 
35 

5S 
30 

S3 
31 

50 
36 

54 

32 

65 
34 

55 
39 

62 
35 

68 
34 

68 
34 

71 
39 

51 
35 

54 

37 

56 
42 

53 
46 

60 
38 

59 
39 

55 
34 

66 
31 

59 
33 

60 
36 

63 
37 

60 
38 

55 
47 

57 
51 

63 
46 

59 
47 

60.3 
37.9 

COVELO 

MAX 

niN 

59 
39 

69 
29 

68 
27 

57 
23 

52 
25 

24 

59 

59 
21 

60 
18 

64 

20 

65 
34 

SO 
34 

50 
33 

47 

33 

53 
41 

51 
41 

66 
36 

S9 
26 

58 

35 

61 
24 

64 
34 

60 
31 

5S 
28 

49 
41 

57 
44 

60 
44 

53 
43 

53 
34 

57.7 
32.0 

CRESCENT  CITT  1  N 

MAX 

niN 

4B 

39 

SO 
40 

S3 
35 

50 
39 

52 
34 

65 
38 

61 
33 

60 
35 

58 
36 

56 
34 

51 
35 

53 
45 

54 
48 

49 
43 

48 
41 

SO 
45 

50 
45 

SO 
37 

52 
37 

53 
42 

56 
35 

59 
43 

54 
44 

51 
39 

51 
4D 

54 
42 

55 
47 

49 
4  1 

46 

38 

53.0 
39.7 

BUTTONS  LBNOINC 

NAX 

niN 

72 
38 

72 
38 

72 
39 

52 
34 

54 

3t 

45 

32 

52 
34 

63 
39 

53 
36 

61 
30 

63 
3D 

64 

35 

63 
40 

54 
40 

53 
42 

57 
43 

54 

47 

59 
42 

57 
4  1 

57 
33 

63 
37 

57 
37 

54 
40 

S8 
49 

61 
49 

62 
49 

63 
47 

59.1 
39.0 

ELK  VBLLEr 

HAX 

niN 

EUREKB  USO  CI 

NBX 

niN 

46 
4  I 

46 
41 

48 

38 

47 

36 

49 

35 

56 
31 

56 
35 

57 
37 

51 
37 

50 
35 

49 

36 

55 
44 

56 
47 

49 
43 

52 
42 

53 
47 

54 
44 

54 

37 

SO 
40 

52 
35 

67 
37 

68 
53 

56 
44 

54 
4  1 

57 
47 

57 
49 

57 
46 

51 
42 

47 

36 

S3. 2 
40.6 

FOREST  GLEN 

MBX 

niN 

57 
28 

59 
27 

60 
26 

59 
21 

45 

17 

48 

19 

SB 
21 

59 
24 

51 
28 

53 
IB 

56 
20 

SB 
26 

62 
35 

50 
32 

42 

31 

44 

35 

53 
33 

52 
31 

54 

31 

48 
24 

49 

25 

59 
27 

59 
25 

59 
26 

50 
25 

49 

32 

SD 
35 

SI 
36 

50 
37 

S3. 2 
27.4 

FORT  BRBGG 

MBX 

niN 

S3 
40 

52 
40 

S3 
40 

48 
34 

52 
28 

51 
30 

54 

32 

55 
36 

55 
37 

53 
32 

56 
32 

S3 
33 

57 
43 

54 
43 

53 
42 

52 
44 

54 
47 

56 
38 

56 
39 

54 

33 

56 
34 

69 
37 

66 
43 

57 
40 

55 
42 

54 

SO 

56 
49 

59 
46 

54 
44 

SS.O 
38.9 

FORT  JONES  RBNGER  STB 

HBX 

niN 

SB 
20 

SB 
21 

63 
23 

34 

9 

33 
9 

53 
16 

49 

16 

53 
18 

53 
20 

64 

30 

28 

52 

54 

25 

53 
26 

44 

22 

23 

58 

50 
24 

52 
27 

50 
36 

51 
42 

FORT  ROSS 

HBX 
HIN 

63 
33 

59 
40 

52 
33 

52 
35 

S3 
35 

58 
35 

60 
36 

57 
37 

60 
37 

56 
35 

56 
42 

53 
38 

54 
4  1 

53 
40 

55 
44 

S3 
38 

53 
43 

56 
36 

62 
52 

60 
43 

S6 
39 

52 
48 

56 
50 

55 
50 

57 
49 

59 
46 

56.2 
40.5 

CRBTON 

nBx 
niN 

69 
34 

67 
35 

73 
35 

51 
30 

55 
31 

48 

33 

54 

29 

65 
30 

59 
35 

66 
29 

67 
27 

67 
26 

66 
35 

54 
34 

54 
34 

60 
43 

57 
45 

66 
35 

6D 
36 

61 

29 

66 
28 

63 
30 

62 
34 

62 
31 

53 
32 

58 
47 

57 
51 

62 
50 

67 
48 

61  .3 
35.1 

HfiPPT  CBflP  RBNGER  STB 

NAX 

niN 

64 

29 

63 
29 

62 
29 

59 
27 

45 

26 

43 

26 

60 
25 

63 
25 

55 
23 

57 
22 

60 
22 

54 
24 

67 
39 

61 
37 

59 
35 

SB 
34 

57 
33 

52 
32 

48 

32 

SI 
32 

53 
32 

54 

33 

55 
33 

45 

37 

52 
37 

51 
40 

SD 
4  1 

55 
30 

55 
30 

55.4 
30.8 

mEBLOSBURG 

nAx 
niN 

72 
41 

73 
42 

60 
37 

58 
31 

52 
36 

53 
41 

68 
34 

60 
38 

66 
42 

70 
34 

71 
32 

70 
37 

55 
45 

54 

35 

59 
43 

54 
46 

63 
47 

62 
38 

50 
43 

69 
35 

67 
33 

63 
38 

63 
38 

63 
36 

57 
47 

58 
51 

57 
50 

66 
SD 

59 
47 

62.1 
40.2 

HILTS 

MAX 

niN 

61 
29 

60 
25 

61 
23 

38 
25 

34 

10 

47 

19 

56 
20 

52 
24 

47 

25 

51 
18 

52 
18 

62 
30 

58 
33 

45 

28 

4D 

31 

48 

31 

51 

27 

45 

30 

44 

3D 

46 

23 

46 

22 

57 
27 

57 
28 

52 
28 

51 
25 

47 

35 

53 
3D 

45 
34 

4D 

31 

49.9 

26.2 

HOOPB 

HBX 

niN 

54 

37 

58 
39 

59 
38 

58 
30 

SI 
21 

48 

20 

56 
21 

59 
29 

S3 
30 

58 
25 

57 
25 

59 
30 

67 
42 

55 

38 

47 

39 

54 
45 

54 

38 

54 

38 

54 

35 

60 
34 

63 
37 

66 
40 

50 
40 

55 
43 

54 
44 

54 
45 

55 
4  I 

S2 
39 

55.9 
35.1 

KENIF IELO 

HBX 
MIN 

6B 
45 

71 
45 

69 
37 

54 

39 

50 
32 

47 

36 

59 
33 

56 
40 

64 
44 

62 
36 

61 
34 

63 
36 

55 
40 

58 
44 

55 
42 

62 
46 

62 
4  1 

55 
42 

60 
35 

6D 
36 

61 
40 

61 
40 

62 
4  1 

57 
44 

61 
50 

64 
47 

67 
48 

63 
48 

60.3 
40.9 

KLBUBTH 

nAx 
niN 

54 

35 

48 

37 

50 
35 

51 
27 

49 

23 

60 
24 

60 
30 

59 
32 

SS 
3D 

56 
26 

51 
30 

SB 
43 

53 
45 

46 
42 

47 
40 

52 
45 

51 
46 

52 
35 

52 
35 

S4 

31 

63 
33 

67 
44 

52 
43 

51 
42 

55 
46 

55 
47 

54 
47 

52 
42 

49 

31 

53.7 
36.6 

LBVB  BEOS  NAT  MONUHENT 

HBX 

niN 

58 
32 

54 

29 

55 
32 

59 
IS 

23 
1 

25 
4 

40 

1  1 

SO 
25 

39 
12 

46 

26 

48 
24 

55 
35 

55 
37 

46 

18 

36 
28 

39 
32 

44 

3D 

47 

21 

43 

22 

34 

1  2 

40 

20 

49 

26 

52 
29 

50 
25 

44 

27 

43 

32 

46 
34 

49 

30 

36 
28 

44.9 

24.0 

nOUNT  HEBRON  RS 

HBX 
HIN 

55 
1  8 

56 
18 

56 
16 

26 

3 

25 
1 

5 

41 

41 

6 

48 

1  2 

57 
1  9 

57 
31 

31 

44 

49 

22 

45 
24 

34 

8 

32 
t  3 

47 

20 

50 
27 

48 
34 

45 

35 

47 

32 

45. 2 

IB.B 

NBPfl  STATE  HOSPITAL 

HBX 

niN 

75 
38 

76 
35 

70 
38 

56 
34 

51 
33 

51 
41 

62 
36 

57 
4  1 

66 
40 

66 
34 

68 
31 

66 
37 

61 
44 

54 

39 

61 
46 

54 
42 

61 
49 

59 
45 

61 
43 

62 
34 

63 
35 

66 
41 

62 
40 

63 
35 

62 
37 

64 

51 

66 
S2 

65 
51 

61 
49 

62.4 
40.4 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

HBX 
HIN 

54 

36 

48 

38 

46 

36 

51 
26 

52 
30 

60 
25 

62 
26 

59 
28 

55 
27 

55 
25 

52 
27 

58 
43 

52 
44 

53 
42 

47 
40 

53 
44 

52 
44 

52 
33 

52 
38 

59 
32 

63 
30 

59 
40 

60 
4  1 

52 
4  1 

55 
45 

55 
48 

54 
47 

53 
41 

46 

39 

54.2 
36.4 

ORLEANS 

HBX 
HIN 

61 
35 

63 
34 

60 
37 

56 
27 

49 

31 

61 
33 

65 
24 

63 
28 

62 
33 

62 
25 

60 
27 

70 
42 

SB 
43 

49 

39 

45 

38 

59 
4  1 

54 
44 

51 
38 

55 
35 

58 
35 

56 
36 

55 
35 

SO 
40 

53 
40 

50 
42 

56 
46 

52 
43 

55 
39 

47 

33 

56.4 
36.0 

PETBLUnfl  FIRE   STB  2 

nAx 
niN 

71 
37 

74 
40 

72 
39 

57 
34 

52 
33 

54 

39 

63 
31 

SB 
38 

65 
41 

67 
30 

67 
27 

67 
37 

59 
45 

56 
38 

S7 
46 

57 
46 

60 
48 

57 
43 

57 
43 

64 

31 

63 
33 

63 
40 

61 
38 

61 
36 

62 
45 

65 
51 

66 
52 

65 
50 

59 
49 

62.0 
40.0 

POINT  BRENB 

HBX 

niN 

62 
40 

60 
44 

52 
41 

47 

31 

53 
27 

53 
27 

57 
29 

58 
32 

56 
41 

64 

29 

59 
28 

58 
32 

60 
37 

53 
38 

51 
42 

55 
44 

50 
46 

55 
32 

55 
37 

53 
28 

55 
28 

62 
36 

62 
41 

59 
33 

57 
40 

53 
50 

54 

52 

60 
36 

SB 
46 

SS.9 
36.8 

POTTER  VALLET  PH 

HAX 
HIN 

65 
36 

75 
38 

72 
34 

55 
26 

54 

30 

SS 
40 

65 
28 

60 
34 

62 
34 

67 
28 

66 
28 

68 
34 

50 
36 

52 
34 

51 
40 

52 
43 

55 
46 

57 
40 

55 
37 

61 
26 

61 

27 

65 
40 

59 
36 

57 
36 

51 
46 

55 
43 

61 
51 

62 
48 

SB 
47 

S9.S 
36.8 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

HBX 
HIN 

56 
35 

58 
40 

SB 
38 

57 
32 

48 

28 

48 

26 

55 
26 

57 
27 

SO 
29 

S3 
29 

55 
28 

58 
28 

62 
28 

53 
27 

47 
40 

48 
41 

55 
46 

53 
39 

52 
39 

51 
32 

55 
31 

64 
44 

63 
39 

57 
38 

54 

37 

54 

38 

54 
48 

54 
40 

52 
42 

54.5 
35. 0 

SBINT  HELENB 

HBX 

niN 

76 
37 

78 
35 

60 
32 

59 
29 

47 

33 

54 
42 

64 

30 

59 
35 

67 
38 

66 
34 

70 
27 

70 
35 

57 
36 

53 
34 

58 
44 

52 
42 

64 
47 

57 
42 

58 
41 

66 
30 

65 
30 

64 

35 

59 
37 

60 
31 

59 
44 

62 
SO 

64 

49 

65 
49 

58 
46 

61  .8 
37.7 

SAN  RBFBEL 

HBX 

niN 

73 
48 

77 
49 

77 
41 

56 
40 

53 
33 

50 
35 

60 
36 

59 
43 

62 
41 

66 
39 

67 
37 

66 
42 

66 
46 

56 
43 

57 
45 

58 
44 

63 
45 

59 
44 

58 
47 

65 
38 

64 
43 

65 
43 

65 
44 

64 
44 

60 
48 

64 

SD 

66 
49 

66 
51 

64 

39 

63.0 
43.0 

SANTA  ROSA 

HAX 

niN 

70 
38 

76 
40 

72 
36 

S7 
33 

52 
35 

54 
42 

65 
32 

61 
39 

67 
38 

68 
32 

68 
29 

68 
35 

56 
44 

SS 
35 

60 
4  4 

54 
45 

63 
49 

60 
43 

60 
43 

63 
31 

67 
31 

63 
38 

60 
38 

62 
36 

SB 
49 

62 
5 1 

61 
5 1 

65 
35 

63 
47 

62.4 
39.3 

SAHTERS  BAR  RANGER  STB 

HBX 
HIN 

64 

28 

60 
29 

54 

26 

17 

41 

13 

so 

17 

66 
22 

55 
21 

58 
21 

58 
21 

59 
22 

60 
25 

66 
32 

SO 
39 

54 

38 

55 
32 

SO 
33 

48 

32 

46 

32 

47 

27 

SO 
28 

63 
27 

SO 
29 

S3 
34 

46 

35 

46 

38 

47 

37 

40 

32 

38 

32 

52.6 
28.2 

SCOTIA 

HBX 

niN 

63 
40 

54 
41 

52 
40 

47 

35 

49 

28 

52 
27 

59 
28 

58 
32 

59 
33 

51 
33 

55 
33 

54 

38 

64 
43 

56 
41 

48 
40 

52 
40 

54 
47 

56 
39 

56 
40 

51 
34 

60 
34 

67 
40 

65 
44 

50 
39 

54 
42 

57 
48 

55 
49 

56 
43 

51 
41 

55.3 
38.3 

SHELTER  COVE  AVIATION 

nnx 
niN 

59 
44 

S3 
41 

45 
40 

51 
40 

53 
37 

ss 

40 

56 
43 

60 
44 

57 
47 

58 
45 

57 
42 

55 
45 

53 
47 

50 
43 

48 
43 

54 
45 

53 
41 

51 
40 

54 
40 

55 
42 

SB 
44 

59 
53 

54 
45 

52 
43 

SI 
44 

53 
44 

52 
49 

52 
44 

51 
40 

53.8 
43.3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  5TBTI0N  INDEX 


1  3 


DRILY  TEMPERniURES 


STPT ION 

DRY  OF  MONTH 

u 

CE 

1 

2 

3 

5 

6 

•J 

g 

Q 

1  u 

1 2 

I  3 

1  4 

1 5 

1 6 

J  -J 

1 6 

1 9 

20 

2  ] 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SONOMB 

MAX 

74 

78 

78 

58 

SO 

58 

68 

65 

70 

69 

69 

70 

68 

SS 

61 

54 

67 

61 

61 

67 

68 

66 

64 

62 

60 

65 

64 

67 

64.8 

niN 

36 

37 

30 

32 

31 

39 

30 

35 

38 

28 

25 

33 

40 

32 

33 

4  1 

46 

47 

40 

29 

30 

30 

30 

32 

42 

48 

** 

45 

45 

36.1 

TRINITY  RIVER  HftTCH 

MAX 

S6 

61 

60 

67 

44 

43 

54 

62 

49 

51 

60 

63 

65 

47 

41 

43 

45 

S2 

52 

49 

56 

54 

S7 

54 

53 

44 

51 

48 

52. B 

MIN 

29 

31 

33 

27 

27 

26 

24 

26 

31 

20 

2 1 

24 

35 

31 

32 

35 

37 

31 

32 

30 

27 

3 1 

33 

29 

30 

39 

38 

30.4 

TULELflKE 

riRx 

58 

55 

49 

29 

47 

S3 

SI 

49 

57 

57 

55 

41 

46 

50 

46 

43 

39 

52 

52 

48 

48 

SI 

52 

45 

48.9 

niN 

1  7 

1  7 

1 8 

6 

5 

1 0 

1  4 

7 

1 2 

34 

26 

1  5 

28 

30 

2  1 

24 

1 2 

1 9 

27 

23 

32 

31 

29 

32 

20.4 

UK  lAH 

MAX 

65 

73 

70 

59 

54 

55 

65 

60 

60 

67 

67 

69 

61 

52 

53 

54 

SB 

58 

56 

62 

63 

64 

59 

59 

54 

57 

65 

62 

60.7 

MIN 

39 

39 

33 

30 

26 

29 

28 

35 

35 

27 

29 

36 

36 

36 

42 

44 

44 

35 

40 

29 

29 

29 

36 

36 

46 

50 

51 

49 

43 

36.7 

HRRM  SPRINGS  OflM 

MAX 

72 

74 

74 

50 

52 

52 

64 

61 

66 

68 

71 

55 

50 

SI 

56 

62 

57 

55 

60 

56 

64 

62 

60 

SS 

SS 

61 

59.9 

MIN 

41 

36 

31 

29 

34 

38 

30 

31 

29 

35 

40 

45 

45 

** 

33 

35 

39 

32 

34 

36 

30 

3 1 

45 

48 

SI 

46 

35 

37.  1 

MEflVERVILLE  RANGER  SIR 

MAX 

65 

66 

66 

44 

43 

62 

SO 

64 

58 

63 

65 

66 

48 

51 

52 

47 

54 

59 

60 

57 

52 

46 

59 

49 

55.6 

MIN 

21 

27 

17 

19 

25 

23 

26 

19 

1  4 

1  6 

1  9 

30 

30 

28 

29 

24 

27 

29 

22 

25 

27 

36 

36 

38 

26 

25.3 

HEED  FIRE  DEPaRTHENT 

MAX 

SI 

S3 

S3 

59 

30 

31 

40 

47 

49 

43 

46 

56 

60 

46 

38 

41 

45 

46 

47 

39 

45 

SO 

56 

54 

47 

44 

53 

54 

47.2 

MIN 

23 

24 

24 

22 

6 

7 

12 

19 

25 

15 

17 

23 

33 

2S 

30 

33 

33 

22 

26 

20 

21 

26 

42 

23 

24 

3B 

39 

33 

30 

24  .7 

HILLITS  1  NE 

MAX 

65 

74 

71 

56 

49 

52 

61 

59 

58 

64 

63 

64 

61 

52 

49 

54 

53 

S3 

52 

60 

59 

59 

60 

54 

51 

55 

SB 

56 

S7.7 

MIN 

33 

35 

31 

25 

23 

22 

22 

28 

30 

22 

23 

32 

37 

33 

40 

43 

43 

39 

34 

27 

28 

43 

32 

34 

44 

46 

49 

44 

42 

33.9 

HILLOH  CREEK  1  NH 

MAX 

56 

60 

63 

62 

52 

52 

59 

62 

53 

60 

60 

62 

70 

57 

46 

55 

S3 

51 

59 

54 

62 

63 

65 

5! 

55 

51 

52 

52 

52 

56. 9 

MIN 

26 

29 

30 

23 

1  3 

13 

1  3 

18 

1  8 

18 

18 

20 

35 

33 

32 

35 

32 

3 1 

29 

28 

24 

37 

31 

33 

35 

35 

38 

3  3 

30 

27.3 

YREKR 

HRX 

52 

58 

60 

63 

34 

34 

47 

54 

S3 

48 

52 

56 

61 

SO 

39 

45 

51 

56 

49 

44 

49 

51 

61 

52 

52 

51 

52 

54 

45 

50.6 

■           ■  ■ 

MIN 

23 

24 

25 

23 

1  4 

1  5 

1  7 

22 

23 

1  6 

1 8 

2 1 

36 

27 

28 

30 

32 

26 

28 

24 

23 

25 

30 

24 

26 

38 

38 

^* 

32 

25.7 

SflCRflMENTO 

ORniNflOE  02 

flDIN  RRNGER  STATION 

MAX 

65 

65 

57 

30 

44 

54 

57 

56 

59 

58 

56 

58 

57 

51 

46 

46 

48 

51 

57 

59 

51 

45 

49 

53 

44 

4  3 

52.3 

MIN 

21 

22 

1 6 

10 

5 

I  4 

1 2 

24 

29 

22 

2 1 

23 

22 

22 

2 1 

2 1 

2 1 

20 

20 

1 9 

1 9 

23 

32 

30 

32 

31 

21  .3 

flLTURflS  RRNCER  STRTION 

MAX 

60 

58 

51 

60 

22 

26 

41 

44 

48 

42 

51 

54 

55 

37 

38 

41 

42 

45 

46 

32 

44 

48 

54 

54 

45 

45 

49 

47 

40 

45-8 

MIN 

1 9 

1  1 

1  3 

1 6 

6 

1 0 

1  6 

1 6 

25 

S 

I  0 

20 

1 5 

20 

28 

27 

26 

29 

25 

1 7 

1 B 

28 

27 

1 6 

30 

35 

35 

33 

29 

20.9 

RUBURN 

MAX 

70 

70 

70 

6S 

44 

48 

48 

56 

63 

56 

60 

63 

64 

59 

49 

52 

50 

59 

59 

S3 

59 

63 

67 

62 

59 

54 

64 

65 

64 

59.1 

MIN 

42 

45 

43 

39 

33 

34 

33 

4  1 

45 

34 

34 

40 

4  1 

42 

39 

38 

4  1 

4  4 

40 

34 

33 

38 

40 

35 

33 

43 

42 

42 

48 

39.2 

RUBURN  DRn  PROJECT 

MAX 

70 

69 

70 

65 

42 

46 

47 

54 

64 

55 

57 

61 

63 

59 

48 

50 

47 

56 

57 

52 

57 

61 

6S 

60 

60 

54 

62 

64 

62 

57.8 

MIN 

38 

39 

39 

36 

31 

3 1 

3 1 

40 

4  I 

3 1 

36 

37 

3B 

4  3 

4  1 

37 

39 

42 

39 

3 1 

33 

30 

36 

32 

3 1 

4  1 

37 

** 

44 

36.8 

BLUE  CRNTON  HSMO 

MAX 

64 

63 

53 

31 

26 

37 

46 

45 

45 

S2 

SO 

53 

48 

35 

31 

35 

44 

42 

32 

49 

SO 

49 

47 

41 

3B 

45 

43 

40 

37 

43. S 

MIN 

47 

43 

31 

16 

16 

23 

27 

35 

30 

28 

31 

38 

32 

24 

26 

27 

32 

3 1 

22 

23 

3 1 

35 

33 

27 

3 1 

32 

35 

36 

23 

29. B 

BOHnRN  ORK 

MAX 

65 

59 

55 

SO 

28 

33 

47 

47 

46 

52 

55 

56 

50 

33 

32 

35 

50 

44 

45 

44 

51 

53 

48 

44 

41 

47 

47 

42 

40 

46.2 

MIN 

38 

38 

30 

24 

1 S 

1 8 

26 

35 

36 

25 

23 

30 

26 

2B 

25 

24 

26 

28 

23 

21 

23 

24 

28 

20 

27 

32 

29 

38 

30 

27.3 

BRRNNflN  ISLRND 

MAX 

70 

69 

71 

61 

56 

42 

49 

55 

52 

65 

63 

62 

68 

60 

61 

60 

49 

63 

60 

S9 

62 

64 

60 

57 

64 

62 

69 

69 

69 

61  .1 

MIN 

38 

35 

35 

36 

30 

33 

33 

38 

4  1 

34 

32 

34 

40 

42 

4  1 

42 

43 

44 

44 

39 

34 

36 

40 

43 

42 

4  1 

47 

49 

49 

39.2 
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SI 

56 

59 

56 

60 

S7 

SS 

SI 

57 

54 

MIN 

46 

50 

40 

^' 

42 

32 

^' 

39 

42 

38 

38 

40 

38 

40 

42 

43 

39 

.8 

c I c  BOO  r I r  V 

63 

67 

63 

63 

52 

28 

40 

SS 

55 

55 

64 

64 

48 

40 

38 

36 

51 

50 

45 

SO 

57 

59 

57 

52 

40 

55 

58 

S3 

n\N 

40 

40 

40 

23 

19 

21 

30 

32 

28 

28 

34 

29 

30 

3S 

28 

25 

29 

26 

26 

24 

30 

33 

^* 

38 

32 

30 

.5 

CItODQUIl  1  r     DQUPED  CTQ 
J  I  t  n    H  ¥  1  L  L  t    KMnUCn  3ln 

56 

60 

60 

50 

31 

29 

45 

38 

45 

40 

42 

46 

57 

42 

36 

SO 

50 

50 

51 

41 

40 

48 

S9 

SS 

44 

50 

50 

40 

niN 

22 

20 

21 

10 

12 

16 

12 

10 

20 

23 

29 

30 

22 

26 

12 

10 

19 

40 

40 

33 

19 

.8 

crnuv   r'norr  occcouniD 
3 1  UN  T    UUn Ot    KtDtKVU I K 

75 

71 

73 

67 

48 

47 

53 

64 

61 

64 

66 

64 

66 

53 

54 

54 

48 

58 

60 

57 

62 

61 

61 

63 

61 

57 

60 

65 

niN 

38 

36 

33 

32 

27 

35 

30 

26 

27 

^* 

^* 

35 

40 

40 

38 

28 

27 

29 

35 

30 

32 

46 

46 

46 

46 

34 

.9 

CTOQuDCODv     uOl  1  Cv 

OiKHHUtKKT  VHLLtT 

71 

66 

60 

52 

34 

44 

52 

51 

54 

59 

57 

59 

53 

43 

38 

38 

49 

49 

45 

53 

55 

57 

S3 

49 

43 

48 

49 

49 

niN 

38 

32 

30 

23 

20 

23 

26 

29 

25 

24 

30 

27 

29 

30 

35 

28 

24 

20 

26 

2S 

23 

32 

30 

35 

40 

3? 

28 

.2 

T  H I N  L  AKE S 

45 

36 

16 

20 

35 

41 

33 

39 

55 

51 

44 

33 

24 

31 

41 

37 

30 

40 

49 

44 

42 

35 

36 

40 

39 

3S 

niN 

20 

10 

16 

25 

10 

15 

18 

16 

10 

19 

20 

15 

25 

27 

23 

26 

24 

28 

2S 

16 

.6 

VflCflV I LLE 

71 

74 

70 

59 

49 

49 

60 

55 

65 

65 

64 

67 

64 

54 

60 

SS 

65 

61 

60 

65 

62 

62 

59 

64 

58 

68 

69 

69 

62 

•  3 

niN 

38 

36 

42 

30 

30 

38 

30 

30 

45 

42 

45 

45 

42 

45 

*^ 

S3 

49 

38 

.2 

HHISKEyTOHN  RES 

73 

72 

74 

67 

44 

44 

56 

es 

59 

62 

64 

60 

62 

45 

44 

47 

47 

53 

SI 

54 

60 

S8 

60 

57 

55 

48 

56 

52 

MIN 

46 

48 

39 

32 

28 

29 

^* 

42 

36 

32 

38 

35 

36 

40 

35 

36 

^' 

35 

38 

36 

44 

37 

.3 

MILLIBnS 

MBX 

77 

72 

72 

66 

52 

50 

55 

62 

57 

66 

64 

61 

65 

68 

55 

50 

56 

63 

60 

58 

64 

63 

63 

60 

58 

62 

62 

72 

72 

62 

.4 

MIN 

40 

38 

35 

37 

32 

34 

31 

42 

37 

37 

38 

37 

35 

35 

39 

40 

40 

37 

42 

31 

29 

36 

35 

30 

33 

42 

48 

53 

50 

37 

.7 

NIILOMS 

MBX 

73 

68 

73 

66 

51 

50 

53 

65 

59 

67 

67 

65 

68 

49 

52 

56 

49 

56 

61 

S9 

64 

63 

64 

62 

64 

S9 

66 

72 

66 

61 

.6 

MIN 

40 

36 

36 

39 

35 

36 

33 

41 

40 

44 

31 

34 

37 

38 

41 

44 

46 

39 

38 

34 

30 

37 

41 

31 

41 

49 

50 

S2 

SO 

39 

.4 

WINTERS 

MBX 

72 

72 

74 

72 

S5 

47 

52 

61 

57 

67 

66 

65 

68 

62 

55 

SI 

49 

6S 

65 

61 

6S 

64 

63 

60 

66 

60 

69 

70 

70 

63 

.2 

MIN 

40 

38 

35 

43 

30 

32 

33 

43 

40 

41 

32 

38 

37 

43 

41 

44 

45 

4S 

43 

37 

32 

37 

39 

40 

42 

4B 

4S 

50 

49 

40 

.1 

HOOQLONO    I  HUM 

MBX 

70 

68 

71 

67 

54 

48 

52 

59 

55 

67 

65 

64 

68 

62 

56 

61 

49 

63 

63 

59 

64 

63 

63 

59 

67 

60 

70 

71 

71 

62 

.4 

MIN 

37 

37 

37 

37 

29 

29 

32 

36 

40 

39 

32 

35 

42 

43 

42 

43 

44 

45 

43 

38 

32 

3S 

37 

39 

41 

46 

43 

48 

49 

39 

■  0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  SIBIION  INDEX 
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DniLY  TEMPERATURES 


C  T  Q  T  I  n  M 

o 1 H 1  I  UN 

DRY  OF  MONTH 

u 

30 

31 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

•         •  • 

NORTHERS!  INTERIOR 

BRSINS  03 

Bocn 

MAX 

54 

S9 

59 

57 

24 

21 

28 

43 

40 

38 

40 

50 

56 

S3 

42 

37 

43 

48 

48 

38 

4  1 

48 

55 

53 

4S 

S3 

48 

45 

45.3 

MIN 

1 1 

ID 

1  ] 

16 

7 

1 1 

10 

1  7 

19 

-  3 

5 

8 

19 

22 

22 

23 

22 

24 

22 

-  2 

2 

12 

6 

10 

23 

26 

19 

26 

30 

14.8 

800  IE 

MAX 

57 

60 

54 

47 

n 

22 

34 

36 

42 

40 

52 

52 

49 

38 

36 

40 

48 

42 

36 

40 

43 

40 

46 

42 

4  2 

49 

39 

49 

42  .6 

1 1  N 

B 

6 

1 1 

1 S 

-  2 

3 

12 

24 

25 

-  8 

-13 

-  5 

2 

1 1 

15 

1 

22 

20 

16 

-  I 

-  9 

-  1 

-  5 

6 

1  1 

IS 

15 

16 

17 

7  .9 

BRIDGEPORT 

MHX 

6? 

68 

63 

48 

22 

27 

22 

40 

43 

42 

40 

49 

48 

45 

43 

49 

57 

S3 

42 

43 

48 

SO 

52 

S 1 

53 

57 

43 

47  .3 

M  1  N 

B 

1 

1 

IB 

8 

9 

4 

6 

3D 

8 

-15 

-  6 

I 

5 

17 

6 

24 

22 

24 

-  4 

2 

IS 

10 

12 

24 

24 

12 

26 

31 

11.1 

CEORRVILLE 

MRX 

55 

56 

51 

58 

19 

22 

33 

40 

42 

41 

45 

56 

56 

48 

3B 

35 

39 

47 

45 

36 

42 

48 

48 

54 

48 

48 

50 

50 

42 

44  .6 

MIN 

24 

20 

22 

16 

6 

8 

12 

20 

2B 

1  3 

16 

26 

25 

28 

30 

28 

3S 

32 

26 

16 

20 

29 

31 

30 

35 

37 

38 

34 

32 

24  .7 

OONNER  MEMORini.  ST  PK 

MRX 

53 

56 

59 

59 

23 

25 

28 

40 

37 

36 

35 

47 

40 

36 

35 

35 

37 

44 

45 

35 

37 

49 

52 

50 

45 

42.0 

M I N 

17 

n 

IB 

IB 

ID 

9 

12 

20 

26 

6 

9 

1  1 

20 

22 

25 

25 

26 

22 

23 

0 

0 

11 

12 

14 

19 

29 

27 

33 

31 

17.7 

OOTLE  5  SSE 

MAX 

52 

S2 

64 

51 

26 

31 

39 

40 

39 

44 

48 

57 

58 

56 

S3 

45 

42 

50 

S3 

57 

52 

SO 

55 

57 

S3 

47 

48  .9 

MIN 

24 

22 

23 

21 

12 

1  3 

18 

24 

32 

IB 

IB 

30 

29 

32 

36 

28 

16 

21 

28 

28 

35 

38 

35 

33 

43 

38 

26  .7 

FLEMING  FISH  BNP  GBME 

MRX 

53 

S3 

64 

52 

28 

30 

43 

42 

41 

44 

46 

57 

58 

44 

43 

49 

54 

55 

44 

45 

52 

56 

59 

54 

S3 

57 

58 

57 

50 

49.7 

MIN 

I  7 

1  4 

1  3 

18 

8 

7 

1  3 

15 

23 

10 

9 

19 

1  1 

25 

22 

23 

31 

20 

23 

1  1 

12 

20 

IS 

IS 

34 

35 

35 

39 

37 

19-8 

FORI  BIDHELL 

MRX 

53 

55 

59 

40 

39 

36 

47 

44 

43 

49 

57 

61 

55 

41 

36 

42 

46 

48 

4  t 

45 

51 

50 

57 

48 

5 1 

49 

52 

48 

44 

47.8 

M  1  N 

21 

IB 

20 

15 

s 

s 

s 

21 

28 

1  2 

1  3 

38 

21 

28 

30 

32 

34 

31 

26 

19 

20 

28 

25 

31 

34 

38 

39 

34 

32 

24  . 2 

nONO  IMl 

MRX 

50 

54 

62 

S3 

25 

31 

32 

43 

45 

41 

33 

37 

43 

50 

43 

41 

52 

48 

35 

37 

45 

46 

46 

52 

54 

SB 

57 

59 

SI 

45  .6 

MIN 

21 

IB 

17 

21 

1  3 

1  3 

12 

25 

23 

20 

1  3 

16 

19 

26 

21 

17 

27 

23 

19 

12 

13 

20 

18 

21 

25 

26 

25 

30 

24 

19.9 

SUSflNVlLLE  niRPORT 

MRX 

54 

55 

63 

28 

22 

32 

42 

40 

43 

43 

47 

57 

51 

44 

41 

52 

52 

53 

43 

43 

49 

54 

59 

53 

52 

52 

56 

56 

47.7 

MIN 

22 

IS 

17 

20 

10 

6 

7 

16 

27 

1  1 

12 

22 

20 

33 

32 

36 

34 

31 

25 

17 

14 

21 

19 

31 

30 

38 

37 

39 

35 

23.3 

TBHOE  CITY 

MAX 

50 

44 

47 

SO 

24 

21 

30 

42 

38 

38 

40 

40 

47 

44 

30 

34 

38 

44 

42 

32 

36 

42 

48 

46 

40 

40 

43 

40 

39.9 

MIN 

24 

21 

22 

20 

1  4 

IS 

21 

19 

27 

1  4 

13 

16 

26 

24 

IS 

16 

22 

29 

23 

6 

10 

12 

16 

IB 

20 

31 

27 

35 

31 

20  .2 

TflHOE  VALLEY  FRB  BP 

MAX 

49 

50 

52 

3B 

19 

26 

41 

37 

36 

37 

43 

49 

47 

34 

31 

36 

44 

43 

34 

36 

43 

50 

47 

4  1 

4  3 

47 

45 

42 

40 

40. B 

MIN 

22 

20 

20 

14 

13 

12 

1  1 

24 

26 

6 

9 

21 

21 

26 

20 

16 

26 

31 

17 

S 

5 

15 

1  4 

23 

30 

33 

31 

36 

32 

20  .0 

TERHO 

MAX 

58 

59 

59 

47 

25 

39 

46 

42 

4  1 

47 

49 

56 

49 

36 

34 

45 

50 

SO 

38 

4  1 

4  7 

53 

55 

4  7 

40 

49 

53 

46 

41 

46.3 

MIN 

n 

13 

1  1 

15 

0 

13 

16 

31 

30 

I 

12 

18 

10 

25 

23 

31 

33 

37 

18 

13 

18 

2B 

24 

17 

37 

39 

34 

34 

32 

21.7 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

MAX 

50 

58 

57 

S? 

22 

22 

26 

38 

38 

36 

35 

42 

5 1 

SO 

35 

35 

36 

45 

45 

33 

33 

44 

52 

5 1 

40 

48 

41 

41  .7 

MIN 

IB 

18 

20 

16 

10 

10 

14 

20 

26 

9 

5 

7 

19 

2D 

24 

24 

28 

30 

23 

3 

5 

7 

16 

19 

22 

31 

19 

33 

31 

18.2 

HOOQFORDS 

MAX 

55 

55 

64 

47 

31 

28 

35 

42 

44 

43 

46 

56 

57 

49 

40 

47 

55 

52 

45 

41 

44 

44 

56 

49 

S3 

56 

55 

52 

41 

47.7 

■ 

MIN 

26 

26 

30 

1  3 

10 

9 

9 

IS 

25 

17 

1  4 

1  3 

28 

27 

27 

22 

30 

30 

22 

e 

1  3 

21 

23 

23 

32 

35 

26 

39 

29 

22  - 1 

CENTRAL  COAST 

ORAINAGE  04 

BEN  LOMOND  t 

MAX 

86 

80 

61 

59 

45 

57 

59 

57 

60 

68 

7  1 

70 

69 

55 

56 

53 

69 

68 

57 

54 

66 

65 

64 

64 

64 

70 

74 

73 

64 

64  .5 

MIN 

37 

34 

33 

40 

32 

2S 

29 

4D 

44 

31 

31 

33 

34 

40 

41 

38 

46 

42 

41 

29 

28 

31 

31 

31 

34 

35 

38 

41 

41 

BERKELEY 

MAX 

74 

67 

60 

SB 

41 

SO 

57 

53 

60 

63 

64 

62 

55 

54 

56 

S3 

55 

54 

55 

63 

63 

61 

SB 

57 

59 

63 

64 

61 

54 

58.4 

MIN 

51 

48 

48 

4  1 

33 

37 

40 

49 

49 

43 

44 

45 

50 

46 

47 

49 

49 

48 

45 

41 

45 

47 

48 

48 

49 

52 

52 

52 

45 

BURLINCAME 

MAX 

66 

64 

64 

55 

51 

48 

50 

50 

SB 

62 

62 

62 

62 

56 

56 

57 

59 

59 

54 

56 

61 

57 

66 

57 

61 

66 

66 

67 

64 

59.2 

MIN 

40 

4  1 

44 

45 

36 

35 

34 

43 

43 

32 

39 

34 

41 

46 

47 

47 

SI 

44 

4  I 

42 

36 

36 

4  1 

4  1 

44 

44 

43 

49 

49 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

86 

78 

62 

57 

49 

52 

57 

54 

55 

66 

70 

71 

65 

57 

54 

SB 

68 

65 

56 

65 

69 

70 

69 

63 

63 

68 

69 

71 

59 

63.7 

MIN 

50 

46 

32 

40 

35 

33 

32 

42 

47 

35 

39 

36 

39 

46 

39 

37 

46 

40 

42 

33 

35 

36 

34 

36 

37 

38 

40 

43 

42 

39.0 

CROCKETT 

MAX 

71 

70 

51 

56 

43 

48 

59 

S3 

63 

65 

63 

64 

59 

54 

60 

56 

56 

62 

62 

62 

56 

61 

58 

64 

59.0 

MIN 

40 

40 

41 

33 

35 

37 

38 

43 

37 

36 

41 

45 

44 

49 

46 

45 

36 

38 

40 

42 

45 

44 

45 

47 

41.1 

CILROY 

MAX 

77 

BI 

81 

61 

SB 

42 

SO 

55 

54 

59 

65 

72 

69 

66 

SB 

56 

54 

68 

66 

59 

61 

72 

71 

65 

65 

66 

7r 

74 

73 

64  .6 

MIN 

38 

37 

37 

39 

33 

30 

34 

37 

43 

36 

34 

31 

40 

44 

45 

36 

4  1 

42 

44 

31 

31 

32 

3S 

33 

36 

4  1 

44 

49 

46 

37.9 

HALF  MOON  BAY 

MRX 

72 

68 

SB 

55 

49 

SI 

56 

58 

56 

61 

59 

57 

56 

55 

SB 

55 

56 

SB 

57 

61 

63 

58 

59 

SB 

59 

SB 

54 

58.0 

MIN 

52 

46 

43 

47 

34 

36 

39 

40 

47 

40 

37 

37 

45 

42 

47 

46 

45 

45 

46 

39 

40 

39 

•3 

43 

44 

44 

47 

42.7 

HOLLISTER  2 

MAX 

82 

57 

56 

44 

54 

56 

S2 

56 

65 

72 

69 

66 

SB 

57 

52 

69 

67 

56 

55 

73 

70 

64 

57 

66 

72 

74 

73 

63.4 

MIN 

4  1 

39 

35 

39 

36 

30 

32 

36 

41 

3B 

36 

36 

39 

41 

43 

37 

40 

39 

43 

32 

33 

36 

36 

37 

37 

39 

41 

45 

47 

33.2 

KING  CITY 

MAX 

85 

83 

77 

57 

S7 

52 

52 

50 

55 

65 

69 

69 

66 

62 

55 

55 

68 

69 

62 

67 

74 

75 

64 

SB 

68 

71 

71 

70 

62 

65.4 

MIN 

32 

34 

32 

40 

38 

34 

29 

43 

48 

33 

35 

33 

44 

34 

35 

33 

4  1 

35 

4  1 

29 

31 

32 

38 

34 

35 

38 

38 

45 

33 

36.1 

LIVERMORE  COUNTY  F  0 

MRX 

72 

75 

72 

56 

49 

45 

L2 

52 

61 

64 

65 

69 

69 

66 

57 

SB 

65 

60 

56 

62 

67 

65 

63 

63 

64 

68 

68 

69 

64 

62.6 

MIN 

37 

32 

32 

42 

30 

31 

29 

41 

37 

35 

29 

33 

37 

43 

44 

39 

49 

45 

42 

3D 

29 

29 

36 

35 

38 

38 

42 

47 

46 

37.1 

LOS  ORTOS 

MRX 

75 

76 

70 

57 

SO 

S3 

56 

S3 

62 

64 

66 

67 

68 

57 

56 

58 

65 

61 

56 

62 

66 

69 

62 

65 

67 

70 

70 

71 

62 

63.3 

MIN 

37 

3S 

36 

40 

31 

27 

30 

42 

43 

35 

33 

33 

34 

44 

43 

38 

47 

43 

44 

32 

31 

36 

40 

35 

38 

39 

41 

49 

44 

38. 0 

MARTINEZ  HATER  PLANT 

MRX 

71 

69 

66 

57 

49 

47 

S7 

56 

66 

69 

63 

66 

55 

57 

56 

64 

60 

58 

64 

64 

62 

61 

64 

64 

68 

72 

69 

65 

62.1 

MIN 

39 

38 

39 

42 

32 

34 

37 

42 

40 

36 

33 

42 

43 

46 

42 

49 

45 

44 

33 

38 

40 

40 

40 

45 

46 

45 

49 

SO 

4  1  .C 

MONTEREY 

MRX 

80 

72 

54 

55 

46 

55 

58 

54 

5S 

63 

65 

61 

62 

56 

55 

54 

61 

63 

55 

61 

68 

64 

61 

61 

61 

65 

66 

65 

55 

60.4 

MIN 

54 

49 

42 

44 

34 

33 

34 

45 

47 

39 

42 

42 

43 

45 

4S 

42 

48 

43 

44 

38 

4 1 

46 

42 

43 

4  1 

43 

43 

46 

45 

42 . S 

MONTEREY  FAA  AP 

MAX 

BO 

69 

67 

55 

51 

55 

SB 

58 

56 

62 

64 

S9 

SB 

56 

55 

55 

SB 

61 

55 

60 

67 

66 

62 

62 

60 

64 

64 

63 

58 

60.6 

MIN 

48 

45 

4  1 

49 

40 

36 

35 

48 

47 

39 

44 

48 

44 

SO 

47 

45 

50 

40 

50 

38 

42 

43 

4  I 

46 

48 

47 

44 

50 

SO 

44.7 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 

78 

67 

60 

58 

55 

49 

54 

56 

57 

61 

65 

72 

67 

64 

60 

58 

61 

68 

66 

SB 

65 

64 

65 

68 

68 

65 

70 

70 

69 

63.4 

MIN 

47 

41 

43 

45 

42 

38 

37 

45 

49 

47 

43 

45 

45 

51 

43 

43 

45 

49 

43 

41 

39 

40 

39 

43 

44 

42 

45 

47 

48 

4  3.6 

MOUNT  OIHBLO  N  GATE 

MAX 

75 

78 

76 

69 

52 

34 

47 

54 

50 

60 

61 

63 

66 

58 

47 

S3 

47 

49 

59 

49 

57 

59 

61 

SB 

60 

62 

64 

66 

67 

58.7 

MIN 

55 

57 

53 

35 

26 

26 

34 

39 

44 

42 

43 

44 

44 

39 

39 

38 

43 

40 

37 

37 

40 

40 

45 

40 

4  ] 

4  1 

4  1 

44 

44 

4  I  .  1 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

69 

67 

62 

51 

30 

29 

36 

42 

46 

50 

55 

49 

55 

43 

36 

45 

49 

50 

44 

46 

52 

S3 

49 

4B 

48 

55 

55 

55 

51 

49.0 

MIN 

56 

55 

SO 

28 

22 

23 

25 

32 

38 

31 

40 

40 

42 

31 

31 

30 

38 

36 

30 

30 

37 

42 

41 

33 

35 

38 

40 

42 

34 

36 . 2 

NHCIMIENTO  0AM 

MAX 

SO 

46 

54 

57 

66 

68 

67 

69 

63 

SB 

56 

65 

69 

60 

62 

72 

70 

67 

65 

69 

70 

74 

74 

64  .0 

MIN 

36 

36 

32 

42 

34 

35 

34 

36 

44 

39 

39 

38 

39 

42 

36 

37 

38 

38 

39 

32 

32 

33 

32 

38 

37 

37 

36 

43 

41 

37.1 

NEHRRK 

MAX 

68 

69 

69 

57 

55 

42 

SO 

53 

53 

59 

60 

62 

62 

SB 

54 

56 

SS 

56 

57 

54 

59 

67 

64 

57 

60 

61 

67 

65 

65 

59.1 

MIN 

44 

44 

42 

42 

32 

32 

36 

38 

44 

39 

38 

40 

40 

45 

47 

45 

46 

49 

45 

38 

38 

42 

41 

40 

42 

42 

49 

49 

50 

42.0 

OAKLAND  NSO  AP 

MRX 

63 

66 

54 

53 

41 

52 

59 

54 

56 

60 

61 

57 

55 

SS 

55 

54 

55 

55 

SS 

57 

63 

62 

58 

57 

60 

63 

62 

60 

56 

57.2 

MIN 

46 

44 

45 

39 

32 

37 

37 

44 

44 

40 

38 

43 

49 

4B 

48 

47 

SO 

SO 

44 

37 

41 

44 

45 

50 

48 

48 

52 

51 

47 

44.4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STHTION  INDEX 
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DniLY  TEMPERniURES 


STPTION 

DRY  OF  MONTH 

o 

(T 
K 
(U 

cr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

s 

g 

1  0 

I  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

16 

1  7 

1  8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ORKLRNO  KUSEUn 

76 

70 

51 

55 

45 

49 

56 

52 

60 

64 

63 

63 

55 

54 

55 

53 

57 

56 

55 

62 

66 

62 

62 

59 

60 

66 

67 

62 

SS 

59 

0 

niN 

46 

49 

5 1 

52 

51 

44 

2 

POLO  RLTO 

MAX 

7S 

77 

75 

56 

56 

45 

54 

59 

53 

63 

67 

68 

66 

60 

58 

61 

58 

62 

60 

66 

69 

65 

62 

64 

68 

71 

64 

68 

63 

3 

MIN 

32 

" 

33 

35 

36 

40 

42 

40 

42 

33 

42 

49 

47 

38 

1 

PQSO  ROQLES 

MRX 

B2 

61 

72 

55 

52 

50 

50 

52 

58 

62 

68 

69 

70 

66 

60 

60 

63 

68 

66 

61 

73 

72 

67 

57 

71 

71 

73 

75 

73 

65 

B 

MIN 

48 

25 

27 

35 

30 

35 

37 

4  4 

37 

34 

9 

PflSO  ROBLES  FRR  HP 

MRX 

80 

77 

70 

56 

46 

50 

SI 

52 

58 

60 

66 

66 

67 

61 

SB 

57 

63 

65 

60 

62 

72 

70 

66 

66 

70 

69 

70 

72 

59 

63 

,4 

MIN 

36 

29 

37 

36 

35 

46 

40 

38 

40 

49 

39 

*' 

35 

42 

30 

30 

37 

37 

41 

37 

.7 

P[NNPCLES  NPT  MONUMENT 

MRX 

8S 

84 

82 

66 

60 

45 

SO 

48 

53 

SI 

84 

69 

67 

70 

61 

55 

SO 

67 

69 

68 

62 

68 

68 

62 

65 

69 

69 

72 

73 

64 

•  6 

MIN 

30 

28 

32 

45 

^* 

37 

35 

33 

34 

35 

40 

41 

34 

■  1 

PlSnO  BEACH 

MRX 

76 

72 

68 

55 

55 

52 

55 

61 

65 

65 

74 

69 

65 

63 

62 

66 

72 

73 

64 

68 

69 

66 

65 

67 

67 

76 

76 

79 

74 

66 

.9 

MIN 

42 

46 

42 

40 

48 

52 

47 

44 

.3 

PRIEST  VPLLET 

MRX 

76 

77 

69 

59 

41 

40 

44 

52 

49 

52 

62 

63 

63 

58 

53 

51 

S3 

63 

55 

54 

66 

66 

62 

60 

66 

69 

69 

70 

59 

59 

.3 

MIN 

30 

35 

30 

33 

25 

23 

24 

24 

24 

25 

29 

28 

31 

31 

30 

.4 

REOMOOD  C[TY 

MAX 

74 

73 

67 

57 

50 

52 

58 

55 

65 

66 

65 

66 

62 

57 

60 

61 

63 

66 

56 

64 

66 

64 

64 

60 

61 

66 

66 

66 

66 

62 

■  6 

niN 

36 

40 

36 

35 

40 

45 

46 

46 

37 

.9 

R I  CHtlOND 

MAX 

71 

73 

64 

56 

SO 

48 

57 

55 

64 

65 

64 

65 

57 

56 

SB 

56 

62 

57 

56 

62 

68 

64 

58 

59 

60 

64 

65 

63 

56 

60 

•  5 

MIN 

39 

46 

4  3 

40 

49 

5 1 

54 

S3 

49 

44 

.9 

SOINT  MARTS  COLLEGE 

MRX 

70 

65 

66 

63 

48 

48 

65 

49 

57 

59 

60 

63 

SS 

56 

53 

52 

52 

57 

53 

59 

60 

58 

59 

57 

57 

62 

63 

62 

53 

58 

-0 

MIN 

30 

30 

34 

37 

4  3 

29 

33 

32 

33 

38 

4  1 

47 

40 

49 

44 

36 

.9 

SRL I NflS  3  E 

MRX 

66 

78 

62 

56 

56 

56 

57 

55 

63 

65 

70 

65 

62 

SB 

57 

57 

66 

65 

56 

65 

72 

71 

66 

64 

63 

68 

69 

69 

56 

63 

.g 

MIN 

35 

39 

4  3 

5 1 

50 

41 

.4 

SRLINRS  FAR  AP 

MAX 

Bl 

74 

52 

53 

45 

51 

S3 

52 

54 

62 

67 

62 

60 

55 

55 

53 

63 

63 

54 

63 

68 

69 

62 

62 

59 

66 

67 

61 

54 

60 

■  0 

MIN 

35 

38 

37 

38 

42 

49 

46 

39 

.3 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MRX 

73 

72 

SB 

54 

48 

53 

S9 

55 

54 

62 

59 

SB 

55 

54 

57 

55 

57 

SB 

61 

59 

65 

62 

59 

58 

60 

60 

60 

60 

58 

58 

.7 

MIN 

46 

40 

46 

46 

45 

49 

49 

50 

48 

44 

.  1 

SAN  FRANCISCO  USO  AP 

MRX 

70 

67 

55 

54 

41 

50 

53 

54 

58 

61 

62 

62 

58 

55 

56 

57 

57 

56 

56 

60 

63 

64 

58 

58 

61 

65 

64 

62 

55 

58 

.3 

MIN 

4  7 

5 1 

47 

42 

.6 

SAN  FRANCISCO  HSO  CI 

MRX 

70 

71 

50 

54 

43 

51 

56 

54 

58 

62 

62 

63 

57 

53 

55 

55 

55 

54 

54 

61 

64 

64 

59 

56 

59 

65 

63 

60 

SS 

58 

.0 

MIN 

49 

5 1 

52 

S 1 

46 

47 

.6 

SAN  GREGORIO  2  SE 

MAX 

75 

71 

53 

54 

44 

50 

58 

57 

57 

62 

62 

59 

59 

54 

54 

55 

53 

57 

53 

60 

66 

66 

60 

57 

69 

64 

66 

60 

54 

SB 

•  6 

MIN 

39 

39 

.6 

SAN  JOSE 

MAX 

71 

71 

69 

55 

52 

52 

53 

52 

60 

61 

62 

63 

61 

57 

55 

57 

60 

61 

56 

61 

68 

67 

64 

61 

63 

67 

66 

66 

66 

6 1 

.  3 

MIN 

50 

50 

49 

41 

.7 

SRN  LUIS  OBISPO  POLT 

MAX 

8S 

81 

74 

60 

53 

46 

53 

57 

60 

62 

62 

71 

69 

67 

58 

59 

64 

66 

69 

57 

64 

72 

73 

65 

66 

68 

74 

74 

75 

65 

.7 

MIN 

40 

5 1 

43 

43 

37 

36 

37 

38 

4  3 

45 

50 

48 

43 

.5 

SRN  MRTEO 

MRX 

71 

73 

61 

58 

58 

59 

58 

59 

54 

62 

67 

64 

64 

56 

58 

SB 

60 

58 

54 

55 

65 

66 

64 

66 

66 

63 

64 

65 

55 

6 1 

,4 

MIN 

4  7 

48 

4  1 

.0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MRX 

76 

75 

63 

57 

47 

55 

58 

S3 

63 

65 

66 

68 

64 

.59 

65 

65 

58 

65 

70 

67 

64 

55 

64 

71 

71 

71 

59 

63 

.9 

MIN 

4B 

40 

43 

37 

47 

47 

36 

38 

52 

48 

41 

.4 

SANTA  CRUZ 

7B 

83 

80 

52 

50 

55 

59 

54 

63 

61 

70 

61 

62 

58 

59 

55 

63 

61 

64 

62 

67 

67 

64 

62 

64 

67 

65 

64 

6 1 

63 

MIN 

39 

41 

44 

40 

28 

42 

31 

42 

45 

45 

34 

36 

36 

46 

38 

38 

46 

39 

38 

32 

31 

30 

34 

36 

36 

40 

38 

40 

44 

38 

.2 

UPR  SRN  LERNDRO  FILTER 

72 

73 

72 

51 

55 

39 

51 

57 

54 

60 

63 

66 

64 

65 

54 

56 

57 

56 

56 

55 

62 

67 

55 

59 

S9 

60 

65 

6S 

MIN 

46 

43 

37 

37 

26 

27 

30 

37 

41 

36 

36 

35 

38 

43 

42 

41 

45 

40 

40 

32 

32 

35 

40 

36 

40 

42 

46 

47 

45 

38 

.6 

HRTSONVILLE  HATERHORKS 

MRX 

79 

83 

76 

50 

54 

45 

53 

58 

ss 

57 

64 

67 

63 

SB 

55 

57 

52 

62 

60 

58 

61 

67 

66 

63 

61 

60 

67 

66 

64 

61 

MIN 

47 

40 

.3 

HOODSIOE  FIRE  STA  1 

MRX 

77 

78 

65 

55 

47 

50 

58 

55 

61 

65 

68 

67 

60 

57 

57 

60 

65 

63 

56 

64 

70 

69 

61 

63 

64 

68 

58 

69 

51 

62 

•  8 

MIN 

43 

36 

.4 

SAN   JOAQU I N 

ORAINACE  OS 

antioch  Pumping  pl  3 

MAX 

71 

72 

73 

71 

57 

40 

47 

56 

52 

67 

64 

63 

67 

64 

55 

59 

SO 

67 

65 

59 

63 

6S 

60 

57 

65 

63 

70 

70 

MIN 

SO 

38 

.6 

ASH  mountain 

MAX 

73 

78 

74 

70 

45 

48 

54 

55 

59 

52 

65 

64 

63 

65 

59 

54 

S3 

57 

61 

53 

SB 

65 

69 

71 

62 

65 

65 

65 

61 

MIN 

46 

38 

35 

38 

42 

45 

39 

8 

RuBERRT    I  NH 

MRX 

73 

71 

67 

55 

40 

56 

55 

55 

49 

58 

60 

59 

60 

56 

52 

51 

51 

57 

52 

51 

62 

66 

67 

56 

59 

61 

62 

63 

MIN 

50 

46 

32 

32 

32 

40 

40 

40 

40 

*^ 

36 

36 

39 

38 

46 

40 

42 

45 

46 

39 

.5 

RQKFR^F  TFl  R    U<^n  PP 

73 

73 

76 

58 

59 

SO 

52 

52 

63 

59 

63 

64 

63 

65 

59 

60 

63 

63 

61 

60 

73 

76 

79 

64 

66 

68 

68 

69 

niN 

46 

45 

45 

40 

40 

46 

50 

51 

SO 

48 

45 

45 

53 

49 

*^ 

50 

46 

45 

40 

63 

52 

*^ 

SO 

46 

.7 

BALCH  pqher  mouse 

66 

66 

64 

61 

43 

45 

S3 

SB 

56 

57 

60 

59 

60 

57 

SS 

51 

55 

58 

55 

54 

62 

66 

65 

59 

61 

60 

62 

65 

MIN 

4S 

" 

42 

38 

35 

32 

36 

42 

38 

38 

42 

32 

35 

35 

35 

40 

35 

38 

39 

36 

39 

42 

42 

37 

•  9 

Buttonhilloh 

71 

73 

72 

74 

56 

52 

47 

52 

SI 

62 

62 

64 

64 

65 

65 

61 

61 

63 

63 

60 

61 

70 

72 

79 

68 

67 

69 

70 

MIN 

35 

36 

39 

35 

32 

35 

35 

38 

40 

42 

38 

.6 

rat  oucDQC  air  Toccc 

65 

61 

62 

58 

29 

30 

37 

39 

45 

40 

49 

52 

50 

53 

40 

41 

37 

49 

51 

37 

43 

50 

53 

49 

50 

49 

SS 

SS 

niN 

35 

32 

32 

27 

22 

21 

30 

32 

27 

27 

27 

28 

28 

29 

27 

30 

27 

19 

21 

26 

27 

24 

26 

30 

29 

32 

38 

27 

•  8 

fOMP  pooncp 
t Mnr  rMnULt 

68 

70 

70 

67 

50 

40 

48 

53 

55 

52 

59 

63 

63 

64 

52 

S3 

SO 

60 

61 

52 

55 

69 

67 

60 

61 

59 

65 

67 

MIN 

42 

*^ 

*^ 

42 

38 

36 

38 

40 

42 

38 

*' 

42 

35 

36 

39 

40 

40 

42 

42 

40 

9 

catmets  vt  Bull  run  rh 

69 

70 

71 

68 

48 

38 

SO 

57 

52 

48 

61 

61 

60 

61 

57 

55 

51 

55 

59 

SO 

55 

64 

67 

66 

60 

61 

65 

65 

MIN 

40 

36 

35 

35 

30 

32 

^* 

39 

42 

^* 

35 

35 

32 

32 

36 

35 

35 

28 

29 

30 

35 

35 

3S 

38 

45 

34 

.9 

CHERRY  VALLEY  OAM 

MAX 

69 

69 

65 

61 

31 

35 

43 

48 

57 

42 

50 

54 

54 

57 

45 

39 

53 

54 

40 

48 

54 

S8 

SO 

SB 

60 

54 

SI 

.8 

niN 

37 

36 

34 

29 

21 

22 

22 

24 

25 

25 

27 

26 

29 

30 

25 

2S 

27 

28 

17 

IB 

19 

21 

23 

24 

25 

25 

25 

.6 

COALINGA 

nnx 

74 

71 

70 

67 

51 

49 

S3 

60 

59 

62 

67 

65 

65 

66 

60 

57 

57 

64 

60 

60 

70 

72 

69 

65 

67 

68 

71 

70 

67 

64 

.0 

niN 

40 

35 

36 

48 

33 

32 

37 

45 

47 

47 

38 

40 

40 

51 

3B 

37 

43 

36 

43 

30 

30 

30 

30 

35 

39 

40 

42 

43 

47 

39 

.0 

CORCORAN  IRRIC  GIST 

MAX 

72 

71 

71 

69 

48 

48 

S3 

52 

SB 

62 

63 

62 

62 

64 

62 

60 

59 

61 

59 

57 

67 

68 

67 

63 

65 

66 

68 

66 

65 

62 

.3 

niN 

35 

37 

36 

40 

40 

35 

35 

46 

43 

46 

40 

44 

41 

52 

37 

39 

44 

40 

43 

34 

35 

34 

38 

37 

39 

40 

40 

43 

44 

39 

.9 

OENAIR  3  NNE 

MAX 

72 

72 

71 

60 

42 

49 

52 

58 

54 

62 

65 

65 

66 

56 

57 

53 

63 

66 

57 

57 

67 

69 

57 

65 

64 

68 

70 

72 

57 

61 

.7 

niN 

37 

32 

31 

32 

32 

32 

35 

43 

43 

40 

32 

32 

35 

43 

40 

33 

46 

3B 

40 

33 

29 

30 

32 

30 

40 

3S 

38 

45 

46 

36 

■  3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


STOTION 

DAY  OF  MONTH 

o 

CE 

0: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

I  2 

1  3 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DUDLEYS 

HRX 

niN 

ELECIRfi  POMER  HOUSE 

HfiX 
HIN 

7< 

37 

74 

33 

70 
33 

66 
38 

46 

33 

52 
36 

56 
35 

60 
44 

56 
42 

61 
33 

65 
34 

65 
37 

65 
37 

59 
45 

54 
42 

54 
34 

62 
4  1 

62 
4  1 

61 
43 

57 
30 

67 
32 

71 
38 

67 
35 

64 

33 

61 
40 

64 

36 

64 

35 

69 
46 

66 
49 

62  .5 
37.7 

F  ive  POINTS  5  SSH 

HRX 

niN 

70 
45 

70 
35 

70 
37 

66 
39 

52 
40 

52 
36 

53 
38 

60 
4  1 

65 
39 

62 
40 

63 
39 

67 
54 

59 
44 

62 
37 

57 
42 

63 
39 

61 
35 

57 
40 

67 
37 

68 
39 

64 
43 

68 
31 

64 
4  1 

68 
4  1 

6B 
44 

70 
50 

66 
54 

63.4 
40.7 

FRESNO  HSO  BP 

MAX 

niN 

72 
38 

70 
34 

70 
34 

50 
40 

44 

36 

50 
36 

51 
40 

SO 
45 

50 
47 

61 
44 

64 
4  ) 

62 
39 

62 
39 

61 
47 

SB 
40 

53 
36 

57 
44 

59 
38 

S3 
39 

55 
33 

65 
33 

68 
34 

65 
38 

63 
36 

65 
38 

66 
39 

68 
39 

68 
42 

57 
48 

59.9 
39  .2 

FRIfiNT  GOVERNnENT  CfiHP 

HflX 

niN 

71 
4  1 

74 
40 

75 
40 

71 
39 

49 

39 

47 
34 

54 

33 

57 
39 

52 
45 

52 
44 

64 
4  1 

65 
4  \ 

63 
42 

64 
42 

63 
38 

60 
35 

54 

39 

59 
40 

64 

39 

56 
32 

57 
36 

66 
4  1 

69 
40 

68 
37 

64 

37 

66 
37 

67 
42 

69 
39 

70 
44 

62  .4 

39  .2 

OLENNVILLE 

MAX 

niN 

71 
30 

72 
27 

68 
26 

60 
26 

45 

3D 

47 

30 

56 
28 

57 
42 

55 
40 

SI 
37 

59 
28 

57 
25 

61 
27 

59 
33 

53 
37 

47 

29 

SO 
38 

54 

26 

53 
28 

52 
23 

61 
33 

64 

40 

63 
36 

61 
28 

60 
27 

61 
28 

58 
30 

61 
36 

58 
33 

57. 7 
31.1 

GRRNT  GROVE 

HAX 

niN 

SB 
30 

58 
37 

56 
33 

50 
25 

27 
1 5 

26 
16 

36 
1 9 

43 

23 

44 

31 

33 
25 

43 

23 

49 

23 

46 

26 

48 

28 

38 
2 1 

35 
20 

40 

26 

50 
29 

48 

26 

30 
I  3 

38 
1 7 

SO 
28 

51 
30 

43 

20 

41 

23 

SO 
30 

51 
30 

SO 
31 

52 
30 

44.3 

25. 4 

MflNfORO  2  S 

MAX 
niN 

71 
36 

70 
33 

76 
35 

55 
40 

46 
40 

4B 

35 

52 
37 

S3 
4  1 

54 
46 

61 
47 

65 
4  1 

66 
42 

63 
4  ] 

63 
43 

58 
40 

56 
36 

57 
40 

60 
39 

56 
4  1 

57 
34 

66 
35 

68 
35 

66 
40 

64 

36 

66 
40 

67 
39 

67 
40 

67 
45 

62 
45 

61  .4 
39.4 

HEICM  HETCHT 

MAX 

niN 

67 
34 

67 
3 1 

67 
32 

63 
32 

33 
23 

34 
24 

40 
28 

43 

32 

50 
34 

42 

29 

51 
27 

56 
27 

58 
30 

47 

3 1 

41 
28 

55 
30 

56 
30 

36 
24 

48 

24 

55 
26 

61 

27 

56 
27 

54 

29 

56 
30 

61 
32 

61 
33 

59 
39 

52.5 
29.4 

HUNTINGTON  LSKE 

MAX 

niN 

61 
36 

61 
34 

59 
3 1 

SI 
2 1 

31 
1 6 

42 

22 

SO 
26 

52 
34 

48 

3] 

49 
24 

56 
22 

55 
22 

53 
28 

46 

32 

40 

20 

44 

22 

55 
28 

51 
28 

48 

23 

49 

1 2 

S3 
23 

56 
27 

53 
2B 

48 

23 

51 
26 

52 
28 

54 

30 

53 
34 

50 
31 

50.7 
26.3 

lORlR 

MAX 
MIN 

74 

S3 

73 
S 1 

73 
49 

69 
39 

46 

30 

38 
28 

44 

31 

49 

39 

50 
43 

48 
4  1 

49 

39 

61 
39 

60 
4  1 

62 
40 

57 
35 

52 
35 

49 

42 

57 
39 

61 
37 

47 

33 

57 
33 

64 
42 

66 
45 

62 
37 

57 
37 

61 
4  1 

6S 
4  1 

64 
45 

66 
45 

5B.0 
39.7 

KERN  RIVER  PH  1 

HBX 
HIN 

77 

72 
57 

73 

73 

55 

53 

53 

47 

60 

59 

62 

65 

63 

63 

63 

58 

59 

59 

60 

74 

75 

77 

74 

65 

67 

66 

67 

66 
51 

64.5 
48.7 

KERN  RIVER  PH  3 

MAX 
MIN 

75 
45 

75 
37 

71 
34 

64 

36 

64 

35 

52 
35 

56 
42 

66 
48 

54 
4  3 

60 
42 

64 
40 

64 

32 

66 
32 

62 
40 

57 

57 

58 

65 

56 

59 

62 

63 

56 

62 

68 

68 
3  [ 

68 

69 
37 

67 
39 

63.4 

36.3 

keitlehbn  strtion 

HAX 
MIN 

72 
4B 

71 
46 

71 
46 

63 
4  1 

53 
39 

46 
34 

52 
4  1 

52 
44 

55 
47 

60 
46 

64 
45 

63 
46 

62 
45 

60 
5 1 

56 
43 

56 
42 

58 
47 

62 
45 

58 
45 

56 
39 

69 
39 

72 
45 

70 
45 

64 
42 

66 
45 

68 
48 

68 
SO 

68 
51 

64 

51 

62.0 
44  .7 

KNIGHTS  FERRT  2  S£ 

MAX 
KIN 

LE  GRHNO 

HBX 
MIN 

LEnON  COVE 

MAX 
MIN 

71 
37 

72 
34 

72 
33 

71 
35 

SI 
36 

52 
35 

55 
33 

52 
40 

S3 
42 

56 
43 

65 
42 

64 
40 

64 

38 

65 
4  3 

60 
39 

57 
34 

55 
4  J 

62 
4  ] 

63 
43 

56 
34 

59 
34 

66 
4  1 

69 
4  1 

69 

37 

64 

39 

65 
38 

67 
40 

68 
4  3 

52 
46 

62.2 
36.8 

L INDSBT 

MAX 
MIN 

75 
37 

75 
33 

73 
34 

64 

39 

52 
40 

56 
36 

51 
40 

53 
4  I 

59 
47 

64 
43 

65 
40 

65 
43 

67 
38 

65 
45 

60 
4  1 

59 
36 

63 
42 

63 
38 

59 
39 

61 
3  ] 

68 
31 

72 
3 1 

71 
33 

67 
37 

68 
36 

70 
37 

70 
38 

69 
4  1 

65 
43 

64.4 

38. 3 

LODOEPOLE 

MAX 
MIN 

54 
24 

52 
23 

54 

22 

47 

1 8 

27 
17 

28 
18 

31 
1 8 

42 

1 9 

40 

30 

34 

2 1 

39 
I  3 

40 

1  3 

41 
1  4 

46 

1 7 

38 
1  7 

35 
1 2 

38 
1  7 

44 

1 B 

47 

1 8 

31 
3 

39 
g 

44 

1 2 

50 
1 5 

47 

1  3 

43 

1 5 

47 

20 

48 

20 

49 

20 

50 
25 

42.2 

17.3 

LOO! 

MAX 
MIN 

72 
35 

74 

37 

70 
38 

S7 
4  3 

51 
32 

51 
3B 

58 
38 

55 
47 

62 
42 

64 
4  1 

65 
38 

68 
38 

67 
42 

56 
43 

60 
45 

52 
40 

61 
49 

64 
47 

62 
32 

62 
32 

68 
35 

70 
36 

62 
39 

65 
37 

64 
4  3 

71 
4  3 

73 
4  3 

72 
52 

70 
SO 

63.7 
40.6 

LOS  BBNOS 

MAX 
MIN 

73 
40 

72 
38 

71 
36 

63 
39 

56 
35 

50 
33 

55 
37 

58 
44 

54 
46 

63 
40 

68 
3? 

65 
38 

69 
40 

69 
47 

63 

39 

52 
37 

62 
46 

67 
4  ] 

58 
43 

60 
36 

66 
32 

69 

35 

57 
39 

66 
35 

66 
39 

71 
4  1 

71 
42 

73 
47 

61 
43 

63.7 
39.5 

LOS  BBNOS  DET  RESV 

MAX 
MIN 

69 
46 

70 
43 

69 
42 

70 
47 

52 
33 

39 
32 

47 

38 

SO 
4  \ 

54 
45 

55 
40 

59 
42 

64 
4  4 

63 
44 

65 
47 

59 
4  6 

58 

51 
45 

60 

64 

56 

57 

65 

71 

59 

63 

62 

68 

69 

71 
49 

60.7 
42  .9 

NBDERB 

MAX 
MIN 

71 
31 

72 
35 

71 
33 

55 
37 

46 

37 

51 
36 

55 
35 

56 
42 

51 
40 

64 
40 

66 
36 

64 

38 

65 
39 

59 
36 

60 
38 

37 

56 
33 

64 

36 

56 
37 

68 

36 

70 

68 
30 

65 

60 

66 

67 

70 

6B 

69 
38 

62.6 
36.7 

nBNTECa 

MAX 
MIN 

72 
40 

75 
36 

74 

38 

72 
38 

57 
32 

40 

33 

52 
36 

53 
40 

55 
46 

59 
39 

62 
36 

65 
37 

67 
39 

66 
39 

56 
44 

57 
46 

55 
4  4 

65 
46 

66 
45 

59 
37 

64 
38 

65 

68 

55 

65 

66 

70 

73 

72 
42 

62.9 
39.7 

KBRICOPB 

MAX 
MIN 

66 
43 

72 
43 

70 
4  I 

69 
38 

55 
38 

56 
32 

45 
34 

48 
40 

49 
44 

60 
46 

56 
44 

61 
4  ] 

62 
4  3 

62 

63 
45 

57 
3B 

58 
40 

61 

62 

63 

58 

71 

71 

77 

64 

64 

J  7 

67 

71 
47 

62.3 
41  .0 

(lERCED  F  IRE  STATION  2 

MAX 
MIN 

72 
38 

73 
34 

71 
35 

68 
45 

52 
34 

49 
34 

57 
36 

56 
4  I 

S3 
45 

62 
36 

67 
36 

66 
35 

68 
39 

64 

48 

58 
36 

55 
33 

61 
45 

64 

36 

62 
46 

57 
33 

66 
3 1 

70 
36 

63 
35 

67 

66 

70 

70 

72 

70 
54 

63.8 
38.3 

nODESTO 

MAX 
MIN 

72 
42 

72 
37 

70 
37 

55 
39 

41 

32 

4B 

35 

54 

37 

56 
44 

59 
45 

62 
4  1 

64 

37 

66 
38 

65 
39 

58 
43 

59 
42 

r-0 

38 

65 
48 

67 
42 

58 
43 

59 

35 

67 
38 

70 

55 

65 

66 

69 

71 

72 

55 
4B 

61  .8 
40.0 

NEMNBN 

MAX 
MIN 

75 
39 

74 

36 

76 

63 

47 

48 

56 

56 

58 

64 

70 

70 

70 

61 

61 

58 

66 

64 

61 

62 
32 

68 
30 

72 
33 

64 

38 

69 
32 

70 
40 

72 
40 

74 
40 

75 
45 

71 
50 

65. 3 
38.7 

NORTH  FORK  RANGER  STB 

MAX 
MIN 

74 

39 

72 
32 

68 
27 

36 
28 

3 1 

56 

57 
29 

60 
30 

60 
29 

61 
29 

28 

SB 

58 
35 

50 
22 

64 

61 

59 

63 

63 

ORfiNGE  COVE 

MBX 
MIN 

72 
36 

73 
36 

73 
37 

71 
36 

51 
39 

55 

55 
39 

56 
44 

51 
47 

51 
45 

63 
4  1 

63 
4  1 

63 
39 

64 
47 

63 
38 

58 
34 

60 
38 

62 

56 
32 

SB 

67 

69 

69 

65 

65 

68 

68 

68 
47 

62.8 
39.0 

PORTERVILLE 

MBX 
MIN 

POSEr  3  E 

MBX 
MIN 

65 
36 

63 
35 

58 
33 

43 

26 

36 
25 

38 
26 

45 

31 

47 

36 

49 

31 

50 
33 

51 
31 

51 
28 

50 
27 

47 

28 

46 

26 

45 

27 

50 
31 

49 

32 

3B 
27 

46 

1 9 

48 
24 

51 
28 

49 

SO 

SI 

52 

47 

48 

46 

30 

48-6 
29.2 

SBLT  SPRINGS  PMR  HOUSE 

MAX 
MIN 

72 
48 

71 
40 

66 
44 

61 
30 

32 
25 

41 

27 

47 

31 

50 
33 

48 

38 

58 
32 

58 
3J 

60 
33 

58 
32 

55 
32 

40 

32 

40 

32 

55 
34 

57 
36 

55 
3 1 

55 
26 

58 
29 

64 

59 

55 

54 

62 

61 

59 

59 
33 

SS.5 
33.7 

SBN  LUIS  DBN 

MAX 
MIN 

68 
4  1 

70 
45 

71 
43 

68 

33 

56 
34 

39 
33 

47 

36 

52 
39 

55 
48 

57 
4  1 

60 
40 

65 
4  1 

64 
42 

67 
44 

60 
44 

60 
4  I 

52 
4  1 

62 
38 

67 
49 

58 
38 

59 

64 

66 

58 

65 

65 

69 

69 

70 
48 

61  .5 
41  .2 

SONORB  RS 

MAX 
MIN 

71 
36 

73 
35 

73 
33 

69 

32 

45 

3 1 

46 

32 

47 

35 

54 

36 

56 
42 

48 

3 1 

58 
32 

64 

35 

61 
36 

61 
36 

53 
35 

50 
30 

49 
34 

59 
37 

61 
38 

46 

53 

64 

66 

63 

60 

61 

66 

68 

69 
45 

59.1 
33.6 

SO  ENTRBNCE  rOSEKITE 

MBX 
MIN 

67 
36 

63 
33 

64 

30 

58 

32 

57 
21 

28 
21 

37 
25 

40 

30 

45 

IB 

38 
26 

45 

27 

48 

27 

47 

26 

52 
26 

48 

25 

37 
24 

37 
25 

48 

26 

51 
26 

33 
17 

43 

17 

51 
22 

54 

28 

52 
25 

52 
25 

50 
27 

55 
28 

56 
29 

56 
32 

48.7 

260 

STOCKTON  WSO  BP 

MBX 
MIN 

72 
42 

72 
34 

69 
35 

56 
41 

41 

33 

45 

37 

55 
35 

56 
46 

59 
43 

62 
38 

64 
34 

65 
36 

65 
38 

57 
47 

59 
45 

50 
38 

64 
49 

65 
46 

SB 
43 

59 
34 

66 
35 

69 
38 

SS 
38 

63 
35 

63 
46 

68 
41 

71 
41 

71 
51 

57 
47 

61  .2 
40.2 

STOCKTON  FIRE  STB  4 

MBX 
MIN 

72 
42 

72 
37 

73 
38 

69 
44 

56 
31 

53 
34 

48 

35 

56 
37 

55 
42 

60 
42 

63 
36 

65 
35 

67 
39 

65 
42 

56 
44 

59 
36 

SI 
44 

64 
45 

65 
42 

58 
34 

58 
36 

67 
37 

69 
39 

66 
38 

65 
43 

64 
42 

70 
41 

72 
47 

71 
49 

63.  1 
39.7 

TEHRCHflPI 

MAX 
MIN 

67 
37 

66 
36 

64 

28 

56 
34 

45 

29 

40 

31 

47 

35 

49 
44 

49 

39 

52 
38 

55 
38 

57 
27 

61 
32 

60 
37 

54 

33 

50 

47 

50 

47 

58 
27 

50 

52 

53 

50 
34 

56 
31 

S6 
33 

53 
36 

56 
40 

55 
41 

S3. a 

34.5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SIAT'ON  INDEX 
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DniLY  TEMPERATURES 


STflT ION 

OHY  OF  MONTH 

o 
a 

K 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

TEJON  RflNCHO 

MAX 
MIN 

70 

ss 

75 
35 

74 

36 

66 
36 

58 
29 

56 
25 

SO 
30 

50 
31 

62 
34 

59 
39 

62 
38 

62 
36 

62 
34 

62 
37 

60 
35 

60 
30 

61 
37 

61 
35 

59 
35 

59 
34 

67 
35 

66 
36 

76 
37 

71 
35 

65 
35 

6S 
36 

67 
36 

69 
39 

70 
41 

63.7 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

MAX 
MIN 

4  1 

75 
37 

72 
35 

49 

36 

55 
33 

55 
37 

57 
4  1 

S3 
41 

64 
42 

66 
36 

66 
35 

65 
43 

62 
4  1 

SS 
37 

SB 
39 

63 
38 

62 
40 

29 

69 

69 
34 

70 
35 

66 
36 

67 
37 

69 

37 

68 
4  1 

65 
45 

63.3 
37.8 

TIGER  CREEK  PM 

MRX 
MIN 

68 
36 

68 

35 

68 
36 

65 
33 

40 

29 

47 

31 

53 
30 

54 

35 

54 

38 

56 
30 

60 
3 1 

61 
34 

60 
34 

57 
40 

47 

36 

48 

31 

59 
35 

59 
37 

58 
33 

54 

29 

61 
29 

65 
30 

64 

30 

59 
28 

57 
35 

63 
37 

63 
34 

64 
42 

64 
43 

S8.S 
33.9 

TROCt  CARBONS 

MRX 
MIN 

H 
31 

73 
31 

76 
31 

73 
3 1 

56 
31 

38 
31 

47 

33 

53 
38 

52 
42 

65 
4  1 

61 
36 

62 
36 

66 
36 

65 
36 

59 
37 

58 

37 

SO 
37 

65 
45 

66 
45 

48 
4  1 

60 
32 

67 
34 

68 
42 

67 
35 

65 
37 

67 
43 

72 
42 

72 
46 

71 
51 

62.7 
37  .6 

TRHCr  PUHPINO  PLANT 

MRX 
MIN 

70 
38 

71 
36 

70 
36 

56 
45 

S2 
31 

45 

35 

53 
33 

52 
45 

64 
44 

64 
41 

61 
32 

65 
38 

6S 
45 

57 
45 

59 
44 

S3 
42 

65 
49 

64 
48 

59 
45 

61 
36 

65 
32 

62 
3S 

S9 
41 

64 
47 

64 
44 

70 
44 

70 
46 

71 
52 

57 
50 

62.0 
41.5 

V.'SfiLIfl 

MRX 
MIN 

72 
41 

72 
40 

71 
48 

71 
46 

57 
41 

51 
35 

51 
35 

53 
42 

51 
48 

58 
47 

63 
41 

62 
43 

61 
41 

63 
46 

62 
49 

56 
37 

56 
43 

62 
45 

61 
41 

56 
35 

59 
37 

66 
38 

69 
42 

70 
48 

62 
41 

65 
47 

65 
48 

67 
41 

68 
49 

62.1 
42.6 

HRSCO 

MRX 
MIN 

73 
39 

73 
37 

72 
38 

73 
38 

S3 
40 

54 
34 

49 

36 

51 
42 

51 
46 

63 
46 

62 
4  1 

63 
42 

64 
40 

64 
42 

64 
42 

61 
37 

61 
44 

62 
40 

63 
38 

65 
35 

64 
34 

72 
39 

74 
42 

72 
40 

66 
38 

67 
39 

68 
4  1 

69 
41 

69 
46 

64.2 
40.0 

YOSErlTE   PBRK  HEODOTRS 
. 

MRX 
MIN 

71 
29 

73 
26 

75 
25 

70 
26 

37 
27 

42 

27 

48 

28 

34 

28 

46 

31 

46 

26 

59 
24 

S7 
24 

61 
24 

65 
25 

54 

28 

44 

24 

40 

28 

60 
27 

64 

29 

41 

21 

53 
21 

65 
23 

66 
23 

63 
24 

63 
26 

63 
26 

69 
29 

70 
30 

69 
33 

S7.7 
26 . 3 

SOUTH  COBST 

DRRINHCE  06 

SLPINE 

MRX 
MIN 

63 

84 

74 

53 

50 

61 

62 

57 

56 

66 

66 

S8 

58 

59 

63 

66 

74 

69 

68 

69 

76 

76 
46 

67 

70 
39 

76 
46 

77 

78 
49 

67 
4S 

67. S 
43.1 

SVSLON  PLESSURE  PIER 

MRX 
MIN 

62 
44 

67 
44 

62 
47 

60 
50 

60 
45 

60 
45 

57 
52 

61 
53 

60 
51 

64 

52 

69 
47 

68 
49 

64 

47 

64 

50 

63 
47 

62 
44 

66 
49 

64 
47 

64 
45 

64 
44 

68 
39 

66 
43 

71 
47 

62 
47 

66 
46 

66 
44 

70 
49 

64 
46 

66 
51 

64.3 
47.0 

BARRETT  DfiM 

MRX 
MIN 

79 
32 

81 
31 

78 
32 

58 
40 

SO 
46 

50 
44 

55 
46 

61 
46 

61 
48 

52 
46 

55 
43 

66 
35 

66 
36 

60 
4  1 

59 
42 

S7 
39 

64 

36 

67 
36 

71 
35 

61 
33 

65 
36 

63 
49 

70 
37 

72 
37 

62 
34 

70 
34 

76 
36 

76 
38 

78 
38 

64.9 
39 .0 

BERUnONT  PUHPING  PLANT 

MAX 
MIN 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 

niN 

S9 
20 

60 
1 9 

54 

29 

41 

30 

33 
25 

37 
27 

39 
3 1 

40 

33 

40 

30 

41 

20 

42 

27 

46 

1 8 

47 

22 

44 

24 

42 

25 

47 

1 9 

55 
26 

55 
28 

52 
26 

40 

20 

45 

1 9 

56 
22 

50 
21 

46 

25 

53 
19 

SB 
23 

60 
26 

53 
31 

47.8 
24.4 

BURBANK  VALLET  PHP  PL T 

MAX 
MIN 

87 
4  1 

81 
39 

66 
42 

58 
46 

52 
40 

57 
36 

57 
44 

58 
50 

60 
48 

65 
47 

74 
40 

73 
40 

67 
40 

63 
50 

61 
39 

66 
36 

71 
40 

74 

39 

62 
40 

72 
45 

75 
35 

78 
34 

76 
37 

68 
46 

73 
38 

77 
36 

60 
42 

78 
43 

72 
48 

69.1 
41.5 

CRCHUMA  LAKE 

MAX 
MIN 

87 
47 

87 
46 

62 

35 

65 
45 

51 
38 

47 

36 

51 
39 

56 
44 

63 
48 

54 
43 

65 
4  1 

71 
38 

71 
43 

70 
44 

62 
4  1 

60 
35 

67 
42 

74 

37 

74 

36 

59 
33 

6B 

35 

73 
34 

73 
39 

68 
42 

67 
37 

71 
37 

76 
39 

80 
42 

82 
49 

68.1 
40.2 

CAHPO 

MRX 
MIN 

74 

36 

79 
30 

63 
34 

48 
42 

47 
43 

SI 
4  1 

60 
46 

58 
47 

55 
43 

SI 
42 

58 
40 

60 
31 

56 
35 

59 
43 

54 

36 

64 

26 

69 
30 

72 
30 

71 
30 

57 
29 

56 
23 

60 
21 

70 
33 

62 
25 

73 
25 

78 
31 

77 
36 

77 
34 

69 
31 

63.1 
34  .3 

CHNOGH  PARK  PIERCE  COL 

MAX 
MIN 

92 
38 

84 

36 

76 
37 

59 
42 

50 
42 

52 
39 

54 
45 

57 
52 

56 
50 

65 
47 

71 
43 

78 
39 

73 
38 

62 
52 

63 
38 

70 
35 

73 
40 

80 
39 

75 
39 

69 
44 

72 
45 

74 

37 

75 
31 

69 
45 

80 

37 

82 
38 

85 
40 

68 
45 

84 
46 

71  .3 
41  .3 

CHULfl  VISTfl 

MRX 
MIN 

71 
46 

72 
46 

61 
47 

59 
52 

56 
52 

56 
52 

S7 
52 

63 
53 

62 
53 

62 
51 

57 
46 

65 
48 

63 
52 

59 

51 

63 
49 

62 
45 

61 
46 

63 
46 

63 
49 

60 
45 

65 
42 

72 
50 

77 
53 

72 
48 

61 
46 

64 
46 

66 
48 

64 
47 

61 
50 

63.4 
48  . 7 

CLRREHONT  POMONA  COL 

MAX 
MIN 

B2 
49 

62 
45 

79 
4  1 

62 
44 

49 
42 

53 
42 

56 
44 

SS 
48 

SS 
47 

52 
44 

62 
42 

69 
4  1 

69 
40 

62 
47 

56 
42 

57 
37 

60 
40 

55 
42 

71 
42 

55 
36 

61 
39 

72 
40 

75 
46 

75 
39 

64 
4  1 

70 
42 

75 
47 

76 
46 

76 
4  1 

65.3 
42  .6 

CORONA 

MAX 
MIN 

87 
47 

79 
38 

70 
38 

68 
48 

53 
45 

60 
44 

56 
47 

57 
5 1 

56 
48 

66 
46 

71 
44 

73 
42 

65 
38 

SB 
49 

62 
45 

65 
35 

68 
40 

73 
38 

66 
39 

68 
42 

71 
42 

75 
42 

78 
36 

69 
4  1 

74 

36 

78 
36 

78 
44 

78 
42 

72 
42 

68.8 
42  ■  3 

CULVER  CITY 

MAX 
MIN 

CUTRHRCA 

MAX 
MIN 

63 
36 

64 
24 

66 
33 

51 
34 

40 
34 

41 

32 

44 

38 

47 
4  1 

47 

36 

40 
34 

41 

37 

49 

28 

53 
32 

53 
34 

46 

33 

42 

29 

53 
36 

57 
34 

60 

37 

52 
25 

47 

36 

46 

33 

SO 
24 

60 
30 

55 
23 

61 
28 

65 
34 

65 
3 1 

67 
42 

52. 6 
32.7 

ORT  CANTON  RESERVOIR 

MRX 
MIN 

81 
4  1 

80 
37 

81 
33 

63 
33 

49 

36 

46 
34 

50 
35 

53 
39 

55 
4  1 

S3 
44 

62 
42 

65 
36 

68 
35 

61 
36 

SS 
36 

59 
35 

65 
35 

71 
35 

75 
36 

59 
34 

62 
34 

65 
37 

67 
32 

72 
32 

66 
33 

74 
34 

79 
35 

72 
36 

76 
36 

65.0 
36 . 1 

EL  CRPITRN  ORn 

MRX 
MIN 

87 
43 

87 
38 

83 
37 

63 
46 

53 
45 

55 
46 

58 
47 

64 
49 

62 
49 

59 
47 

61 
43 

73 
42 

70 
43 

61 
46 

61 
44 

63 
40 

67 
39 

70 
4  1 

76 
36 

63 
33 

73 
3S 

72 

72 
44 

78 
39 

66 
39 

73 

80 
44 

79 
46 

79 
42 

69.2 
42  .5 

ELSINORE 

MRX 
HIN 

84 
42 

80 
39 

71 
37 

56 
44 

59 
43 

57 
37 

52 
45 

56 
44 

52 
46 

64 
46 

68 

37 

68 
34 

64 

34 

55 
4  1 

59 
36 

56 
46 

75 
45 

73 
4  1 

55 
33 

60 
35 

68 

3 1 

75 
34 

80 
37 

70 
39 

71 
3 1 

73 
33 

76 
38 

84 
42 

74 
41 

66.8 
39 . 1 

ESCONOIDO 

MAX 
MIN 

83 
40 

79 
44 

59 
44 

53 
SO 

53 
49 

57 
47 

60 
49 

S9 
43 

58 
44 

56 
44 

72 
44 

71 
40 

61 
47 

58 
49 

62 
44 

64 

36 

67 
40 

72 
4  1 

69 
47 

69 
36 

71 
4  1 

75 
39 

78 
39 

64 
43 

68 
39 

74 
4  1 

73 
48 

76 
43 

64 
48 

66.4 
43.5 

FONTRNR  KAISER 

MRX 
MIN 

86 
45 

81 
42 

70 
4  I 

62 
40 

63 
43 

64 
47 

63 
45 

65 
44 

61 
43 

65 
46 

71 
51 

72 
54 

67 
50 

61 
43 

SB 
47 

65 
42 

68 
43 

74 
44 

56 
42 

68 
43 

70 
44 

79 
38 

77 
38 

68 
38 

73 
4  1 

77 
40 

82 
4  1 

82 
45 

70 
44 

69.6 
43.6 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 
MIN 

84 

37 

78 
36 

70 
44 

55 
50 

53 
50 

56 
48 

63 
49 

63 
54 

60 
St 

61 
50 

71 
44 

70 
4  1 

62 
51 

63 
51 

61 
47 

66 
4  1 

67 
40 

72 
42 

69 
48 

70 
39 

73 
33 

78 
38 

75 
39 

67 
45 

70 
40 

77 
4  1 

77 
45 

76 
43 

70 
49 

68.2 
44  .4 

HENSHAM  ORH 

MAX 
MIN 

74 

28 

79 
21 

75 
27 

55 
34 

56 
43 

47 
44 

53 
44 

55 
45 

52 
43 

49 
42 

55 
44 

60 
30 

65 
32 

59 
38 

50 
37 

55 
32 

62 

3 1 

67 
3 1 

69 
32 

59 
29 

58 
3 1 

56 
32 

61 
3 1 

69 
32 

59 
28 

69 
28 

73 
30 

72 
33 

7S 
31 

61  .7 
33.9 

lOTLLHILO  F IRE  OEPT 

MAX 
MIN 

68 
33 

67 
31 

64 

22 

50 
32 

35 
32 

39 
32 

45 

33 

47 

37 

4S 

33 

45 

29 

51 
36 

53 
27 

54 

30 

50 
28 

44 

26 

S3 
26 

60 
29 

60 
32 

61 
34 

51 
22 

54 

25 

61 
43 

52 
31 

59 
28 

60 
25 

64 

29 

65 
34 

65 
32 

64 
34 

SS.O 
30-5 

JULIRN  NTNOLA 

MAX 
MIN 

71 
48 

72 
43 

61 
36 

45 

38 

43 

37 

SO 
36 

SO 
42 

SO 
45 

49 
40 

48 

38 

54 
42 

60 
34 

54 
34 

48 
40 

49 

38 

59 
29 

63 
3 1 

64 

35 

53 
31 

53 
29 

51 
4  1 

53 
44 

65 
45 

56 
34 

65 
31 

70 
35 

71 
39 

71 
42 

60 
36 

57.2 
37.7 

LRCUNR  BERCH 

MAX 
MIN 

69 
36 

71 
38 

64 

37 

57 
38 

56 
47 

61 
47 

61 
48 

60 
46 

63 
47 

61 
48 

70 
46 

74 
44 

65 
45 

62 
43 

62 
43 

62 
39 

64 
43 

63 
4  1 

63 
46 

71 
38 

73 
39 

76 
39 

71 
37 

65 
39 

65 
40 

68 
38 

68 
4  3 

66 
42 

66 
41 

6S.4 
42.1 

LA  MESA 

MRX 
HIN 

84 
48 

76 
46 

63 
47 

SS 
50 

53 
45 

56 
48 

63 
SO 

63 
54 

60 
5 1 

60 
48 

73 
45 

70 
45 

61 
51 

64 
49 

64 
48 

65 
4  3 

69 
43 

75 
45 

65 
44 

72 
42 

74 

39 

79 
43 

79 
46 

66 
47 

69 
44 

77 
46 

75 
48 

75 
46 

66 
49 

68.0 
46.6 

lOHPOC 

MRX 
MIN 

83 
47 

68 
34 

65 
40 

61 
49 

S3 
42 

55 
39 

62 
34 

63 
SO 

63 
50 

es 

45 

69 
43 

66 
39 

63 
44 

60 
52 

60 
41 

65 
39 

71 
47 

70 
39 

60 
43 

66 
40 

71 
38 

74 

39 

67 
34 

65 
44 

65 
39 

69 
41 

71 
46 

75 
49 

66 
SO 

66.0 
42  .7 

LONG  BEACH  hSO  AP 

MAX 
MIN 

83 
46 

71 
SI 

65 
54 

58 
54 

60 
52 

62 
51 

52 
5S 

63 
58 

63 
56 

63 
53 

76 
49 

70 
48 

64 

50 

66 
53 

65 
49 

67 
45 

67 
50 

68 
47 

67 
S3 

72 
44 

78 
46 

81 
46 

75 
45 

65 
48 

69 
46 

73 
47 

76 
50 

69 
49 

65 
57 

68.4 

SO .  1 

LOS  ANGELES  MSG  HP 

MRX 
HIN 

77 
48 

68 
48 

62 
48 

55 
51 

SS 
49 

59 
47 

59 
52 

60 
S7 

60 
54 

64 

53 

75 
48 

73 
49 

63 
50 

64 
54 

60 
47 

61 
45 

65 
48 

68 
48 

66 
47 

71 
51 

75 
44 

79 
54 

75 
SO 

63 
51 

65 
47 

68 
49 

71 
49 

68 

50 

6S 
54 

66.0 
49.7 

LOS  ANGELES  CIVIC  CIR 

HRX 
HIN 

83 
S3 

74 
44 

56 
48 

52 
48 

S3 
47 

S6 
42 

56 
49 

56 
55 

56 
SI 

62 
48 

71 
46 

69 
SO 

62 
47 

62 
52 

58 
45 

61 
42 

67 
47 

70 
47 

59 
49 

68 
43 

74 
42 

77 
51 

72 
SO 

62 
48 

69 
46 

71 
48 

74 

SO 

74 
47 

61 
SO 

65. 0 
47.8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMING  STHIION  INDEX 
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DniLY  TEMPERATURES 


CBL IFORNIB 

FEBRUBRT  1976 


STRT ION 

DAY  OF  MONTH 

o 
cr 
Ck: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

1  0 

1  1 

I  2 

1  3 

1  4 

15 

t  6 

1  7 

1  6 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CT 

MT  HILSON  2 

MBX 
HIN 

67 

64 

60 

49 

34 

31 

38 

41 

41 

45 

so 

SI 

53 

52 

42 

52 

57 

62 

60 
36 

51 
27 

55 
35 

56 
39 

51 
40 

47 

1 8 

61 
38 

63 
42 

63 
48 

68 
48 

67 
38 

52.8 

NEH  CUTHnfi  FIRE  SIR 

MBX 
MIN 

79 

77 

77 

62 

52 

44 

47 

57 

58 

55 

50 

58 

61 

63 

59 

52 

58 

62 

60 

54 

32 

61 
30 

67 
28 

68 
30 

70 
32 

58 
29 

65 
32 

61 
32 

60 
34 

64 

36 

60.7 

NEHPORT  BEACH  HfiRBOR 

HBX 

niN 

67 

64 

61 

56 

57 

58 

61 

60 

60 

64 

70 

65 

63 

62 

61 

62 

62 

63 
47 

61 

67 
45 

66 
46 

70 
45 

69 
45 

63 
48 

62 
47 

64 
46 

65 
49 

63 
47 

62 
S4 

63.0 

OCEBNSIDE 

HBX 
MIN 

7S 

68 

60 

S6 

57 

59 

62 

61 

61 

59 

72 

66 

62 

64 

64 

63 

65 

67 

64 

66 

77 
40 

76 
4  3 

74 

47 

66 
4  I 

66 
43 

66 
44 

66 
48 

65 
46 

55 
46 

65.2 

OJfll 

MBX 

niN 

86 

81 

66 

55 

52 

52 

55 

59 

57 

66 

73 

71 

72 

62 

64 

65 

68 

72 

66 
35 

69 
35 

74 

33 

75 
33 

70 
34 

65 
42 

72 
36 

76 
37 

82 
4  1 

82 
45 

77 
44 

68  .5 

axNRRD 

MBX 
MIN 

60 

79 

67 

63 

SS 

54 

57 

59 

61 

60 

67 

73 

74 

68 

67 

65 

66 

68 

67 

65 

69 

71 

75 
46 

74 

49 

67 
44 

69 
44 

69 
42 

74 
45 

76 
50 

67.5 

PBLOMBR  MT  OBSERVBTORY 

MAX 
MIN 

63 

64 

62 

46 

36 

36 

38 

4D 

44 

44 

44 

48 

49 

49 

46 

41 

49 

56 

57 

52 
27 

51 
28 

46 
32 

50 
32 

57 
29 

49 

32 

57 
4  4 

62 
44 

59 
45 

62 
44 

50.3 
34.4 

PBSnOESR 

MAX 
MIN 

e* 

79 

73 

59 

50 

56 

56 

57 

56 

65 

71 

70 

65 

63 

59 

62 

67 

72 

64 

69 

73 

76 

7S 
4  3 

65 

71 
42 

74 
4  3 

76 
4  7 

75 
47 

73 
48 

67.5 

POnONfl  CBL  POL? 

MAX 
MIN 

84 

86 

79 

64 

51 

52 

58 

57 

57 

55 

64 

70 

69 

62 

57 

60 

62 

68 

72 

58 

68 

72 

75 
45 

75 
40 

64 
4  2 

71 
45 

74 
47 

72 
46 

76 
45 

66.6 
42.7 

RBMONB  FIRE  DEPt 

MAX 
MIN 

84 

80 

76 

S7 

48 

57 

59 

62 

57 

S7 

68 

68 

65 

57 

59 

64 

68 

74 

72 

69 

65 

70 

74 

67 

68 
36 

77 
36 

77 
4  3 

81 
40 

78 
39 

67.5 
41.3 

REOLBNDS 

MAX 
MIN 

8S 

60 

70 

54 

51 

55 

57 

57 

56 

64 

70 

70 

64 

57 

S6 

63 

67 

73 

57 

68 

75 

77 

76 
40 

64 

39 

71 
36 

76 
39 

79 
44 

78 
4  3 

65 
45 

66.6 
40.6 

RIVERSIDE  FIRE  STB  3 

MAX 

niN 

8S 

60 

70 

59 

54 

56 

55 

57 

57 

65 

70 

72 

65 

59 

62 

65 

69 

73 

67 

67 

70 

75 

77 

68 

73 
40 

78 
40 

80 

79 
42 

68 
42 

68.2 
4  3.1 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STB 

MAX 
MIN 

80 

85 

81 

64 

52 

S3 

57 

SS 

S7 

56 

64 

70 

70 

63 

57 

59 

63 

67 

72 

56 

67 

70 

75 
38 

78 
42 

65 
40 

71 
42 

78 
4  7 

80 
45 

79 
44 

67.0 
44.8 

SBN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 
MIN 

86 

82 

69 

57 

53 

55 

56 

56 

59 

67 

72 

73 

67 

57 

58 

66 

69 

74 

64 

67 

71 

78 

76 

68 

74 

78 

81 

81 

66 
44 

68.3 
43.1 

SBNDBERG  HSO 

MAX 

62 

63 

S4 

37 

32 

33 

40 

43 

42 

43 

46 

52 

S6 

43 

41 

49 

46 

55 

46 

44 

46 

51 

S3 

50 

60 

55 

54 

54 

52 

48.4 

36 . 1 

SBN  DIEGO  HSO  BP 

MAX 
MIN 

81 
49 

69 
51 

62 
55 

59 
55 

58 
53 

6D 
54 

65 
54 

65 
59 

64 

57 

59 
54 

71 
50 

66 
5D 

64 

58 

64 

55 

63 
55 

65 
51 

65 
51 

72 
52 

63 
56 

67 
50 

73 
46 

76 
45 

74 

52 

65 
54 

67 
51 

70 
5G 

70 
54 

68 
52 

64 

55 

66.5 
52.7 

SBN  GBBRIEL  FIRE  DEPI 

MAX 
MIN 

87 

80 

74 

60 

53 

SB 

58 

59 

60 

66 

73 

72 

69 

62 

59 

66 

69 

74 

72 

72 

76 

74 

75 

66 

73 

75 

78 

77 

75 
49 

69.4 
43.8 

SBN  JRCINTO 

MAX 
MIN 

64 

81 

64 

54 

49 

57 

56 

57 

55 

61 

59 

69 

63 

64 

59 

64 

69 

74 

61 

68 

70 

75 

73 

64 

72 

78 

79 

81 

78 
31 

67.2 
38  .9 

SBN  NICOLBS  ISLAND 

MAX 
MIN 

SBNTB  ANA  FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

82 

75 

61 

60 

61 

60 

65 

61 

64 

76 

75 

68 

62 

65 

70 

70 

66 

75 

80 

80 

80 

67 

76 

69.5 
46  .7 

SANTA  BARBARA 

MAX 
MIN 

74 

75 

64 

62 

55 

52 

54 

61 

58 

58 

72 

72 

66 

68 

64 

65 

64 

63 

62 

64 

67 

72 

70 

65 

64 

65 

65 

75 

74 
49 

55.3 
44  .9 

SBNTA  BARBARA  FAA  AP 

MAX 
MIN 

79 

63 

58 

56 

52 

56 

59 

63 

59 

64 

69 

67 

65 

62 

67 

68 

63 

61 

65 

63 

70 

70 

63 

61 

52 

64 

85 

82 

64 

50 

64.8 
42  .6 

SANTA  MBRIB  HSO  BP 

MAX 
MIN 

81 

70 

61 

SS 

47 

56 

60 

56 

62 

67 

71 

67 

62 

59 

58 

61 

70 

71 

58 

68 

72 

75 

69 

65 

65 

68 

69 

73 

60 
49 

64  .7 
40.3 

SBNTB  (10NICB  PIER 

MAX 
MIN 

70 

66 

60 

57 

55 

59 

55 

60 

60 

63 

68 

70 

61 

60 

58 

60 

53 

63 

67 

78 

82 

73 

72 

62 

63 

64 

64 

65 

67 
50 

64.3 

50.9 

SBNTB  PAULA 

MAX 
MIN 

77 

75 

69 

57 

S3 

53 

55 

59 

61 

70 

72 

72 

66 

64 

64 

69 

68 

69 

72 

75 

65 

74 

7. 

7B 

71 
44 

67.5 
43.4 

SUN  CITY 

HBX 

niN 

82 
34 

80 

78 

59 

54 

S4 

54 

SS 

54 

60 

68 

66 

64 

55 

59 

64 

67 

72 

66 

65 

68 

74 

75 

68 

71 

73 

78 

80 

72 
36 

66. B 
36.0 

TORRANCE 

MBX 
MIN 

78 

70 

60 

59 

58 

57 

58 

60 

61 

61 

71 

78 

68 

62 

60 

62 

67 

68 

62 

69 

75 

78 

72 

65 

65 

71 

74 

72 

68 
43 

66. S 
46.4 

TUJUNGA 

HBX 
MIN 

79 

76 

59 
43 

52 

47 

48 

53 

54 

55 

61 

66 

69 

64 

56 

54 

63 

67 

70 

58 

68 

69 

72 

66 

64 

71 

74 

77 

78 

61 
43 

64.0 
42.6 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

MBX 
MIN 

82 

83 

73 

65 

54 

57 

F9 

60 

61 

61 

63 

74 

69 

60 

52 

65 

65 

69 

70 

62 

72 

76 

80 

76 

67 

72 

7B 

75 

62 
4S 

68.0 
42 . 1 

THITCHELL  DAM 

MBX 
MIN 

77 

66 

62 

53 

50 

53 

55 

58 

64 

66 

71 

59 

59 

63 

67 

73 

76 
32 

67 

69 
35 

76 
38 

77 
46 

77 

59 

63 
47 

65.3 
41  .5 

UCLA 

MBX 
MIN 

82 
57 

70 
48 

62 
48 

57 
49 

54 

57 
4  3 

56 
SO 

58 
53 

56 

52 

64 

50 

70 
50 

69 
52 

63 
48 

62 
53 

57 
46 

59 
46 

65 
48 

67 
49 

62 
49 

65 
49 

73 
49 

76 
54 

72 
SS 

60 
49 

64 
46 

65 
49 

73 
53 

67 
52 

62 
52 

64  .4 

49.9 

UPLf^NO  3  N 

MIN 

80 
49 

79 
45 

69 
41 

54 
46 

52 
42 

53 
41 

54 
46 

55 
51 

52 
47 

60 
48 

66 
42 

67 
41 

61 
40 

56 
47 

55 
41 

60 
34 

65 
39 

69 
41 

64 
42 

63 
36 

70 
37 

73 
39 

72 
46 

62 
39 

67 
38 

74 
41 

76 
46 

77 
45 

70 
43 

64  .7 
42.5 

VI STB  2  NNE 

MAX 
MIN 

82 
46 

74 

39 

69 
42 

55 
47 

SS 
47 

57 
48 

60 
46 

58 
53 

60 
40 

59 
50 

72 
44 

68 
42 

63 
46 

61 
48 

61 
43 

62 
41 

65 
42 

70 
44 

64 
45 

69 
39 

72 
41 

78 
39 

77 
42 

63 
41 

65 
39 

72 
41 

72 
45 

73 
43 

67 
47 

66.3 
43.8 

WARNER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

YORBB  LINDA 

MAX 
MIN 

8S 

77 

67 

58 

57 

60 

58 

59 

60 

65 

73 

72 

54 

63 

64 

64 

69 

74 

62 

72 

73 

77 

76 

68 

71 

78 
4  3 

76 
46 

76 

66 
47 

66.4 
44  .4 

SOUTHEAST  DESERT 
enSINS  07 

BAKER 

MAX 
MIN 

76 
40 

75 
37 

76 
39 

72 
38 

65 
46 

66 
45 

64 
45 

54 
45 

65 
48 

63 
48 

63 
46 

66 
39 

70 
42 

70 
48 

66 
39 

66 
40 

69 
48 

71 
46 

69 
50 

68 
47 

65 
48 

69 
44 

71 
46 

70 
45 

74 
42 

76 
48 

75 
49 

77 
52 

78 
56 

69.4 
45.1 

BBRSTOH 

nnx 

HIN 

7S 
32 

85 
28 

72 
28 

64 

27 

57 
39 

68 
39 

60 
37 

60 
42 

57 
48 

58 
34 

81 
35 

65 
33 

67 
33 

66 
40 

61 
39 

64 

30 

67 
35 

76 
46 

70 
38 

58 
28 

58 
27 

63 
34 

67 
33 

68 
41 

70 
33 

73 
37 

74 

38 

76 
40 

74 
42 

66.7 
35.7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 

20 


DniLY  TEMPERATURES 


DRY   OF  MONTH 

o 
a 

K 

STflT ION 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

I  3 

14 

IS 

16 

17 

18 

1  9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

cr 

BEBUnONT   1  E 

MAX 

75 

77 

75 

56 

45 

SI 

52 

52 

49 

56 

61 

66 

64 

58 

55 

59 

67 

69 

67 

59 

58 

61 

66 

61 

69 

75 

7S 

76 

74 

63.0 

MIN 

50 

41 

39 

43 

41 

41 

43 

46 

44 

40 

46 

37 

37 

43 

42 

35 

37 

40 

39 

29 

44 

47 

46 

38 

33 

37 

43 

40 

40 

40.8 

BISHOP  HSO  flP 

MAX 

67 

71 

65 

57 

37 

32 

34 

40 

42 

47 

46 

50 

54 

56 

64 

SO 

63 

67 

SS 

53 

56 

56 

58 

60 

6S 

67 

72 

72 

69 

SS.8 

niN 

27 

23 

20 

25 

19 

20 

20 

31 

32 

22 

IS 

15 

21 

32 

31 

26 

27 

27 

30 

28 

19 

19 

20 

28 

2S 

26 

27 

30 

32 

24  .7 

8LTIHE 

MAX 

74 

79 

77 

70 

64 

68 

72 

63 

67 

64 

64 

66 

56 

63 

68 

69 

72 

76 

78 

66 

64 

73 

74 

73 

76 

77 

77 

61 

82 

70.8 

MIN 

39 

40 

36 

S3 

SS 

52 

54 

55 

56 

46 

45 

42 

43 

43 

47 

41 

41 

65 

45 

47 

42 

38 

44 

41 

37 

37 

37 

42 

48 

4S.3 

BLTIHE  FAR  niRPORT 

MAX 

82 

80 

77 

68 

66 

68 

73 

66 

65 

64 

64 

65 

63 

63 

66 

67 

70 

74 

79 

67 

66 

72 

72 

7! 

74 

80 

79 

78 

82 

71  .0 

MIN 

47 

42 

41 

56 

S3 

52 

55 

58 

53 

46 

47 

43 

49 

45 

46 

46 

45 

46 

47 

47 

46 

45 

48 

46 

43 

43 

SI 

50 

51 

48.0 

BORRECO  OESERI  PARK 

MAX 

64 

82 

84 

74 

68 

65 

61 

65 

61 

64 

64 

71 

72 

69 

68 

70 

72 

74 

f  3 

76 

68 

66 

70 

76 

76 

78 

84 

84 

84 

72.6 

MIN 

50 

52 

52 

54 

48 

47 

49 

52 

51 

48 

48 

47 

SI 

46 

48 

43 

57 

46 

49 

42 

46 

39 

46 

49 

48 

45 

53 

50 

SS 

48  .6 

BRflHLEr  2  SH 

MAX 

63 

83 

82 

70 

69 

70 

66 

66 

62 

67 

64 

66 

73 

65 

67 

69 

72 

74 

75 

80 

69 

68 

72 

72 

72 

78 

82 

84 

83 

72.6 

MIN 

39 

39 

43 

44 

54 

49 

54 

55 

54 

42 

46 

43 

43 

43 

42 

42 

42 

41 

41 

41 

37 

3S 

40 

43 

39 

42 

43 

43 

45 

43.6 

DflGGETI  FflB  RIRPORI 

MAX 

74 

74 

7S 

69 

62 

63 

50 

56 

60 

60 

64 

65 

70 

66 

60 

66 

69 

77 

69 

61 

62 

67 

71 

69 

73 

76 

76 

78 

77 

68.0 

MIN 

45 

45 

43 

48 

40 

44 

SO 

52 

53 

46 

43 

44 

44 

51 

46 

40 

44 

52 

46 

37 

33 

35 

45 

49 

45 

50 

48 

50 

57 

45.7 

OEBTH  VBLLET 

MAX 

83 

78 

77 

75 

69 

66 

57 

56 

68 

69 

69 

70 

71 

74 

74 

68 

7 1 

74 

80 

70 

69 

70 

72 

74 

75 

75 

80 

79 

63 

72.3 

MIN 

47 

42 

40 

56 

57 

49 

49 

S3 

55 

53 

48 

45 

47 

51 

60 

45 

45 

47 

46 

51 

SO 

42 

42 

46 

49 

48 

47 

52 

50 

48.7 

DEEP  SPRINGS  CO!  LEGE 

MAX 

64 

62 

56 

54 

47 

36 

36 

40 

38 

41 

43 

40 

45 

47 

49 

64 

SB 

60 

70 

62 

SO. 3 

MIN 

23 

23 

21 

34 

n 

17 

22 

29 

32 

30 

28 

18 

17 

23 

26 

30 

25 

26 

33 

32 

25.4 

EBOLE  MOUNTBIN 

MAX 

79 

79 

79 

74 

66 

63 

62 

66 

62 

63 

64 

64 

69 

64 

65 

68 

69 

72 

74 

77 

64 

65 

66 

72 

71 

73 

76 

80 

8 1 

70.0 

MIN 

54 

50 

S3 

55 

52 

47 

SI 

54 

52 

46 

49 

47 

S3 

47 

46 

47 

56 

49 

SI 

49 

48 

43 

48 

50 

49 

SO 

55 

57 

57 

SO.S 

EL  CENIRO  2  SSH 

MAX 

80 

62 

81 

72 

69 

70 

67 

69 

68 

69 

69 

74 

67 

66 

70 

73 

74 

76 

60 

71 

67 

72 

74 

76 

78 

82 

85 

84 

83 

74.1 

MIN 

40 

39 

43 

47 

51 

50 

53 

52 

SO 

43 

47 

43 

46 

42 

49 

40 

40 

41 

42 

34 

34 

36 

41 

41 

40 

42 

47 

47 

49 

43.8 

EL  MIRBGE  FIELD 

MAX 

69 

66 

68 

69 

62 

56 

51 

52 

S3 

55 

54 

57 

60 

64 

56 

49 

63 

64 

70 

60 

53 

SS 

62 

66 

66 

70 

72 

71 

73 

61  .8 

MIN 

25 

24 

27 

34 

32 

33 

36 

44 

43 

36 

33 

31 

33 

41 

37 

26 

38 

39 

35 

24 

27 

24 

25 

32 

26 

34 

33 

36 

37 

32.8 

FfllRnONT 

MAX 

68 

67 

66 

60 

S3 

49 

42 

46 

49 

45 

51 

54 

56 

61 

SO 

46 

53 

63 

63 

54 

50 

52 

S7 

62 

63 

69 

66 

65 

65 

S6.9 

MIN 

47 

46 

46 

39 

26 

32 

32 

38 

40 

36 

37 

37 

40 

42 

37 

36 

37 

42 

43 

36 

32 

32 

35 

38 

38 

47 

49 

51 

51 

39.4 

COLO  ROCK  RANCH 

MAX 

80 

81 

80 

73 

69 

67 

72 

67 

68 

66 

65 

70 

67 

67 

67 

69 

73 

75 

75 

77 

65 

72 

75 

77 

79 

71  .8 

MIN 

54 

51 

50 

47 

47 

47 

56 

SS 

56 

48 

SO 

47 

51 

48 

45 

44 

46 

46 

45 

46 

44 

39 

42 

47 

45 

47  .8 

HRIHEE 

MAX 

65 

61 

65 

64 

57 

42 

33 

34 

37 

49 

48 

47 

48 

57 

62 

57 

53 

63 

63 

56 

50 

56 

56 

58 

58 

60 

64 

68 

69 

55.2 

MIN 

34 

33 

31 

31 

32 

20 

23 

22 

32 

35 

29 

27 

27 

29 

35 

32 

31 

34 

35 

30 

27 

29 

29 

30 

3D 

29 

35 

37 

41 

30.7 

HRTFIELO  PUflPING  PLRNI 

MRX 

79 

77 

79 

72 

60 

60 

65 

60 

56 

62 

63 

67 

65 

62 

66 

67 

70 

74 

73 

61 

64 

67 

72 

75 

77 

76 

6 1 

68.7 

MIN 

54 

39 

39 

45 

46 

52 

S3 

34 

41 

47 

41 

62 

43 

40 

46 

43 

41 

45 

47 

SO 

42 

39 

48 

39 

46 

45 

47 

44  .6 

inPERIRL 

MRX 

83 

82 

71 

72 

69 

67 

70 

63 

70 

68 

70 

73 

66 

69 

72 

73 

74 

76 

82 

69 

68 

72 

75 

73 

77 

63 

84 

84 

60 

73.6 

MIN 

46 

46 

47 

57 

55 

50 

54 

55 

SS 

47 

48 

47 

52 

44 

48 

46 

45 

46 

45 

45 

42 

40 

46 

51 

45 

45 

49 

49 

50 

48-1 

IHPERIRL  FAR  flP 

MAX 

80 

80 

69 

66 

66 

65 

66 

61 

66 

64 

69 

72 

64 

66 

70 

7  ] 

72 

75 

78 

67 

67 

72 

70 

71 

75 

80 

82 

82 

80 

71 .3 

MIN 

41 

42 

45 

55 

52 

49 

53 

53 

52 

45 

43 

43 

48 

42 

43 

42 

41 

43 

42 

41 

37 

36 

40 

47 

40 

43 

46 

46 

49 

44.8 

INDEPENDENCE 

MAX 

72 

67 

68 

64 

63 

42 

33 

38 

42 

46 

SO 

SO 

53 

S6 

6 1 

SB 

5 1 

62 

65 

56 

55 

57 

56 

58 

60 

63 

65 

70 

72 

S7.0 

MIN 

32 

29 

27 

28 

23 

22 

22 

31 

32 

32 

25 

23 

23 

27 

33 

30 

26 

31 

31 

31 

24 

23 

29 

26 

29 

30 

33 

34 

36 

28. S 

INDIO  U  S  OBTE  GBROEN 

MAX 

88 

65 

85 

76 

72 

62 

64 

65 

62 

66 

69 

72 

76 

66 

67 

69 

74 

76 

75 

74 

72 

72 

76 

76 

77 

77 

85 

65 

85 

74.1 

MIN 

45 

40 

41 

46 

S3 

49 

53 

55 

54 

42 

44 

44 

53 

48 

45 

49 

46 

42 

42 

39 

36 

36 

42 

49 

49 

44 

52 

50 

46 

46-0 

INTOKERN 

MAX 

76 

74 

74 

66 

64 

60 

50 

48 

57 

59 

61 

63 

69 

70 

65 

59 

69 

68 

67 

66 

61 

61 

66 

67 

67 

72 

75 

77 

73 

65.8 

MIN 

49 

32 

32 

25 

3D 

31 

31 

39 

43 

40 

36 

29 

29 

46 

43 

31 

34 

35 

38 

39 

26 

27 

30 

33 

33 

33 

37 

39 

40 

34  .8 

IRON  flOUNTBlN 

MAX 

60 

60 

79 

78 

69 

67 

62 

72 

64 

66 

65 

66 

71 

66 

64 

66 

70 

78 

75 

76 

65 

65 

72 

75 

71 

76 

79 

80 

82 

71  .7 

MIN 

60 

48 

46 

46 

54 

SO 

S3 

56 

54 

46 

46 

47 

47 

46 

47 

47 

47 

48 

49 

46 

46 

48 

49 

50 

44 

46 

46 

51 

52 

48.9 

LAKE  ARROHHEflO 

MRX 

58 

56 

53 

41 

37 

35 

39 

43 

42 

41 

44 

45 

47 

46 

4  3 

45 

5 1 

55 

49 

41 

45 

50 

52 

48 

50 

60 

58 

58 

50 

47.8 

MIN 

32 

31 

34 

30 

27 

29 

32 

35 

30 

30 

32 

26 

33 

28 

31 

25 

31 

31 

33 

25 

25 

22 

31 

29 

30 

25 

31 

30 

33 

29.8 

LANCASTER  FSS/FBB 

MRX 

68 

73 

65 

48 

SO 

49 

49 

S3 

54 

56 

58 

60 

64 

56 

53 

60 

65 

66 

58 

54 

58 

62 

66 

6S 

73 

74 

73 

72 

63 

60.9 

MIN 

2S 

24 

27 

41 

37 

34 

36 

44 

43 

39 

33 

31 

31 

45 

40 

31 

45 

45 

41 

30 

25 

25 

29 

39 

31 

33 

39 

50 

48 

35. 9 

MECCA  FIRE  SIAIION 

MAX 

81 

82 

66 

72 

67 

62 

73 

65 

69 

66 

72 

75 

70 

68 

7 1 

75 

74 

72 

76 

74 

72 

77 

74 

75 

77 

63 

84 

65 

80 

73.8 

MIN 

36 

33 

36 

37 

36 

48 

52 

53 

49 

39 

40 

46 

52 

46 

47 

43 

39 

38 

38 

SI 

SI 

39 

34 

44 

42 

45 

46 

47 

46 

43.2 

MITCHELL  CAVERNS 

MBX 

68 

69 

6S 

SS 

46 

44 

48 

57 

48 

48 

55 

57 

61 

5 1 

50 

54 

6 1 

62 

56 

46 

54 

57 

57 

57 

62 

66 

69 

69 

67 

57.3 

MIN 

SO 

SO 

47 

43 

41 

42 

30 

45 

41 

35 

39 

42 

44 

39 

43 

39 

40 

42 

47 

35 

32 

39 

43 

35 

40 

45 

49 

49 

54 

42.1 

BOJAVE 

MAX 

69 

71 

70 

64 

54 

49 

46 

48 

50 

52 

S6 

57 

65 

57 

58 

56 

63 

63 

S6 

S3 

55 

58 

63 

64 

67 

69 

66 

66 

64 

59.8 

MIN 

39 

34 

36 

39 

33 

33 

35 

44 

44 

41 

34 

32 

33 

36 

37 

38 

32 

43 

46 

28 

29 

36 

36 

37 

44 

47 

43 

43 

51 

38.1 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

63 

6S 

69 

59 

52 

46 

47 

48 

51 

55 

49 

56 

57 

56 

55 

55 

55 

59 

60 

53 

46 

47 

53 

60 

54 

59 

65 

65 

70 

56.2 

MIN 

40 

37 

39 

41 

32 

32 

41 

42 

39 

35 

34 

34 

33 

32 

3D 

31 

28 

38 

45 

27 

26 

31 

32 

33 

33 

38 

38 

36 

45 

35.4 

fIT  SBN  JACINTO  M  S  PK 

MBX 

52 

53 

45 

41 

27 

27 

33 

35 

35 

36 

40 

42 

38 

4C 

39 

49 

43 

40 

46 

44 

45 

51 

S3 

50 

57 

55 

43.0 

MIN 

22 

23 

25 

24 

24 

22 

26 

31 

22 

12 

16 

15 

20 

17 

16 

16 

22 

10 

10 

32 

25 

22 

18 

21 

24 

22 

23 

21 .0 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

MAX 

77 

77 

75 

71 

68 

64 

67 

61 

67 

66 

66 

70 

70 

63 

68 

69 

72 

74 

76 

63 

64 

71 

74 

71 

75 

78 

79 

81 

78 

70.8 

MIN 

54 

44 

42 

54 

53 

52 

SS 

SS 

51 

44 

47 

44 

51 

48 

50 

45 

44 

46 

49 

43 

4S 

43 

46 

48 

43 

44 

49 

45 

52 

47.8 

PBLMDRLE 

MAX 

70 

72 

70 

58 

51 

48 

46 

50 

54 

57 

59 

60 

67 

65 

57 

64 

67 

72 

67 

56 

55 

63 

67 

65 

73 

75 

74 

74 

66 

E2.9 

MIN 

35 

35 

42 

43 

37 

33 

37 

45 

43 

41 

35 

34 

35 

45 

39 

31 

38 

39 

43 

29 

28 

28 

32 

38 

34 

39 

38 

40 

43 

37.2 

PALM  SPRINGS 

MAX 

86 

66 

78 

67 

60 

61 

61 

61 

59 

75 

75 

76 

73 

69 

^1 

76 

77 

71 

72 

75 

77 

77 

80 

89 

84 

84 

79 

74.2 

MIN 

51 

49 

49 

49 

50 

49 

53 

54 

50 

43 

50 

45 

54 

5C 

46 

44 

49 

48 

49 

41 

47 

40 

43 

48 

49 

49 

SS 

S3 

SS 

48.8 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

77 

77 

79 

75 

69 

62 

64 

71 

64 

68 

66 

65 

67 

67 

62 

68 

68 

7S 

77 

64 

66 

72 

76 

71 

76 

78 

77 

70.6 

MIN 

52 

48 

47 

SO 

54 

54 

56 

57 

56 

SO 

SO 

SO 

SO 

47 

48 

46 

47 

46 

51 

SI 

45 

4S 

47 

46 

47 

49 

54 

53 

55 

SO. 2 

RANDSBURC 

MAX 

68 

68 

65 

55 

46 

46 

65 

64 

69 

69 

70 

64 

MIN 

47 

4S 

46 

40 

34 

32 

36 

4  1 

41 

36 

38 

30 

39 

33 

39 

35 

37 

46 

33 

32 

36 

34 

39 

30 

36 

49 

42 

45 

50 

38.7 

THERMAL   FAB  BP 

MAX 

81 

63 

70 

71 

65 

63 

66 

63 

67 

67 

72 

74 

66 

gc 

72 

76 

73 

72 

75 

72 

70 

76 

73 

75 

77 

84 

83 

84 

81 

73.1 

MIN 

43 

39 

36 

46 

SI 

47 

56 

56 

52 

44 

44 

44 

52 

46 

46 

49 

44 

48 

42 

44 

39 

35 

38 

51 

42 

41 

48 

46 

47 

4S.4 

TRONA 

MRX 

72 

72 

73 

62 

66 

52 

77 

59 

62 

63 

64 

67 

70 

7C 

64 

65 

7; 

7 1 

62 

60 

63 

66 

66 

65 

66 

74 

75 

76 

75 

67.2 

MIN 

36 

30 

30 

34 

30 

37 

42 

42 

46 

36 

35 

36 

44 

43 

38 

36 

3S 

41 

42 

29 

34 

30 

35 

35 

41 

39 

42 

43 

48 

37.6 

TNENTTNINE  PALMS 

MBX 

75 

T, 

75 

eE 

61 

56 

6C 

61 

61 

5C 

s: 

67 

67 

67 

65 

65 

71 

73 

73 

67 

61 

6< 

73 

70 

71 

74 

78 

75 

76 

68.3 

3C 

40 

37 

43 

44 

41 

3g 

4( 

32 

3( 

47 

VBLTERMO  F IRE  STA  79 

MAX 

70 

69 

59 

47 

42 

46 

47 

50 

52 

58 

SS 

61 

SI 

61 

61 

70 

61 

52 

54 

56 

63 

61 

69 

70 

70 

72 

66 

59.1 

MIN 

33 

30 

30 

18 

32 

43 

39 

37 

31 

33 

33 

30 

27 

31 

32 

35 

26 

26 

21 

26 

27 

29 

34 

3S 

32 

30.8 

victorvillE  Pump  plant 

MAX 

73 

71 

73 

64 

S3 

49 

49 

52 

S2 

51 

57 

SB 

60 

55 

61 

54 

64 

64 

72 

60 

S6 

SB 

63 

67 

64 

71 

74 

72 

74 

62.1 

MIN 

31 

30 

34 

38 

33 

35 

3S 

36 

42 

39 

36 

32 

33 

40 

38 

29 

34 

36 

39 

26 

29 

25 

31 

37 

31 

35 

37 

38 

44 

34.7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMING  STATION  INDEX 
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DniLY  TEMPERRTURES 


CRLIFORNin 

FEBRUBRT  1976 


STRT ION 


OfiY  OF  MONTH 


10    11  12 


33 

34 

1 

4 

32 

40 

3 

E 

53 

53 

32 

32 

13    M  15 


16    17  16 


19   20  21 


22   23  24 


28   29   30  31 


WHITE  NOUNTRIN  1 
HHtTE  nOUNTRIN  2 
UILOROSE  RRNGER  SIR 


47  50 
IS  13 


41     41  40 

IB   n  19 


64  62 

35  35 


46  28 

IB  1 

31  30 

51  45 

30  32 


22  28  32 
10    21  21 


20  26 
0  -  4 


45     47  47 


17  20  27 
5 


22  20 
-10 


22  21 
8  D 

19 


37  35 
6  16 


36  24 

10  1 


49  55 
30  26 


57  55 
26  26 


51  54  53 
28     32  28 


30  32 
14  n 


22  21 
3  5 


56  60 
32  35 


39  38 
25  16 


63  63 
27  28 


33.0 
9.5 


54.1 

31  .0 
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DAILY  SOIL  TENPERflTURES 

CBLIFORNIB 
FEBRUBRY  1976 


OBY  OF  NONIH 

o 

STBT ION 

a. 
o 
1  CM  1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

e 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

CE 
K 

(C 

BRBULEr  2  SU 

10 

piax 
niN 

81 
55 

82 
55 

60 
56 

61 
58 

62 
59 

62 
59 

64 

59 

63 
81 

53 
80 

63 
58 

62 
58 

63 
57 

62 
60 

63 
57 

62 
58 

63 
57 

64 

58 

65 
58 

64 

SB 

62 
58 

62 
56 

61 

SS 

61 
56 

63 
57 

63 
56 

64 

57 

64 

58 

65 
58 

64 

58 

62 
57 

.7 
.6 

20 

nflx 

f1 1 N 

60 
57 

60 
56 

59 
57 

60 
58 

60 
59 

61 
59 

62 
59 

82 
60 

62 
81 

61 
59 

81 
59 

81 
58 

61 
60 

60 
58 

61 
59 

62 
59 

62 
59 

62 
59 

62 
59 

61 
60 

61 
58 

60 
SB 

61 
58 

60 
58 

60 
58 

62 
59 

62 
59 

63 
59 

63 
60 

61 
58 

.  1 
.  7 

SO 

9BM 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

60 

80 

60 

61 

61 

60 

60 

80 

60 

60 

61 

60 

61 

61 

61 

60 

60 

60 

60 

80 

60 

61 

61 

60 

.  1 

100 

9flM 

62 

82 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

82 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

62 

.7 

OBVIS  2  USU  EXP  FBRn 

1  IN  ) 

4 

MAX 
fllN 

6 1 
49 

83 
48 

53 
48 

61 
49 

57 
44 

46 
42 

50 
42 

53 
48 

5 1 
48 

58 
44 

59 
44 

60 
46 

62 
50 

56 
49 

54 
47 

S8 
49 

SO 
48 

58 
49 

62 
SO 

62 
48 

60 
47 

62 
48 

60 
49 

56 
46 

62 
52 

57 
SI 

66 

52 

68 
57 

68 
57 

SB 
48 

.7 
.2 

FRESNO  HSO 

2 

MBX 

niN 

72 
45 

73 
43 

73 
44 

52 
47 

47 
4  1 

60 
38 

57 
40 

52 
46 

48 
46 

66 
45 

70 
43 

70 
43 

69 
43 

65 
49 

63 
4  1 

54 

39 

56 
45 

62 
41 

56 
46 

66 
37 

73 
38 

69 
40 

61 
44 

74 
42 

75 
44 

73 
46 

78 
46 

77 
49 

60 
53 

64 
43 

.5 
•  6 

4 

MAX 
MIN 

69 
50 

70 
49 

70 
SO 

55 
53 

53 
46 

58 
44 

56 
46 

54 

50 

52 
50 

64 
49 

67 
48 

66 
49 

66 
49 

64 
54 

62 
48 

55 
46 

58 
50 

62 
47 

58 
SO 

64 
44 

69 
45 

67 
47 

62 
49 

71 
48 

72 
SO 

71 
52 

74 

52 

74 

55 

62 
57 

63 
49 

.6 
.2 

e 

nax 
niN 

63 
51 

84 

51 

84 

52 

58 
50 

SO 
47 

54 
45 

54 
46 

52 
SO 

52 
SO 

59 
49 

62 
49 

61 
50 

61 
SO 

60 
54 

57 
SO 

54 
46 

55 
48 

57 
48 

55 
50 

58 
46 

64 
46 

61 
49 

58 
SI 

64 
49 

65 
SI 

65 
S3 

67 
S3 

68 
55 

60 
58 

59 
49 

.4 

.9 

20 

Bfln 

56 

56 

57 

57 

56 

54 

54 

53 

52 

52 

53 

55 

55 

56 

56 

56 

SS 

55 

55 

55 

54 

SS 

S6 

56 

56 

57 

57 

58 

59 

55 

.4 

40 

OBn 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

57 

57 

58 

SB 

58 

58 

58 

58 

58 

57 

57 

58 

58 

SB 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

57 

.9 
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EVflPORRTION  AND  WIND 


STPTION 

DRY  OF  MONTH 

5  «:  0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

n 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

«     .  ■ 

NORTH  COPSI 

ORniNRGE  01 

OUTTONS  LPNOING 

E  VRP 

.07 

.  IC 

.07 

-04 

.06 

.09 

-03 

•  06 

•  09 

•  07 

•  07 

•  07 

•  07 

■  05 

•  07 

.09 

.01 

.08 

.  1 5 

- 10 

.23 

.04 

•  09 

•  OB 

.07 

-03 

2  ^078 

UINO 

IG 

16 

I  7 

1  1  7 

75 

59 

22 

1 7 

7 

33 

17 

23 

42 

62 

102 

90 

42 

95 

1  37 

90 

I  1 1 

27 

86 

69 

71 

79 

94 

1818 

tlRX 

6C 

61 

61 

52 

53 

4  1 

49 

54 

51 

60 

58 

59 

60 

54 

54 

S9 

52 

61 

59 

57 

- 

- 

60 

52 

60 

59 

65 

85 

64 

57.0 

niN 

40 

41 

42 

39 

34 

34 

37 

40 

43 

36 

36 

36 

41 

45 

45 

45 

48 

46 

43 

37 

38 

40 

4  1 

46 

49 

50 

49 

4  1.6 

TRINirr  RIVER  HRTCH 

EVRP 

-  0 1 

.03 

•  04 

•  04 

.04 

•  00 

.02 

.08 

.00 

-03 

.02 

-03 

.07 

.05 

.07 

.05 

•  04 

•  04 

.04 

-02 

•  00 

- 

HIND 

1 S 

1  G 

J  g 

66 

77 

7  I 

39 

27 

16 

45 

28 

19 

20 

1  7 

22 

20 

24 

25 

35 

27 

25 

25 

32 

1 6 

28 

26 

25 

16 

19 

842 

HRRn  SPRINGS  onn 

EVRP 

.  I  0 

.  15 

.00 

.  10 

■  04 

•  22 

•  09 

- 

.03 

.04 

.20 

.29 

.22 

.  I  1 

•  07 

.04 

.05 

1  Rflfi 

■ 

72 

32 

45 

58 

59 

• 

151 

110 

46 

25 

21 

■ 

■ 

• 

124 

44 

34 

96 

■ 

• 

121 

34 

SS 

47 

31 

■ 

64 

1 29 1 

tIRX 

65 

65 

56 

55 

50 

59 

63 

62 

62 

66 

6C 

84 

06 

64 

64 

59 

63 

59 

61 

niN 

42 

42 

40 

40 

39 

- 

- 

39 

39 

40 

39 

44 

- 

43 

45 

46 

40 

40 

41 

42 

50 

54 

- 

MtLLOH  CREEK  1  NU 

EVRP 

.05 

.03 

.03 

- 

•  09 

.09 

.00 

.  16 

-03 

•  00 

-01 

.20 

.03 

•  00 

•  03 

.00 

4 

3 

c 

7 

5 

3 

7 

10 

3 

g 

1 1 

5 

1  3 

5 

4S 

? 

9 

16 

5 

_ 

1948 

nnx 

52 

52 

52 

43 

57 

53 

57 

50 

52 

51 

55 

- 

niN 

- 

35 

39 

35 

32 

41 

40 

- 

- 

39 

42 

43 

45 

46 

- 

SflCRnnENTO 

DRniNPGE  02 

RU6URN  OHM  PROJECT 

EVRP 

•  06 

.07 

■  07 

.06 

.0^ 

•  07 

.  02 

•  04 

•  09 

•  02 

•  04 

.07 

.  1 2 

•  1  4 

.OC 

.04 

■  04 

•  05 

•  06 

-06 

.06 

•  1  4 

.09 

.09 

•  10 

•  04 

.09 

•  04 

.06 

1  .88 

HI  NO 

1  g 

i  7 

5C 

3: 

52 

22 

26 

27 

2? 

25 

25 

2E 

54 

25 

22 

1 E 

3"; 

7C 

43 

26 

25 

2S 

1 4 

24 

16 

28 

3C 

35 

659 

nRx 

5S 

61 

6C 

41 

44 

45 

46 

56 

53 

55 

60 

62 

55 

SO 

49 

43 

56 

60 

52 

56 

59 

57 

51 

59 

51 

62 

62 

62 

niN 

39 

4G 

40 

39 

34 

33 

33 

36 

43 

37 

36 

38 

38 

39 

41 

39 

40 

42 

42 

36 

36 

35 

37 

37 

36 

42 

42 

42 

47 

«  K 

SRPNNPN  ISLPND 

EVRP 

■  OS 

.03 

.07 

.  1  1 

.0; 

•  03 

.03 

•  0£ 

•  08 

•  05 

.06 

■  02 

•  04 

.OE 

.01 

•  1  1 

- 1 C 

- 1 2 

■  1  4 

•  03 

.03 

.04 

•  1 0 

•  07 

•  1 0 

•  I  3 

.12 

1  .90 

HING 

5 

1  0 

1 65 

7[ 

55 

1 5 

10 

1 5 

2E 

1 5 

1 5 

4C 

55 

65 

9C 

2C 

7C 

1 2C 

95 

25 

1  C 

6 

4C 

6C 

5 

6C 

7C 

9C 

1340 

CH[CO  UNIVERSITY  FRftn 

EVRP 

.06 

.08 

.05 

.24 

.OE 

.12 

.06 

.02 

.05 

•  22 

.13 

•  07 

.  1  1 

•  07 
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•  03 

•  02 

.09 
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.10 
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•  07 

•  15 

.03 

HING 

22 
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20 

1 07 

10: 
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54 

46 

1  3 1 

50 

23 
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56 

1  36 

1  OC 

9C 

126 

1 65 

66 

67 

46 

55 

4  1 
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1  9C 

1  4  1 

183 

1  46 

2601 

nRx 

61 

62 

64 

62 

51 

4E 

- 

6S 

52 

60 

60 

62 

57 

46 

SO 

54 

49 

55 

61 

59 

60 

60 

SB 

56 

62 

49 

SB 

81 

60 

57.8 

MIN 

39 

4G 

41 

40 

31 

32 

36 

35 

38 

36 

35 

35 

43 

44 

43 

44 

49 

46 

41 

36 

35 

36 

40 

39 

39 

45 

49 

48 

46 
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OnVlS  2  HSH  EXP  FPRn 

E  VRP 
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-  1  t 
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-  IS 
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■  03 
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■  09 

-  I  1 

.02 
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•  0; 

•  07 

•  1  7 

-  1  5 
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.07 

.  16 
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•  16 

.  1 9 
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HING 

26 

3S 

46 
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22S 

19: 
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7 1 

75 

1  OC 

59 

36 

5c 
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7c 
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1  1  7 
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1  32 

1  OE 

35 

4c 

74 

1  3T 
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1  1  1 

151 

1  46 
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CuDMkinkI     CIDC  CTQTinM 

onHNNUN    rlKt  oiHIiUN 

1  nc   PQinc   A  cu 
L  Uo    uH 1 Uo    4  on 

5125 

04 

CQMTQ  P0II7 

oHNIH  LKUt 

4 

0  / 

1  1 

122 

02 

24  1  5 

8A 

Ql   1    PM     UCl  CklTllC 

HLLtN  HtLtNlUo 

LOS  PRIETOS  RANGER  STfl 

5147 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

33 

1  19 

47 

1024 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOST  HILLS 

5151 

05 

KERN 

10 

35 

37 

1  19 

4  1 

288 

c 

KERN  COUNTY   FIRE   DEPT . 

1   nuPD     nTQV  DPCPDunTD 

LUWtK    UIHT  KtotnVUlK 

5152 

05 

COM  nippn 
oHiN   U  i  t  UU 

33 

■3  0 

0^ 

■3  9 
0  / 

1  16 

56 

540 

c 

COM    nicpn   uTP  ncPT 
oHN    UltUU    HIK  Utrl 

!  iiPiQ   uTi  1  nu  cpdikjpc 
LULIH    WILLUW  orKlNLjo 

5184 

04 

MnMTPPPV 

nUN  i  t  K t  T 

4 

■3  C 

00 

C  Q 
D  0 

121 

27 

355 

c 

QTOTP    niv/    np  uuvc 
O 1 H 1 t    U 1 V    Ur    nW I O 

1   HMQCDVODn  DC 

LUnOtKinKU  Ko 

5189 

05 

CI     n  n  D  Q  n  n 
cL  UUKHUU 

5 

00 

33 

120 

18 

6473 

s 

POl       nCDT     UTO  DCCmiDPCC 

LHL   Utrl    WIK  KtoUUKLtb 

1  vTi  c    PD   cnnxuTi  i     oi  i/n 
LTlLt   LK  rUUIHILL  tsLVU 

5212 

06 

COM  oconiKin 
oHN  DtKUiNU 

28 

34 

06 

1  17 

20 

1  160 

c 

COM    pppktopnikm  cpn 
oHN   DtRNHKUlNU  rLU 

LTILt    Lr\ttr\    KHNUtK  olH 

5218 

06 

COKI  DCOnTKin 

oHN    D t  K  U 1 NU 

28 

34 

1  4 

1  17 

29 

2730 

8A 

c 

II     C     CnOPCT  CCDV/IPP 

U   0   rUKtol  otKViLt 

M  Q  n  C  I  IMC 

n  H  U  t  L  1  N  t 

5231 

02 

L  RSSE  N 

18 

4  i 

0  1 

120 

30 

5320 

1  2M 

MPC      1    llOMMC  MOMTPnHCDV 

nKo    LUHNNt  PlUNIUUntKT 

M  n  n  c  D  n 
nHU  t  KH 

5233 

05 

M n n p  on 
PIH  Ut  KH 

27 

36 

57 

120 

02 

270 

8A 

8A 

HonpDo    rniiMTv    cidp  ncPT 
nHUtKH    LUUNIY    rlKt  Utrl 

MflD  RIVER  RANGER  STfl 

5244 

01 

TRINITY 

17 

40 

27 

123 

32 

2775 

8A 

DIST  RANGER  US  FOR  SERV 

MflHNKE 

5258 

02 

LPKE 

23 

38 

SI 

122 

47 

2390 

c 

MRS  ELIZABETH  MAHNKE 

MQMMnTw  PQCQ 

5284 

07 

MONO 

19 

0  / 

0  / 

1  19 

02 

9500 

s 

PQl      nPPT     LlTP  PFCnilRPFC 
LHL    Utrl    Win  KtoUUKLto 

MAMMOTH  POOL 

5288 

05 

MADERA 

27 

37 

21 

1  19 

19 

3390 

s 

so.  CALIF  .  EDISON  CO. 

MONTECA 

5303 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

48 

121 

12 

40 

8A 

8A 

8A 

SPRECKELS  SUGAR  CO. 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

lij 
o 
d 
z 

cr 

o 

LRTITUOE 

LONGITUDE 

ELEVRTION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

0- 
UJ 

PRECIP. 

> 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

MRNZRNITR  LAKE 

531  I 

02 

C  LI  O  C  T  O 

SHRb  T  H 

23 

40 

32 

121 

34 

5750 

8A 

8fl 

H 

LnoOtllN     VULLMINll,     IN  MIL  'r\ 

HHRE  loLHND 

5333 

01 

bUL  HNU 

1  7 

38 

06 

122 

16 

52 

9fl 

LLUOCU     i  c.  /  3  i  f   1  \J 

nHK 1 L  Or R 

5338 

05 

KERN 

1  0 

35 

05 

1  19 

23 

675 

8fl 

8R 

c;TQMnQRn  nil    of  roi  if 

OlMlNUMnu     UJL     Ur  LMUir 

5346 

05 

MOD  T  Docn 
MHK 1 r UbH 

21 

37 

29 

1  19 

58 

201  1 

9R 

llMr\lruOM    LU    LUuni  nuujL. 

MRRKLEEVILLE 

5356 

03 

ALPINE 

3 

38 

42 

119 

47 

5500 

C 

CHARLES  W  JOHNSON 

MPRKLFY  COVE 

5360 

02 

NHPH 

23 

38 

30 

1  22 

07 

480 

9A 

9R 

9fl 

U  S  BUR  OF  RECLAMATION 

MHR T INEZ  Z  S 

5371 

04 

OOklTDO  OnCTfl 

CUN I KH  LUb 1 H 

4 

37 

58 

122 

08 

230 

C 

MRC:    MQPriDRFT    S    PI  IIMMFR 
nr\0    iiMr\LjMr\c  i    o  rLUMitLr\ 

MODTIMCT      IIIITCD      DI  OUT 

nHRTlNEZ   WATER  rLHNI 

5378 

04 

LUN 1 KH   LUb 1 H 

4 

38 

01 

122 

07 

40 

4P 

4P 

MQRT1KJF7    UlTR    PlIRIF  PT 
IIMrvlllNCt     nllA     iUIaIi  rl 

MOD\/ClfII    1  C 

MHRYbv 1 LLE 

5385 

02 

YUBA 

8 

39 

09 

121 

36 

57 

9A 

9R 

MQRYC;UII  1  F    F  I  PF  flFPT 

mmiaiovilll    rir\L.  ulpi 

M  n  T  Lj  cr  o 
rlH  1  Ht  K 

5400 

05 

T  1  1  O  1    1  1  M  ht  C 

1 UUL  UMNt 

Q  1 
J  / 

37 

53 

1  19 

51 

4513 

8R 

Ll  1   1      OMI'i  rrxMINLlOLU 

MOTTi  I  in  nriM 

5417 

06 

\/  C  kl  T  1  1  D  O 

V t N 1 UKH 

33 

34 

29 

119 

18 

1060 

C 

uFWTiiRQ  r     Fl  nnn  rriMT 

VLI^IUIaM    L»     iLUUU    LUmI  • 

Mr"           O  D  T  l_l  V  DOTkIT 

"L   LHR 1 HT   rU I N 1 

5444 

02 

T  c  u  n  M  n 
1 t  HHMH 

23 

40 

1  1 

121 

41 

3800 

S 

UDTl      UFDTHFR  ^FRUIfF 

Mf^           1  Olio 

riL  LLUUU 

5449 

02 

C  T  C       I  V  O  1  1 

b  1  br\  1  T  UU 

2  1 

4  1 

15 

122 

08 

3280 

7A 

7fl 

- 

-H-- 

Mm  mm  rriMMiiwiTY  "^frv 

IILLLUUU     LUIIMUINl  1  '  OCr\V 

MO      Ol    OIlO      OOlilOtrD  CTO 

5452 

02 

C  T  C  1/  t  V  O  I  1 

b I bK 1 TUU 

2  1 

4  1 

15 

122 

07 

3280 

C 

1  QPPY  RYQW 

MEADOW  LAKE 

5496 

05 

FRESNO 

27 

37 

05 

119 

26 

4480 

7R 

KFSN-TV 

MECCA  FIRE  STATION 

5502 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

34 

1  1  6 

04 

1 80 

5P 

5P 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

ntU  I  L I Nt  LHKt 

5505 

01 

C  T  C       T  V  O  1  1 

b  1  br\  1  Y  UU 

1  2 

41 

35 

121 

37 

6726 

s 

WQTt      LiFQTHFP    C;  F  R  U  I  f  F 
INHIL    nLHIriLr^  OLnviLL 

ncNUU 1 H  UHn 

5528 

05 

c  D  c  c  k<  n 
r  KL  bNU 

27 

36 

47 

120 

22 

166 

7A 

FRWF^^T  MQMP.im 
tniNLOl  nMINUUo 

ntKLtU   rlRt   blHIlUN  Z 

5532 

05 

M  C  D  p  c  n 

ML  KL t  U 

1  4 

37 

18 

120 

29 

169 

4P 

4P 

riTY    OF  MFPFFn 
LI  11     ur  IIli^LlU 

M  C  D  o  c  n  o 

5535 

05 

M  C  O  P  E"  n 

Mt KL t  U 

1  4 

37 

19 

120 

29 

170 

c 

MFRPFn   I  PR  1 r  ni^T 

ntixLtU     IrNRlLj  UIOI 

MTOLJTOrJM     Dl  llC"C 

n 1 LH 1 bHN   oLUr  r 

5586 

02 

D  1   Q  P  C  D 

r LHLt  K 

1 

39 

03 

120 

44 

3650 

C 

F  1  n  n  M    Q    H  Ql  1 
LLUUli    M  nMLL 

MTOOl  CTOllkl 

M I  DOLE  T  OWN 

5598 

02 

LAKE 

23 

38 

45 

122 

37 

1  1  30 

8R 

CTQTF    niU    nF  FnRF<^TRY 
OlHIt    Uiv    Ur  rur\calr\i 

MTI    rODO      1    OllCMOfcl  DC 

nILrljRD   LHUrnRN  R5 

5623 

03 

1    O  C  C  C  kl 

L  Hbbt N 

I  8 

40 

08 

120 

21 

4850 

C 

n    Q    FnRFC;T  ciFRUirF 
U    b    rUKtlot  OtiXVJLC 

MTI    1         OOtrCL/  Tli'TOiyC 

"ILL  LKctK    I  N  I  Ht\t 

5632 

06 

COkl  DCDHTkin 

bHN   dLKU 1 NU 

28 

34 

05 

116 

56 

4945 

c 

cn  PDi  JF   pnicnM  rn 
oU    LHLlr    tUlOUN  LU 

MILL  CREEK  SUMMIT  R  S 

5637 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

23 

1  18 

05 

4990 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

5658 

-  -  J- 

MTI   o    c     fci  cr 

M ILO  5  NE 

5669 

05 

TULARE 

9 

36 

16 

118 

46 

3100 

c 

MDc      PinorKirr   c  uotTFP 

riKo-     rLUKtNLt    b»  WnLltrv 

MINERAL 

5679 

02 

T  C  LJ  O  M  O 

1 1  HHnH 

2  3 

40 

21 

121 

36 

4875 

8fi 

8A 

c 

H 

IJ     C     MOT     OODK  CFDUirF 

U    b    NH  1     rHKr\  Our\VILt 

MTDOklOO       A       Cr  C 

n  1  RRNUH   4  ot 

571  1 

01 

LJ  1  1  M  D  n  1    O  T 

HUMbuL  U 1 

7 

40 

1  1 

123 

47 

263 

c 

LHHnLtb    H  triKlLrV 

MIDOMOO      CDCklO!    CD  DOklOLJ 

nlRHNUH   ortNuLtK  KHNLH 

5713 

01 

l_l  1  1  M  D  O  1    O  T 

HUMdUL  U 1 

7 

40 

12 

123 

46 

360 

c 

PUYI    1    IQ     QMkl  POPTnKI 
rniLLic)    HINN    DHK  1  UlN 

nl  ILHtLL  LHVcKNb 

5721 

07 

cDM  DCDnikin 
bHN    bt  KU I NU 

6 

34 

56 

115 

32 

4330 

5P 

5P 

H 

PQi     nxu   RPorw   ji  pkc 
LHL    UIV    DtHLn    &  rr\o 

MTTOLICt    1  MCOOOII 

M  1  1  LntLL  ntHUUW 

5723 

05 

C  D  C  C  M  n 

r  K t  b NU 

1  1 

36 

45 

1  18 

43 

9700 

s 

rnppc   nr  FwriJuFFPC 
LUKro    Ur  tf^JUipJtLno 

M fine  c  T n 
MUUto 1 U 

5738 

05 

b 1 HN 1 bL  HUb 

37 

37 

39 

121 

00 

91 

MID 

MID 

nUUtolU     iKnlU  UiOl 

MuUEb  1  U  <: 

574  1 

05 

CTOMICI  niic 

b  i  HN  I  bL  HUb 

37 

37 

38 

121 

00 

89 

c 

L 1  1  T    Ur    nUUt  b  t  U 

MOJAVE 

5756 

07 

KERN 

6 

35 

03 

1  18 

10 

2735 

8A 

8A 

8fl 

c 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

MONO  LAKE 

5779 

03 

MONO 

38 

38 

00 

1  1  9 

09 

6450 

5P 

5P 

JACK  PRESTON 

nUN  i  HljUt    blbrV    LU  Hr 

5785 

01 

b 1 bK 1  T  UU 

1  2 

4  1 

47 

122 

28 

2635 

c 

rLlUHl     OtKVlLt  OlHMUlN 

kilOklTCDC  V 

nUN 1 cRt  T 

5795 

04 

MOklTCDC  V 

MUN 1 t  Kt  Y 

4 

36 

36 

121 

54 

385 

5P 

6P 

KUotKI     J  KtNHKU 

nuNlcKti    rHH  Hr 

5796 

04 

MOklTCDCV 

MUN 1 t  Kt  Y 

4 

36 

35 

121 

51 

245 

6P 

6P 

rtUtKHL    HVIHIlUN  HUnlN 

HUUKrHRK 

5823 

06 

\/  C  kl  T  1  1  D  O 

V t  N 1 UKH 

33 

34 

17 

1  18 

53 

580 

8R 

VtNIUKH    LUUNIT    rlKc  Utr 

PluRn  1  Nc  LRthK 

5832 

05 

TULARE 

I  1 

36 

43 

1  18 

34 

8840 

s 

pi  nccn    n/in    i  a 

LLUbt u  y /  1 U  .  /4 

MODCklO      f~l  O  M 

nURtNH  UHn 

5840 

06 

COM  nrcon 
bHN  UltUU 

33 

32 

4  1 

1  16 

31 

3075 

c 

ncD    ciMiTnTTnM   ci  nnn  p 
Utr-b.!NI  IHI  lUN-rLUUU  L 

MODOOkl      LjTII         O  C 

mukliHN  hill  z  t 

5844 

04 

bHNIH  LLHKH 

4 

37 

08 

121 

37 

225 

8fl 

MDC    Tuci  Mn    c  nnukir'D 
nKo    IHtLnH   r  UUWNtK 

MflDOOkl      LJTI    1         C  llCll 

nUKuHN   HILL    b  WbW 

5846 

04 

bHNIH  LLHKH 

20 

37 

06 

121 

45 

640 

c 

ri  nccn    o/'^i  /  ic 
LLUbtU  o/al//b 

riORGHN  HILL  SCS 

5853 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

08 

121 

39 

350 

c 

U  5  SOIL  CON  SERVICE 

MORRO  BPY  FIRE  DEPT 

5866 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

22 

1  20 

5 1 

1  1  5 

8R 

8R 

MORRO  BAY  FIRE   DEPT . 

M  ft  O  D  ri     OOV      O  kl 

nUKRU   dHT    3  N 

5869 

04 

CM     1    llTC  f>DDn 

bN   LU 1 b   Ubr U 

4 

35 

25 

120 

51 

620 

MID 

cTnkinnDn    nii     nc    POi  ic 
blHNUHKU   UIL    Ur  LHLlr 

MfltlklTOrkl  LjOMC 

nUUN 1 H I N  Hunt 

5887 

05 

TULARE 

1  0 

36 

15 

1  18 

43 

5360 

s 

11     C     DDHV  CKlPIklCCDC 

U   b   HKnT  LNUINttKb 

MrtiikiTOiM  once 
nUUN 1 H  I  N  rHbb 

5890 

07 

COM  QCDDTkin 

bHN   D t  KU 1 NU 

6 

35 

28 

1  15 

32 

4730 

8R 

8fl 

poi  !c    niwicinki   nc  uuvc 
LHLlr    UiVtblUN   Ur  MWTb 

H 1    dHLUY   r  L  obU 

5900 

06 

COM  DCDDTkin 

bHN   Dt  KU I NU 

28 

34 

14 

I  17 

39 

4275 

8R 

c 

II     c          CnDCCT      CCD  \/  IPC 

U-b.    rUKtbl  btKVlLt 

MOllkiT      OTODI    O      kl  OOTC 

MOUNI    UIRBLu  N  UH 1 t 

5915 

04 

POklTDO  POCTO 

LUN 1 KH   LUb 1 R 

4 

37 

52 

121 

56 

2100 

8fl 

8R 

MT       OTODI    O      CTOTC  DODL/ 

Ml    UIRBLU   biHit  PRKK 

MOilkiT      uOMti  TOkl 

nuUN 1    HHn I L 1  UN 

5933 

04 

COklTO     Pi  ODO 

bHN 1 H  LLHKH 

4 

37 

20 

121 

39 

4205 

4P 

4P 

H 

LlLK  UDotKVHfUKY 

MOllkiT      l-lCODl^kl  DC 

nUUN 1    HcdKuN  Rb 

5941 

01 

C  T  C       I  V  O  1  1 

b 1 bK I TUU 

1  2 

4  I 

47 

122 

02 

4250 

8R 

8A 

II      C      cnDCCT  CCD»/!PC 

U   b   f-UKtbi  btKvlLt 

ni    bHN    JHLINIU    n    b  rt\ 

5978 

07 

K I VtKb 1 UL 

6 

33 

48 

1  16 

38 

8417 

5P 

5P 

MT    cnM     inpiMTn  iicd 
Mt    bHN   JHLINIU  Wbr 

MOUNT  SHflSTfl  SLOPE 

5982 

02 

SISKIYOU 

23 

4  1 

22 

122 

1  4 

7500 

s 

CAL   DEPT   WTR  RESOURCES 

MOUNT   SHflSTfl  WSO  CI  R 

5983 

02 

SISKIYOU 

23 

4  1 

19 

122 

19 

3544 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL   WEATHER  SERVICE 

MDllklT      TOMOl    DOTC      O  CM 

MUUN 1    iHMHLrHlb   Z  bW 

5996 

01 

MOD  T  M 

MHK  1  N 

1  7 

37 

54 

122 

36 

1475 

c 

POl     IC      Ot»/      DCOPlj       •  Dl/C 

LHLlr    UIV   dLHLH   ft  rKb 

M  T      1  1  T  1    C  O  kl  O 

Ml    W  1  L bUN  d 

6006 

06 

1  nc    nMPCi  — c 
LUb  HNUtLtb 

1  3 

34 

14 

118 

04 

5709 

3P 

3P 

H 

kiiic    Okin    nDncD  noccDv/cDC 
NWb   ^^NU-UKUtK  UbbtKVtKb 

M  1  t  T  D      1  1  O  O  O  C 

MUIK  WUUUb 

6027 

01 

MAR  I  N 

1  7 

37 

54 

122 

34 

225 

5P 

II     c     kioT     r>  o  r>  Lrf*  ccTDiyiPC 

U   b   NRI    PRRK  btRVlLt 

MtlMDl^      DOC  Tkl 

MUnoU  oHblN 

6032 

01 

T  D  t  M  I  TV 
1  K  1  N  I   1  I 

35 

4  1 

12 

122 

32 

5700 

s 

Pot       nCDT      llTD  DCCnilDPCC 

LRL   UtPl    WIK  KtbUUKLtb 

NHUinitNIU  UHn 

6056 

04 

COM     1    MTC  HDD 

bHN   LUlb  L'Dr 

35 

46 

120 

53 

770 

8R 

8fl 

8A 

MOMTCDCV      PTV      DODWC  nCDT 

nUNIcKti    LIT    rHKr\b  Utrl 

_klODn     CTnTC  LjnCDTTOI 

»NHrH  bIHIt   nUbr 1 ! HL 

6074 

01 

NAPA 

1  7 

38 

17 

122 

16 

60 

5P 

5P 

klODO      CT      LlOCD      CIDC  OCOT 

NHPH  bl    nOSP.rIRt  Utrl 

klO\/ODDO       I  kill 

NHVHKKU    1  NW 

6105 

01 

MCKinnp  I  K\r\ 
ntNUUL 1 NU 

1  7 

39 

10 

123 

34 

220 

c 

MOCTOkl  I  TC      PODDODOT  I  Okl 

MHbUN I  IE   LUKPuKHl  1  UN 

NEEDLES 

6115 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

50 

1  I  4 

36 

480 

c 

CITY  OF  NEEDLES 

NEEDLES  Fflfl  AIRPORT 

Fl  18 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

46 

1  1  4 

37 

914 

MID 

MID 

DEPT -TRANSPORT AT  I ON-F AH 

kjF wpno  r  I  T  Y 

INCVnUn    Li  IT 

61  36 

02 

r*L  V  HUM 

"^Q 
J  y 

39 

16 

121 

01 

2520 

8fi 

8fl 

1  I  kino  QnoMQ 

L  i  NUM  HUHno 

NEWARK 

6144 

04 

RLAMEOA 

4 

37 

31 

122 

02 

10 

8A 

8R 

8A 

LESLIE  SALT  COMPANY 

NEW  CUYRMfl  FIRE  STR 

6154 

06 

SANTA  BARBAR 

30 

34 

57 

119 

4  1 

2160 

8A 

8R 

c 

SAN  BRR  CO  FIRE  STR  41 

NEWHALL  SOLEDAD  FC32CE 

6162 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

23 

1  18 

32 

1243 

4P 

c 

LR  COUNTY  FLOOD  CONT  . 
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CfiL  IFORNIO 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

a 
z 

cr 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

1 

OBSERVRT 1  ON 
TIME  RND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

UJ 

SPECIfiL 

ISEE  NOTES  1 

NEWMAN 

6168 

05 

STANISLAUS 

27 

37 

18 

121 

02 

90 

5P 

5P 

RICHARD  A  SMITH 

NEWPORT  BERCH  HARBOR 

617S 

06 

ORANGE 

33 

33 

36 

117 

53 

10 

5P 

5P 

ORANGE  CO.  HARBOR  DIST 

NICOLfiUS  2 

6194 

02 

SUTTER 

39 

38 

55 

121 

33 

43 

8A 

RECLAMATION  DIST  1001 

NILRND 

6197 

07 

IMPERIAL 

6 

33 

17 

115 

31 

60 

8A 

IMPERIAL  IRRIG  DIST 

N!POMO  2  NW 

6207 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35 

04 

120 

30 

360 

8A 

CHARLES  MEHLSCHAU 

NOEL  SPRING 

6212 

02 

GLEN 

23 

39 

32 

122 

40 

5000 

5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MflRTH    Rl  nnMFIFI  PI 

6232 

02 

IN  C  V  n  U  M 

J  3 

39 

22 

120 

54 

3280 

C 

MAI  AKnFF   niGG INS   ST  PK 

NORTH  FORK  RANGER  STfl 

6252 

05 

MADERA 

27 

37 

1  4 

1  1  9 

30 

2630 

8R 

8  A 

F 

U  S  FOREST  SERVICE 

NOVflTO  8  WNW 

6290 

01 

MARIN 

17 

38 

08 

122 

43 

400 

c 

MARIN  COUNTY  FIRE  OEPT . 

OAK  KNOLL  R  S  2 

6329 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

51 

122 

53 

1700 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

OAKLAND  WSO  flP  R 

6335 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

44 

122 

12 

6 

MID 

MID 

c 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

OAKLAND  MUSEUM 

6336 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

48 

122 

16 

30 

MID 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

OAKVILLE    1  WNW 

5351 

01 

NAPA 

17 

38 

27 

122 

25 

160 

5P 

MRS  LILLIAN  DEL  BONDIO 

OAKVILLE  4  SW  2 

6356 

01 

NAPA 

17 

38 

24 

122 

28 

1685 

c 

EMILIE  HUCKFELOT 

OCC IDENTAL 

6370 

01 

SONOMA 

17 

38 

25 

122 

58 

960 

7A 

ANDREW  J  BLANEY 

OCEANSIDE 

6377 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

12 

117 

23 

84 

4P 

4P 

OCEANSIDE  FIRE  DEPT 

6379 

06 

COM  n  I  F  r.  n 

J  J 

33 

13 

1  17 

21 

30 

c 

nrFQw^iriF  udtfr  dfpt 

OCOTILLO  WELLS 

6383 

07 

SAN  DIEGO 

6 

33 

09 

1  1 6 

08 

1 80 

8A 

A  J  WILLIAMS 

OCOTILLO  2 

6390 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

45 

1  16 

DO 

4  10 

7A 

HARRY  CAULK 

OJAl 

6399 

06 

VENTURA 

33 

34 

27 

1  19 

15 

750 

5P 

5P 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

ONION  VALLEY 

6452 

02 

PLUMAS 

8 

39 

48 

120 

53 

6530 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

ONO 

6455 

02 

SHASTA 

23 

40 

29 

122 

37 

980 

7A 

JERE  T  TILSDN 

ORANGE  COUNTY  RESVR 

6473 

06 

ORANGE 

26 

33 

56 

1  17 

53 

660 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  COVE 

6476 

05 

FRESNO 

9 

36 

37 

119 

18 

431 

lOR 

IDA 

ORANGE  COVE  CIT  ASSN 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

6498 

01 

HUMBOLDT 

17 

41 

22 

124 

01 

160 

5P 

5P 

CAL  DIV  BEACH  4  PARKS 

ORLANO 

6506 

02 

GLENN 

23 

39 

45 

122 

12 

254 

8A 

8A 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

U  i\  L  L  M  IM  O 

6508 

01 

HI  IMP ni  n  T 

1 1  U 1  1 D  U  L  U  1 

1  9 
1  c. 

4  1 

18 

123 

32 

410 

5P 

BP 

IQP  K    V.       r  1  QRK 

ORLEANS  RS 

65  1  3 

0 1 

HUMBOLDT 

12 

4  1 

1  8 

1  23 

32 

4  30 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

OROVILLE  RANGER  STA 

6528 

02 

BUTTE 

8 

39 

32 

121 

34 

300 

9A 

9A 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

OSTRANDER  LAKE 

6552 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

38 

1  19 

33 

8600 

s 

DWR  S  NATL  PARK  SERVICE 

OXNARD 

6569 

06 

VENTURA 

33 

34 

12 

1  19 

I  1 

49 

8fl 

8A 

CITY   OF  OXNARD 

OZENA  GUARD  STATION 

6577 

06 

VENTURA 

30 

34 

41 

1  19 

21 

3590 

c 

VENTURA  CO  FLOOD  CONT  D 

PACHECO  PASS 

6583 

05 

MERCED 

27 

37 

04 

121 

1  1 

880 

MID 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

PACIFIC  HOUSE 

6597 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

45 

120 

3D 

3440 

7A 

FLOYD  R  POOLE 

PACOIMA  DAM  FC  33  A  E 

66D2 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

20 

1  18 

24 

1500 

8A 

CARL  K  RDYSTON-LACFCD 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 

6610 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

44 

121 

22 

950 

8A 

FRANK  P  SALANO 

PQl  MRQl  F 
r  M  L  f  1 U  M  L  L, 

6624 

07 

1       QMnFi  F9 

a 

D 

34 

35 

1  18 

06 

2595 

5P 

5P 

c 

PALM  SPRINGS 

6635 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

50 

1  1  6 

30 

425 

4P 

4P 

PALM  SPGS  FIRE  DEPT 

PALO  ALTO 

6646 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

27 

122 

08 

25 

8A 

8A 

PALO  ALTO  FIRE  STN  3 

PALOMA 

6650 

04 

MONTEREY 

24 

36 

21 

121 

30 

1835 

5P 

JAMES  A  BELL 

PALOMRR  MT  OBSERVATORY 

6657 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

21 

1  16 

52 

5550 

7A 

7A 

C  H 

PALOMAR  OBSERVATORY 

PALOS  VERDES  EST  FC43D 

6663 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

48 

1  18 

23 

216 

7A 

SUPT .   OF  STREETS  4  PKS  . 

PANOCHE  2  W 

6675 

05 

SAN  BENITO 

27 

36 

36 

120 

52 

1320 

6P 

MRS  MARGARET  STROHM 

PARADISE 

6685 

02 

BUTTE 

23 

39 

45 

121 

37 

1750 

8A 

8A 

PARADISE  FIRE  DEPT. 

PARKER  RESERVOIR 

6699 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

17 

1  1  4 

10 

738 

7R 

7R 

c 

METRO  WATER  DISTRICT 

PASADENA 

6719 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

09 

1  18 

09 

864 

4P 

4P 

PASADENA  WATER  DEPT 

PQ^KFMTQ    RQwriFR  ^TQ 
rnorxci'iin   r\Mniuc~  oin 

6726 

02 

T  F  HQMQ 
1  L  n  n  1  1  n 

2  3 

39 

53 

122 

32 

755 

8A 

c 

PASO  R0BLE5 

6730 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

38 

1  20 

4  1 

700 

5P 

5P 

CITY  OF  PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  5  NW 

6736 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

4  1 

120 

45 

1040 

c 

C  J  WEYRICK 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

6742 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

40 

120 

38 

815 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

PATTERSON  MEADOW 

6751 

03 

MODOC 

21 

4  1 

1  1 

120 

12 

7000 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

PATT IWAY 

6754 

05 

KERN 

10 

34 

56 

1  19 

23 

3868 

7A 

HUDSON  RANCH 

PAYNES  CREEK 

6761 

02 

TEHAMA 

23 

40 

20 

121 

54 

1840 

8R 

NELLIE  THOMPSON 

PEPPERDINES  CAMP 

6803 

02 

MODOC 

21 

4  1 

27 

120 

14 

6300 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

6825 

01 

SONOMA 

17 

38 

1  4 

122 

38 

16 

5P 

5P 

c 

PETALUMA  FIRE  STA  o  2 

PIEORA  BLANCA  GRD  STA 

6862 

06 

VENTURA 

29 

34 

34 

119 

10 

3065 

8A 

VENTURA  COUNTY  FCD 

PIWFrPF<^T    <^IIMMtT    R  <^ 
'liNLLrTCOl     DUnnil     n  o 

6893 

05 

T  1  mi  1  IMKJ  F 

9  1 

38 

15 

120 

DO 

56DD 

c 

tl^FC:       n  1  c:  T  R  I  r  T  PQWrFR 

PINE  FLAT  DAM 

6896 

05 

FRESNO 

27 

36 

49 

1  19 

20 

610 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PINE  MOUNTAIN  INN 

6910 

06 

VENTURA 

29 

34 

36 

1  19 

21 

4200 

c 

VENTURA  CTY  FLD  CONTROL 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

6925 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

29 

121 

1  1 

13D7 

8A 

8A 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

PIRU  2  ESE 

6940 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

1  18 

45 

730 

7A 

CAMULOS  RANCH 

PIRU  TELEMETERING 

6942 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

1  18 

42 

800 

c 

VENTURA  CO  FL  CON  DIST . 

PISMO  BEACH 

5943 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

08 

120 

38 

80 

4P 

4P 

POLICE  DEPARTMENT 

PIT  RIVER  PH  1 

6944 

02 

SHASTA 

21 

4  1 

00 

121 

30 

2880 

4P 

PACIFIC  GAS  4  ELECTRIC 

PIT  RIVER  PH  5 

6946 

02 

SHASTA 

21 

40 

59 

121 

59 

1458 

5P 

P  C  4  E  COMPANY 

PLACERVILLE 

6960 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

48 

1890 

8A 

8R 

H 

P  G  4  E  COMPANY 

PLACERVILLE  IFG 

6962 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

44 

2755 

4P 

4P 

4P 

INST  FORESTRY  GENETICS 

PLACERVILLE  DISP  PLANT 

6964 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

51 

1546 

c 

CITY  OF  PLACERVILLE 

PLASKETT 

6972 

01 

GLENN 

7 

39 

44 

122 

51 

6580 

s 

U  S  F  S4  CAL  DEPT  WTR 
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c  T  n  T  T  n  M 
b 1 H 1  1  UN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

p  n  1  1  M  T  V 

LuUN 1 T 

o 
a 
z 

LRTITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TRBLES 

TEMP. 

PRECIP. 

EVfiP. 

SPECIfiL 
ISEE  NOTES  J 

PLUhflS  EUREKR  STATE  PK 

6998 

02 

PLUMAS 

8 

39 

45 

120 

42 

5165 

C 

PLUMRS  EUREKR  ST  .  PK  . 

POINT  RRENR 

7009 

01 

MENDOCINO 

17 

38 

54 

123 

42 

100 

8R 

8A 

C 

JRCK  W  ROOFENER 

PT  RRGUELLO  LIGHT  STR 

7015 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

34 

120 

40 

75 

1  IP 

U  S  COAST  GUARD 

POMONR  CRL  POLY 

7050 

06 

LOS  ANGELES 

25 

34 

04 

1  17 

49 

740 

8R 

8A 

CALIF  POLYTECHNIC  UNIV 

PORTERVILLE 

7077 

05 

TULARE 

9 

35 

04 

1  19 

01 

393 

8R 

8A 

JOHN  H  DAYBELL 

PORTOI  H 

7085 

02 

rLUMHb 

8 

39 

48 

120 

28 

4850 

5P 

5P 

C 

PQT  rHFMFY 
no    rnl  L.n[_l>lL.i 

PORTUGUESE  MEADOW 

7093 

05 

TULARE 

10 

35 

48 

1  1  8 

34 

7000 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POSEY  3  E 

7096 

05 

TULRRE 

10 

35 

48 

1  18 

38 

4950 

SS 

7A 

PANORAMA  HTS  LODGE 

POTTER  VALLEY  3  SE 

7108 

01 

MENDOCINO 

22 

39 

1  8 

123 

04 

1  100 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POTTER  VALLEY  PH 

7109 

01 

MENDOCINO 

22 

39 

22 

123 

08 

1015 

4P 

4P 

C 

P  G  4  E  COMPANY 

POWHY  VALLEY 

7111 

05 

SRN  DIEGO 

33 

32 

57 

1  17 

04 

500 

4P 

POWAY  FIRE  DEPT 

PRADO  DRM 

7123 

05 

RIVERSIDE 

28 

33 

53 

1  17 

38 

560 

c 

DEPT  OF   THE  ARMY 

PRIEST  VALLEY 

7150 

04 

MONTEREY 

24 

36 

1  1 

120 

42 

2300 

SS 

SS 

NELSON  H  PALMER 

QUINCY 

7  1  95 

02 

PLUMAS 

8 

39 

55 

1  20 

57 

3408 

8fl 

8A 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

RAMONA  FIRE  DEPT 

7228 

05 

SAN  OIEGO 

33 

33 

03 

1  1  5 

52 

1450 

3P 

3P 

RRMONA  FIRE  DEPT 

R ANDSBURG 

7253 

07 

KERN 

1  5 

35 

22 

117 

39 

3570 

5P 

6P 

rVtKiN    LU    rlKt  Utrl 

RATTLESNAKE  CREEK 

7259 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

59 

1  1  8 

43 

9900 

5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RED  SLUFF  WSO  AP  R 

7292 

02 

TEHAMA 

23 

40 

09 

1  22 

15 

342 

MID 

MID 

c 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

REDOING  5  SSE 

7295 

02 

SHASTA 

23 

40 

30 

122 

22 

425 

c 

CITY  OF  REDOING 

REDOING  FIRE  STR  2 

7296 

02 

SHRSTR 

23 

40 

35 

1  22 

24 

580 

6P 

5P 

REDDING  FIRE  DEPT 

REDLRNDS 

7306 

05 

SRN  BERDINO 

28 

34 

03 

1  1  7 

1  1 

1318 

5P 

2P 

REDLANDS  DAILY  FACTS 

REDWOOD  CITY 

7339 

04 

SRN  MATEO 

4 

37 

29 

122 

1  4 

31 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPT  STA  2 

REDWOOD  CREEK  O'KRNE 

7342 

0  1 

HUMBOLT 

17 

40 

54 

123 

49 

850 

c 

CLYDE  M  HEMPHILL 

REPRESA 

7370 

02 

SACRAMENTO 

1 

38 

42 

121 

10 

295 

M  I  0 

FOLSOM  STATE  PRISON 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

7404 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

02 

123 

47 

500 

8R 

8R 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

«R I CHMOND 

74  1  4 

04 

LUN I KH   LUb 1 H 

4 

37 

56 

122 

21 

55 

6P 

6P 

LI  IT    Ur  KILnnUNU 

RIO  VISTA 

7446 

02 

SOLANO 

23 

38 

09 

121 

42 

40 

M  1  D 

ARMY   RESERVE    TRAIN  CNTR 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

7470 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

57 

1  1  7 

23 

840 

5P 

5P 

RIVERSIDE  FIRE  DEPT 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA  R 

7473 

05 

RIVERSIDE 

28 

33 

58 

1  1  7 

2  1 

986 

8fl 

8A 

8fl 

c 

U  OF   CALIF  RIVERSIDE 

ROBBS  PERK  PH 

7489 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

54 

1  20 

22 

5  1  20 

c 

SRC  MUNIC  UTL  DIST 

ROBERTSON  FLAT 

7492 

05 

PLACER 

1 

39 

09 

1  20 

30 

5740 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

ROCK  CREEK 

7510 

07 

INYO 

19 

37 

27 

1  1  8 

44 

9570 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

ROCKLIN 

7516 

02 

PLACER 

1 

38 

48 

121 

1  4 

242 

8A 

8A 

RRYMOND  H  JOHNSON 

ROGERS  CRMP 

7533 

05 

TULRRE 

10 

36 

06 

1  1  8 

38 

5240 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ROSE  MARIE  MEADOW 

7560 

05 

FRESNO 

27 

37 

1  9 

1  18 

52 

1  0000 

s 

SO  CRLIF  EDISON  CO 

ROUND  MT  P  G  AND  E 

7581 

02 

bnHb 1 H 

2  3 

40 

48 

121 

56 

2100 

5P 

: 

rHLIrIL   GHb   HNU   LLtL  LU 

RUNNING  SPRINGS   1  E 

7600 

07 

SRN  BERDINO 

15 

34 

12 

1  17 

05 

5965 

c 

CRLIF  DIV  OF  HIGHWAYS 

RUTH  DRM  TELEMETERING 

761  4 

0  1 

TRINITY 

17 

40 

22 

I  23 

25 

2685 

c 

RUSSELL  FRASIER 

SRCRRMENTO  WSO  RP  R 

7630 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

31 

121 

30 

1  7 

M  I  0 

MID 

c 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

»SflCRRMENTO  WSO  CI  R 

7533 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

35 

121 

30 

1  9 

MID 

MID 

c 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SRDDLE  CRMP  RRNGER  STR 

7637 

02 

TEHRMR 

23 

40 

10 

1  22 

48 

3850 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SRGEHEN  CREEK 

764  1 

03 

NEVROR 

35 

39 

26 

I  20 

1  4 

6337 

5P 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

SRINT  HELENA 

7643 

01 

NRPA 

17 

38 

30 

1  22 

28 

225 

5P 

6P 

EDWIN  L  PAULSON 

SRINT  HELENA  4  WSW 

7646 

0  1 

NRPR 

17 

38 

30 

1  22 

32 

1  780 

c 

MRS  EDNA  M  LEARNED 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

765  1 

04 

CONTRA  COSTR 

4 

37 

50 

1  22 

06 

623 

7P 

7P 

BROTHER  U  BENEDICT 

SAL  I NHb   3  E 

7568 

04 

nUN 1 tKL  Y 

24 

36 

40 

121 

36 

85 

5P 

5P 

U.b.DEPT.OF   AD.l  HRb 

SALINRS  ERA  RP 

7669 

04 

MONTERY 

24 

36 

40 

121 

36 

69 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

SALINAS  DRM 

7572 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

20 

120 

30 

1  375 

8A 

SALINAS  DAM  OPERATORS 

SALSIPUEOES  GAGING  STA 

7581 

05 

SNTR  BARBARA 

32 

34 

35 

1  20 

24 

250 

8A 

JOE  CABRRL  JR 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

7589 

05 

RMADOR 

16 

38 

30 

1  20 

1  3 

3700 

3P 

3P 

3P 

P  G  4  E  COMPANY 

SAN  ANDREAS  2  S 

7702 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

1  0 

1  20 

40 

54 

7A 

FLINTKOTE  COMPANY 

SAN  RNTONIO  ORM 

7712 

06 

SAN  BERNDINO 

28 

34 

1  0 

1  1  7 

40 

2125 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

SRN  RRDO 

77  1  5 

04 

MONTEREY 

24 

36 

02 

1  20 

54 

450 

8A 

MRS  JEAN  BRINAN 

SRN  BENITO 

77  1  9 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

31 

1 2  1 

05 

1  355 

c 

JOHN  M  SHIELDS 

SRN  BERNARDINO  CO  HOSP 

7723 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

08 

1  17 

16 

1  125 

6P 

6P 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

SAN   LLtMtNlt  UHM 

7731 

04 

nuN 1 lKl  Y 

4 

35 

26 

121 

42 

600 

8A 

CRLIF   AMERICAN  WATER  CO 

SANDBERG  PTL  FC130B 

7734 

05 

LOS  ANGELES 

15 

34 

45 

1  18 

43 

4025 

8A 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

SANDBERG  WSO  R 

7735 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

45 

1  18 

44 

4517 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

■SAN  OIEGO  WSO  AP  R 

7740 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

44 

1  17 

10 

13 

MID 

MID 

c 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAN  OIMAS  FIRE  WO  FC95 

7749 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

06 

1  17 

48 

955 

8A 

SAN  DIMAS  FIRE  STA 

SAN  OIMAS  TRNBRRK  FLAT 

7750 

06 

LOS  RNGELES 

26 

34 

12 

1  17 

46 

2720 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STAR 

7755 

04 

SRNTA  CLARA 

20 

37 

01 

121 

20 

365 

c 

CLOSED  11/20/75 

SRN  FERNRNDO  PH  3 

7762 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

19 

1  18 

30 

1250 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 

7767 

04 

SN  FRANCISCO 

4 

37 

46 

122 

30 

32 

5P 

MID 

c 

CITY  SAN  FRANCISCO 

SAN  FRANCISCO  WSO  AP  R 

7769 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

37 

122 

23 

8 

MID 

MID 

c 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

•SAN  FRANCISCO  WSO  CI  R 

:  772 

04 

SN  FRANCISCO 

4 

37 

47 

1  22 

25 

52 

MID 

MID 

c 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

7776 

05 

LOS  ANGELES 

26 

34 

09 

1  17 

54 

744 

5P 

PASADENA  WATER  DEPT 

SRN  CRBRIEL  DM  FC425BE 

7779 

05 

LOS  ANGELES 

25 

34 

12 

1  17 

52 

1481 

8R 

c 

TONY  H  GEORGE 

SRN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

7785 

05 

LOS  ANGELES 

13 

34 

06 

1  18 

1 

06 

450 

4P 

4P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 
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UJ 
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ct 
z 

CL 

a 

UJ 
Q 

Ct 

_l 

LONGI TUDE 

ELEVPTION 

OBSERVRT ION 
TIME  RND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

a. 
> 

SPECIfiL 
(SEE  NOTES  1 

7807 

04 

CPkl  MPTCQ 

bHM   nH 1 tU 

4 

37 

1  8 

1  22 

22 

275 

7P 

7P 

PQDV       1  QDOTQ 

bHK  T    J  .    HKH 1 H 

OHN  JHLINIU 

78  I  0 

05 

K  I  V t Kb  i  U t 

3  3 

33 

47 

1  1 6 

SB 

1535 

6P 

6P 

Dvonki  muQkiccki 
BTKUN  JUHHNbtN 

QQkl       lOrTMTfl     DO  M  PCD  CTQ 

oHN    JHLINIU    KHiNuLK  olH 

781  3 

06 

K 1 V t Kb  1  Ut 

33 

33 

47 

1  1 6 

58 

1 560 

C 

CTQTC     nil/     nc  CCTDV 

bIHIt    UIV    Ur  rblKi 

OHiNI    JUHUUIN    CAr  KHINUt 

78  I  7 

05 

M  Q  n  c  D  n 
nH  U t  K  H 

27 

37 

05 

1  1  9 

43 

1 050 

c 

II     C     CnOCCT     CCD  \/  IPC 

U    b    rUKtbl  btKVlLt 

c  □  kt     1  n  c  c 

782  1 

04 

C  Q  kl  T  n     PI  QDO 

bH  N 1 H    L  L  HKH 

4 

37 

2  1 

1  2 1 

54 

67 

4P 

4P 

C  J 

PTTv    nc    CQkl  incc 
L  i  1  Y    Ur    oHN  JUbt 

SflN  J"flN  BflUT ISTfl  3S5E 

7834 

04 

SRN  BENITO 

20 

36 

48 

1  2  1 

3  1 

550 

c 

MRS  GAY  D  CARMAN 

SflN  LUIS  DRM 

7846 

05 

MERCED 

27 

37 

03 

121 

04 

277 

BR 

Bfi 

Bfi 

c 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

oHN   LUiD   Ub 1  or u  rULi 

7851 

04 

CM   1  1 1  I c  noon 
bN   LUIb  UbrU 

4 

35 

18 

120 

40 

315 

7R 

7R 

c 

pQi     CTQTC   Dm  V  pm 
LHL    blHIt    rULT  LUL 

COM    MDornc  dqcc 

7859 

06 

CQkl  OQDQQDQ 

bHN  dHKdHKH 

32 

34 

3 1 

1  1  9 

49 

2300 

c 

PTV     nc     CQklTQ  DQODQDQ 
LIT    Ur     bHNIH  dHKdHKH 

•>COM  MQTCn 

»oHiN|  nnltU 

7864 

04 

CQkl  MQTCQ 

bHN    nH 1  t  U 

4 

37 

32 

1  22 

1  8 

2 1 

5P 

5P 

PTTV     CIDC  nCDDDTMCkiT 

LI  IT    rlKt  UtrHKintNl 

oHN   niL/UtL    WULr  KHNLM 

7867 

04 

CQkl     IIIIC  QDI 

bHN    LUlb  UDl 

24 

35 

45 

1 20 

4  1 

720 

c 

Mice     iiinv    Q  unic 
nlbb    JUUY    H  WULr 

CQkl    kiipfii  DC    ycl  Qkin 
OHN    NlLULHo  loLHNU 

7870 

06 

V/  C  kl  T  11  D  □ 

V  t  N 1  UK  H 

3  3 

33 

1  4 

1  1  9 

27 

502 

M  I  D 

M  1  D 

c 

klQTI       IICQTUCD     CCD  \/  IPC 

NH 1 L    WtHIHtK  btKvILt 

«OHlN  KHrHtL 

7880 

0 1 

M  Q  D  T  kl 

nHK  I  N 

1  7 

37 

58 

1  22 

32 

40 

4P 

4P 

I  kl  n  c  D  c  kt  n  c  M  T     1  n  1 1 D  kl  □  1 
INUtrtNUtNl  JUUKNHL 

CQkiTQ    QkiQ    riDr  CTQTrnkI 
OHNiH    HNH    rlKc  OiHIlUN 

7888 

06 

n  D  Q  kl  P  c 
UKHNUt 

28 

33 

45 

1  1  7 

52 

1  1  5 

4P 

4P 

CQklTQ     QklQ     CIDC  HCDT 
bHNIH    HNH    rlKt  Utrl 

oHN  1  H    HiNH    KlVtK    rn  5 

789  1 

06 

CQM  DCDPTMn 

bHN    D t  KU 1 NU 

28 

34 

06 

1  1  7 

06 

1  970 

cn   PQI  TC    cnicnki  pn 
bU   LHLJr    tUibUN  LU 

SflNTfl  BflRBRRfl 

7902 

06 

SNTfl  BflRBflRA 

33 

34 

25 

1  1  9 

4  1 

5 

BR 

BR 

c 

SANTA  BARBARA  SWG.    TR . 

SRNTfl  BRRBRRR  FAR  RP 

7905 

06 

SNTfl  BflRBflRH 

33 

34 

26 

1  19 

50 

9 

MID 

MID 

FED  AVI  AT  ION  AGENCY 

COM  TO     r  \   ODQ  IlklTv/fTDCITV 

7912 

04 

CDklTD     Pi  QDQ 

bHNIH  LLHKH 

4 

37 

21 

121 

56 

88 

5P 

5P 

IlkllV/     nc     CQMTQ     PI  QDQ 

UNIV    Ur     oHNIH  LLHKH 

COM TO  cowl 

79 1  6 

04 

CQklTQ  PDII7 

bHN 1 H  LKU£ 

4 

36 

59 

1  22 

0  1 

1  25 

5P 

5P 

DnOCDT     C  DtlDTnkI 

KUbtKt    t  tJUKlUN 

OHNIH    rt  UHn 

7926 

06 

1  nc    Qkipci  cc 
LUb  HNUtLtb 

1  3 

34 

07 

1  1  7 

58 

427 

c 

pnDDC    nc  CkiPikicCDC 
LUKrb    Ur  tNblNttKb 

COklTQ     MQDPQDITQ  DnflCT 

OHNIH    nHKUHKllH  dUUoI 

7933 

04 

Cki   1  iiTC  noon 
bN   LUlb   Uor U 

24 

35 

22 

1  20 

38 

1  1  00 

Bfi 

c 

TunMQC     M  DDniJkl 

1  MUnHb    n  tJKUWN 

oHN 1 H    nHK I H    WoU    Hr  K 

7946 

06 

CkiTn  onDonDn 
bN 1 H  dHKdHKH 

30 

34 

54 

1  20 

27 

254 

M  I  D 

M  1  D 

C  J 

kIPTI        llCnTLtCD  CCD\/IPC 

NH 1 L    WtHIHtK  btKVlLt 

"oHNiH   nUNlLH  rltK 

7953 

06 

1  nc    nMPCi  CC 
LUb  HNUtLtb 

3  3 

34 

00 

1  1  8 

30 

1  5 

4P 

4P 

c    \A    1   iccpiipon  CCD 
b    M   LlrtbUHKU  btK 

oHNIH  rHULH 

7957 

06 

W  C  kl  T  1  1  D  n 

V t  N 1 UKH 

29 

34 

21 

1  1  9 

05 

260 

4P 

BR 

v/CKITIIDP     pn     CIDC  nCDT 

VtN 1 UKH   LU   r 1 Kt  Utrl 

oHNIH    KlIH  rtHr\ 

7962 

05 

C  D  C  C  M  n 

r  K t  bNU 

27 

36 

1  9 

1  20 

35 

4300 

7R 

pTi  PC    ncDccTnc  pn 
HILHb   HbotblUb  LU 

SRNTfl  ROSfl 

7965 

01 

SONOMA 

22 

38 

27 

1  22 

42 

1  67 

4P 

4P 

MRS  OCIE  K  NEWBERRY 

SflNTfl  YNEH 

7976 

06 

SNTfl  BflRBflRA 

32 

34 

37 

120 

05 

600 

c 

SANTA  BARBARA  CO  FIRE  D 

oHN 1  I HbU  UHn 

7987 

06 

UK  HN  bt 

28 

33 

47 

117 

43 

855 

c 

till  1   inM    n  cnDDTkiPTnki 
WlLLlHn    U  bHrrlNbiUN 

cqmt  r  Qpn  Dcni/ 
oHN  1  I  HbU    r tHr\ 

7993 

06 

K 1  V t  Kb  I Ut 

28 

33 

43 

1  1  7 

32 

5638 

c 

nDPkiPC    pn    CI     pnki  niCT 
UKHNbt   LU   rL   LUN   Ulbl • 

CDllPllC     DllD     Dt    T  1 

oHUUUo    rWK    rL  1  1 

80 1  4 

06 

1  nc    Qkipci  cc 
LUb    HNbt  L  t  b 

29 

34 

35 

1  1 8 

27 

2  1  05 

6fl 

1       Q     llTD     *      DHD  nCDT 

L    H    W 1 K    4    rWK    Utr 1 

CdLIVCDC     DGD     DQkir-CD  CTQ 

oHMTtKo    DHK    KHNUtK  bIH 

8025 

0 1 

c  I  c  u  I  V  n  1 1 
b  1  br\  1  T  UU 

1  2 

4  1 

1 8 

123 

08 

2 1 69 

BR 

M  I  D 

c 

II     C     CnDCCT  CCD\/IPC 

U   b   rUKtbi  btKVlLt 

•  SCOT  I  fl 

8045 

0  1 

Lj  1  1 M  D  n  1  n  T 

nUnbULU 1 

7 

40 

29 

124 

06 

1  39 

Bfi 

8R 

DPPTCIP      1    llk4DCD  pn 

rHLIrlL   LUMBtK  LU 

ot oHb 1 Ur UL 

8072 

01 

c  n  Kl  n  M  n 
bUNUnH 

1  7 

38 

24 

122 

49 

65 

c 

PTTV    nc  ccDncTnoni 
LI  lY   Ur  btbHblUrUL 

CCPDCT      \;P1    1  CV 

8074 

03 

1  n  c  c  c  kl 
L  Hbbt N 

1  8 

40 

30 

1  20 

1  6 

4440 

4P 

MDC      DPDDPDn  LlPllC 

"Kb   dHKdHKH  HUWt 

btrULvtUH  UHn 

8092 

06 

1  nc    Pkipci  cc 
LUb  HNbtLtb 

1  3 

34 

1  0 

1  1  8 

28 

670 

c 

PnDDC      nc  CklPIMCCDC 

LUKrb   Ur  tNblNttKb 

SHflSTfl  OflM 

8  I  35 

02 

SHASTA 

23 

40 

43 

1  22 

25 

1  075 

BR 

BR 

Bfi 

C  H 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SHELTER  COVE  AVIATION 

8163 

01 

HUMBOLDT 

1  7 

40 

02 

124 

04 

4  1  0 

4P 

4P 

STANLEY  B  OLSEN 

bn I NbL  t  1 UWN    c  t 

8175 

02 

C  U  Q  C  T  Q 

bHHb 1 H 

2  3 

40 

30 

121 

51 

3555 

7fi 

MDC          PCDTDlinC      Dm  Ckl 

MKb  .    btKIKUUt  rULtN 

bnUbnUN t 

8200 

07 

INYO 

6 

35 

58 

1  1  6 

1  6 

1  570 

7fi 

1/       C  LJIICu'IklC 

K   t   HUbK I Nb 

CICDDQ  PfTV 

b 1 t  KKH   L  1  1  T 

8207 

02 

C  I  C  D  D  Q 

b  1 1  KKH 

39 

39 

34 

1  20 

38 

4230 

5P 

5P 

H 

DPVMPklP      \t  PPDDPLJ 

KHYMUNU   V  UHKKHH 

blLKKHVlLLt   KHNutK  blH 

82  1  8 

02 

C  I  C  D  D  n 

b  1 1  KKH 

8 

39 

35 

1  20 

22 

4975 

Bfi 

BR 

C  H 

U  b  r  UKtb  1   btRV I Lt 

CrPMfll        LJTII         CP       A  \  c 

b I bNHL   HILL   r  L  41b 

8230 

06 

1  nc    nMPCi  cc 
LUb  HNbtLtb 

1  3 

33 

48 

1  1  8 

1  0 

1  00 

c 

MPkllllTI         Ktl    1    ITPPC      1    r\(~  C  f  r\ 

MHNUtL  VlLLtbHb-LHLrLU 

bILVtKHUU   KHNbtK  bIH 

8243 

05 

n  D  n  kl  p  c 
UKHNbt 

28 

33 

45 

1  1  7 

39 

1095 

c 

PPDDC      PC  CklPTklCCDC 

LUKrb   Ur  tNblNttKb 

blni    bHNIlHIlUN  rLHNI 

8261 

06 

\/  C  M  T  1  1  D  P 

V  t  N 1  UKH 

3  3 

34 

1  7 

1  1  8 

49 

660 

c 

\/CKiTiiDn    pn    ci  nnn    ppkit  n 
VtNIUKH   Lu   rtUUU   LUNI  U 

c  1/ n p p c    CDPC    1  nc    i  nwnc 
bnHbub    brUb    LHb  LUnHb 

8272 

01 

c  n  kl  n  M  Q 
bUNUnH 

22 

38 

4  1 

123 

08 

1  930 

8fl 

iPLJki    1^    1  c  1  T  Lj n  1  P 

JUHN   K  LtlmULU 

SLACK  CANYON 

8276 

04 

MONTEREY 

24 

36 

05 

1  20 

40 

1  730 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SNOW  CREEK  UPPER 

8317 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

52 

1  16 

4  1 

1  940 

7R 

DESERT  WATER  RGENCY 

bNUW   r  LA  I 

8318 

05 

MPO I DQCn 

MHK 1 r UbH 

1  4 

37 

50 

1  19 

30 

8700 

S 

PPl         r^CTDT       liTD  DCCPllDPCC 

LHL    Utrl    WIK  KtbUUKLtb 

cnnp    CDOikiPC    i  c 
bUUH   brK I NGb    1  t 

8332 

02 

kl  c  1/  n  p  p 

Nt  VHUh 

39 

39 

1  9 

1  20 

22 

6885 

c 

Ckinii    DDn  icpT 
bNUW   rKU JtL I 

cm  c  n  Q  n 
bUL  h  UHU 

8338 

04 

kiinn  TC  DC  V 

MuN  1  t  K t  T 

24 

36 

26 

121 

1  9 

205 

Bfi 

c 

ni  pcki    kl  PkincDCPki 
HLUtN   N  HNUtKbUN 

SOntRScT   5  Eot 

8344 

05 

CI     n  n  D  p  n  n 
tL  UOKHUU 

1  6 

38 

37 

1  20 

36 

3  1  60 

c 

JACK  A.  HASELEY 

c  r\*jt  \  c     "3  kill 

bun  1 b   i  NW 

8349 

06 

v;  C  kl  T  1  1  D  P 

V t  N  1  UKH 

33 

34 

1  7 

1  19 

03 

500 

Bfi 

wntCCD  CTkiP 

KHIbtK-t (NH 

C      kl  r>  fyl  P 

bUNUnH 

8351 

01 

c  n  kl  n  M  n 

bUNUMH 

1  7 

38 

18 

1  22 

28 

97 

5P 

5P 

pm        nCDT      DPDUC      »  DCP 

LHL    Utrl    rHKKb   4  KtL 

cPkiriDn  DC 
bUNUKH  Kb 

8353 

05 

T  1  1 n 1    1  1  M  kl c 

1 UULUnNL 

37 

37 

59 

1  20 

23 

1  749 

Bfi 

BR 

H 

CTPTC    ni\/    nc  cnDCCTDv 
b'HIt   UlV.Ur  rUKtblKY 

SONORfl  JUNCTION 

8355 

03 

MONO 

38 

38 

21 

1  19 

27 

6886 

c 

blRlt    UIV   Or  nWYS 

50  ENTRANCE   YOSEMI TE 

8380 

05 

MRRIPOSR 

1  4 

37 

30 

1  19 

38 

5120 

BR 

8R 

H 

NRTIONRL  PARK  SERVICE 

SOUTH  LAKE 

8406 

07 

INYO 

19 

37 

1  1 

1  18 

34 

9580 

MID 

SOUTHERN  CALIF  EDISON  C 

CDnnon    opp    cp     '^cc  p 
brHURH   rHL    rL    Jbb  L 

8436 

06 

1          o  III  PCI  cc 
Lub  HNbtLtb 

26 

34 

03 

1  1  7 

49 

676 

c 

J .   E •   5 T  UL L 

SPRECrELS  Hht  bridge 

8446 

04 

MON  T  E  RE  Y 

24 

36 

36 

121 

4  1 

50 

8R 

WALTER  B.  HENNES 

^ooikiPtiTi  1  f"     ortnr>r"o  cTn 

SPRINGVILLE  RHNDER  STH 

8460 

05 

TULRRE 

9 

36 

08 

1  18 

48 

1050 

c 

U  b  rORtbl  SERVICE 

SPRINGVILLE   TULE  HDWKS 

8463 

05 

TULRRE 

9 

36 

12 

1  18 

39 

4070 

c 

PG&E  COnPHNY 

S T RND I SH- H I CKE Y   ST  PK 

8490 

01 

MENDOC I  NO 

7 

39 

53 

123 

44 

850 

Bfi 

LH   UtrT-PHRKb   4  REC 

STRNIbLHUS  POWER  HOUSc 

8499 

05 

TUOLUMNE 

34 

38 

08 

120 

22 

1060 

1  P 

D      P       •       C  PPMDPklV 

r    b   4    t  LUMrHNY 

STOTE  LRKES 

8510 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

56 

1  18 

35 

10300 

s 

L0RP5  Or  ENGINEERS 

STIRLING  CITY  RS 

8544 

02 

BUITE 

8 

39 

54 

121 

32 

3520 

c 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

STOCKTON  OISPOSRL  PL 

8554 

05 

SRN  JORQUIN 

27 

37 

56 

121 

20 

1  1 

c 

CITY   OF  STOCKTON 

CTnPKTQkj   ucn  QP 
blULnlUN   HbU  Hr 

8558 

05 

COM    mQ  n  n 1 M 

bUN     JUHUU  \  IN 

9  1 

37 

54 

121 

15 

22 

MID 

MID 

C  J 

urQTHFf?    CPRUITF  nFFITF 

MLrtiriLiA   oCfxTiLC.   urr  ilc. 

STOCKTON  FIRE  STR  4 

8560 

05 

SON  JORQUIN 

27 

38 

00 

121 

19 

1  2 

8R 

8R 

STOCKTON  FIRE   STfi  NO  4 

STONYFORD  COOLEY  RPNCH 

8578 

02 

COLUSR 

23 

39 

15 

122 

40 

3015 

8R 

FRED  H  COOLEY 
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STONYFORO  RANGER  STR 
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02 

COLUSR 

23 

39 

23 
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33 

1  168 

8R 

U  S  FOREST  SERVICE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

8587 

02 

GLENN 

23 

39 

35 

122 

32 

791 

8A 

8fl 

C 

ORLAND  WATER  USERS  ASSN 

STOUTS  MEADOW 

8591 

02 

SHRSTR 

21 

4  1 

1  0 

121 

56 

5300 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

STRAWBERRY  VALLEY 

8606 

02 

YUBA 

8 

39 

34 

121 

06 

3808 

5P 

5P 

H 

MRS.   LILLIAN  MAGRUDER 

SUEY  RANCH 

8627 

05 

SN  LUIS  OBPO 

30 
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00 
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23 
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5P 

SUEY  RANCH 
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05 
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37 

05 
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13 
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s 

LHL    Utrl    WIK  KtoUUKLtO 

SUN  ClTY 

8655 

05 

RIVERSIDE 

28 

33 

43 

1  I  7 

1  2 

1  420 

5P 

5P 

RIVERSIDE  CO  FIRE  DEPT 

SUNSET  STATE  BEACH 

8680 

04 

SRNTR  CRUZ 

20 

36 

54 

121 

50 

85 

C 

CALF  DEPT  OF  PKS  4  REC 

SURF  2  ENE 

8697 

05 

SNTR  BRRBRRR 

32 

34 

4  1 

120 

34 

1  10 

C 

U  S  AIR  FORCE 

SUSRNA  KNOLLS 

8700 

06 

VENTURR 

33 

34 

1  6 

1  1  8 

40 

1  085 

8R 

SUSANfl  KN  FIRE  STA 

SUSANVILLE  AIRPORT 

8702 

03 

LRSSEN 

18 

40 

22 

1  20 

34 

4  146 

8A 

8fl 

H 

W I LL I  AM  M  MURRAY    I  I 

SUSANVILLE   1  WNW 

8703 

03 

LRSSEN 

18 

40 

26 

I  20 

40 

4555 

C 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

87  1  3 

05 

AMADOR 

16 

38 

23 

1  20 

48 

1  586 

8fl 

STATE   DIV   OF  FSTRY 

SWAIN  MOUNTAIN 

8716 

02 

PLUMAS 

8 

40 

27 

1  2  1 

06 

6160 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

TAFT 

8752 

05 

KERN 

10 

35 

09 

I  1  9 

28 

1025 

C 

KERN  CO  FSTRY  4  FD 

1 HHUt    L 1 1 Y 

8758 

03 

PL  HL  t  K 

35 

39 

10 

120 

08 

6230 

8A 

8R 

7A 

H 

r  KHNK   U    1  UWt  K 

TRHOE  VALLEY  FAA  AP 

8762 

03 

EL  DORADO 

36 

38 

54 

1  20 

00 

6254 

1  IP 

FED  AVIATION  RGENCY 

TEHACHAP I 

8826 

05 

KERN 

10 

35 

08 

1  1  8 

27 

3975 

4P 

8fl 

H 

KERN  COUNTY  FIRE  DEPT 

TEHACHAPI  AIRPORT 

8832 

05 

KERN 

10 

35 

08 

1  1  8 

26 

3960 

c 

TEHRCHRPI  CUMMINGS 

TEJON  RANCHO 

8839 

05 

KERN 

10 

35 

02 

1  1  8 

45 

1  425 

5P 

5P 

TEJON  RANCH  COMPANY 

TEMECULfl 

8844 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

30 

1  1  7 

09 

1020 

c 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

TERMO 

8873 

03 

LASSEN 

18 

40 

52 

1  20 

27 

5300 

5P 

6P 

c 

SULO  E  LRKSO 

THE  GEYSERS 

8885 

01 

SONOMA 

22 

38 

48 

122 

50 

1  668 

c 

MRS  FAYE  DEWEY 

THERMAL  FAR  AP 

8892 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

38 

1  16 

10 

1  1  2 

M  I  D 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

THERMAL  FIRE  STA  39 

8893 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

38 

1  16 

1  0 

1  1  5 

c 

RIVERSIDE  CO  FIRE  DEPT 

THOUSAND  OAKS 

8905 

06 

VENTURA 

33 

34 

1  3 

118 

52 

810 

8R 

VENTURA  CO  FIRE  OEPT 

THREE  MILE  VALLEY 

8909 

02 

PLUMAS 

8 

39 

54 

1  20 

34 

5900 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

THREE  RIVERS  6  SE 

8912 

05 

TULARE 

9 

36 

22 

1  1  8 

5  1 

1  900 

c 

PAUL  CHRMBERS 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

8917 

05 

TULARE 

9 

36 

28 

1  1  8 

52 

1  1  40 

2P 

2P 

c 

SO  CRLIF  EDISON  CO 

TIGER  CREEK  PH 

8928 

05 

AMADOR 

16 

38 

27 

1  20 

29 

2355 

4P 

4P 

c 

P  G  4  E  COMPRNY 

TOPANGA  PATROL  STA  FC6 

8967 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

1  1  8 

36 

745 

8R 

L  R  CO  FIRE  DEPT 

TORRANCE 

8973 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

48 

1  1  8 

20 

1  1  0 

4P 

4P 

TORRRNCE  MUN  RIRPORT 

TRRBUCO  CANYON 

8992 

06 

ORANGE 

33 

33 

39 

1  1  7 

36 

970 

C 

ORRNGE  CO  PRRK  DEPT 

TRACY  2  SSE 

8997 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

43 

1  2  1 

25 

1  05 

c 

RRGE  R  TUGEL 

TRACY  CARBONA 

8999 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

42 

121 

25 

140 

7A 

7R 

BRNTR  CARBONA   IRRI  DIST 

IKHLY   rUMrlNb  rLHNl 

9001 

05 

HLHntUH 

27 

37 

48 

121 

35 

51 

6P 

6P 

5P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TRINITY  RIVER  HATCH 

9026 

01 

TRINITY 

35 

40 

43 

122 

48 

1860 

8A 

8fl 

8A 

US  BURERU-RECLRMRTION 

TRONR 

9035 

07 

SAN  BEROINO 

6 

35 

46 

1  1  7 

23 

1  595 

8A 

8R 

KERR  MCGEE  CHEM  CORP 

TROUGH  SPRING 

9037 

02 

COLUSA 

23 

39 

1  8 

1  22 

39 
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s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

9043 

03 

NEVADA 

36 

39 

20 

1  20 

1  1 

5995 

8fl 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

TUJUNGA 

9047 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

1 5 

I  1  8 

1  7 

1  820 

7P 

7P 

JAMES  D.  PARRA 

TUJUNGA  MILL  CR  FC  470 

9049 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

23 

1  1  8 

05 

4645 

c 

LOS  PNGELES  CO  FCD 

TULELAKE  R 

9053 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

58 

1  2 1 

28 

4035 

4P 

4P 

4P 

c 

H 

TULELAKE    IRRIG  DIST 

TUNNEL  RANGER  STATION 

9051 

05 

TULARE 

10 

36 

22 

1  1  8 

I  7 

8950 

5 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

TURLOCK 

9073 

05 

STANISLAUS 

1  4 

37 

29 

I  20 

5  1 

I  1  5 

8R 

CRRL  A  PEARSON 

TllCTIM      tOl/TMC  DnMPUl 

lUoIlN    IKVlNt  KHNLn 

9087 

06 

n  D  n  M  o  c 
UKHNbt 

3  3 

33 

44 

1  17 

47 

1  18 

7A 

7R 

THE    IRVINE  COMPRNY 

TWENTYNINE  PALMS 

9099 

07 

SAN  BEROINO 

6 

34 

08 

1  15 

02 

1  975 

4P 

4P 

JOSHUR  TREE  NRT .  MON . 

TWIN  LAKES 

9  105 

02 

ALPINE 

1 

38 

42 

1  20 

02 

7829 

4P 

4P 

H 

PACIFIC  GHS  &  ELECTRIC 

TWITCHELL  DAM 

9111 

06 

SNTR  BARBARA 

30 

34 

59 

1  20 

1  9 

582 

4P 

4P 

4P 

SRNTR  MRRIfl  VLY  WCD 

UHL  RANGER  STATION 

9120 

05 

TULARE 

9 

35 

53 

1  1  8 

39 

3725 

USES  C/0  DIST  RRNGER 

»UKIAH 

9122 

01 

MENDOCINO 

22 

39 

09 

123 

1  2 

623 

5P 

5P 

UKIRH  FIRE  DEPARTMENT 

UKIAH  4  WSW 

9124 

0 1 

MENDOC INO 

22 

39 

08 

1  23 

1  6 

1  900 

8A 

MRS  MARJORIE  S  DORY 

"UCLA 

9152 

06 

LOS  RNGELES 

33 

34 

04 

1  1  8 

27 

430 

4P 

4P 

UCLA 

UPLAND  3  N 

9158 

06 

SRN  BERDINO 

28 

34 

08 

1  1  7 

39 

1 505 

5P 

5P 

LIBERTY  GROVES  OP.  CORP 

UPPER  LAKE  7  M 

9167 

02 

LRKE 

23 

39 

1  1 

123 

02 

1  524 

4P 

EDGAR  J  SCHUETTE 

UrrtK   nH 1 1 ULt 

9177 

01 

HUMBOLDT 

1  7 

40 

15 

124 

1  1 

255 

5P 

WESLEY  C  ROSCOE 

UPR  SAN  LERNDRO  FILTER 

9185 

04 

RLRMEDR 

4 

37 

46 

1  22 

10 

394 

5A 

6A 

c 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

UPPER  TRES  PINOS 

9189 

04 

SRN  BENITO 

20 

36 

38 

121 

02 

2050 

c 

ELDON  FANCHER 

USONA  2  N 

9193 

05 

MRRIPOSR 

27 

37 

29 

1  19 

49 

3150 

c 

WILLIAM  P  HYDER 

VACRVILLE 

9200 

02 

SOLRNO 

23 

38 

22 

121 

57 

105 

5P 

5P 

VACRVILLE  FIRE  STR  2 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

9232 

06 

SRN  DIEGO 

33 

33 

14 

1  17 

01 

1390 

4P 

VALLEY  CNT  MUN  WRTER 

VALYERMO  FIRE  STR  79 

9250 

07 

LOS  RNGELES 

15 

34 

27 

1  17 

52 

3600 

5P 

5P 

LOS  RNGELES  CO  FIRE  STR 

VAN  NUYS  FC  ISA 

9260 

06 

LOS  RNGELES 

13 

34 

1  1 

1  18 

27 

695 

4P 

LR  DEPT  .  WTR .  AND  POWER 

VENADO 

9273 

01 

SONOMR 

22 

38 

37 

123 

01 

1250 

; 

SONOMR  CO  WRTER  AGENCY 

VENTURA 

9285 

06 

VENTURR 

33 

34 

17 

1  19 

17 

105 

8A 

CO.   FLOOD  CONTROL  DIST 

VERMILION  VALLEY 

9301 

05 

FRESNO 

27 

37 

22 

1  18 

59 

7520 

S 

SO  CALIF  EDISON  CO 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

9325 

07 

SRN  BERDINO 

15 

34 

32 

1  17 

18 

2858 

8R 

8A 

c 

VICTOR  CO  WRTER  DIST 

VIDETTE  MEADOW 

9328 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

45 

1  18 

25 

9500 

S 
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VINCENT  FIRE  STR  FC120 

9345 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

29 

118 

08 

3135 

5P 

L  fl  CO  FIRE  DEPT 
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V  INTON 

9351 

02 

PLUMAS 

8 

39 

49 

120 

1  1 

4950 

4P 

FRRNK  DOTTR 

VISRLIfl 

9367 

05 

TULARE 

9 

36 

20 

1  19 

IB 

325 

8R 

BR 

VISRLIR  FIRE  DEPORTMENT 

VISTR  2  NNE 

9378 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

1  4 

I  17 

1  4 

510 

5P 

5P 

VISTR  FIRE  OEPT 

VOLTR  POWER  HOUSE 

9390 

02 

SHASTA 

23 

40 

28 

121 

52 

2200 

4P 

c 

P  G  4  E  COMPANY 

WRlLRCE    1  NNE 

94  1  8 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

1  2 

I  20 

58 
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BR 

CRLIF  OEPT  FISH  4  GRME 

WHLNUI    LKttn   t:  tNt 

9426 

04 

LUN 1 KH   LUo 1 H 

4 

37 

54 

122 

01 

220 

c 

THMQC     C  \/QKlOQPk 
t  UnHo    O  VHrJHOtrV 

WRLNUi    CREEK  4  E 

9427 

04 

CONTRA  COSTR 

4 

37 

54 

1  2  1 

59 

400 

9R 

MRS.  BETTY  FRIRCLOUGH 

WALNUT  PTL  STR  FC102C 

9431 

06 

LOS  RNGELES 

26 

34 

00 

1  17 

52 

488 

8R 

L  R  CO  F IRE  OEPT 

WRRfl  SPRINGS  DAM 

9440 

01 

50N0MR 

22 

38 

43 

123 

00 

224 

BR 

BR 

BR 

c 

U  S  RRMY  COE 

WARNER  SPRINGS 

9447 

06 

SRN  DIEGO 

33 

33 

1  7 

1  1  6 

38 

3180 

4P 

4P 

c 

WRRNERS  RESORT  CO 

WASCO 

9452 

05 

KERN 

10 

35 

36 

1  1  9 

20 

333 

BR 

BR 

KERN  CO  FSTRY  4  F  D 

WATSONVILIE  WATERWORKS 

9473 

04 

SRNTR  CRUZ 

20 

36 

56 

121 

46 

95 

BR 

BR 

CITY  OF  WRT50NVILLE 

WAWONR  RANGER  STATION 

9482 

05 

MRRIPOSR 

14 

37 

33 

1  19 

39 

3985 

c 

U  S  NRT  PRRK  SERVICE 

WERVERVILLE  RANGER  STA 

9490 

01 

TRINITY 

35 

40 

44 

122 

56 

2050 

BR 

BR 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

9499 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

26 

122 

23 

3590 

BR 

BR 

WEED  FIRE  DEPRRTMENT 

WtLUUN    1  WbW 

9512 

05 

KERN 

1  0 

35 

40 

1  18 

18 

2680 

c 

VtKNUN    J  tJLUUNI 

WENDEL   10  SE 

9526 

03 

LflSSEN 

18 

40 

16 

1  20 

04 

4035 

3P 

ED  FILIPELLI 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

9532 

06 

SNTR  BRRBRRfl 

32 

34 

42 

1  I  9 

40 

6280 

s 

COUNTY  OF  SRNTR  BARBARA 

WESTHRVEN 

9560 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

I  3 

1  1  9 

59 

285 

7R 

BOSTON  RANCH  CO 

WEST  POINT 

9582 

05 

CRLRVERRS 

16 

38 

24 

1  20 

32 

2820 

BR 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

WESTVILLE 

9597 

02 

PLRCER 

1 

39 

1  1 

I  20 

39 

5290 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

WET  MEADOW 

9602 

05 

TULRRE 

10 

36 

2  1 

1  18 

34 

8950 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WHEATLAND  2  NE 

9605 

02 

YUBR 

39 

39 

02 

1  2  1 

23 

1  05 

c 

GEORGE   I  OKRNO 

WHISKEYTOWN  RES 

962  1 

02 

SHRSTR 

23 

40 

37 

1  22 

32 

1  295 

8fl 

BR 

8fl 

NRTIONRL  PRRK  SERVICE 

WHITE  MOUNTAIN  1 

9632 

07 

MONO 

6 

37 

30 

1  1  8 

1  0 

1  0  1  50 

8R 

BR 

H 

UNIVERSITY  OF  CRLIF 

WHilt    nUUNIHlN  ^ 

9633 

07 

MONO 

6 

37 

35 

1  18 

I  4 

12470 

8fi 

BR 

H 

UNiVtKolli    Ur  LHLlr 

WHITTIER  CTY  H  FC  106C 

9660 

06 

LOS  RNGELES 

26 

33 

58 

1  I  8 

02 

340 

5P 

WHITTIER  WATER  O-LRCFCD 

WHITTIER  NARROWS  DAM 

9666 

06 

LOS  RNGELES 

25 

34 

0  1 

1  1  8 

05 

239 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

WILDROSE  RRNGER  STR 

967  1 

07 

INYO 

6 

35 

1  5 

1  1  7 

1  4 

4  1  00 

4P 

4P 

NRTIONRL  PRRK  SERVICE 

WILLIRMS 

9677 

02 

COLUSR 

23 

39 

09 

1  22 

09 

85 

9R 

9fl 

c 

POLICE  DEPRRTMENT 

WILLITS   1  NE 

9684 

0  1 

MENDOCINO 

17 

39 

25 

123 

20 

1  348 

4P 

4P 

HENRY  C.  WROE 

WILLITS  HOWRRD  FOR  RS 

9685 

01 

MENDOCINO 

7 

39 

2  I 

123 

1  9 

1  925 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

WILLOW  CREEK   1  NW 

9694 

01 

TRINITY 

35 

40 

57 

123 

38 

461 

8R 

8R 

BR 

U  S  FOREST  SERVICE 

WILLOWS 

9699 

02 

GLENN 

23 

39 

32 

122 

12 

I  35 

BR 

8R 

HOWRRD  R  RLLRRD 

WINTERS 

9742 

02 

YOLO 

23 

38 

32 

121 

58 

1  35 

9R 

9fl 

J  NEWTON  WRLLRCE 

WUrrUKU  ntlunlb 

9754 

05 

KERN 

1  0 

35 

43 

I  1  8 

27 

2730 

4P 

LrtUKut    K.  WtN^tL 

WOODFORDS 

9775 

03 

RLPINE 

3 

38 

47 

1  1  9 

49 

5670 

5P 

5P 

H 

MRS  WILMR  C  BRRR 

WOODLAND   1  WNW 

978  I 

02 

YOLO 

23 

38 

4  I 

1  2  1 

48 

69 

9R 

9R 

U  C  RGR  EXTEN  SERV 

WOODSIDE  FIRE  STR  1 

9792 

04 

SRN  MATED 

4 

37 

26 

122 

15 

380 

5P 

5P 

WOODSIDE  FIRE  DEPT 

WR  IGHTS 

981  4 

04 

SRNTR  CLRRR 

4 

37 

08 

121 

57 

1600 

5P 

MRRVIN  E  WRRE 

WRIGHTS  LRKE 

9816 

02 

EL  DORRDO 

1 

38 

51 

120 

1  4 

6950 

s 

NRTL  HERTHER  SERVICE 

YORBR  LINDA 

9847 

06 

ORRNGE 

25 

33 

53 

I  17 

49 

350 

6P 

6P 

KENNETH  C  FOSTER 

YUKKv 1 LLt 

9851 

01 

MtNUUL 1  NO 

I  7 

38 

54 

123 

14 

1  100 

c 

MOC          If         CVI    \/Tr*     LJIII  DCDT 

MRS.    V.    bYLVIH  HULBtKI 

YOSEMITE  PARK  HEAOQTRS 

9855 

05 

MRRIPOSR 

14 

37 

45 

1  19 

35 

3970 

7R 

7R 

c 

H 

U  S  NRT  PRRK  SERVICE 

YREKA 

9866 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

43 

122 

38 

2625 

8R 

BR 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

ZENIR-KETTENPOM  STORE 

9953 

01 

TRINTY 

7 

40 

10 

123 

27 

3500 

c 

RRCHIE  B  FUGRTE 

CLOSED  STATIONS 

MARE  ISLAND 

5333 

01 

SOLRNO 

17 

38 

06 

122 

16 

52 

9R 
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MORAINE  CREEK 

5832 

05 

TULRRE 

1  I 

36 

43 

1  18 

34 

8840 

s 
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MORGAN  HILL  6  WSW 

5846 

G4 

SRNTR  CLRRR 

20 

37 

06 

121 

45 
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REFERENCE  NOTES 

CALIFORNIA 

This  Bulletin  is  prepared  in  Cooperation  with  Department  of  Water  Resources,  State  of  California 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  Mirriting  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65'F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME'     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time      Snow  on  ground  in  the  "Snowlall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  Stations       For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  -1:00  a.m.,  P.s.t.  ,   except   for  Bishop  WSO,   Blue  Canyon  WSO,   and  Sandberg 
WSO     which  are  taken  at  6  a  m      P  s.t.,   and  Mt .   Shasta  WSO  at  8:00  a.m.,  P.s.t.      Data  in  the  "Extremes"  table,    "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table.   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  tbe  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  10:00  a.m.,  P.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  19A1-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for   January  1941 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

EVAPORATION  AND  WIND  TABLE:  Camp  Pardee  ;     Pan  is  of  copper,   and  painted  inside  and  outside  with  aluminum  paint. 

Newark  :     Pan  painted  outside  with  gray  enamel. 

Salt  Springs  Pwr  House  :     Pan  is  of  steel  plate,   painted,  with  aluminum  inside  and  outside, 
Friant  Government  Camp  :     Pan  screen  covered. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Brawley  2  SW  ;     Holtville  silty  clay,    level,   grass-covered  surface  exposed  to  full  sun.     Grass  mowed  and 

irrigated  to  maintain  growth.     Max  and  min  readings  from  thermograph  for  24  hours  ending  at 
9  a.m.     Readings  at  9   a.m.  are  from  mercury-in-glass  thermometers. 
Davis  2  WSW  Exp  Fm  :     Sandy  loam  —  under  bare  ground  surface.     Max  and  min  data  from  soil  thermograph  for  24  hours 

ending  at  8  a.m. 

Fresno  WSO  :     Atwater  sandy  loam,   level.     Bare  ground,  drainage  to  south;   late  afternoon  shade  in  summer 

only.     Palmer  thermometers  for  20-  and  40-inch  depth.     Lambrecht  distance  soil  thermograph 
for  2-,  4-,  and  8-inch  depth.     Max  and  min  readings  for  24  hours  ending  at  midnight. 
LATE  REPORTS  AND  COPRECTIONS   will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"   table,   "Daily   Precipitation"   table,    "Evaporation  and  Wind"   table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•    Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

I     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
A     Data  collected  by  radio  telemetry. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
E    Amount  is  oartially  estimated. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soli  Temperature"  table. 

B    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 


tt    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:     1-AMERICAN     2-CALAVERAS     3-CARSON    4-CENTRAL  COAST     5-COLORADO     6-DESERT     7-EEL     8-FEATHER     9-K^WEAH     10-KERN     11-KINGS  12-KLAMATH 
13-LOS  ANGELES     14-MERCED     15-MOJAVE     16-MOKELUMNE     17-NORTH  COAST     18-N.E.    INTERIOR     19-OWENS     20-PAJARO     21-PIT  22-RUSSIAN 
23-SACRAMENTO     24-SALINAS     25-SAN  DIEGO     26-SAN  GABRIEL     27-SAN  JOAQUIN     28-SANTA  ANA     29-SANTA  CLARA     30-SANTA  MARIA  31-SANTA 
MARGARITA     32-SANTA  YNEZ     33-SOUTH  COAST     34-STANISLAUS     35-TRINITY     36-TRUCKEE     37-TUOLUMNE     38-WALKER  39-YUBA-BEAR 

Stations  appearing  in  the  tables  wit!,  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  *his  State,  price     $1.25.        Similar  info*mation  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55  additional  for  foreign  mailing;  4o<?  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.  C.   28601.       Attn:  Publications. 
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THIN  LAKES 

41  .9 

16 

.0 

29 

0 

.8 

63 

15 

-  6 

4 

1 1  10 

0 

4 

31 

2 

3 

33 

-  3.57 

1  .88 

1 

38.5 

55 

2 

5 

2 

1 

VACAVILLE 

67.6 

38 

.4 

53 

0 

-  .2 

80 

30 

28 

5 

365 

0 

0 

4 

0 

96 

-   1  .63 

.81 

2 

.0 

0 

2 

1 

0 

HHISKEYTDWN  RES 

62.5 

38 

.  1 

SO 

3 

75 

22 

29 

4. 

446 

0 

0 

8 

0 

3 

26 

1  .19 

1 

13 

3 

4 

3 

2 

HILL lAMS 

56.7 

39 

.1 

52 

9 

90 

IB. 

30 

25. 

373 

0 

0 

5 

0 

62 

.26 

3 

.0 

D 

3 

0 

0 

HILLOHS 

66  .9 

39 

.5 

53 

2 

.5 

77 

3 1  . 

30 

4 

358 

0 

0 

5 

0 

88 

-  1.10 

.63 

3 

0 

2 

1 

0 

H INTERS 

68.1 

40 

.9 

54 

5 

61 

31 

31 

5. 

319 

0 

0 

2 

0 

1 

S3 

-  .77 

.65 

2 

T 

0 

3 

1 

0 

MOOOLAND  1  HNH 

67.3 

40 

.3 

53 

8 

-  .2 

81 

31 

32 

5. 

341 

0 

0 

3 

0 

1 

55 

-  .52 

.75 

3 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

45 

9 

.5 

1 

61 

-  2.89 

7  .5 

■       ■  ■ 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS  03 

BOCA 

48.2 

13 

.5 

30 

9 

-  .8 

67 

17 

-14 

5 

1CI48 

0 

2 

31 

4 

2 

06 

-  .41 

.97 

1 

21  .0 

16 

3 

4 

2 

0 

BOO  IE 

43.6 

8 

.9 

26 

3 

59 

30 

-17 

6. 

1  195 

0 

5 

31 

9 

42 

.30 

3.0 

12 

3. 

2 

0 

0 

BR lOGEPORT 

50  .7 

1  2 

.2 

31 

5 

66 

1 6 

- 1  0 

5. 

1035 

0 

3 

31 

6 

35 

.  35 

] 

4  .0 

6 

4. 

1 

0 

0 

CEDARV ILLE 

46.4 

23 

.5 

3S 

0 

-  4.1 

65 

31 

5 

5 

924 

0 

3 

24 

0 

1 

21 

.03 

.66 

1 

4.8 

6 

4. 

3 

1 

0 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

45. 6M 

17 

.OM 

31 

3n 

61 

18 

-  3 

5 

1037 

0 

3 

29 

3 

4 

61 

1  .80 

I 

46.0 

39 

3 

5 

4 

1 

DOYLE  S  SSE 

53.4 

25 

.4 

39 

4 

70 

16 

13 

4 

784 

0 

0 

23 

0 

94 

.26 

1 

13.8 

2 

2. 

3 

0 

0 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

55.0 

20 

.2 

37 

6 

70 

16 

10 

5. 

84  1 

0 

1 

27 

0 

25 

.06 

27 

T 

T 

2 

0 

0 

0 

FORT  BIDMELL 

50  .5 

22 

.  2 

36 

4 

-  2.9 

69 

30 

1 

5 

683 

0 

1 

28 

0 

I 

00 

.39 

.31 

B  .0 

5 

2 

3 

0 

Q 

MONO  LAKE 

51  .3 

21 

.5 

36 

4 

55 

17 

B 

4 

880 

0 

2 

29 

0 

36 

.28 

7.5 

S 

4. 

1 

0 

c 

SUSANVILLE  AIRPORT 

52.0 

23 

.1 

37 

6 

-  2.1 

69 

31. 

6 

5 

643 

0 

1 

25 

0 

67 

-  .59 

.21 

; 

3.0 

T 

19 

3 

0 

0 

TAHOE  CITY 

42.3 

IB 

.9 

30 

6 

-    1  .4 

56 

31 

1 

5 

1059 

0 

6 

30 

0 

1 

I  1 

-  2.81 

.62 

28.0 

20 

2 

4 

1 

0 

TAHOE  VALLEY  FAA  AP 

43.9 

16 

.9 

30 

4 

60 

30 

-  9 

6. 

1063 

0 

5 

31 

3 

TERMO 

49 . 3 

1 8 

.  4 

33 

9 

66 

1 6 

-  3 

5 

959 

0 

3 

27 

3 

9 1 

.67 

5 

3. 

1 

I 

0 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

45.0 

18 

.2 

31 

6 

.  4 

61 

31 . 

-  1 

5 

1027 

0 

5 

31 

1 

3 

64 

-  .36 

1  .43 

1 

41  .0 

30 

3 

5 

4 

1 

HOODFOROS 

51  .5 

22 

.4 

37 

0 

-   1  .7 

68 

16 

4 

5. 

862 

0 

1 

26 

0 

86 

-  1.13 

.36 

1 

9.0 

7 

3 

2 

0 

0 

DIVISION 

33 

7 

-  2.0 

1 

32 

-  .87 

14.5 

■        ■  a 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

BEN  LOMOND  4 

67.7 

36 

.1 

51 

9 

84 

16 

28 

6 

397 

0 

0 

10 

0 

2 

12 

1  .42 

2 

1  .0 

T 

2 

4 

1 

1 

BERKELEY 

59. 5 

44 

.5 

52 

0 

-   1  .6 

74 

16 

35 

3 

396 

0 

0 

0 

0 

1 

29 

-   1  .65 

1  .01 

2 

I 

0 

3 

1 

1 

BURL INCAME 

62  .7M 

40 

.  1  M 

51 

4M 

73 

1 7 

399 

0 

0 

0 

2 

43 

1  . 30 

1 

.0 

0 

3 

2 

1 

CARMEL  VALLEY 

63.1 

38 

.8 

51 

0 

75 

30 

31 

3 

428 

0 

0 

2 

0 

1 

87 

.88 

2 

T 

0 

4 

1 

0 

CROCKETT 

63. 7M 

41 

.2M 

52 

5M 

75 

31. 

32 

5 

381 

0 

0 

1 

0 

2 

24 

-      .  1  1 

.93 

1 

.0 

0 

5 

3 

0 

GILROY 

67.2 

40 

.4 

53 

8 

64 

17 

31 

4 

342 

0 

0 

4 

0 

2 

48 

1  .44 

1 

.0 

0 

3 

2 

1 

HALF  MOON  BAY 

57. 9M 

41 

.2M 

49 

6M 

-   1  .7 

66 

12 

33 

3 

471 

0 

0 

0 

0 

1 

13 

-  2.12 

.57 

2 

.0 

0 

4 

1 

0 

MOLL ISTER  2 

66 . 7 

40 

.8 

53 

9 

.2 

84 

1 7 

32 

4 

344 

0 

0 

I 

0 

84 

.99 

.68 

2 

.0 

0 

2 

1 

0 

KING  CITY 

69.6 

37 

.1 

S3 

4 

-  .2 

87 

16 

28 

4 

357 

0 

0 

7 

0 

87 

-  .69 

.63 

2 

.0 

0 

2 

1 

0 

L 1 VERHORE  COUNTY  F  0 

65.9 

36 

.7 

51 

B 

.3 

80 

30. 

27 

5 

402 

0 

0 

8 

0 

48 

-   1  .39 

.38 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

LOS  GATOS 

66.3 

38 

.5 

52 

4 

-  .6 

83 

16 

30 

S 

384 

0 

0 

4 

0 

1 

35 

-  2.45 

1.10 

2 

.0 

0 

2 

1 

1 

MARTINEZ  HATER  PLANT 

67.6 

40 

.7 

54 

2 

81 

30 

31 

5 

330 

0 

0 

I 

0 

92 

.65 

2 

.0 

0 

3 

1 

0 

MONTEREY 

60.9 

42 

.2 

SI 

6 

76 

16 

32 

3 

41  1 

0 

0 

1 

0 

1 

52 

.89 

2 

I 

0 

4 

1 

0 

MONTEREY  FAA  AP 

61  .2 

45 

.3 

53 

3 

76 

IS 

36 

3 

362 

0 

0 

0 

0 

1 

58 

.84 

2 

-0 

0 

3 

1 

0 

MORRO  BAY  FIRE  OEPT 

62.0 

43 

.4 

52 

7 

80 

22 

33 

3 

376 

0 

0 

0 

0 

1 

29 

.70 

3 

.0 

0 

2 

2 

0 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

62. S 

38 

.  1 

50 

3 

77 

31 

28 

2 

449 

0 

0 

5 

0 

1 

SB 

.91 

1 

.0 

0 

3 

2 

0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINC  STRIION  INDEX 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  cblifor-ip 

MARCH  1976 


TEMPERRTURE 

PRECIPITATION 

NO 

.  OF  ORYS 

SNOH 

SLEEI 

NO 

OF 

OATS 

SI«I ION 

MAX  . 

MIN. 

i 

Q 

g 

g 

S  o 

L  X 

I 

S 

S 

5  1 

2 

O  O 

° 

° 

S 

£ 

« 

r 

2 

H 

i 

a 

2 

g 

X 

a 

o 

a 

o  J 

? 

T 

"? 

a 

c 

o 

c  « 

Q 

MOUNT  HflnarON 

50 

.3 

33 

.9 

42 

1 

.  1 

66 

16 

22 

4. 

702 

0 

1 

15 

0 

I  .98 

-   1  .53 

.90 

2 

18 

4 

2 

0 

NOCmiENro  DflM 

66 

.8M 

37 

.9M 

52 

4M 

82 

18. 

30 

2 

381 

0 

0 

4 

0 

1  .05 

.72 

3 

.0 

0 

2 

1 

0 

NEHRRK 

52 

6 

76 

1  7 

36 

3 

376 

0 

0 

0 

0 

0 

OflKLBND  HSO  BP 

R 

S9 

.1 

44 

.7 

51 

9 

-   1  .8 

72 

16 

36 

3 

397 

0 

0 

0 

0 

.96 

-   1  .36 

.74 

2 

T 

0 

2 

1 

0 

OBKLBNO  MUSEUM 

61 

.3 

44 

.0 

52 

7 

77 

16 

34 

3 

372 

0 

0 

0 

0 

1  .08 

I  .00 

2 

.0 

0 

1 

1 

1 

PHLO  ALIO 

64 

.9 

40 

.  1 

52 

5 

-  .3 

78 

17 

32 

6. 

381 

0 

0 

4 

0 

1  .34 

-  .65 

.64 

1 

.0 

4 

1 

0 

PfiSO  R08LES 

68 

.8 

36 

.6 

52 

7 

.0 

84 

16 

25 

4 

372 

0 

0 

7 

0 

1  .09 

-  .90 

.64 

2 

.0 

0 

2 

I 

0 

PBSO  ROBLES  FBB  BP 

66 

•  9 

37 

•  9 

52 

8  3 

1 6 

29 

26 

383 

0 

0 

5 

0 

.  bd 

.  6 1 

0 

PINNBCLES  NAT  MONUMENT 

63 

.2M 

33 

.4 

48 

3M 

-  3.0 

82 

17 

26 

4 

519 

0 

0 

13 

0 

2.14 

-  .42 

1  .09 

3 

.0 

0 

3 

2 

1 

PRIEST  VBLLET 

63 

.1 

28 

.2 

45 

7 

-  .2 

78 

17. 

16 

3 

589 

0 

0 

24 

0 

1  .09 

-  2.03 

.61 

2 

4  .0 

2 

1 

0 

REDWOOD  CITY 

66 

.0 

38 

.5 

52 

3 

-  1  .6 

79 

30 

31 

9. 

386 

0 

0 

5 

0 

.84 

-   1  .59 

.63 

2 

.0 

0 

1 

1 

0 

RICHMOND 

63 

•  5 

53 

9 

78 

1 6 

35 

3 

337 

0 

0 

0 

0 

1  .07 

.85 

2 

0 

SBINT  MBRTS  COLLEGE 

62 

.0 

35 

.3 

48 

7 

74 

16 

27 

4 

498 

0 

0 

6 

0 

1  .31 

-  2.21 

.91 

2 

T 

0 

3 

1 

0 

^Ql  IMB<t   ^  F 

64 

.2 

39 

.6M 

SI 

9M 

82 

16 

31 

3 

406 

0 

0 

2 

0 

2.06 

.89 

1 

.0 

0 

3 

2 

0 

SBLINBS  FBB  BP 

60 

.9 

38 

.7 

49 

8 

-  3.2 

78 

16 

31 

3 

463 

0 

0 

1 

0 

I  .29 

-  .66 

.93 

2 

.0 

2 

1 

0 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

58 

.1 

43 

.2 

50 

7 

72 

16 

34 

3 

439 

0 

0 

0 

0 

1  .07 

.75 

2 

.0 

0 

2 

1 

0 

SBN  FRBNCISCO  HSO  BP 

R 

59 

■  I 

42 

-  9 

5  1 

0 

■  2.0 

72 

I  b 

35 

3 

4  27 

0 

0 

0 

0 

1  .22 

-   I  .32 

•  93 

2 

' 

0 

2 

1 

0 

SBN  FRBNLISCO  HSO  CI 

R 

se 

.5 

46 

.5 

52 

5 

-   1  .8 

76 

16 

40 

2 

378 

0 

0 

0 

0 

1  .01 

-   I  .76 

.67 

2 

2 

1 

0 

SBN  CREGORIO  2  SE 

58 

.4 

38 

.5 

48 

5 

75 

16 

31 

3 

506 

0 

0 

3 

0 

1  .25 

.63 

2 

.0 

0 

4 

1 

0 

SRN  JOSE 

63 

•  8 

42 

>  2 

53 

0 

-   I  .6 

75 

30 

33 

5 

365 

0 

0 

0 

0 

.95 

-  1.01 

.  72 

2 

.0 

0 

2 

1 

0 

SBN  LUIS  OBISPO  POLY 

65 

.4 

43 

.2 

54 

3 

.0 

82 

22. 

32 

4. 

328 

0 

0 

2 

0 

2.54 

-  .71 

1  .41 

1 

.0 

0 

2 

2 

2 

SBN  MBTEO 

64 

.3 

M 

M 

79 

16 

32 

3 

0 

0 

1 

0 

1  .49 

-  .98 

.72 

I 

.0 

0 

2 

2 

0 

SBNTB  CLBRB  UNIVERSITY 

66 

.5 

42 

.0 

54 

3 

.  1 

79 

30. 

34 

5. 

329 

0 

0 

0 

0 

1  .07 

-  .95 

.86 

2 

■  0 

0 

2 

1 

0 

SBNTB  CRUZ 

65 

.0 

37 

.3 

51 

2 

-  1  .2 

79 

21. 

30 

26 

422 

0 

0 

4 

0 

1  .93 

-  2.23 

1  .45 

2 

■  0 

0 

4 

1 

1 

UPR  SBN  LEBNDRO  FILTER 

62 

•  3 

36 

•  8 

49 

6 

78 

1  7 

29 

4 

471 

0 

0 

3 

0 

2.51 

1.42 

1 

.0 

0 

4 

2 

1 

HBTSONVILLE  WBTERHORKS 

62 

.6 

40 

.1 

51 

4 

-  .6 

79 

17 

33 

4. 

412 

0 

0 

0 

0 

2.07 

-  .85 

.98 

1 

.0 

0 

3 

2 

0 

66 

.2 

36 

.1 

51 

2 

80 

16 

28 

5 

424 

0 

0 

9 

0 

1  .49 

1  .01 

2 

.0 

0 

3 

1 

1 

DIVISION 

SI 

S 

-  .8 

1  .45 

-  1.31 

.  1 

■       ■  ■ 

SRN  JOBOUIN 

ORBINBGE  OS 

BNTIOCM  PUMPING  PL  3 

67 

.  I 

40 

.4 

S3 

8 

80 

31 

30 

4 

344 

0 

0 

3 

0 

.80 

.37 

3 

.0 

0 

3 

0 

0 

flSH  MOUNTBIN 

63 

.0 

40 

.2 

51 

6 

.7 

79 

16. 

29 

< 

408 

0 

0 

4 

0 

2.60 

-   1  .40 

I  .77 

1 

2.0 

2 

3 

2 

2 

1 

flUBERRY   1  NH 

3 

.  5 

1 7 

25 

480 

0 

0 

3 

0 

1  .93 

-   1  .62 

.  77 

1 

8  .0 

3 

3 

0 

BBKERSFIELD  MSO  RP 

R 

68 

.  I 

46 

.7 

57 

4 

.8 

85 

17 

39 

5. 

243 

0 

0 

0 

0 

.44 

-  .39 

.35 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

BBLCH  POHER  HOUSE 

63 

.8 

39 

.4 

51 

6 

78 

18 

27 

3 

407 

0 

0 

4 

0 

2.63 

1  .73 

1 

.0 

0 

2 

2 

1 

BUTTONHILLOH 

67 

.3 

39 

.4 

53 

4 

-   1  .6 

83 

31  . 

32 

4 

353 

0 

0 

1 

0 

.09 

.61 

.07 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

CRLRVERRS  BIG  TREES 

50 

.7 

26 

.3 

38 

5 

-  1.2 

66 

n 

13 

4. 

813 

0 

3 

28 

0 

4  .90 

-  3.09 

2.51 

1 

19.4 

19 

3 

4 

4 

2 

CRMP  PARDEE 

2 

-  1.0 

78 

3 1 

34 

423 

0 

0 

0 

0 

I  .07 

-  2.10 

.49 

3 

.0 

0 

3 

0 

D 

CBTHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

60 

.4 

34 

■  8 

47 

6 

78 

18 

20 

3* 

S30 

0 

0 

9 

0 

1  .49 

.65 

1 

T 

0 

3 

2 

0 

CHERRY  VALLEY  DAM 

S3 

.6 

23 

.6 

38 

6 

69 

17 

14 

4 

808 

0 

2 

29 

0 

4.13 

2.82 

1 

20.8 

20 

4 

4 

1 

1 

COBLINOB 

68 

.9M 

39 

.0 

S4 

OM 

.2 

82 

30 

27 

340 

0 

0 

4 

0 

.72 

-  .30 

.54 

2 

.0 

0 

2 

1 

0 

CORCORAN   IRRIG  OIST 

67 

.8 

39 

.6 

53 

7 

82 

30 

30 

346 

0 

0 

2 

0 

.46 

.41 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

DENRIR  3  NNE 

SI 

1  .9 

82 

30 

29 

422 

0 

0 

6 

0 

.63 

-  1.16 

■  39 

2 

.0 

0 

2 

0 

0 

DUDLEYS 

ELECTRB  POHER  HOUSE 

66 

.3 

35 

.6 

SO 

5 

-   1  .7 

78 

30. 

29 

4 

440 

0 

0 

9 

0 

1  .04 

-  3.39 

.34 

1 

1  .0 

0 

4 

0 

0 

FIVE  POINTS  5  SSH 

67 

.6M 

39 

.5M 

S3 

6M 

81 

30 

30 

19. 

351 

0 

0 

4 

0 

.45 

.30 

2 

.0 

0 

2 

0 

0 

FRESNO  HSO  BP 

R 

65 

■  I 

39 

.7 

52 

4 

-   1  .5 

80 

17 

32 

5. 

385 

0 

0 

2 

0 

.44 

-  1.18 

.34 

2 

.0 

0 

2 

0 

0 

FRIBNT  GOVERNMENT  CBMP 

8 

-   I  .  1 

62 

1  8 

30 

402 

0 

0 

4 

0 

.74 

-  1.31 

.37 

3 

■  0 

0 

2 

0 

0 

GLENNVILLE 

S9 

.2 

29 

.0 

44 
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0 

1 

0 

SUN  CITY 

69.0 

35.0 

52 

0 

84 

22 

25 

399 

0 

0 

10 

0 

1  .45 

.57 

T 

0 

3 

2 

0 

TORRBNCE 

69.3 

47.0 

58 

.2 

I  .8 

85 

22 

36 

214 

0 

0 

0 

0 

.83 

-  .90 

.38 

.0 

0 

2 

0 

0 

TUJUNGA 

68.5 

42.3 

55 

.4 

83 

22 

30 

29S 

0 

0 

2 

0 

2.36 

1  .35 

.0 

0 

4 

1 

1 

TUSTIN   IRVINE  RBNCH 

70-6 

40.7 

55 

.7 

.4 

87 

23 

32 

I3« 

284 

0 

0 

2 

0 

1  .42 

-  .40 

.78 

.0 

0 

3 

I 

0 

TnIICHELL  DBn 

68.  in 

39. 4n 

S3 

.BH 

84 

16 

26 

347 

0 

0 

4 

0 

2.49 

1  .31 

.0 

0 

3 

3 

1 

U  C  L  B 

67.3 

49.8 

58 

.6 

.6 

82 

22 

38 

210 

0 

0 

0 

0 

1  .25 

-   1  .26 

.83 

I 

.0 

0 

2 

1 

0 

UPLAND  3  N 

67. B 

41  .2 

54 

.5 

8S 

22 

31 

321 

0 

0 

2 

0 

2.87 

-  .31 

2.22 

.0 

0 

2 

2 

I 

VISTB  2  NNE 

68.1M 

43.  IM 

55 

.6M 

81 

22 

3S 

286 

0 

0 

0 

0 

1  .98 

.85 

.0 

0 

3 

3 

0 

SEC  REFERENCE  NOTES  FOLLONINC  STATION  INDEI 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STflTION  RND  DIVISIONAL  DflTfl  californir 

MRRCH  1975 


TEMPERATURE 

PRECIPITRTION 

NO 

.  OF  onrs 

SNOW 

.  SLEEt 

NO 

OF 

onrs 

SIflllON 

S 

nnx . 

HIN. 

o 

s 

1 

1 

n  o 

i 

^  i 

g 

I 

s 

c 

a 

s  « 

_, 

a  r 

_, 

1 

! 

1 

E 

I 

1 

i 

1 

s 

5 

t  s 

1 

1 

o 

o 

? 

x:  o 

HHRNER  SPRINGS 

M 

M 

M 

78 

22 

0 

0 

0 

YORBR  LINDfi 

71 

5 

42 

5 

57 

0 

■  1 

89 

22 

30 

4 

246 

0 

0 

1 

0 

1  .85 

.  39 

1.11 

1 

.0 

0 

3 

2 

1 

n I u I c I nu 
U 1 V 1 o 1  UN 

54 

2 

.  3 

1  . 86 

-  3.39 

I  .  1 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

74 

■  9 

46 

7 

60 

6 

87 

24 

39 

3 

1  4  1 

0 

0 

0 

0 

.08 

.07 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

BhRS  T  OH 

68 

6 

37 

7 

53 

3 

-  1.4 

82 

24. 

26 

4 

358 

0 

0 

7 

0 

.28 

-  .24 

.12 

1  1 

.0 

0 

1 

0 

0 

BEAUMONT   1  E 

6S 

4 

36 

6 

52 

0 

1  .0 

81 

22 

28 

4 

393 

0 

0 

5 

0 

2  .88 

.29 

1  .45 

1 

.0 

0 

4 

2 

1 

BISHOP  HSO  flP  R 

63 

2 

29 

4 

46 

3 

-0 

76 

24 

1  7 

6* 

573 

0 

0 

19 

0 

.05 

.38 

.04 

2 

.  4 

T 

3 

0 

0 

0 

BLYTHE 

75 

2 

43 

9 

59 

6 

-  3.1 

89 

23 

34 

1  3 

176 

0 

0 

0 

0 

.00 

.42 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

Ql  VTuC     COO  OlDDnOT 
DLiInt    rHH  HlnrUKI 

75 

1 

49 

0 

62 

1 

-  1  -5 

87 

23* 

40 

4 

1  09 

0 

0 

0 

0 

T 

.27 

T 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

tJUKKtuU    Utbtn  1    r  HKft 

75 

7 

48 

4 

62 

1 

89 

26 

38 

4 

1  38 

0 

0 

0 

0 

.73 

.54 

3 

.0 

0 

2 

1 

0 

BRAHLEY  2  SH 

75 

e 

43 

5 

S9 

7 

-  3.2 

90 

24 

?7 

4 

171 

I 

0 

0 

0 

I 

-  .19 

T 

5. 

.0 

0 

0 

0 

0 

DACCETT  FAR  AIRPORT 

70 

9 

46 

5 

58 

7 

2-0 

86 

24 

35 

4 

202 

0 

0 

0 

0 

.  1  3 

.26 

.07 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

79 

0 

52 

6 

65 

9 

-   1  -0 

89 

31 

38 

4 

68 

0 

0 

0 

0 

.03 

.  1  1 

.03 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

nccp   cpo/upc   mi  i  err 

56 

9 

26 

1 

4  1 

5 

72 

1  2 

1  2 

7. 

720 

0 

0 

2S 

0 

.29 

.29 

3 

3  .0 

3 

3 

1 

0 

0 

F.AGLE  MOUNTAIN 

73 

2 

51 

8 

62 

5 

.  1 

87 

24 

39 

4 

1  16 

0 

0 

0 

0 

.23 

.02 

.22 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

CI     rcuTon   o  ecu 

77 

3 

43 

3 

60 

3 

-  2.1 

94 

23 

35 

13. 

162 

1 

0 

0 

0 

.00 

-  .19 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  MIRAGE  FIELD 

63 

5M 

32 

8M 

48 

2M 

78 

18 

23 

2 

515 

0 

0 

1  3 

0 

.34 

.28 

3 

.8 

0 

1 

0 

0 

FAIRMONT 

58 

1 

37 

7 

47 

9 

-  1-1 

79 

18 

20 

4 

524 

0 

0 

7 

0 

1  .25 

.92 

.69 

3 

.8 

1 

3 

3 

1 

0 

GOLD  ROCK  RHNCH 

78 

3 

47 

6 

63 

1 

90 

22 

38 

4 

99 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HA I HEE 

61 

8 

35 

5 

48 

7 

-     .  1 

78 

25 

IB 

4 

499 

0 

0 

10 

0 

.22 

-  .40 

.14 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

HflYrTFI  n    PlIMPIklP    PI  OUT 

71 

8 

46 

4 

59 

1 

-  .2 

86 

24 

33 

4 

193 

0 

0 

0 

0 

.02 

-  .24 

.02 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIBL 

76 

9 

49 

1 

63 

0 

-3 

89 

23 

42 

1  3. 

91 

0 

0 

0 

0 

T 

■  20 

T 

5. 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIfiL  Ffifl  BP 

74 

3 

45 

6 

60 

0 

88 

23 

38 

14. 

158 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

5. 

.0 

0 

0 

0 

0 

INUtrtNUtNLt 

63 

9 

33 

6 

48 

8 

78 

25 

22 

5 

496 

0 

0 

12 

0 

.4  1 

.  1  3 

.4  1 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

LNUlU    U    O    UHlt  UHNUtn 

77 

9 

49 

5 

63 

7 

•  0 

92 

24 

3S 

4 

93 

2 

0 

0 

0 

T 

-  .29 

T 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

1 N I Un  t  KM 

IRON  MOUNTAIN 

74 

6 

49 

7 

62 

2 

.3 

89 

24 

37 

4 

1  2S 

0 

0 

0 

0 

.03 

.23 

.03 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

52 

2 

28 

4 

40 

3 

-  2.1 

65 

24 

1  3 

4 

756 

0 

1 

25 

0 

5  .69 

.51 

3  .45 

1 

12.5 

13 

3 

2 

2 

2 

LnPtLHoltn  roD/rHM 

63 

7 

36 

5 

50 

1 

80 

1  7 

24 

1  3 

455 

0 

0 

1  3 

0 

.69 

.  37 

2 

T 

0 

2 

0 

0 

Mcrro   cloc  cTOTrniir 
ntULH   rlHt  dIHmUN 

80 

4 

50 

S 

65 

5 

2.5 

92 

22 

33 

4 

70 

3 

0 

0 

0 

.00 

.23 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ni  ILntLL  LHVtKNa 

59 

9 

41 

6 

50 

8 

72 

24. 

26 

3 

434 

0 

0 

5 

0 

.41 

.16 

1 

2.1 

1 

3 

2 

0 

0 

MOJAVE 

61 

7M 

37 

3M 

49 

SM 

80 

n 

27 

6 

488 

0 

0 

0 

.00 

.89 

.00 

.0 

0 

0 

0 

D 

MOUNTAIN  PASS 

57 

4 

33 

2 

45 

3 

72 

25* 

22 

3 

604 

0 

0 

17 

0 

.28 

.  1  5 

3 

4  .0 

0 

2 

0 

0 

HT   CQu     lar'iiLjTn   u   c  pi< 

46 

1  M 

18 

5M 

32 

3M 

57 

25. 

-  2 

6 

1005 

0 

4 

27 

1 

3.16 

1  .97 

3 

23  . 1 

37 

6. 

2 

2 

2 

kiccni  cc   coo  QtopnDT 

73 

S 

47 

9 

60 

7 

.9 

87 

24. 

39 

4 

1  49 

0 

0 

0 

0 

T 

.38 

T 

3. 

.0 

0 

0 

0 

0 

rHLnUHL t 

65 

6 

38 

9 

51 

3 

-  .8 

81 

17 

27 

5 

421 

0 

0 

e 

0 

.60 

-  .58 

.38 

3 

I 

T 

3. 

2 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

78 

1 

49 

5 

63 

8 

1  -6 

91 

23 

34 

5 

99 

1 

0 

0 

0 

.4  1 

.22 

.40 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

73 

4 

51 

5 

62 

S 

■  6 

87 

24 

38 

4 

1  IS 

0 

0 

0 

0 

.09 

.48 

.05 

3 

T 

0 

0 

0 

0 

62 

4 

39 

4M 

50 

9M 

.4 

77 

17. 

24 

4  . 

428 

0 

0 

4 

0 

.37 

.27 

.  36 

2 

.0 

0 

I 

0 

0 

1 ntKRHL    rHH  Hr 

77 

6 

45 

8 

61 

7 

90 

23 

33 

4 

1  19 

1 

0 

0 

0 

T 

-  .26 

T 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRONR 

70 

0 

42 

5 

56 

3 

.4 

85 

24 

30 

4 

268 

0 

0 

1 

0 

.30 

-     .  1  4 

.29 

3 

T 

0 

1 

0 

0 

THENTTNINE  PALMS 

71 

6 

41 

2 

56 

4 

-  .9 

85 

23 

28 

4 

265 

0 

0 

1 

0 

.09 

-  .16 

.06 

10 

.0 

0 

0 

0 

D 

VBLYERMO  FIRE  STfl  79 

63 

1 

31 

DM 

47 

IM 

78 

17 

22 

3. 

544 

0 

0 

19 

0 

.36 

.17 

3 

0 

2 

0 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLBNT 

64 

6 

35 

5 

SO 

1 

-  .5 

81 

18 

25 

4 

455 

0 

0 

1  1 

0 

.44 

-  .25 

.37 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

WHITE  MOUNTBIN  I 

32 

5 

6 

I 

19 

3 

46 

17 

-14 

4 

1407 

0 

IS 

31 

7 

.70 

.44 

3 

16.5 

28 

4 

2 

0 

0 

WHITE  MOUNTBIN  2 

24 

8 

4 

7M 

14 

8M 

45 

17 

-14 

4 

ISSl 

0 

27 

30 

9 

.45 

.45 

3 

4  .0 

8 

9. 

1 

0 

0 

WILDROSE  RBNGER  STB 

59 

7 

30 

6 

45 

2 

72 

25. 

16 

2 

605 

0 

0 

19 

0 

.30 

.30 

2 

1  .0 

1 

2 

1 

0 

0 

DIVISION 

S3 

1 

-   1  .0 

.50 

.43 

1  .6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SIBTION  INDEX 
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DAILY  PRECIPITATION 


STflT ION 


ALDCQPOINT 
RHGuin  PAC  union  col 
BIG  BAR  SANGCR  STAT'ON 
BBONVILLC  r«iTNC  STA 

BQIDGEvILLC  A  NMU 
6UBNT  RANCH    1  S 
CAL  rSTOGA 
CAL  L  AMAN 
CA2A0eR0  3  U 

CCCILVILLE  5  SC 
CLEAB  CBEEK 
CLOVEftOAlE  3  SSC 
CePCO  NO  J  0AM 
CSVELO 

CRESCENT  CITY  i  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CUWINQS 
OUTTOHS  LANCING 
ELK  VALLET 

EUREKA  k.-SO  CI 
rOREST  GLEN 
FORT  BRAGG 
FORT  DICK 

FORT  JONES  RANGER  STA 

FORT  ROSS 
CARBERVILLE 

GASOUET  RANGER  STATION 

CRATON 

GREENVIEU 

GUERNEVILLE  2 
MAPPT  CArP  RANGER  STA 
HATFOflK  RANGER  STATION 
HEAL 0S6URC 
HCALOSBURQ  2 

HILTS 
HOOPA 

IOLEWILO  hut  mTNC  STA 
KENTFIELD 


NCEfi  STi 


LAVA  BEOS  I 
liAO  RIvEB  I 
nOuNT  HEBRON  as 

njia  uooDS 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

BAR  i^NOLL  H  S  2 
OAKVILLE  1  UNW 
OCCIDENTAL 

OBICit  PRAIRIE  CRCEil  Pft 
ORLEANS 

PETALurn  riOE  STA  2 
POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  Ph 
RICHAROSON  GROVE  ST  PK 
SAINT  HELENA 

SAN  RAFAEL 
Sft^TA  ROSA 

SAwrCRS  BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

SHELTER  COVE  AVIATION 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 
SONOMA 

STANOISH-HIC*ET  ST  PK 
TRINITY  RIVER  HATCH 
TULELA«E  X/R 

UKIAM 

UKIAH  4  USU 
UPPER  rwTTOLE 
UAOn  SPRINGS  DAH 
hCAVCRVILLC  RANGER  STA 

ICED  FIRE  DEPARTttNT 
UILLITS  1  NE 
UILLOW  CREEK    I  NW 


AOIN  RANGER  STATION 
ALTUflAS  RANGER  STATION 
AliBURN 

AUfiURN  DAD  PROJECT 
BLUE    CANYON  WSW 

BOCVtN  DAM 
6RANNAN  ISLAND 
BROOKS  TARNMAPI  RANCH 
BRUSH  CREEK  RS 
SUCK HORN 

BUCKS  CREEK  PH 
BURNET 

CANBT  RANGER  STATION 

CANYON  DAn 

CARIBOU  POkCR  HOUSE 

CHALLENGE  RANGER  STA 
CHESTER 

CMICB  UNIVERSITY  FARM 

CITRUS  HEIGHTS 

CLARKS   VALLEY  mOO  HCH 

CLEAfiLAKE  HIGHLANDS 
COHASSET  1  NNE 
CSLEmn  FISHERIES  STA 
CBIFAX 

COLGATE  POkCB  HOUSE 

C9LUSA  2  SSW 
COOL 

CORNING   HOUGHTON  RANCH 

DANA  3  SE 

DAVIS  2  WSW  EXT  FAQn 


s.as 

6.04 
4.96 


2.00 
2.30 
S.60 


S.RO 
2.SR 
S  .68 


2.7 
3. 81 
3.79 


1  .31 
2.  SO 
3.81 
2.05 


DRY  OF  MONTH 


2     3      4     5     6  7 


.02     .16  .02 


.56     .00     . A2 


9    10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30  31 


.73      .04  1.31 


.06     .04  .20 


.28     .04  .13 


SEE  REFERENCE  NOTES  fOLLOMlNC  STfiTlON  INDEX 
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DniLY  PRECIPITATION 


STRTION 


DCCR  CREEK  FOREDAY 
DELTA 
OE  SABLA 
DOBBINS  t  S 

OOUniEVILLE  RflNCER  STA 
DUnniGAN 

OUNSnUIR  RAtlGeO  STA 
EAST  PARK  RESEflvOIl) 
TAIRFIELO  FIRE  STATION 
F0L50M  DAM 

FOBESTHILL  RANGER  STA 
FRENCH  GULCH 
GEORGETOkM  RANGER  STA 
GIBSON  HUr  WTNCe  STA 

GOLD  RUN 

GRASS  VALLEY  2 
GREENVILLE  RANGER  STA 
GRIZZLY  ISLAND  REFUGE 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  ENGLE6RICHT  DAM 

HAT  CREEK  PH  1 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
iOWfi  H.'LL 
JESS  VALLFY 
KtLSET  1  N 

KILARC  POkCR  HOUSE 
LAKCPORT 
LAKE  SOLANO 
LAKE  SPAULDING 
LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 

LOOKOUT  3  WSU 
mOEL  INE 
nANZAMITA  LAKE 
mRKLEY  COVE 
mRYSVILLE 

rc  CLOUD 

nrOOLETOWN 

niNERAL 

MOUNT  SHASTA  W50  CI 
NEVADA  CITY 

NICOLAUS  2 

ONO 

ORLAND 

OROVILLE  RANGER  STA 
PACIFIC  HOUSE 

PARADISE 

PASKENTA  RANGER  STA 
PAYNES  CREEK 
PIT  RIVER  PH  1 
PIT  RIVER  PH  & 

PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IFG 
PORTQLA 
OUIMCY 

RED  BLUFF  USO  ^ 

REDDING  FIRE  STA  2 
REPRESA 
RIO  VISTA 
ROCKLIN 

ROUND  rrr  p  G  and  e 

SACRArCNTO  USO  AP 
SACRArCNTO  WSO  CI 
SHASTA  DAn 
ShINGLETOWN  2  E 

sierra  city 

sierraville  ranger  sta/. 
stonytohd  cooley  ranch 
stonyford  ranger  sta 
stony  gorge  reservoir 

STfiAl«ERRY  VALLEY 

TUIN  LAKES 
UPPER  LAKE  7  u 
VACAVILLE 
VINTON 

VOLTA  POUCR  HOUSE 

IMISKEYTOm  RES 
UILL lAnS 
UILLOWS 
UINTERS 

t«ODLAND  1  i^U 


a  OCA 
BOD  IE 

BRIDGEPORT 
CEDARVILLE 
OONNER  rCnORIAL 


"  PK 


DOYLE 

OOTLE  6  SSE 

EtLERY  LAKE  ✓ 
FLEniNG  FISH  AND  GArC 
FORT  BID^LL 

Gtn  LAKE 
rONO  LAKE 
SAGEHEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 
SUSftNVlLLE  AIRPORT 

TAHOC  CITY 
TEOrO 

TttUCKEC  RANGER  STATION 
hCROCL   10  S£ 

uoooroRos 


AAflOYO  GRANDE 
BEN  LOrOND  4 
BERKELEY 

BIG  SUR  STATE  PARK 
BLACK  rflUNTAIN  2  SW 


2.2 
1.21 
2.  1 
Z.Z9 


1 .  i  1 
.91 


DRY  OF  MONTH 


123     456  789 


i.ao 

.24 
1.30 


.^Q     .30  .59 


.62  .13 
.67  .08 
J . «  .03 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  li 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


SEE  REFERENCE  NOTES  fOLLOMINC  S7BII0N  INDEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STRT  ION 


Buai INGArC 

CALAvcsAs  acsenvoiQ 

CASrCL  VALLEY 
CHITTENDEN  PASS 
CBOMETT 

OAVENPOOT 

rooT  ono 

GCBSCR  RANCH 
GILROY 

GILBOT  M  ENE 

HALF  mOH  BAY 
HERNANDEZ  2  NI4 
HOLLISTER  2 
MNQ  CITY 
LArATtTTt  2  NNE 

LA  HONDA 

L  IvERr«flE  COUNTY  f  D 

LOCKUOOD  2  N 

LOS  QATOS 

LOS  QATOS  4  SW 

nARTIPtEZ  WATER  PLANT 

nSNTERLY  TAA  AP 
^nRGAN  HitL  2  E 
P«RRe  OAT  F IHE  DEPT 

nOBRO  BAY  3  N 
MOUNT  DIA6L0  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  0AM 
MEUARIL 

OAKLAND  USO  AP 
OAKLAND  ftJSCUM 
PAICINES  OHRuALL  ranch 
PALO  ALTO 
PALOm 

PASO  ROOLES 

PASO  ROOLES  FM  AP 

PINNACLES  NAT  MONUr«NT 

PISMO  6EACM 

PRIEST  VALLEY 

REDWOOD  CITY 
RICHMOND 

SAINT  MAQTS  COLLEGE 
SALINAS   3  E 
SAL INAS    FAA  AP 

SAL INAS  DAM 
SAN  AROO 

SAN  CLCrtNTF  OAM 

S  r  RICHMOND  SUNSET 

SAN  FRANCISCO  MSO  AP 

SAN  FRANCISCO  WSO  CI 
SAN  GREGOBIO  2  SE 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OOISPO  POLY 

SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIvEBSITY 
SANTA  CflUZ 

SANTA  MARGARITA  BOOST 
SOLE DAD 

SPbECKELS  HUT  BRIDGE 

UPR  SAN  LEANORO  FILTER 
bALNUT  CREEK  A  E 
kJATSONVILLE  UATERWORKS 
l*COSIOe  FIfiE  STA  1 
bAIGMTS 


ANGIOLA 

ANTIOCM  PUI*>ING  PL  3 
ASM  FOUNTAIN 
AUBEBRY    I  NU 

bakersfield  use  ap 

BALCH  PO^a  HOUSE 
buttonmillou 
calaveras  big  trees 
calavcbas  banger  sta 
cap*>  pardee 

castie  rock  rao  lab 
cathcys  vy  Bull  Run  rh 
cherry  valley  dam 
coal inga 

corcoran  irric  dist 

DELANO 

DEL   PUERTO  ROAD  CArf> 
DCNAIB  3  NNE 
DUDLEYS 

ELECTOA  POhCB  HOUSE 
ELL lOTT 

EXCHCOUEB  QESEBVOIB 
FID0l£T0fc*(  LYNCH  RANCH 
FIVE  POINTS  S  SSH 
FBESNO  WSO  AP 


FBIANT  GOVEBNfCN 
Gl  ENNVILLC 
CBANT  GROVE 
GROVELANO  BANGED  STi 
HANFOBO  2  S 

METCM  mETCHY 
huntington  lake 
IDRIA 
I  ONE 

JOHNSONOAl  E 

KEBL IHGCR 

KEBN  River  ph  i 

KERN  RIVCR  Ph  3 

KETYLEmN  STATION 

KNIGHTS  FERRY  2  SC 

LCBCC 
LC  GAAnO 
ICHTMH  RANCH 
LEW*  cove 
linoSJtr 


CAI* 


1 .00 
.60 
2.  M 


2. SI 
I  .  TO 
2.0 


2.46 
3.36 
2.  OA 


DAY  OF  MONTH 


2    3     4    5    6     7    8    9    10  1 1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30 


31 


SEC  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINI 


IC  STRTION  INDEX 


DniLY  PRECIPITnilON 


STATION 


DRY  OF  MONTH 


4     5  6 


10 


12 


13  14  15 


16  17  1 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


LBOGEPDLE 
LOO  I 

LOS  BANOS 

LOS  BANDS  ARBUaUA  RCH 
LffS  BANOS  OET  RESV 

MAOCRA 

r«tflT£CA 

MARICOPA 

r«RfPOSA 

mTMER 

rCAOOW  LAKE 

rCNDOTA  DAn 

taCED  ruNItlPAL  AP 

MODESTO 

fiEt«lAh 

NORTH  FBRK  RANGER  STA 
ORANGE  cove 
PACHECO  PASS 
PANOCHE  2  U 
PATTIUAY 

PINE  FLAT  OAn 
POOTCHVILLE 
POSCV  3  E 

SALT  SPtSINGS  PUM  HOUSE 
SAN  ANDREAS  3  S 

SAN  LUIS  OAH 
SANTA  RITA  PEAK 
SONORA  RS 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 
STANISLAUS  POkCR  HOUSE 

STOCKTON  USD  AP 
STOCKTON  FIRE   STA  4 
SUTTER  HILL  HANGER  5TA 
TEHACHflPI 
TEJON  RANCHO 

THREE  avRS  EDISON  PH  1 
TIGER  CREEK  PH 
TRACY  CARBONA 
TRACY  PUrPING  PLANT 
TURLOCK 

VISAL lA 
WALLACE    1  NNE 

un^co 

kCSTHAvEN 
fcCST  POINT 


AVALOft  PLEASURE  PIER 

BARRETT  DAn 

BEAUMONT  PUf*»ING  PLANT 

BEl  AIR  FC-IOR 

BIG  BEAR  LAKE 

BIG  DAL  TON  DAM  FC223CE 
BIG  TUJUNGA  0AM  FC^OC 
BOUQUET  CANYON 
BURBANK  VALLEY  Prt>  PLT 
CACHUnA  LAKE 

Ct>t%>  HI  HILL  OPIOS  57E 
CAPPO 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CHATSMIRTH  FC24F 
CHULA  VISTA 

CLAREMONT  POMONA  COL 
COtBYS  rc  53  D 
CORONA 

COVIMA  TEMPLE  FC  103  6 
CRYSTAL  LAKE  FC  2BZC 

CULVER  CITY 
CUYAMACA 

DESCANSO  RANGER  STA 
09k«EY  FO  FC107C 
DRY  CANYON  RESERVOIR 

CL  CAPITAN  DAM 
ELSINORE 
ESCOnOIOO 
FILLMORE   1  k«U 
F ON TANA  S  N 

rONTANA  KAISER 
FULLERTON  M.'LLCREST  Rv 
GIBRALTAR  DAM  2 
GILLESPIE  FIELD 
GLENOORA  U«5T  FC  106 

MfllHES  CTW  UPPER  FC367 
HEWT 

mENShau  dam 
HOC GEES  FC  60  A 
lOTlLMILD  FIRE  OEPT 

JULIAN  WYTtOLA 
JUNCAL  Ofln 

LA  CRESCENTA  FC  261  B 
LAGUNA  BEACH 
LAKESIDE  2  E 

LA  ^CSA 

LECHUZA  PT  STA  FC  362B 
L0»*>OC 

LONG  BEACH  USD  AP 
LOS  AtArOS 

LOS  ANGELES  U50  AP 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 
LOS  PRIETQS  RANGER  STA 
LYTLE  CREEK  RANGER  STA 
reORPARK 


.60     .04  .61 


2.00  1 .60  1 .60 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMlNC  STftTION  INDEX 


10 


DRILY  PRECIPITATION 


STflT ION 


KClMflLL  ^OLCOAO  rC32CE 
NCUPORT  eCACH  HA6e9() 
NIPQfO  2  »U 

OJAI 
OXflASO 

PACOirW  DAM  fC  33  A  E 

pALomo  m  aesEavATOQT 

PAtOl  VEBDEI  EST  rC43D 
PASnOENA 

PIEOHA  BLAMCft  GOO  iTA 
PldU  3  CSE 

PT  aoguello  light  sta 

PBMOHA  CAL 


>OLT 


POWAY  VAILEV 

RAnoHA  rtaz  oept 
RE 01  AMOS 

SIVERSIDC  riRE  STA  3 
RIvEasiOe  CIT  tXP  STA 

SALSIPUEOES  GAGinC  STA 
SAN  BERNAROind  C9  HOSr 
ifl«»OBERG  PTi  rci306 
SANL^ERG  krSO 
snn  OI:go  uSQ  ap 

SAM  Dims  riRE  uo  rca* 

SAN  GABRIEL  CANTON  PH 

SAN  GABRIEL  on  fC^J^BE 

SAN  GABRIEL  riRE  OEPT 
SAN  JACINTO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 
SANTA  ANA  fIHE  STATION 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  TAA  AP 
SANTA  riARin  use  AP 


IE6 


SANTA  rnniCA  ( 
SANTA  PAULA 
SAUGUS  PLT  1 

SOnlS  3  NU 
SUET  RANCH 

SUN  CITT 

SUSANA  RNOLLS 

THOUSAND  OAKS 

TOPAMQA  PATROL    STA  FC6 

TORRANCE 

TUJUN6A 

tustin  irvine  ranch 
tuitchell  dam 

UCLA 
UPLAND  3  N 

vALLET  CENTER  a  NNE 
VAN  NUTS  rc  ISA 
VENTURA 

VINCENT  riBE  STA  FCISO 
VISTA  2  NNE 


t*LN 


PTL  STi 


rci02C 


AOCLANTB 
APPLE  VALLEY 
BARER 
BARS TOW 
BEAurONT  1  E 

BENTON   INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARK  rc  a3B 
BISHOP  CREEK   INTAKE  2 
BISHOP  USO  AP  R 
61 TTHE 

BLYTME    TAA  AIRPORT 

BORREGO  OESERT  PARK 
BOULEVARD  2 
BRAKE r  2  SU 
CALEXICQ  2  NE 

DAGGETT   FAA  AIRPORT 
DEATH  VALLET 
DEEP  CANTON  LABORATORT 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
EAGLE  rOUNTAIN 

EL   CENTRO  2  SSU 

EL  MIRAGE  FIELD 

FAIRrQNT 

GeLO  ROCK  RANCH 

GOLDSTONE  ECHO  2 

HAII«E 

HATTIELD  PUI»ING  PLANT 
HESPERIA 

irPERIAL 

ItOERIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

InDIO  U  S  DATE  GARDEN 

INtOKERN 

tNTOKERN  ARnlTAGE 
IRON  MOUNTAIN 

JOSHUA  TREE   3  S 
KEE  RANCH 
LAKE  ARROkMEAD 
LAKE  SABRINA 
LANCASTER  FSS/FAA 

PCCCA  FIRE  STATION 
MlTCHCll  CAVERNS 
HJJAVE 

WUNTAIM  PASS 

MT  SAM  JACINTO  U  S  PK 

NCEOLES  FAA  AIRPORT 
NIL AND 

eCOTILLO  hCLlS 
eCOTlLLO  2 
PALUJALE 


DRY  OF  MONTH 


2    3     4    5    6     7    8    9     10  1112    1314  15    16  17 


.as  .02 


.12     .03  .13 


3.49     .07  2.12 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


SEE  REfERENCE  NOTES  fOLLOHINO  SIBIION  INDEX 
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DAILY  PRECIPITATION 


STflT  ION 

TOTAL 

DRY  OF  MONTH 

1    2  3 

4    5  6 

7    8  9 

10  1112 

13  14  15 

16  17  18 

19  20  21 

22  23  24 

25  26  27 

28  29  30 

31 

PALM  SPRINGS 
PASilEB  RCSCSVOtS 

SHOSHOnC 

snou  cnc::ii.  upper 

SOUTH  LARE 
TWeRMAL    TAA  AP 
TRONA 

■OCriTMIINE  PALMS 
VALYCaW  riRC  STA  7S 

viCTOfiVILLE  PUK>  PLAMT 
W1ITE  fQUNTAiri  1 
l*ITE  MOUMTAIM  2 
UILOROSE  RAHGER  STA 

.A\ 

.oe 

.37 
.00 

.7S 

.30 
.09 
.36 

.♦4 

.70 
.45 

.30 

.01  .40 
.05 

.01  .36 

.36     .16  .20 
.29 

T  .02 

.07     T  .17 

.04  ,37 
.05     .04  .44 

.45 

.30  T 

.04 

.03 
.01 

.  17 

.0&  .01 
.  12 

.02  .01 
T 

T  T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHIND  SIBIION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


STRT ION 

OflY   OF  MONTH 

o 
cr 

X 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

te 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

<r 

■ 

NORTH  COBST 

DRfllNflCE  01 

HLOERPOINI 

MAX 
MIN 

32 

47 

30 

S3 
31 

57 
32 

63 
34 

65 
39 

55 
36 

70 

44 

70 
44 

73 
45 

70 
35 

53 
33 

56 
33 

67 
38 

76 
36 

76 
44 

59 
35 

55 
34 

60 
36 

SS 
36 

S4 
34 

60 
35 

69 
38 

76 
34 

62.6 
36  '2 

ANCUIN  PRC   UNION  COL 

MBX 
MIN 

30 

43 

28 

45 

25 

43 

32 

4  1 

30 

48 

31 

44 

33 

44 

34 

51 
34 

48 

30 

64 

35 

65 
49 

67 
45 

62 
44 

59 
43 

74 
45 

72 
42 

57 
40 

50 
32 

64 

35 

71 
46 

60 
41 

58 
32 

48 

36 

57 
29 

63 
38 

52 
29 

59 
40 

71 
41 

75 
41 

66 
37 

57.0 
36 . 4 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

MBS 
MIN 

45 

32 

42 

31 

41 

32 

SO 
30 

55 
30 

60 
31 

64 

32 

54 
34 

67 
35 

73 
35 

71 
33 

65 
28 

68 
30 

65 
32 

64 

36 

70 
42 

72 
46 

71 
43 

50 
32 

49 

32 

62 
37 

72 
37 

56 
32 

56 
35 

51 
33 

55 
35 

SS 
33 

55 
44 

61 
40 

71 
35 

77 
38 

60.2 
34.7 

CALLAHAN 

MBX 
MIN 

38 
22 

35 
22 

39 
18 

42 

21 

48 

18 

S3 
22 

49 

25 

50 
32 

59 
26 

63 
27 

59 
22 

58 
22 

60 
27 

60 
36 

63 
27 

68 
40 

65 
44 

59 
32 

43 

21 

50 
24 

65 
24 

64 

35 

52 
23 

49 
34 

46 

25 

52 
27 

46 

22 

51 
38 

61 
24 

67 
27 

61 
31 

54. 1 

27.0 

CECILVILLE  S  SE 

MBX 
MIN 

38 
24 

38 
20 

36 
20 

43 

20 

72 
43 

66 
3B 

40 

25 

42 

25 

56 
26 

69 
29 

55 
34 

50 
31 

43 

30 

SI 
27 

46 

26 

42 

26 

52 
28 

66 
28 

69 
29 

CLOVEROALE  3  SSE 

MBX 
MIN 

56 
35 

48 

33 

45 

31 

54 

31 

59 
33 

63 
30 

65 
33 

59 
35 

62 
37 

70 
4  1 

54 

35 

69 
39 

76 
30 

67 
32 

68 
40 

73 
43 

76 
43 

72 
46 

57 
34 

56 
3B 

69 
40 

79 
38 

63 
39 

62 
38 

54 

36 

62 
37 

67 
36 

56 
39 

62 
39 

78 
4  1 

77 
41 

63.8 
36.9 

COVELO 

MAX 
MIN 

CRESCENT  CITr   1  N 

MAX 
MIN 

43 

31 

52 
32 

50 
32 

50 
33 

55 
35 

S3 
33 

49 
42 

57 
38 

57 
38 

54 
44 

52 
37 

55 
32 

50 
40 

53 
44 

57 
44 

61 
40 

59 
49 

53 
41 

52 
34 

57 
40 

56 
37 

51 
45 

51 
37 

50 
44 

52 
36 

52 
38 

49 

35 

49 
40 

S3 
32 

56 
38 

51 
39 

52.9 
36 . 1 

OUtTONS  LANOING 

MRX 
MIN 

56 
37 

51 
34 

44 

29 

57 
30 

S6 
30 

59 
31 

61 
34 

58 
39 

61 
34 

63 
38 

54 
41 

66 
41 

69 
35 

64 

35 

70 
3B 

68 
42 

77 
46 

68 
47 

SB 
36 

60 
34 

67 
39 

75 
38 

65 
38 

63 
38 

SB 
34 

64 
34 

64 

32 

60 
41 

64 

35 

75 
40 

70 
42 

62.7 
36.9 

ELK  VALLEY 

MAX 
MIN 

EUREKA  HSO  CI 

MAX 
MIN 

46 

32 

46 
34 

48 

33 

48 

36 

SI 
34 

51 
34 

49 
44 

5S 
40 

SO 
42 

50 
43 

SO 
39 

52 
35 

51 
4  1 

55 
42 

54 
46 

65 
46 

55 
46 

52 
4  1 

50 
38 

56 
36 

53 
4  1 

54 
43 

51 
38 

52 
43 

SO 
38 

52 
37 

49 

38 

51 
42 

57 
38 

59 
40 

49 

39 

52  .0 
39 . 3 

FOREST  GLEN 

MAX 
MIN 

45 

27 

40 

25 

47 

18 

44 

20 

46 

19 

50 
21 

53 
24 

55 
28 

60 
26 

64 

26 

67 
27 

60 
23 

65 
26 

65 
28 

60 
30 

57 
35 

70 
37 

66 
35 

45 

29 

42 

29 

58 
30 

69 
32 

48 

30 

55 
31 

46 

31 

51 
27 

51 
27 

53 
31 

53 
28 

67 
30 

70 
32 

55.9 
27.8 

FORT  BRAGG 

MAX 
MIN 

54 

35 

49 

33 

49 

30 

53 
39 

55 
33 

57 
34 

56 
36 

54 

36 

56 
38 

53 
42 

52 
43 

56 
35 

57 
37 

56 
3B 

SB 
45 

56 
45 

66 
45 

59 
46 

55 
37 

54 
34 

59 
37 

55 
40 

57 
37 

56 
4  1 

56 
33 

56 
37 

55 
4  1 

55 
43 

59 
37 

SB 
39 

57 
40 

55.7 
38 . 3 

FORT  JONES  RANGER  SIR 

MAX 
MIN 

54 

21 

41 
24 

38 

21 

42 

23 

45 

20 

21 

SB 

51 
27 

62 
26 

65 
21 

55 
21 

62 
26 

65 
32 

69 
42 

67 
4  1 

45 
24 

67 
23 

53 
22 

52 
28 

48 

26 

51 
2S 

S3 

65 
29 

71 
37 

55.6 
26  .  S 

FORT  ROSS 

MAX 
MIN 

49 

35 

49 

35 

55 
31 

52 
37 

55 
34 

54 
34 

55 
35 

54 

35 

54 

38 

50 
43 

59 
38 

55 
37 

55 
3B 

60 
38 

65 
44 

62 
42 

55 
41 

56 
37 

58 
35 

SB 
40 

56 
39 

54 

38 

55 
41 

51 
34 

58 
44 

52 
37 

54 
43 

61 
37 

59 
39 

57 
39 

SS.6 
37.9 

CRATON 

MAX 
MIN 

SB 
36 

54 

32 

44 

26 

57 
29 

SB 
27 

63 
?9 

68 
31 

59 
35 

60 
35 

58 
37 

52 
40 

69 
33 

73 
32 

64 

35 

74 

33 

71 
36 

76 
40 

71 
42 

62 
32 

61 
31 

68 
34 

75 
37 

68 

37 

67 
37 

59 
33 

66 
32 

72 
34 

61 
39 

69 
32 

78 
34 

74 

39 

65.1 
34  . 2 

HAPPY  CRUP  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

S5 
30 

45 

30 

48 

28 

51 
29 

55 
28 

60 
29 

65 
28 

59 
30 

66 

32 

73 
32 

71 
26 

63 
26 

65 
28 

67 
29 

59 
30 

68 
39 

76 
44 

71 
4  1 

48 

32 

54 

33 

63 
34 

69 
34 

S4 
34 

54 

37 

47 
34 

56 
36 

57 
35 

57 
33 

59 
32 

72 
35 

76 
39 

61  .1 

32.5 

HEBLDSBURC 

MAX 

niN 

54 

37 

47 
34 

58 
29 

61 
35 

66 
32 

69 
33 

61 
35 

63 
44 

69 
36 

54 
45 

72 
37 

77 
39 

69 
33 

70 
34 

74 

39 

77 
46 

74 
44 

63 
48 

60 
36 

73 
43 

80 
40 

69 
41 

66 
40 

61 
40 

68 
38 

70 
41 

57 
40 

66 
41 

81 
45 

79 
40 

62 
44 

66.8 
39.0 

HILTS 

MRX 
MIN 

35 
22 

37 
25 

40 

20 

43 

27 

47 
18 

54 

20 

52 
22 

57 
29 

63 
25 

63 
27 

57 
26 

58 
21 

57 
25 

62 
32 

63 
27 

68 
39 

65 
42 

60 
37 

45 

20 

56 
27 

65 
19 

64 

30 

49 

23 

46 

39 

50 
27 

50 
28 

45 

28 

48 
34 

63 
25 

68 

30 

64 

32 

54.6 

27 . 3 

HOOPA 

MBX 
MIN 

47 

33 

4« 

33 

46 

30 

53 
30 

56 
33 

59 
33 

63 
33 

50 
3B 

57 
38 

69 
39 

70 
34 

64 

32 

68 
32 

61 
40 

56 
46 

71 
46 

70 
48 

68 
40 

53 
35 

53 
34 

65 
39 

71 
40 

53 
39 

55 
42 

49 

37 

52 
37 

52 
34 

52 
40 

58 
35 

72 
4  1 

74 

39 

59.4 

37 . 1 

KENTFIELO 

MBX 
MIN 

53 
38 

48 
34 

54 

30 

55 
34 

58 

32 

64 
34 

63 
40 

56 
43 

69 
39 

67 
44 

65 
45 

69 
37 

67 
35 

66 
40 

69 
40 

73 
45 

71 
4  1 

67 
47 

60 
37 

65 
40 

71 
40 

70 
40 

65 
43 

64 

38 

60 
40 

69 
37 

60 
40 

65 
45 

75 
38 

73 
40 

67 
42 

64  .5 

39 . 3 

KLRtlATM 

MBX 
MIN 

45 

33 

46 

33 

52 
32 

52 
31 

57 
30 

55 
32 

SO 
40 

60 
39 

SB 
36 

56 
36 

55 
34 

58 
35 

54 

31 

57 
44 

55 
43 

63 
44 

59 
47 

53 
40 

53 
33 

57 
35 

58 
35 

52 
4  1 

51 
36 

51 
35 

52 
33 

53 
36 

49 

35 

53 
42 

58 
34 

59 
38 

51 
38 

54.3 

36  .5 

LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 

MBX 

niN 

35 
I  2 

32 
12 

21 
12 

27 
12 

32 
12 

35 
IS 

46 
24 

52 
29 

42 

12 

55 
22 

41 

22 

52 
31 

SI 
31 

S3 
29 

60 
38 

64 
4  1 

59 
32 

42 

20 

34 

1  9 

48 

23 

62 
35 

51 
19 

46 

16 

40 

26 

36 
24 

42 
24 

38 
24 

39 
21 

51 
31 

62 
36 

44  .9 

23  .5 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 
MIN 

49 

B 

30 
2 

29 

-  1 

32 
5 

35 
0 

41 

S 

34 

9 

51 
IS 

57 
19 

42 

23 

54 
23 

56 
34 

68 
4  1 

61 
35 

44 

19 

62 
19 

52 
24 

48 

31 

45 

22 

42 
24 

42 

1  B 

55 
22 

65 
38 

47.6 

18.9 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 
MIN 

53 
38 

49 

35 

59 
30 

59 
30 

64 

31 

65 
32 

60 
36 

62 
44 

65 
37 

55 
46 

70 
42 

70 
43 

se 

39 

73 
36 

72 
39 

81 
46 

7S 
51 

65 
48 

63 
34 

68 

3S 

76 
37 

73 
40 

66 
37 

60 
38 

67 
35 

69 
36 

64 
4  1 

67 
34 

BO 
38 

74 
40 

66 
38 

66.4 

38 . 3 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

MBX 
MIN 

48 
44 

47 

32 

SO 
28 

51 
28 

57 
29 

55 
29 

51 
41 

62 
35 

61 

31 

55 
35 

53 
29 

58 
29 

54 

37 

58 
43 

SS 
42 

70 
43 

60 
44 

54 

39 

52 
35 

32 

61 

S2 
34 

54 
44 

S3 
34 

S3 
34 

SO 
34 

53 
4  1 

60 
29 

63 
34 

53 
38 

55.3 
35 . 4 

ORLEANS 

MAX 
MIN 

46 

32 

49 

33 

54 

31 

59 
30 

62 
31 

66 
33 

56 
38 

69 
36 

73 
34 

71 
35 

69 
30 

70 
29 

63 
33 

67 
43 

70 
43 

71 
4S 

69 
48 

60 
4  1 

53 
34 

70 
3S 

72 
36 

SB 
40 

55 
39 

52 
4  1 

SB 
36 

55 
38 

60 
34 

60 
36 

74 

35 

75 
42 

66 
39 

63.0 
36  .5 

PETBLUMR  FIRE   STA  2 

MAX 
MIN 

52 
38 

SO 
35 

57 
28 

59 
35 

63 
29 

62 
30 

SB 
33 

61 
45 

61 
37 

53 
46 

67 
43 

72 
34 

6S 
37 

66 
33 

67 
37 

77 
42 

74 
43 

SB 
48 

59 
34 

66 
4  I 

72 
36 

68 
45 

62 
40 

60 
41 

62 
37 

6S 
38 

58 
36 

60 
44 

70 
36 

76 
37 

65 
45 

63.4 

38  .2 

POINT  BRENB 

MAX 
MIN 

53 
34 

50 
34 

49 

28 

52 
37 

54 

27 

57 
30 

50 
32 

52 
32 

SB 
32 

55 
44 

50 
37 

55 
30 

62 
37 

60 
38 

60 
38 

58 
39 

57 
38 

57 
4  1 

56 
36 

55 
40 

57 
4  1 

59 
35 

59 
43 

54 

36 

SS 
30 

55 
42 

57 
40 

54 
43 

57 
39 

58 
39 

63 
40 

55.7 
36  .5 

POTTER   VALLET  PM 

MAX 
MIN 

47 

33 

44 

32 

SO 
28 

55 
28 

62 
25 

64 

27 

62 
30 

65 
44 

74 
34 

69 
32 

70 
31 

75 
29 

69 
32 

65 
32 

70 
38 

75 
45 

70 
40 

S3 
38 

54 

30 

67 
29 

76 
33 

56 
36 

64 

31 

51 
38 

6! 
2S 

64 

as 

55 
33 

64 
44 

75 
35 

77 
40 

50 
43 

63.0 
34  .0 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 
MIN 

44 

33 

45 

32 

43 

3 1 

50 
3 1 

55 
33 

59 
3 1 

60 
32 

51 
40 

65 
37 

68 
37 

62 
36 

59 
34 

67 
33 

63 
40 

60 
42 

66 
42 

69 
42 

66 
42 

50 
33 

52 
32 

64 

33 

74 

38 

56 
37 

56 
36 

S3 
35 

57 
3S 

53 
33 

SI 
36 

59 
4  1 

67 
37 

73 
35 

58.6 
36. 8 

SAINT  HELENA 

MBX 
MIN 

51 
34 

45 

31 

56 
28 

SB 
28 

63 
27 

66 
28 

60 
32 

63 
4  1 

70 
36 

56 
44 

71 
38 

75 
40 

69 
32 

70 
31 

73 
36 

79 
43 

72 
46 

60 
46 

60 
34 

80 
33 

73 
34 

70 
37 

66 
34 

58 

37 

67 
30 

70 
35 

59 
36 

68 
44 

80 

35 

79 
36 

66 
40 

66.2 
35  .7 

SAN  RAFAEL 

MBX 
MIN 

52 
39 

50 
36 

57 
32 

SB 
37 

62 
36 

64 
43 

60 
47 

60 
47 

70 
42 

61 
47 

70 
46 

71 
44 

70 
43 

67 
43 

70 
43 

79 
49 

76 
47 

67 
49 

58 
39 

68 
4S 

76 
44 

76 
38 

64 

39 

60 
43 

65 
39 

67 
43 

57 
38 

61 
48 

77 
4  1 

75 
43 

73 
4  1 

65.8 
42.3 

SANTA  ROSA 

MAX 
MIN 

53 
37 

SO 
34 

58 
28 

60 
30 

64 

28 

66 
30 

63 
34 

62 
43 

65 
34 

56 
44 

70 
43 

73 
36 

65 
35 

75 
34 

71 
37 

78 
44 

74 
44 

63 
48 

60 
33 

69 

3S 

75 
36 

72 
42 

67 
36 

63 
37 

67 
33 

70 
36 

62 
38 

68 
43 

76 
37 

78 
38 

69 
44 

66.5 
37 . 1 

SBHTERS  BAR  RANGER  STB 

MBX 
MIN 

46 

26 

40 

27 

40 

26 

49 
24 

53 
27 

61 
25 

63 
27 

69 
29 

70 
24 

69 
25 

60 
27 

72 
40 

68 
40 

44 

28 

71 
28 

69 
33 

60 
36 

54 

31 

53 
33 

56 
27 

73 
32 

74 

32 

59.7 
29.4 

SCOT  IB 

MBX 
MIN 

47 
34 

47 

32 

47 

33 

48 

35 

SO 
33 

57 
34 

55 
36 

50 
38 

60 
38 

57 
38 

50 
39 

52 
37 

58 
39 

55 
43 

62 
45 

58 
46 

73 
47 

64 
43 

54 

37 

51 
34 

59 
37 

60 
41 

55 
40 

55 
42 

54 

38 

53 
36 

52 
38 

SI 
40 

54 
40 

SB 
37 

64 

38 

55.2 
38.  3 

SHELTER  COVE  BVIBTION 

MBX 
MIN 

47 

35 

46 

33 

SO 
39 

54 

38 

53 
40 

55 
41 

55 
41 

55 
43 

54 
43 

53 
43 

57 
44 

58 
39 

55 
4S 

52 
44 

S3 
45 

66 
47 

64 
49 

53 
45 

51 
40 

57 
45 

SB 
39 

54 
43 

52 
41 

53 
41 

52 
39 

SS 
42 

S2 
41 

S6 
42 

61 
44 

61 
47 

58 
39 

54  .8 
41  .8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STATION  INOEX 


1  3 


DniLY  TEMPERniURES 


STflT ION 

DHY  OF  MONTH 

o 
cr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

sONOnn 

MAX 
niN 

S3 
49 

53 
3 1 

60 
25 

60 
27 

6S 
26 

69 
26 

61 
28 

63 
42 

74 
32 

68 
44 

69 
38 

72 
38 

70 
30 

75 
30 

76 
34 

81 
4  1 

79 
42 

71 
47 

63 
30 

70 
33 

77 
33 

75 
56 

68 
39 

61 
52 

69 
31 

69 
29 

63 
37 

65 
41 

60 
33 

79 
34 

75 
41 

68.8 

TRINITY  RIVER  HRTCH 

nBX 

niN 

46 

28 

43 

28 

35 
28 

45 

28 

50 
26 

57 
26 

65 
27 

65 
27 

64 

32 

70 
31 

71 
27 

63 
25 

68 
29 

64 

30 

64 
33 

70 
36 

73 
42 

68 
44 

48 

29 

49 

27 

63 
31 

72 
33 

54 

30 

SB 
33 

49 

27 

51 
31 

56 
26 

S3 
30 

59 
29 

71 
32 

66 
38 

59  . 1 

rULELBKE 

HflX 

niN 

36 
g 

31 

7 

34 

9 

34 

17 

35 
S 

42 

g 

47 
14 

52 
30 

57 
24 

S3 
24 

53 
19 

S3 
24 

61 
23 

68 
34 

66 
41 

32 

36 
21 

51 
19 

64 

20 

64 

26 

49 

22 

50 
29 

43 

22 

46 

22 

41 
24 

44 

30 

55 
17 

67 
20 

62 

27 

49.6 

UKIRH 

HBX 
HIN 

47 
34 

47 

33 

55 
28 

SB 
30 

64 

26 

63 
29 

63 
32 

63 
40 

74 
34 

68 
38 

71 
33 

7S 
32 

71 
34 

64 

35 

72 
45 

75 
46 

75 
42 

62 
45 

SS 
33 

67 
33 

76 
36 

71 
38 

61 
37 

55 
41 

64 

31 

64 
34 

S6 
36 

62 
37 

76 
35 

78 
40 

61 
41 

64  .9 

HSRM  SPRINGS  DBH 

HBX 

niN 

63 
33 

50 
31 

46 

28 

54 

33 

SB 
29 

63 
33 

55 
32 

65 
29 

59 
34 

66 
34 

52 
30 

69 
34 

63 
32 

62 
37 

72 
24 

71 
45 

75 
40 

70 
43 

59 
30 

69 
40 

77 
40 

79 
37 

63 
38 

63 
38 

55 
31 

62 
39 

58 
43 

62 
44 

76 
41 

78 
38 

77 
4  1 

64  .2 

MEBVERVILLE  RANGER  STB 

HBX 

niN 

SO 
23 

40 

25 

37 
26 

47 

23 

SI 
19 

62 
25 

55 
24 

64 

19 

65 
24 

70 
24 

69 
23 

65 
19 

62 
31 

62 
24 

68 
24 

71 
33 

73 
4  1 

71 
42 

47 

30 

61 
28 

72 
34 

72 
24 

52 
25 

57 
34 

50 
24 

64 

26 

50 

56 
24 

54 

24 

72 
27 

71 
34 

59.7 

NEED  FIRE  DEPBRTMENT 

HBX 
HIN 

34 

14 

35 
14 

36 
19 

35 
17 

38 
12 

42 

IS 

46 

17 

46 

23 

48 

2S 

56 
26 

61 
23 

45 
19 

54 

25 

57 
31 

SB 
26 

60 
28 

67 
48 

62 
38 

43 
24 

42 

23 

51 
21 

63 
34 

56 
24 

52 
28 

47 

27 

56 
27 

S3 
27 

45 

29 

49 

25 

56 
27 

64 

36 

SO. 2 

HILLIT5  1  NE 

HBX 
HIN 

4S 

33 

40 

32 

49 

25 

55 
28 

58 
28 

59 
27 

57 
37 

60 
38 

66 
34 

64 

35 

62 
3D 

70 
29 

67 
29 

60 
34 

70 
38 

73 
40 

70 
37 

68 
40 

SI 
30 

68 
28 

70 
32 

69 
31 

55 
30 

51 
39 

55 
28 

57 
31 

SI 
3D 

SB 
40 

71 
31 

71 
35 

67 
38 

60.9 

32.8 

HILLOH  CREEK  1  NH 

HBX 
HIN 

SI 
26 

48 

26 

41 

26 

54 

25 

S6 
25 

62 
26 

64 

37 

50 
33 

66 
30 

72 
30 

72 
29 

62 
25 

70 
25 

62 
36 

67 
39 

70 
38 

70 
4  I 

69 
35 

SS 
27 

54 

27 

64 

30 

72 
33 

55 
31 

57 
35 

SO 
30 

58 
29 

54 

26 

53 
44 

59 
36 

71 
33 

75 
33 

60.6 
31  .2 

TREKfl 

HBX 
HIN 

36 
1  4 

37 
19 

39 
19 

41 

21 

43 

22 

44 

21 

SI 
26 

43 

26 

56 
27 

62 
29 

67 
22 

51 
21 

SB 
28 

61 

32 

63 

29 

64 

35 

71 
45 

69 
44 

48 

26 

45 

27 

56 
26 

66 
34 

58 

25 

51 

32 

49 

27 

52 
31 

55 
26 

47 

33 

54 

25 

64 

31 

73 
36 

54  .0 

SflCRBMENTO 

DRBINBCE  02 

BOIN  RBNGER  STATION 

HAX 
HIN 

4S 

IS 

34 

5 

42 

2 

41 

8 

46 

15 

53 
29 

57 
23 

61 
25 

59 
22 

57 
22 

54 

23 

56 
25 

67 
28 

67 
26 

64 

26 

59 
16 

65 
19 

64 

7 

54 
24 

56 
40 

46 

3 

53 
2 

45 

IS 

47 

29 

55 
20 

65 
21 

63 
20 

54.7 

BLTURBS  RANGER  STATION 

HAX 
HIN 

34 

3 

32 
I 

25 
-  4 

32 
1 

39 

-  5 

36 
0 

43 

6 

45 

19 

47 
1  3 

50 
17 

55 
1  8 

40 

17 

51 

20 

SO 
23 

53 
25 

61 
33 

66 
35 

61 
34 

46 

20 

36 
15 

55 
30 

64 

35 

60 
28 

53 
33 

S2 
17 

43 

IB 

52 
16 

40 
IB 

SO 
19 

52 
29 

65 
37 

48. 1 

AUBURN 

HAX 
HIN 

50 
36 

48 

34 

37 
32 

50 
30 

51 
31 

SB 
32 

60 
36 

59 
32 

61 
40 

65 
35 

69 
43 

64 

35 

£4 

37 

65 
39 

68 
43 

67 
44 

76 
51 

74 

36 

54 

36 

SS 
36 

64 

37 

72 
46 

69 
40 

63 
4  1 

SB 
34 

59 
35 

64 

32 

59 
38 

64 
40 

71 
43 

75 
4  1 

61  .4 

37.6 

AUBURN  DAn  PROJECT 

HAX 

HIN 

SO 
35 

SO 
32 

37 
31 

47 

27 

SO 
30 

56 
29 

58 
39 

S7 
33 

59 
36 

64 

34 

63 
33 

61 
34 

61 
39 

63 
36 

66 
38 

65 
39 

73 
48 

72 
46 

54 

32 

52 
34 

63 
29 

69 
36 

69 
38 

60 
40 

S7 
31 

58 
33 

61 
29 

57 
29 

61 
38 

69 
40 

73 
42 

59.8 
35  .2 

BLUE  CRNYON  HSnO 

HBX 
HIN 

24 
19 

24 
IB 

36 
16 

41 

16 

44 

21 

54 

29 

45 

26 

49 

32 

55 
37 

S4 

33 

47 
30 

S7 
32 

SI 
33 

49 
34 

60 
40 

62 
45 

57 
37 

37 
25 

36 
21 

54 

30 

60 
40 

51 
37 

50 
32 

41 

23 

46 

22 

48 

33 

41 

27 

44 

28 

57 
31 

57 
40 

40 

25 

47.5 
29  .4 

BOHHAN  OAn 

HAX 
HIN 

35 
20 

2S 
1  4 

28 
1  4 

37 
1  4 

46 

1  3 

SI 
19 

48 
18 

51 
25 

52 
32 

57 
30 

48 
24 

56 

27 

53 
26 

52 
25 

62 
30 

64 

36 

60 
36 

50 
32 

36 
I  6 

55 
26 

63 
29 

56 
30 

50 
27 

47 

38 

47 

17 

49 

27 

43 

23 

46 
24 

S3 
28 

60 
30 

56 
31 

49.6 

25.2 

BRANNAN  ISLAND 

HAX 
HIN 

57 
42 

55 
38 

48 

36 

54 

33 

54 
34 

59 
35 

66 
40 

61 
43 

62 
44 

67 
46 

63 
45 

67 
47 

70 
37 

70 
38 

71 
46 

74 
47 

75 
51 

76 
47 

76 
39 

60 
4  1 

69 
4  1 

74 
45 

57 
44 

66 
49 

65 
40 

65 
44 

71 
4  1 

62 
45 

67 
45 

75 
4  I 

80 
46 

66.0 
42.3 

BROOKS  FBRNHBn  RANCH 

HBX 
HIN 

62 
37 

52 
33 

49 

29 

55 
27 

56 
27 

62 
26 

66 
29 

67 
33 

70 

42 

75 
31 

71 
35 

76 
35 

77 
45 

79 
48 

79 
SO 

66 
34 

65 
33 

73 
35 

80 
39 

74 

35 

69 
43 

63 
29 

65 
33 

72 
30 

66 
43 

71 
42 

78 
36 

80 
47 

68.6 
35.9 

BURNET 

HAX 
HIN 

48 

26 

38 

1  2 

38 
8 

50 
1  3 

42 

12 

48 

15 

56 
18 

52 
28 

54 

18 

62 
18 

66 

15 

54 

16 

62 
18 

59 
33 

59 
19 

68 

35 

68 
32 

66 
37 

41 

24 

46 

19 

57 
1  7 

67 
21 

60 
21 

SS 
35 

52 
16 

SO 
22 

54 

1  3 

54 

31 

S6 
19 

61 
1  7 

67 

30 

55-2 
21  .2 

CBNBT  RBNGER  STATION 

HAX 
HIN 

44 

6 

46 

8 

35 
-  5 

36 
4 

38 

-  6 

42 

-  2 

44 

2 

48 

-  2 

50 
1  0 

48 
1  4 

50 
20 

48 

1  7 

52 
20 

56 
32 

50 
21 

66 
35 

67 
37 

64 

32 

60 
19 

48 

16 

64 

16 

64 

21 

51 
27 

f  3 
37 

46 

16 

SI 
22 

SI 
1  9 

46 

30 

50 
20 

65 
IB 

64 

32 

51  .8 
17.4 

CBNTON  OBM 

nnx 
niN 

33 
26 

30 
19 

37 
1  6 

36 
8 

42 

9 

45 
1  4 

51 
18 

54 

28 

55 
23 

55 
24 

56 
22 

50 
22 

55 
24 

52 
29 

55 
26 

61 
34 

61 

32 

57 
32 

39 
21 

53 
22 

56 
24 

57 
28 

SS 
29 

S3 
38 

44 

19 

S3 
24 

49 

20 

52 
23 

S3 
26 

63 
25 

59 
32 

50.7 
23.8 

CHESTER 

HAX 

niN 

35 
20 

30 
20 

36 
8 

36 
7 

42 

6 

SO 
I  1 

SO 
15 

52 
28 

58 
20 

62 
20 

56 
24 

57 
24 

60 
20 

SB 
25 

65 
27 

66 
34 

65 
30 

SS 
31 

44 

38 

56 
20 

63 
16 

S9 
22 

57 
31 

50 
33 

47 

1 6 

S4 

71 

48 

22 

53 
29 

59 
20 

66 
20 

60 
30 

53.3 
22  . 3 

CHICO  UNIVERSITY  FBRM 

MAX 
HIN 

55 
36 

51 
37 

39 
30 

52 
27 

53 
28 

59 
29 

64 

30 

60 
41 

66 
35 

73 
36 

61 
35 

67 
34 

71 
36 

67 
39 

71 
38 

71 
47 

75 
52 

74 

48 

63 
33 

56 
34 

69 
44 

75 
37 

70 
43 

64 
47 

63 
29 

62 
35 

66 
40 

67 
33 

68 
35 

75 
39 

75 
49 

64.6 

37-3 

CLEBRLBKE  HIGHLBNOS 

HAX 
HIN 

56 
31 

46 

31 

40 
24 

SO 
24 

S3 
20 

SB 
22 

63 
26 

62 
32 

60 
28 

71 
29 

71 
33 

67 
34 

72 
27 

69 
27 

65 
30 

70 
4  1 

75 
40 

72 
44 

50 
32 

S3 
30 

68 

30 

75 
33 

63 
38 

62 
40 

56 

25 

60 
33 

64 

35 

54 

40 

62 
30 

75 
32 

76 
39 

62.5 
31  .6 

COLFBX 

HAX 
HIN 

46 

3] 

39 
29 

45 

26 

46 

28 

54 

29 

S6 
28 

55 
33 

55 
35 

64 

33 

62 
35 

60 
35 

63 
31 

63 
40 

65 
4  1 

67 
38 

73 
48 

71 
47 

67 
42 

49 

32 

62 
31 

69 
36 

68 
40 

59 
4  I 

60 
39 

54 

28 

59 
34 

55 
33 

57 
35 

69 
36 

70 
43 

68 
42 

59. 7 
35 .5 

COLUSB  2  SSM 

HAX 
HIN 

58 
39 

50 
31 

52 
28 

SS 
29 

61 
2B 

64 

29 

62 
32 

65 
39 

75 
35 

74 

37 

69 
39 

72 
39 

71 
34 

73 
38 

74 

38 

77 
47 

79 
33 

77 
25 

59 
35 

72 
34 

77 
37 

76 
34 

67 
4  1 

64 

47 

64 
29 

69 
34 

68 
4 1 

69 
44 

77 
45 

79 
4  I 

78 
49 

68.6 
36.5 

OBVIS  2  HSH  EXP  FBRH 

HAX 
HIN 

56 
38 

53 
37 

45 

32 

S3 
31 

54 

32 

61 
30 

66 
31 

63 
4  1 

66 
35 

75 
38 

64 
42 

70 
45 

70 
33 

69 
36 

74 
43 

77 
46 

78 
50 

77 
46 

64 

36 

61 
42 

73 
37 

78 
4  1 

73 
38 

68 

40 

63 
35 

64 

36 

69 
38 

64 
43 

72 
4? 

78 
4  1 

77 
43 

66.9 
38.7 

OEER  CREEK  FOREBBY 

HAX 
HIN 

38 
22 

30 
20 

27 
IB 

38 
16 

42 

20 

47 

28 

S3 
28 

50 
28 

51 
31 

58 
36 

58 
28 

52 
28 

60 
34 

57 
35 

56 
38 

65 
44 

67 
43 

63 
35 

39 
24 

49 

27 

58 
37 

66 
4  t 

59 
35 

54 

36 

50 
21 

48 

32 

46 

28 

46 

28 

57 
28 

63 
39 

64 

37 

52.0 
30-6 

OE  SBBLO 

HAX 

niN 

45 

27 

35 
26 

47 

20 

46 

21 

54 
24 

56 
27 

55 
27 

57 
35 

66 
31 

60 
33 

60 
30 

67 
28 

64 

32 

61 
33 

65 
34 

70 
42 

68 
43 

64 

39 

48 

26 

63 
28 

68 
32 

67 
38 

56 
40 

55 
39 

54 

2S 

SB 
32 

52 
27 

57 
34 

67 
3] 

68 
36 

66 

37 

58.7 
31  -5 

DOBBINS  I  S 

HBX 
NIN 

49 
34 

37 
30 

SO 
2B 

49 

25 

57 
24 

65 
21 

63 
22 

59 
21 

60 
24 

65 
21 

65 
22 

67 
31 

64 

33 

67 
33 

68 
34 

73 
43 

72 
44 

65 
43 

52 
3 1 

64 

29 

69 
31 

69 
36 

60 
37 

59 
30 

57 
26 

60 
27 

62 
29 

65 
30 

69 
32 

71 
35 

66 
42 

61  .9 
30.6 

OOHNIEVILLE  RBNGER  STB 

HBX 
HIN 

43 

29 

31 
26 

33 
21 

45 

17 

45 

19 

57 
20 

53 
25 

57 
21 

56 
28 

65 
28 

63 
30 

61 
29 

66 
26 

69 
32 

71 
36 

68 
35 

40 

29 

65 
26 

70 
29 

70 
27 

62 
3] 

59 
32 

59 
28 

56 
27 

52 
29 

S3 
32 

52 
29 

61 
29 

67 
35 

56.9 
27  .8 

EAST  PARK  RESERVOIR 

HBX 
HIN 

61 
32 

50 
31 

40 

23 

48 
24 

51 
21 

57 
22 

65 
26 

60 
32 

63 
33 

72 
33 

70 
32 

65 
33 

72 
28 

68 
35 

69 
34 

74 

37 

74 
45 

70 
42 

55 
34 

55 
28 

SB 
33 

75 
39 

71 
33 

65 
38 

63 
27 

60 
32 

65 
27 

60 
35 

65 
34 

74 

36 

75 
43 

63.9 
32  .3 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

HBX 
HIN 

S7 
39 

53 
36 

45 

31 

58 
30 

56 
30 

60 
32 

64 

36 

59 
36 

62 
39 

67 
43 

59 
44 

72 
43 

72 
38 

67 
42 

73 
4  1 

70 
47 

72 
52 

72 
46 

63 
40 

61 
42 

70 
39 

75 
45 

68 
43 

66 
44 

62 
36 

6B 
4  1 

69 
40 

63 
46 

67 
39 

79 
42 

77 
46 

65.4 
40.4 

cm  criM  noM 
rULsUn  UHn 

HIN 

S3 
41 

50 
41 

41 

J3 

52 
33 

53 
37 

60 
39 

60 
38 

60 
42 

64 
44 

67 
42 

60 
44 

65 
46 

64 
46 

68 
43 

70 
43 

69 
48 

76 
S4 

75 
49 

65 
38 

57 
34 

66 
35 

73 
46 

70 
41 

66 
43 

64 
40 

62 
37 

65 
35 

62 
41 

67 
45 

72 
48 

72 
45 

63.5 
41  .6 

CEORCETOHN  RBNGER  STB 

HBX 
HIN 

SB 
28 

34 

27 

32 
23 

40 

25 

42 

26 

29 

54 

52 
34 

62 
37 

SB 
36 

59 
34 

60 
37 

62 
38 

64 
46 

64 
47 

71 
SO 

71 
40 

30 

30 

68 

62 
35 

SB 
39 

55 
27 

53 
31 

32 

58 

68 
40 

68 

37 

57.2 
34.3 

GRBSS  VBLLET  2 

HBX 
HIN 

46 

31 

39 
30 

34 

26 

43 

23 

44 

23 

54 

2S 

55 
26 

55 
3D 

55 
31 

63 
32 

60 
33 

59 
27 

65 
29 

61 
32 

64 

33 

66 
37 

72 
44 

67 
41 

46 

31 

47 

29 

58 
29 

65 
31 

63 
37 

56 
39 

50 
26 

51 
29 

57 
30 

50 
32 

S3 
31 

64 
34 

67 
42 

SS.8 
31  .4 

GRIZZLY   ISLBND  REFUGE 

HBX 
HIN 

S7 
41 

SS 
35 

44 

33 

SB 
32 

56 
30 

60 
38 

66 
34 

62  62 
43  42 

SEE  RE 

70    64  69 
45     45  39 

•ERENCE  NOTE 

72    69  73 
37    46  45 

i  FOLLOMING 

73  79 
48  SI 

iTBT ION 

76 
48 

INOE 

61 
40 

62 
36 

70 
41 

77 
42 

70 
40 

66 
46 

65 
34 

67 
40 

73 
37 

65 
45 

69 
41 

78 
41 

80 
45 

66.7 
40.6 

1  4 


DniLY  TEMPERRTURES 


STATION 

DAY   OF  MONTH 

Ui 

a 
a 
a: 

UJ 

> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HARRISON  GULCH  RS 

56 

40 

32 

45 

46 

60 

66 

70 

63 

70 

68 

68 

S8 

59 

53 

55 

56 

68 

65 

niN 

24 

25 

16 

25 

1 6 

2 1 

26 

27 

20 

29 

37 

39 

29 

26 

29 

29 

34 

HAT  CREEK  PH  1 

nnx 

50 

50 

37 

41 

47 

SS 

58 

54 

62 

65 

69 

57 

64 

61 

61 

70 

71 

69 

47 

47 

60 

71 

75 

60 

59 

S3 

56 

57 

58 

64 

71 

58 

.7 

niN 

21 

1  7 

1  7 

1 7 

19 

1 6 

1 9 

29 

2 1 

22 

1 9 

1 9 

22 

27 

24 

37 

36 

36 

24 

28 

20 

25 

20 

20 

22 

22 

35 

24 

.3 

JESS  VRLLET 

finx 

31 

27 

27 

30 

27 

42 

45 

44 

46 

51 

49 

49 

47 

47 

SS 

62 

60 

55 

49 

45 

58 

56 

49 

51 

45 

47 

42 

36 

48 

61 

46 

,2 

niN 

)  1 

10 

5 

9 

_  1 

g 

1  4 

21 

1 5 

1 6 

J 1 

1  3 

2 1 

33 

20 

33 

34 

27 

1 7 

1  3 

22 

3  J 

22 

30 

20 

1 6 

20 

22 

1  3 

25 

18 

.4 

LflKEPORT 

nnx 

46 

44 

SI 

S3 

S6 

64 

62 

60 

70 

72 

65 

69 

70 

66 

68 

73 

72 

62 

54 

66 

73 

69 

62 

S9 

61 

65 

55 

63 

71 

75 

69 

63 

,4 

niN 

29 

30 

23 

26 

25 

27 

29 

37 

32 

33 

32 

29 

30 

30 

33 

42 

42 

39 

30 

29 

32 

36 

3 1 

36 

26 

3 1 

30 

40 

3 1 

36 

38 

32 

.2 

LAKE  SOLPNO 

ST 

50 

43 

54 

S3 

58 

63 

63 

61 

72 

65 

70 

71 

67 

71 

71 

75 

76 

60 

59 

71 

76 

69 

66 

59 

64 

68 

60 

68 

76 

76 

64 

.9 

niN 

38 

37 

33 

34 

34 

35 

33 

37 

42 

36 

38 

45 

35 

40 

4  3 

46 

50 

47 

40 

47 

40 

37 

46 

45 

44 

39 

40 

■  6 

LAKE  SPflULOING 

36 

35 

39 

40 

43 

S3 

52 

S8 

58 

S3 

60 

60 

56 

64 

65 

62 

54 

42 

58 

65 

60 

54 

49 

50 

53 

45 

46 

61 

61 

se 

53 

•  0 

«IN 

22 

16 

7 

7 

1  4 

1  3 

24 

23 

27 

22 

28 

28 

22 

28 

35 

32 

30 

2 1 

22 

27 

29 

29 

3  J 

1 5 

24 

25 

24 

25 

27 

30 

23 

■  6 

RnN2AN 1 TA  LAKE 

nnx 

37 

29 

31 

31 

38 

47 

54 

4S 

51 

SS 

58 

46 

56 

50 

49 

60 

58 

55 

36 

47 

48 

59 

48 

47 

39 

42 

44 

38 

44 

52 

57 

46 

•  6 

niN 

1 S 

1 2 

I  3 

g 

1  3 

1 5 

20 

22 

24 

1  7 

2 1 

20 

22 

17 

.  1 

nnRKLET  COVE 

MRX 

56 

49 

42 

53 

53 

58 

63 

61 

S9 

71 

67 

68 

73 

68 

72 

73 

74 

74 

58 

57 

70 

76 

68 

65 

58 

63 

68 

S9 

67 

75 

77 

64 

.4 

MIN 

36 

32 

30 

27 

27 

27 

29 

32 

33 

35 

39 

35 

35 

37 

39 

35 

37 

35 

42 

37 

36 

42 

36 

.0 

riflRYSV  ILLE 

MAX 

5S 

55 

41 

54 

58 

62 

66 

6S 

66 

72 

68 

69 

73 

72 

73 

74 

80 

81 

62 

60 

72 

77 

75 

69 

65 

65 

71 

63 

70 

76 

82 

67 

•  5 

niN 

38 

38 

32 

3 1 

3  ] 

34 

34 

42 

36 

39 

4  3 

35 

39 

42 

45 

47 

41 

.1 

nC  CLOUD 

nnx 

39 

38 

33 

42 

46 

52 

58 

49 

61 

64 

67 

55 

63 

54 

60 

69 

68 

64 

43 

45 

58 

67 

52 

53 

46 

54 

54 

49 

56 

66 

65 

54 

.5 

MIN 

23 

26 

27 

24 

.4 

n [ NERPL 

nnx 

37 

32 

25 

31 

31 

40 

46 

44 

48 

55 

57 

48 

52 

51 

SO 

59 

62 

S9 

39 

36 

50 

59 

49 

48 

40 

42 

47 

40 

44 

57 

60 

46 

,4 

niN 

1  g 

1 7 

5 

7 

7 

I  I 

1 6 

2 1 

22 

23 

25 

26 

20 

20 

26 

32 

32 

33 

1 6 

1 9 

23 

26 

37 

35 

1 7 

24 

1 6 

26 

24 

25 

35 

22 

.1 

nOUNT   SHRSTfl  HSO  C [ 

npx 

37 

31 

34 

38 

46 

48 

48 

49 

58 

63 

47 

58 

55 

61 

66 

65 

63 

49 

44 

52 

66 

55 

53 

47 

49 

S3 

47 

50 

59 

63 

SO 

51 

.7 

niN 

1 8 

23 

22 

2 1 

1 5 

1 9 

2  3 

30 

29 

28 

27 

2 1 

28 

29 

26 

40 

49 

30 

26 

26 

23 

35 

27 

29 

26 

28 

29 

34 

26 

30 

25 

27 

.3 

NEvnon  CITY 

HflX 

niN 

ORLflNO 

nnx 

60 

52 

46 

48 

55 

61 

67 

62 

68 

75 

64 

69 

72 

69 

70 

76 

77 

78 

63 

59 

71 

76 

73 

66 

63 

64 

68 

62 

69 

76 

78 

66 

.4 

MIN 

33 

3 1 

26 

29 

3 1 

34 

30 

39 

34 

35 

37 

40 

34 

37 

4  9 

47 

29 

38 

4  3 

38 

42 

29 

42 

4  1 

45 

38 

48 

37 

■  8 

OROVlLLE  RANGER  STfl 

nPx 

S3 

51 

39 

54 

54 

59 

63 

61 

67 

73 

62 

67 

70 

68 

70 

70 

76 

76 

57 

57 

71 

73 

68 

66 

63 

62 

65 

61 

66 

74 

73 

64 

.2 

niN 

49 

45 

40 

.5 

PARPO [ SE 

nnx 

48 

45 

33 

48 

48 

55 

58 

57 

60 

69 

59 

63 

68 

63 

64 

68 

72 

71 

S3 

50 

65 

70 

65 

58 

52 

56 

61 

54 

60 

69 

70 

59 

,  1 

niN 

47 

46 

40 

.2 

PLflCERV ILLE 

tinx 

48 

44 

37 

44 

47 

53 

56 

56 

58 

62 

58 

60 

64 

65 

65 

74 

71 

52 

51 

61 

69 

68 

68 

60 

59 

57 

62 

58 

60 

69 

68 

S6 

•  6 

niN 

33 

32 

3 1 

26 

27 

27 

29 

28 

3 1 

32 

3 1 

37 

36 

33 

.9 

PtnCERVlLLE  IPG 

tinx 

40 

36 

40 

45 

S3 

SS 

S3 

56 

61 

59 

58 

60 

62 

64 

65 

73 

69 

65 

S3 

59 

67 

64 

59 

57 

54 

59 

52 

57 

69 

71 

66 

58 

,  1 

niN 

29 

29 

27 

27 

32 

32 

36 

38 

39 

42 

40 

42 

45 

5 1 

50 

3 1 

37 

4  3 

46 

36 

32 

39 

33 

37 

46 

42 

38 

.4 

PORTOLR 

nnx 

37 

31 

38 

37 

39 

46 

SO 

51 

55 

60 

52 

56 

55 

63 

66 

66 

S3 

49 

S3 

82 

55 

51 

58 

54 

55 

63 

61 

52 

.  4 

niN 

20 

1 2 

[  3 

5 

g 

1 2 

26 

1 9 

1 9 

20 

J  7 

23 

22 

32 

2  I 

30 

1  8 

1 6 

20 

25 

33 

1  3 

1  2 

2 1 

1 9 

32 

18 

-9 

QU INCY 

MAX 

SS 

40 

33 

44 

46 

57 

66 

65 

67 

57 

63 

70 

73 

67 

47 

70 

62 

62 

54 

54 

58 

63 

69 

58 

.  3 

niN 

25 

23 

I  2 

]  3 

1 2 

1 6 

24 

2  3 

22 

22 

22 

29 

32 

40 

28 

22 

31 

31 

2 1 

22 

23 

22 

35 

23 

.9 

RED  8LUPF  U50  flP 

nflx 

SO 

38 

49 

55 

61 

66 

60 

67 

76 

61 

68 

72 

65 

68 

76 

75 

75 

60 

57 

71 

75 

72 

63 

64 

63 

67 

61 

67 

75 

76 

58 

64 

.9 

niN 

3 1 

32 

28 

32 

3  ] 

32 

33 

42 

35 

38 

37 

42 

37 

40 

40 

49 

SO 

37 

36 

38 

40 

43 

4  1 

43 

33 

43 

4  1 

39 

45 

40 

4  3 

38 

.4 

REDDING  FIRE  STfl  2 

nnx 

49 

38 

51 

57 

63 

70 

61 

73 

77 

71 

70 

76 

67 

71 

78 

77 

7S 

70 

59 

72 

77 

72 

67 

62 

64 

66 

61 

71 

78 

76 

72 

67 

•  5 

niN 

29 

40 

52 

52 

46 

36 

39 

40 

46 

46 

3 1 

42 

47 

40 

.1 

RQCKL  In 

tinx 

52 

52 

40 

56 

56 

52 

64 

64 

65 

69 

63 

68 

67 

70 

72 

71 

78 

78 

60 

61 

70 

78 

72 

6S 

65 

63 

68 

62 

67 

74 

80 

65 

•  S 

niN 

37 

30 

28 

36 

37 

39 

34 

35 

52 

48 

33 

3 1 

38 

42 

30 

34 

33 

36 

34 

37 

.1 

sacrahento  hso  ap 

nflx 

54 

43 

55 

SS 

59 

66 

61 

64 

71 

65 

69 

69 

69 

73 

73 

78 

77 

64 

62 

73 

78 

73 

66 

68 

67 
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55 

60 

61 

SI 

55 

60 

53 

62 

68 

6S 

6C 

62 

76 

66 

62 

5" 

6; 

69 

6; 

S! 

63 

S£ 

65 

57 

St 

68 

72 

55 

60 

.9 

MIN 

4( 

3g 

32 

3c 

3- 

40 

4 : 

40 

4- 

42 

43 

45 

42 

.2 

MONTEREY  Fflfl  BP 

MBX 

58 

SI 

54 

54 

62 

60 

S6 

55 

60 

55 

60 

67 

64 

59 

76 

70 

64 

61 

56 

5! 

68 

6< 

62 

62 

6C 

62 

SB 

56 

65 

72 

64 

61 

.2 

MIN 

4 1 

4  1 

38 

42 

4[ 

42 

45 

4g 

42 

SC 

SC 

42 

4(; 

4g 

5 1 

54 

5' 

52 

4  1 

46 

48 

45 

.3 

MORRO  BAT  FIRE  OEPT 

MRX 

SB 

55 

49 

54 

56 

63 

64 

56 

52 

57 

54 

60 

6; 

63 

61 

7; 

7C 

66 

6C 

62 

72 

8C 

60 

62 

6C 

64 

72 

6" 

62 

61 

66 

62 

.0 

MIN 

4-; 

3c 

33 

3j 

3c 

4  3 

3- 

46 

47 

4g 

4- 

42 

4  1 

4  1 

48 

43 

.4 

MOUNT  DIABLO  N  CBTE 

MBX 

48 

44 

45 

47 

50 

58 

60 

56 

60 

64 

4! 

64 

66 

70 

72 

76 

74 

73 

SC 

66 

71 

7; 

66 

67 

61 

66 

66 

S' 

67 

69 

77 

62 

-S 

MIN 

31 

26 

29 

3[ 

3; 

34 

36 

34 

35 

3c 

45 

46 

4  3 

4C 

39 

4  I 

4  I 

38 

■  1 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

42 

28 

33 

33 

42 

46 

46 

41 

49 

52 

SO 

55 

59 

50 

62 

66 

63 

55 

40 

55 

64 

58 

S3 

55 

46 

54 

45 

39 

SB 

65 

55 

SO 

.3 

MIN 

25 

24 

22 

22 

26 

32 

35 

29 

34 

40 

32 

35 

41 

42 

39 

49 

48 

35 

24 

30 

43 

45 

28 

41 

27 

36 

28 

29 

33 

47 

30 

33 

.9 

NBCIMIENTO  DRM 

MAX 

58 

55 

44 

51 

55 

60 

64 

66 

54 

62 

S3 

64 

75 

74 

75 

82 

82 

56 

61 

73 

80 

79 

70 

75 

66 

75 

64 

68 

77 

76 

66 

.8 

MIN 

38 

30 

31 

32 

35 

31 

37 

37 

37 

41 

46 

39 

34 

41 

48 

50 

43 

40 

34 

33 

36 

42 

52 

36 

33 

36 

35 

36 

38 

37 

37 

.9 

NEHBRK 

MBX 

65 

54 

44 

53 

56 

58 

61 

61 

SB 

59 

56 

64 

62 

61 

68 

67 

76 

68 

62 

58 

64 

70 

64 

60 

63 

61 

64 

55 

56 

68 

71 

61 

.5 

MIN 

41 

37 

36 

37 

37 

40 

42 

4S 

42 

44 

47 

43 

44 

45 

43 

SO 

52 

52 

43 

41 

45 

48 

46 

47 

42 

42 

43 

49 

41 

44 

47 

43 

.7 

ORKLBNO  HSO  BP 

MBX 

SI 

47 

54 

57 

58 

57 

SS 

SS 

56 

S3 

60 

67 

58 

60 

66 

72 

63 

57 

57 

61 

66 

61 

58 

60 

59 

62 

57 

58 

64 

68 

SS 

59 

.  1 

MIN 

42 

39 

36 

39 

38 

39 

48 

48 

45 

49 

47 

44 

45 

48 

47 

52 

SI 

49 

44 

44 

44 

48 

47 

46 

42 

42 

43 

49 

43 

45 

44 

44 

.7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONING  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


STflT ION 

DRY   OF  MONTH 

o 
<z 
a: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

1  4 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3! 

UJ 

tr 

OBKLBNO  NUSEUn 

MAX 
MIN 

SI 
38 

44 

35 

54 
34 

56 
36 

59 
38 

61 
38 

56 
46 

58 
47 

59 
42 

54 
48 

65 
46 

70 
4  3 

63 
44 

59 
48 

68 
45 

77 
52 

66 
5 1 

57 
SO 

57 
4  3 

65 
4  3 

73 
46 

64 
47 

61 
47 

61 
45 

62 
4  1 

65 
42 

57 
42 

62 
47 

71 
44 

71 
46 

55 
47 

61  .3 
44  .0 

PBLO  BLTO 

MAX 
MIN 

57 
40 

55 
36 

46 

32 

58 
32 

61 
32 

63 
32 

65 
37 

6S 
42 

62 
36 

66 
4  4 

59 
48 

73 
36 

63 
36 

69 
39 

69 
39 

69 
49 

78 

50 

72 
50 

62 
4  1 

59 
37 

69 
39 

74 
4  3 

68 
42 

63 
40 

67 
39 

63 
37 

66 
42 

56 
43 

60 
38 

74 
40 

76 
49 

64.9 

40.1 

PflSO  ROBLES 

MAX 
MIN 

54 
40 

53 
32 

51 
32 

57 
25 

61 
40 

64 

28 

61 
34 

58 

60 
37 

SB 

62 

71 
30 

76 

82 
35 

76 

84 

82 

76 

64 

71 
34 

60 
33 

60 
34 

77 
45 

76 
34 

72 
36 

75 
33 

68 
39 

66 
36 

73 
43 

74 

32 

70 
34 

68. B 
36.6 

PflSO  ROBLES  FBfl  BP 

MAX 
MIN 

S3 
36 

48 

33 

50 
35 

55 
32 

60 
40 

62 
32 

62 
34 

57 
43 

60 
36 

54 
43 

63 
40 

68 

33 

74 

32 

73 
35 

75 
4  1 

83 
47 

82 

50 

67 
48 

63 
40 

73 
32 

79 
34 

78 

37 

72 
47 

73 
35 

66 
4  1 

74 

29 

65 
42 

66 
38 

73 
35 

77 
37 

66 
37 

66.9 
37.9 

PINNACLES  NH7  MONUMENT 

MAX 
MIN 

56 
36 

50 
27 

39 
29 

47 

26 

SO 
29 

60 
28 

63 
29 

64 

32 

56 
33 

67 
35 

52 
4  1 

66 
31 

67 
32 

75 
30 

73 
33 

76 

62 
33 

38 

60 
35 

70 
35 

39 

76 
38 

67 
35 

72 
32 

65 
3 1 

72 
33 

58 
3 1 

59 
34 

35 

33 

36 

63.2 
33.4 

PISMO  BEACH 

nnx 
niN 

PRIEST  VALLET 

MBX 
MIN 

49 

35 

40 

25 

42 

1 6 

49 

22 

53 
28 

59 
24 

60 
25 

SS 
29 

60 
26 

56 
29 

62 
42 

66 
23 

71 
23 

70 
26 

69 

27 

78 
35 

76 
45 

68 
34 

56 
27 

66 
25 

74 

25 

74 

29 

68 
31 

70 
27 

63 
34 

69 
22 

61 
33 

61 
30 

72 
25 

73 
26 

65 
27 

63-1 
28.2 

REDHOOO  CITY 

MAX 
MIN 

53 
39 

50 
36 

57 
31 

59 
33 

61 
32 

65 
32 

62 
31 

59 
40 

68 
3 1 

59 
40 

69 
44 

72 
36 

69 
35 

69 
36 

70 
36 

78 
4  3 

74 
46 

67 
46 

60 
39 

69 
36 

75 
39 

69 
42 

65 
42 

68 
39 

64 

39 

63 
37 

64 
40 

S9 
46 

77 
38 

79 
40 

72 
45 

66.0 
38.5 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

53 
40 

47 

39 

58 
35 

59 
37 

63 
37 

64 

37 

58 
44 

59 
49 

62 
4  3 

56 
47 

68 
46 

;i 

46 

63 
47 

68 
47 

68 
4  4 

78 
50 

70 
53 

61 
5 1 

58 
4  4 

66 
4  4 

74 
4  4 

65 
48 

64 

46 

61 
49 

63 
42 

66 
4  1 

56 
43 

61 
46 

73 
44 

66 
46 

56 
47 

63.3 
44.5 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MBX 
MIN 

47 

35 

42 

32 

52 
31 

52 
27 

56 
28 

57 
28 

60 
33 

60 
35 

61 
33 

S3 
36 

63 
45 

67 
35 

64 
34 

66 
42 

73 
40 

74 
40 

69 
48 

56 
37 

56 
35 

65 
32 

72 
36 

70 
37 

63 
36 

58 
4  1 

61 
33 

61 
34 

62 
34 

63 
34 

70 
33 

73 
34 

73 
35 

62.0 
36.3 

SALINAS  3  E 

MBX 
MIN 

54 
44 

51 
34 

54 

31 

55 
33 

63 
34 

64 

38 

59 
4  1 

60 
4  1 

62 
36 

60 
46 

64 
47 

71 
37 

69 

63 

69 

82 
49 

70 
49 

64 

47 

60 
35 

70 
38 

77 
4  1 

64 
44 

63 
42 

65 
40 

63 
35 

68 
34 

57 
37 

60 
40 

70 
40 

77 
4  1 

62 
32 

64.2 

39.6 

SALINAS  FAA  AP 

MBX 
MIN 

50 
39 

44 

35 

51 
31 

51 
33 

60 
33 

59 
36 

56 
37 

55 
40 

60 
35 

52 
47 

62 
44 

69 
35 

6S 
37 

60 
40 

65 
4  I 

78 
49 

69 
49 

6^ 
4  1 

58 
38 

66 
36 

73 
38 

62 
42 

60 
43 

62 
39 

59 
35 

66 
34 

58 
34 

59 
36 

70 
37 

74 
42 

54 
42 

60.9 
38.7 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MBX 
MIN 

55 
42 

58 
39 

56 
34 

57 
38 

59 
40 

59 
38 

58 
48 

56 
42 

S6 
4  1 

54 
47 

60 
46 

61 

4  1 

58 
46 

64 
44 

60 
42 

72 
46 

64 

46 

58 
48 

SS 
43 

61 
39 

60 
42 

58 
47 

55 
50 

52 
47 

56 
38 

58 
4  1 

54 
45 

56 
46 

60 
40 

59 
43 

53 
45 

58.1 
43.2 

SAN  FRANCISCO  HSO  AP 

MBX 
MIN 

51 
40 

45 

37 

53 
35 

54 
40 

58 
36 

59 
36 

56 
45 

55 
47 

56 
40 

S4 
4  7 

61 

48 

66 
4  1 

se 

4  1 

59 
47 

65 
43 

72 
49 

63 
49 

56 
47 

56 
42 

62 
40 

67 
43 

62 
46 

57 
46 

63 
46 

59 
4  1 

61 
40 

55 
42 

57 
47 

67 
4  1 

70 
43 

54 
42 

59.  1 
42  .9 

SAN  FRANCISCO  HSO  CI 

MAX 
MIN 

SO 
42 

46 
40 

54 
4  1 

55 
4  3 

58 
44 

58 
45 

53 
47 

SS 
48 

59 
47 

54 

48 

61 
SO 

69 
50 

S7 
48 

61 
47 

65 
48 

76 
52 

59 
SO 

55 
48 

55 
45 

60 
46 

67 
48 

60 
47 

57 
47 

59 
48 

56 
45 

62 
47 

54 
45 

55 
47 

64 
47 

67 
47 

52 
44 

58.5 
46.5 

SAN  GREGORIO  2  SE 

MAX 
MIN 

51 
40 

47 

36 

52 
31 

54 

32 

59 
35 

58 
33 

55 
4  1 

54 

39 

57 
35 

53 
47 

59 
44 

66 
33 

67 
35 

58 
42 

60 
45 

75 
48 

62 
46 

58 
47 

54 

36 

56 
33 

65 
35 

63 
43 

55 
42 

62 
37 

56 
32 

60 
33 

53 
4  1 

56 
46 

63 
34 

65 
33 

54 
40 

SB. 4 

38.5 

SAN  JOSE 

MAX 
MIN 

56 
4  I 

50 
35 

54 
34 

54 
34 

59 
33 

61 
35 

57 
39 

60 
43 

63 
44 

60 
49 

65 
49 

69 
39 

69 
39 

64 
40 

67 
44 

72 
51 

74 

5 1 

65 
5 1 

56 
42 

65 
40 

71 
42 

70 
47 

65 
46 

64 
42 

61 
4  1 

66 
36 

61 
42 

61 
47 

71 
40 

75 
43 

71 
47 

63.8 
42.2 

SAN  LUIS  OBISPO  POLT 

MAX 
MIN 

57 
45 

54 

36 

48 

32 

SO 
32 

56 
35 

63 
36 

65 
37 

60 
40 

52 
40 

59 
46 

53 
46 

64 
44 

71 
43 

71 
45 

72 
50 

76 
52 

82 
52 

74 
47 

59 
46 

66 
44 

72 
46 

82 
42 

69 
48 

68 
49 

68 
45 

69 
43 

75 
43 

60 
45 

64 
45 

72 
42 

77 
43 

65. 4 
43.2 

SBN  MBTEO 

MAX 
MIN 

55 
4  [ 

45 
44 

56 
32 

58 
38 

67 
35 

64 
34 

64 
34 

54 
44 

65 

63 

65 

69 

66 

69 

72 
44 

79 
45 

72 
49 

59 
50 

58 
4  1 

65 

73 

68 

73 

64 
44 

58 
42 

61 
40 

56 
43 

61 
43 

73 
4  I 

74 
44 

58 
49 

64.3 

SBNTB  CLBRB  UNIVERSITY 

MAX 

niN 

55 
4  1 

48 

36 

56 
34 

59 
35 

63 
34 

66 
37 

62 
39 

61 
42 

66 
40 

60 
49 

69 
50 

72 
39 

68 
40 

68 
40 

71 
42 

79 
49 

78 
57 

65 
50 

62 
42 

70 
40 

76 
42 

70 
47 

65 
45 

68 
4  1 

65 
40 

69 
39 

62 
40 

64 
45 

75 
36 

79 
42 

70 
46 

66.5 
42  .0 

SBNTB  CRUZ 

MAX 
MIN 

54 
40 

47 

35 

55 
31 

56 
31 

56 
33 

65 
32 

63 
33 

60 
38 

62 
35 

55 
43 

67 
47 

66 
37 

64 

33 

69 
34 

72 
34 

79 
48 

70 
45 

63 
47 

62 
35 

67 
34 

79 
38 

75 
41 

66 
37 

69 
38 

66 
35 

70 
30 

62 
36 

63 
39 

73 
36 

73 
38 

64 
4? 

65.0 
37.3 

UPR  SBN  LEBNDRO  F  ILTER 

MAX 
MIN 

54 

36 

51 
34 

55 
30 

55 
29 

56 
30 

60 
33 

61 
33 

56 
37 

58 
37 

59 
38 

53 
44 

65 
38 

70 
37 

72 
42 

65 
38 

69 
42 

78 
45 

66 
44 

57 
37 

58 
35 

65 
36 

75 
41 

63 
38 

61 
36 

60 
36 

62 
36 

64 
34 

58 
37 

61 
35 

72 
36 

71 
36 

52.3 
36.8 

HBTSONVILLE  NBTERHORKS 

MAX 
MIN 

54 
42 

52 
36 

46 

33 

5S 
33 

54 

35 

62 
36 

59 
38 

58 
40 

56 
37 

59 
42 

53 
48 

62 
37 

68 
37 

63 
38 

65 
42 

71 
49 

79 
SO 

66 
49 

60 
39 

61 
36 

65 
4  1 

77 
4  4 

65 
46 

61 
40 

63 
39 

66 
37 

69 
36 

63 
40 

67 
35 

67 
4  1 

73 
48 

52.6 
40.  1 

HOODSIOE  FIRE  STB  1 
. 

MBX 
MIN 

53 
39 

46 
34 

58 
30 

56 
30 

62 
26 

60 
29 

63 
32 

57 
36 

70 
33 

61 
37 

69 
47 

73 
32 

72 
32 

69 
33 

72 
34 

80 
45 

76 
45 

63 
49 

57 
34 

69 
32 

76 
36 

71 
39 

65 
39 

64 

36 

68 
32 

69 
34 

68 
40 

61 
4  3 

76 
34 

79 
36 

66 
39 

66.2 
36.1 

SBN  JOAQUIN 

ORBINBCE  OS 

BNTIOCH  PUMPING  PL  3 

MBX 
MIN 

57 

S3 
37 

45 

37 

S5 
30 

5S 
3 1 

S9 
3 1 

6S 
34 

64 

62 
42 

71 
39 

66 
46 

71 
48 

72 
34 

70 
36 

73 

74 
4  7 

78 
52 

76 
46 

65 

62 
40 

71 

75 
4  3 

73 
45 

67 
4  3 

69 
36 

68 
38 

74 

63 

68 
43 

79 
38 

80 
42 

67.1 
40.4 

nSH  nouNTniN 

MAX 
MIN 

60 

48 

3 1 

50 
30 

42 

29 

51 
32 

60 
37 

59 
35 

63 
39 

58 
37 

61 

52 
44 

52 
39 

65 
40 

69 
44 

68 
42 

72 
49 

79 
55 

79 
48 

63 
42 

59 
36 

65 
38 

73 
49 

76 
43 

64 
44 

69 
42 

56 
37 

68 
37 

54 

35 

61 
39 

67 
44 

77 
47 

63.0 
40.2 

AUBERRY  1  NM 

MAX 

niN 

47 

41 

38 

45 

53 

54 

58 

53 
39 

56 
37 

54 

39 

55 

60 
38 

63 

64 

66 

72 
50 

74 

50 

70 
43 

SS 
35 

58 
36 

69 
42 

72 
5 1 

61 
45 

64 
4  3 

58 
36 

62 
38 

55 
36 

54 

35 

62 
39 

71 
46 

65 
46 

59.1 
39.4 

BAKERSFIELO  HSO  BP 

MAX 
MIN 

SB 

59 
40 

47 

39 

56 
40 

62 
39 

63 
4  2 

66 
42 

61 
46 

63 
47 

66 
54 

56 
52 

70 
46 

73 
47 

72 
46 

77 
49 

82 
54 

85 
63 

69 
54 

62 
45 

66 
4  3 

78 
45 

83 

50 

69 
5 1 

72 
47 

64 
45 

70 
45 

64 
43 

65 
42 

71 
45 

84 
47 

77 
53 

68.1 
46.7 

BBLCH  POHER  HOUSE 

MBX 
MIN 

SI 

44 

42 

45 

55 

55 

59 

59 

65 
35 

65 
35 

60 
45 

63 
38 

65 
40 

66 
42 

71 

76 
49 

77 
53 

78 
48 

67 
42 

62 
37 

74 
40 

74 
47 

74 
45 

69 
40 

66 
36 

65 
38 

64 
42 

57 
36 

65 
38 

74 

72 
46 

63.6 
39.4 

BUTTONHILLOH 

MBX 
MIN 

69 
47 

55 
33 

56 
35 

4B 

32 

58 

61 
34 

65 
33 

66 

62 

63 
43 

62 

61 
36 

69 
34 

74 

73 
39 

73 
47 

79 
53 

83 
46 

70 
4  3 

61 
35 

66 
35 

75 
39 

78 
45 

69 
40 

73 

64 

35 

70 

64 
34 

63 
38 

73 
36 

83 
42 

67.3 
39.4 

CBLflVERBS  BIO  TREES 

MBX 
MIN 

39 

30 

28 

32 

36 

43 

48 

48 

48 

55 

52 
27 

SO 
23 

57 
29 

56 
27 

57 
29 

57 

66 

65 
35 

51 
26 

42 

25 

54 

29 

63 

60 
32 

56 
32 

57 
22 

49 

26 

51 
25 

45 

53 

61 
32 

64 
34 

50.7 
26.3 

CAMP  PARDEE 

MBX 
MIN 

52 

46 

44 

48 

51 

56 

59 

59 

60 

63 

60 

64 

63 

67 

67 

70 

76 

76 

56 

56 

64 

73 

70 
40 

63 

65 

61 

37 

64 

36 

60 

65 

72 

78 

62.2 
40.1 

CBTMEYS  VY  BULL  RUN  RH 

MAX 

niN 

52 

48 

41 

41 

48 

55 

S7 

58 

55 
32 

61 

60 
37 

60 

63 
35 

66 
36 

65 
35 

66 

74 
46 

78 
46 

60 
36 

55 
30 

60 
35 

71 
38 

72 

62 
35 

66 
32 

SB 

33 

63 
36 

56 
35 

61 
34 

65 
38 

73 

60.4 
34.8 

CHERRY  VALLEY  OBN 

MBX 
MIN 

41 
24 

32 
19 

29 
16 

35 
14 

40 

15 

48 

16 

51 
16 

51 
17 

50 
IB 

58 
IB 

54 

19 

55 
20 

57 
20 

60 
32 

60 
31 

61 
32 

69 
42 

67 
38 

41 

21 

48 

22 

57 
23 

65 
24 

64 

25 

60 
27 

62 
25 

54 

25 

58 
26 

50 
26 

54 

27 

64 

27 

66 
27 

53.6 
23.6 

COAL INGB 

MBX 
MIN 

67 
42 

55 
27 

SO 
28 

55 
29 

65 
34 

64 

32 

64 
34 

60 
42 

65 
36 

64 
40 

63 
44 

68 
34 

72 
38 

74 

38 

74 

39 

79 
48 

80 
55 

78 
44 

68 
38 

68 
37 

69 
40 

79 
54 

74 
42 

40 

71 
38 

73 
35 

38 

37 

72 
39 

82 
42 

75 
44 

68.9 
39  .0 

CORCORAN  IRRIC  OlST 

MBX 
MIN 

61 
44 

53 
3S 

47 

30 

55 
34 

56 
32 

60 
34 

63 
35 

60 
40 

63 
40 

65 
42 

64 
45 

68 
44 

71 
37 

71 
37 

70 
41 

76 
47 

81 
54 

80 
44 

65 
41 

65 
35 

72 
39 

78 
42 

76 
42 

72 
40 

70 
40 

70 
33 

68 
41 

65 
34 

70 
37 

82 
42 

80 
47 

67.8 
39.6 

OENAIR  3  NNE 

MBX 
MIN 

50 
38 

46 

33 

51 
35 

55 
29 

58 
30 

63 
30 

63 
31 

59 
36 

67 
34 

63 
37 

67 
40 

67 
31 

72 
33 

70 
38 

70 
38 

78 
45 

78 
52 

64 
46 

59 
34 

65 
33 

73 
3S 

73 
40 

67 
39 

68 
38 

63 
37 

67 
30 

62 
39 

67 
37 

72 
42 

82 
47 

65 
42 

65.3 
37.1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STBTION  INDEX 
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DniLY  TEMPERATURES 


STfiTION 

DHY  OF  MONTH 

o 
o: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

OUDLETS 

nBX 
MIN 

ELECTRR  POHER  HOUSE 

MBX 
MIN 

52 
35 

42 
34 

48 

32 

52 
29 

59 
30 

60 
30 

61 
31 

63 
33 

65 
33 

54 
33 

55 
39 

55 
32 

69 
38 

58 

35 

71 
34 

78 
45 

78 
47 

75 
4  1 

56 
37 

64 

31 

75 
38 

73 
42 

69 
40 

68 
37 

62 
30 

56 
33 

64 

32 

64 

36 

73 
34 

78 
44 

77 
40 

65.3 
35  .6 

FIVE  POINTS  5  SSH 

MBS 
MIN 

54 
46 

48 

32 

46 

33 

56 
30 

64 

38 

68 
40 

64 

32 

55 
39 

54 
40 

55 
45 

55 
37 

72 
38 

78 
45 

80 

53 

75 
45 

65 
30 

56 
36 

72 
42 

77 
43 

75 
46 

71 
40 

70 
36 

70 
35 

54 
47 

55 
40 

70 
37 

81 
39 

79 
40 

67.5 
39.5 

FRESNO  HSO  BP 

MAX 
MIN 

51 
36 

46 
34 

45 
32 

S3 
37 

58 
32 

61 
33 

63 
36 

57 
40 

63 
35 

53 
4  1 

65 
45 

56 
42 

71 
36 

71 
42 

71 
38 

79 
48 

80 

53 

55 
47 

50 
4  1 

55 
33 

74 

38 

77 
40 

67 
46 

70 
40 

64 

38 

69 
37 

52 
4  1 

54 

38 

58 
40 

78 
43 

69 
45 

65.1 
39 . 7 

FRIBNT  OOVERNtlENT  CSnP 

MBX 
MIN 

57 
43 

53 
34 

49 

30 

47 

33 

53 
34 

59 
32 

61 
32 

54 
4  I 

58 
37 

54 

35 

56 
44 

55 
42 

57 
42 

72 
42 

71 
39 

72 
45 

79 
47 

82 
45 

65 
37 

60 
31 

65 
40 

74 
46 

77 
43 

57 
39 

70 
35 

55 
34 

59 
35 

62 
33 

56 
34 

69 
34 

77 
44 

65.3 
36.2 

GLENNVILLE 

MBX 
MIN 

59 
35 

45 

29 

37 
26 

43 

I  7 

50 
23 

50 
30 

56 
24 

56 
29 

SS 
28 

51 
38 

SO 
37 

58 
28 

63 
27 

62 
30 

59 
28 

74 
36 

73 
4  I 

71 
35 

53 
33 

59 
25 

68 
28 

72 
32 

69 
32 

52 
22 

58 
25 

52 
26 

59 
27 

50 
21 

62 
27 

71 
30 

70 
31 

59.2 
29  .0 

CRfiNT  GROVE 

MAX 
MIN 

42 

23 

25 
10 

23 
6 

2! 
8 

24 

10 

32 
1  4 

36 
1 6 

41 

20 

42 

23 

45 

25 

40 

27 

37 
20 

43 

27 

SO 
28 

52 
30 

SS 
35 

60 
37 

58 
33 

47 

23 

36 
22 

50 
31 

58 
34 

54 

31 

SO 
32 

SS 
27 

47 

27 

48 

25 

40 

31 

36 
24 

47 

30 

54 

32 

43.5 
24  .5 

HBNFORO  2  S 

MAX 
MIN 

52 
45 

52 
37 

45 

32 

54 
34 

56 
33 

62 
32 

63 
36 

60 
40 

64 
38 

66 
42 

62 
45 

56 
38 

70 
37 

71 
42 

69 
4  1 

79 
46 

81 
S3 

57 
49 

50 
42 

55 
35 

73 
38 

77 
42 

68 
47 

71 
4  1 

54 
40 

69 
34 

63 
43 

65 
36 

70 
42 

80 
41 

73 
45 

65.8 
40  .2 

HETCH  HETCHT 

MAX 
MIN 

44 

27 

32 
22 

33 
22 

31 
19 

40 

20 

48 

22 

53 
24 

S3 
28 

54 
29 

58 
29 

SS 
33 

S5 
28 

61 
29 

62 
32 

63 
32 

64 

35 

72 
42 

69 
39 

45 

25 

49 

25 

59 
28 

59 
35 

56 
35 

53 
34 

61 
29 

SS 
30 

56 
30 

56 
29 

56 
29 

64 

32 

59 
35 

55.5 
29.3 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 
MIN 

32 
19 

26 
16 

28 
1  I 

35 
1  1 

38 
1  4 

44 

12 

45 

16 

48 

23 

46 

25 

47 

27 

39 
31 

48 

31 

54 

28 

52 
29 

64 

28 

50 
36 

60 
38 

57 
33 

41 

26 

52 
27 

58 
30 

SS 
32 

54 

32 

SS 
33 

55 
30 

45 

31 

40 
24 

36 
20 

49 

20 

52 
27 

50 
28 

47.3 
25.4 

IDRIfl 

MBX 
MIN 

S3 
33 

26 

25 

47 

29 

51 
3 1 

56 
34 

57 
36 

51 
35 

61 
37 

50 
4  I 

58 
38 

51 
40 

58 
42 

68 
45 

65 
43 

74 
47 

77 
S3 

42 

33 

61 
35 

70 
42 

73 
49 

63 
39 

69 
40 

65 
31 

64 

38 

56 
35 

59 
33 

55 
4  1 

74 
47 

66 
42 

62.7 
38.2 

KERN  RIVER  PH  1 

MBX 
MIN 

62 
4  4 

57 
38 

53 
36 

55 
37 

57 
44 

60 
4  1 

63 
44 

65 
SO 

60 
44 

61 
49 

59 
5 1 

68 
4  3 

72 
SO 

72 
49 

77 
SO 

80 
57 

85 
67 

65 
S3 

65 

63 
43 

76 
50 

83 
56 

61 
53 

70 
SO 

71 

59 
SO 

71 
45 

52 
4  1 

70 
45 

82 
55 

82 
58 

68.9 
47.9 

KERN  RIVER  PH  3 

MBX 
MIN 

57 
40 

47 
30 

41 
28 

46 

24 

55 
30 

59 
33 

63 
30 

58 
38 

55 
30 

66 
31 

62 
39 

66 
33 

71 
38 

70 
37 

75 
40 

77 
46 

60 
49 

74 

46 

62 
46 

69 
30 

76 
44 

76 
46 

72 
40 

77 
36 

71 
48 

59 
31 

55 
38 

50 
30 

59 
34 

77 
44 

73 
47 

66.1 
37.5 

KETTLEMBN  STBTION 

MBX 
MIN 

56 
40 

47 
34 

46 
34 

55 
34 

59 
40 

63 
4  I 

63 
38 

61 
43 

66 
46 

67 
46 

64 
46 

69 
39 

70 
44 

72 
S 1 

71 
45 

76 
59 

61 
56 

73 
49 

59 
40 

65 
40 

74 
46 

76 
47 

69 
45 

71 
52 

68 
44 

69 
44 

52 
43 

55 
40 

69 
47 

83 
44 

73 
4  1 

65.7 
43.9 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MBX 
MIN 

LE  GRBNQ 

MBX 
MIN 

55 
4  1 

44 

34 

49 
34 

54 

32 

61 
32 

63 
30 

65 
32 

59 
37 

65 
35 

67 
39 

67 
37 

67 
39 

71 
39 

73 
37 

72 
37 

73 
46 

61 
46 

79 
SO 

74 
40 

74 
40 

72 
39 

77 
4  1 

74 
44 

72 
37 

69 
38 

69 
35 

65 
39 

57 
40 

69 
4  1 

79 
43 

75 
46 

57.8 
38.7 

LEMON  COVE 

MAX 
MIN 

63 
43 

S5 
34 

55 
31 

48 

35 

55 
36 

61 
32 

62 
39 

64 

38 

59 
39 

64 
4  4 

64 
43 

50 
43 

68 
40 

72 
4  1 

72 
38 

74 
46 

60 
55 

63 
43 

66 
35 

62 
33 

67 
40 

75 
43 

79 
40 

70 
40 

72 
38 

63 
40 

70 
39 

60 
33 

66 
37 

70 
48 

80 
44 

66.4 

39.7 

L INDSfir 

MBX 
MIN 

57 
45 

55 
32 

49 

33 

56 
38 

63 
30 

64 

30 

67 
32 

63 
38 

64 

36 

65 
43 

62 
46 

70 
43 

74 

35 

73 
36 

76 
37 

81 
46 

84 

52 

79 
44 

65 
35 

68 
32 

77 
35 

80 
40 

77 
42 

74 

39 

71 
35 

72 
35 

69 
40 

67 
31 

70 
35 

83 
40 

79 
39 

69.5 
38  .0 

LODGEPOLE 

MAX 
MIN 

42 

27 

28 
6 

26 
4 

22 

-  2 

27 
0 

34 

0 

34 

3 

40 

7 

42 

18 

44 

21 

40 

22 

36 
1  4 

42 

17 

49 

17 

51 
20 

54 

20 

56 
30 

57 
25 

45 

20 

37 
16 

46 

22 

54 

23 

52 
24 

50 
24 

S3 
28 

42 

2 1 

47 

22 

38 
5 

35 
I  7 

47 

23 

S3 
24 

42.8 
16.8 

LOOI 

MBX 
MIN 

S6 
42 

52 
36 

58 
38 

58 
30 

62 
32 

67 
35 

64 

36 

65 
45 

72 
39 

70 
42 

71 
48 

72 
38 

74 

42 

75 
42 

74 

42 

80 
51 

80 
55 

72 
52 

63 
40 

71 
37 

80 
42 

79 
46 

70 
43 

69 
42 

56 
36 

72 
38 

55 
38 

70 
45 

78 
42 

81 
45 

81 
46 

69.9 
41  .5 

LOS  BBNOS 

MAX 
MIN 

61 
40 

S3 
34 

46 

32 

53 
30 

57 
33 

61 
33 

65 
36 

66 
39 

62 
39 

69 
4  1 

61 
46 

59 
37 

70 
38 

73 
42 

73 
43 

74 
46 

78 
54 

81 
SI 

66 
38 

62 
37 

70 
39 

74 
46 

78 
43 

69 
42 

72 
40 

65 
37 

70 
43 

54 
47 

57 
40 

71 
42 

79 
48 

67.1 
40.5 

LOS  BBNOS  DET  RESV 

MBX 
HIN 

70 
40 

50 
40 

46 
34 

51 
35 

53 
37 

56 
39 

62 
40 

64 
42 

S9 
44 

68 
45 

61 
47 

66 
4  1 

66 
44 

71 
46 

72 
44 

71 
53 

76 
57 

78 
55 

61 
46 

60 
44 

65 
45 

72 
39 

74 

50 

68 
44 

70 
45 

64 
44 

69 
47 

52 
52 

54 

47 

70 
48 

77 
55 

55.2 
44  .9 

nnoERB 

MBX 
HIN 

59 
42 

55 
32 

47 

30 

49 
36 

55 
31 

60 
39 

62 
31 

64 

31 

65 
35 

69 
35 

66 
36 

68 
35 

69 
35 

72 

71 
43 

79 
52 

46 

32 

67 
33 

68 
32 

74 

39 

78 
45 

68 
39 

71 
36 

65 
33 

69 
33 

58 
35 

63 
3 1 

66 
36 

71 
4  I 

69 
36 

65.8 
36.5 

HBNTECfl 

MBX 
MIN 

70 
42 

53 
37 

48 

33 

54 
31 

55 
33 

60 
34 

55 
34 

65 
34 

64 

39 

71 
40 

65 
4  1 

69 
4  I 

70 
38 

74 
4  1 

73 
42 

75 
49 

53 

55 

4  1 

40 

4  3 

46 

44 

59 
44 

70 
38 

65 
37 

72 
40 

63 
47 

69 
43 

77 
46 

60 
46 

66.5 
41  .0 

nnRICOPB 

MAX 
MIN 

67 
44 

51 
34 

59 
35 

46 

31 

56 
37 

59 
37 

62 
40 

64 
42 

59 
44 

60 
48 

65 
45 

58 
4  I 

69 
44 

70 
45 

71 
46 

73 
SI 

80 
SS 

83 
45 

58 
43 

60 
37 

53 
42 

72 
51 

79 
48 

67 
45 

71 
44 

51 
4  ] 

69 
42 

51 

37 

64 
45 

71 
45 

83 
48 

65.8 
43.0 

MERCEO  nUNIClPBL  BP 

MBX 
MIN 

55 
44 

48 
34 

50 
33 

55 
29 

60 
29 

63 
30 

65 
35 

62 
36 

68 
34 

65 
38 

66 
43 

68 
36 

70 
37 

72 
36 

72 
40 

78 
45 

80 
52 

71 
51 

61 
S3 

65 
33 

75 
37 

78 
4  I 

73 
43 

71 
39 

67 
35 

58 
33 

65 
38 

68 
37 

73 
4  3 

78 
44 

77 
4  4 

67.4 

38.8 

HODESTO 

MBX 
MIN 

51 
40 

4S 

3S 

53 
36 

56 
32 

60 
34 

63 
34 

64 

36 

63 
40 

69 
39 

65 
40 

66 
45 

66 
36 

71 
39 

73 
43 

73 
4  I 

79 
49 

60 
54 

54 
45 

60 
37 

69 
42 

75 
40 

74 
45 

67 
43 

69 
42 

65 
35 

70 
36 

63 

59 
42 

75 
43 

80 
45 

55 

55.6 
40.5 

NEHNRN 

MAX 
MIN 

57 
40 

49 
34 

55 
32 

60 
27 

63 
30 

67 
34 

69 
3S 

65 
38 

74 

37 

70 
39 

70 
46 

72 
4  t 

77 
35 

75 
40 

76 
39 

60 
47 

81 
53 

75 
48 

61 
36 

69 
40 

78 
39 

75 
45 

70 
40 

73 
39 

63 
43 

73 
35 

67 

71 
39 

75 
40 

83 
40 

74 
45 

70.2 
39.3 

NORTH  FORK  RBNGER  STB 

MBX 
HIN 

64 

32 

40 
24 

38 
17 

43 

30 

SI 
23 

52 
31 

58 
28 

63 
42 

53 
42 

59 
32 

65 

33 

74 

39 

74 

45 

74 
34 

53 
28 

68 
37 

71 
35 

65 
34 

66 
33 

62 
30 

58 
3n 

59 
35 

70 
38 

60.5 
32.7 

ORANGE  COVE 

MBX 
HIN 

S9 
44 

SI 
35 

51 
38 

50 
37 

55 
32 

60 
30 

63 
35 

64 

39 

59 
31) 

64 
45 

6S 
44 

61 
4  I 

68 
38 

72 
4  I 

72 
39 

74 
48 

80 
54 

84 
43 

57 
35 

62 
32 

67 
39 

76 
44 

79 
42 

69 
39 

73 
36 

64 

38 

72 

62 

65 

71 

81 

66.5 
39.5 

PORTERVILLE 

MAX 
MIN 

65 
46 

56 
38 

57 
36 

SI 
37 

57 
34 

S2 
33 

63 
36 

66 
42 

60 
39 

63 
45 

65 
46 

S9 
45 

59 
39 

73 
40 

73 
4  1 

75 
50 

80 
55 

84 
45 

69 
39 

63 
38 

68 
4  J 

76 

60 
45 

69 

73 

65 

71 

63 

60 

71 

82 

67.4 
41  .5 

POSET  3  E 

MBX 
MIN 

41 

29 

35 
1 9 

30 
23 

33 
16 

36 
20 

38 
2 1 

40 

23 

42 

25 

48 

25 

49 

29 

51 
30 

53 

55 

55 

S3 

56 

65 

55 

56 

57 

59 

63 

53 

51 

49 

S3 
32 

54 

29 

55 
29 

59 
30 

63 
33 

56 
32 

50.4 

27.7 

SBLT  SPRINGS  PHR  HOUSE 

MAX 
MIN 

34 

27 

31 
24 

38 
20 

43 

22 

49 

2S 

58 
30 

56 
29 

55 
30 

62 
31 

62 
39 

58 
32 

54 
34 

53 
32 

64 

36 

68 
38 

73 
45 

72 
44 

66 
39 

47 

30 

63 
30 

70 
42 

69 
40 

64 

38 

50 
38 

55 
29 

58 

56 

56 

69 

69 

57 

58.8 
33.2 

SHN  LUIS  OBM 

MBX 
MIN 

64 
42 

52 
36 

46 

35 

54 

33 

SO 
35 

57 
35 

62 
44 

55 
47 

60 
46 

67 
47 

57 
48 

68 
40 

66 
42 

72 
49 

71 
48 

71 
5 1 

76 
55 

79 
52 

63 
42 

60 
43 

65 

72 

74 

66 

70 

57 

59 

65 

65 

71 

79 

65.3 
44  .5 

SONORB  RS 

MBX 
MIN 

SO  ENTRBNCE  rOSEMITE 

MBX 
HIN 

42 

26 

28 
18 

26 
16 

26 
17 

31 
16 

39 
16 

44 

19 

47 
24 

49 

25 

50 
27 

48 

27 

45 
24 

53 
24 

55 
28 

57 
28 

58 
30 

64 

36 

64 

35 

44 

27 

41 

26 

54 

25 

61 
31 

61 
31 

58 
30 

59 
29 

49 

28 

53 
27 

51 
27 

50 
27 

50 
27 

61 
30 

49.3 

25.9 

STOCKTON  HSO  BP 

MBX 
MIN 

S3 
37 

46 

37 

54 

35 

53 
31 

59 
33 

63 
32 

63 
36 

62 
42 

66 
38 

52 
37 

65 
45 

56 
35 

67 
34 

70 
37 

70 
36 

7S 
45 

78 

SO 

61 
40 

58 
35 

66 
38 

73 
36 

71 
42 

65 
41 

67 
43 

63 
37 

68 
32 

51 
35 

55 
43 

74 
41 

77 
41 

61 
39 

64  .6 

STOCKTON  FIRE  STB  4 

MBX 
MIN 

57 
40 

52 
37 

46 

33 

54 

30 

55 
32 

60 
33 

64 

36 

64 
42 

62 
47 

70 
38 

66 
46 

69 
39 

69 
48 

70 
41 

74 
40 

72 
48 

79 
53 

80 
S4 

67 
40 

61 
39 

69 
SO 

77 
46 

73 
41 

68 
52 

59 
37 

65 
37 

71 
49 

63 
41 

69 
40 

77 
51 

81 
45 

66.9 
42.1 

TEHBCHBPI 

MBX 
MIN 

46 

32 

45 

25 

38 
22 

41 

22 

47 

26 

49 

19 

53 
21 

52 
27 

58 
28 

51 
36 

SO 
34 

57 
31 

63 
29 

58 
40 

67 
31 

70 
42 

72 
45 

57 
41 

SO 
36 

62 

67 

73 
36 

56 
39 

KO 
38 

60 
30 

63 
27 

54 

35 

44 

29 

60 
36 

66 
37 

66 
32 

57.3 
32.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STBTION  INDEX 
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DniLY  TEMPERflTURES 


STflT ION 

OHY  OF  MONTH 

u 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

<r 

TEJON  RHNCHO 

MAX 
MIN 

67 
34 

60 
28 

50 
25 

54 

23 

58 
26 

61 
30 

60 
32 

63 
33 

60 
30 

64 

37 

60 
36 

70 
39 

70 
38 

71 
39 

80 
40 

83 
49 

79 
39 

72 
40 

62 
34 

6S 
33 

70 
38 

70 
37 

66 
38 

68 
32 

67 
30 

67 
31 

80 
36 

82 
37 

80 
40 

67.6 
34.6 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

MAX 
MIN 

57 
43 

53 
32 

48 

32 

52 
30 

61 
29 

61 
32 

64 

31 

62 
36 

64 

37 

63 
40 

60 
46 

68 
40 

71 
37 

71 
41 

75 
39 

81 
45 

8^ 
52 

82 
46 

62 
42 

76 
36 

77 
36 

81 
41 

78 
39 

71 
43 

69 
43 

70 
4S 

68 
38 

64 

35 

70 
35 

80 
40 

78 
41 

68.4 

38.8 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 
MIN 

46 

32 

35 
30 

41 

26 

46 

26 

54 

29 

56 
26 

56 
30 

57 
32 

62 
32 

62 
30 

60 
34 

62 
29 

65 
33 

66 
33 

66 
34 

74 
42 

74 
44 

71 
39 

52 
31 

60 
30 

71 
31 

70 
39 

66 
36 

62 
37 

56 
29 

59 
30 

61 
30 

57 
30 

70 
32 

71 
31 

71 
36 

60.6 
32.4 

TRACT  CRRBONR 

MAX 

niN 

S9 
26 

52 
35 

50 
37 

55 
31 

55 
35 

62 
36 

64 

36 

65 
38 

64 

39 

70 
36 

67 
37 

68 
45 

70 
40 

72 
39 

72 
39 

74 
43 

79 
SO 

81 
47 

68 
43 

60 
40 

68 
44 

76 
47 

74 
47 

68 
41 

68 
42 

64 

37 

72 
36 

62 
35 

62 
46 

75 
40 

82 
46 

67.0 
39.8 

TRfiCT  PUMPING  PLBNT 

MRX 
MIN 

54 
41 

49 

36 

56 
37 

55 
31 

59 
33 

66 

33 

64 
44 

61 
44 

71 
45 

62 
47 

70 
48 

70 
49 

69 
38 

72 
48 

72 
47 

76 
49 

80 
56 

78 

53 

69 
42 

69 
42 

7S 
45 

74 
44 

71 
44 

69 
43 

66 
43 

71 
43 

61 
42 

68 
46 

78 
48 

74 
46 

67.6 
43.6 

visniiR 

MAX 
MIN 

HflSCO 

MRX 
MIN 

66 
40 

56 
35 

56 
34 

50 
36 

S9 
36 

61 
34 

64 

35 

66 
43 

62 
39 

65 
40 

68 
47 

60 
39 

69 
36 

73 
40 

73 
42 

73 
SO 

82 
50 

84 
49 

70 
42 

64 

35 

68 
45 

7S 
43 

81 
48 

69 
42 

72 
42 

65 
38 

65 
36 

62 
36 

64 

39 

72 
42 

70 
43 

67.2 
40  .6 

TOSEMIIE  PHRK  HESDOIRS 
■          ■  ■ 

MRX 
MIN 

42 

28 

32 
20 

34 

23 

40 

IS 

44 

18 

S2 
18 

57 
22 

57 
24 

59 
24 

69 
26 

62 
28 

62 
24 

67 
26 

69 
26 

70 
28 

71 
31 

79 
35 

77 
30 

56 
26 

58 
24 

66 
27 

70 
30 

75 
30 

72 
29 

73 
30 

65 
26 

69 
27 

60 
26 

64 

27 

71 
30 

77 
30 

61  .9 
26.1 

SOUTH  COAST 

ORRINRCE  06 

ALPINE 

MRX 

niN 

60 
41 

54 

36 

48 

33 

S3 
33 

S3 
37 

63 
36 

64 
34 

64 

35 

S9 
40 

S3 
42 

53 
43 

69 
36 

73 
38 

74 

39 

80 
44 

80 
52 

79 
53 

76 
45 

69 
41 

76 
43 

82 
46 

83 
51 

77 
47 

74 

39 

70 
42 

82 
48 

74 

74 

39 

75 
37 

80 
42 

80 
41 

69.4 
41  .1 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MRX 
MIN 

60 
45 

60 
42 

58 
45 

66 
41 

62 
44 

66 
44 

61 
43 

60 
44 

61 
43 

61 
44 

63 
49 

70 
43 

71 
45 

64 
49 

62 
48 

76 
45 

72 
SI 

71 
S3 

71 
44 

71 
46 

74 
48 

73 
49 

6S 
47 

66 

52 

68 
49 

69 
4B 

71 
45 

66 
50 

68 

50 

68 
49 

71 
50 

66.6 
46.6 

BARRETT  OAH 

MIN 

69 
40 

SS 
39 

51 
36 

43 

35 

SO 
38 

S3 
30 

60 
31 

62 
32 

62 
35 

60 
41 

53 
43 

53 
36 

64 

31 

73 
34 

73 
34 

77 
37 

80 
41 

75 
39 

74 
43 

65 
38 

75 
33 

79 
38 

83 

37 

75 
38 

73 
39 

69 
45 

76 
37 

68 
42 

62 
36 

73 
40 

76 
34 

66.5 
37.2 

BEAUHONT  PUMPING  PLANT 

MRX 
MIN 

BIG  BEAR  LAKE 

MRX 
MIN 

41 

30 

31 
16 

26 
14 

34 
4 

45 

1 1 

41 

10 

45 
14 

45 

16 

42 

24 

46 

25 

44 

28 

52 
16 

54 
24 

55 
22 

57 
28 

62 
30 

57 
28 

51 
28 

50 
22 

SS 
21 

59 
21 

58 
29 

63 
30 

59 
32 

53 
23 

49 

29 

46 

23 

50 
22 

58 
23 

55 
24 

49.4 

22.2 

BURBANK  VALLET  PUP  PL T 

MRX 
MIN 

CACHUHA  LAKE 

MRX 
MIN 

64 
45 

57 
34 

46 

33 

SI 
30 

SB 
40 

61 
33 

67 
31 

64 

39 

54 
40 

59 
42 

54 
42 

55 
38 

70 
38 

75 
38 

75 
38 

81 
47 

83 
50 

83 
44 

68 
45 

69 
36 

78 
39 

83 
41 

80 
43 

71 
37 

74 
42 

72 
35 

75 
42 

68 
41 

66 
39 

75 
45 

78 
36 

68.6 
39. S 

cnnpo 

MAX 
MIN 

53 
45 

51 
36 

43 

33 

51 
32 

47 

32 

59 
26 

61 
25 

63 
27 

59 
32 

54 
34 

SO 
41 

57 
28 

65 
33 

73 
26 

71 
29 

71 
35 

73 
39 

74 

30 

65 
40 

65 
29 

71 
23 

77 
30 

74 

30 

73 
30 

74 

30 

70 
39 

66 
28 

59 
37 

66 
29 

66 
32 

78 
27 

63.8 
31  .9 

CANOGfl  PARK  PIERCE  COL 

MAX 
MIN 

63 
49 

58 

32 

54 
34 

60 
28 

66 
37 

66 
42 

73 
30 

68 
40 

67 
36 

59 
45 

59 
46 

72 
38 

82 
32 

85 
37 

90 
40 

88 
45 

89 
53 

79 
42 

73 
40 

78 
49 

88 
49 

91 
40 

84 

42 

79 
44 

77 
44 

83 
42 

78 
42 

74 
43 

80 
43 

83 
40 

81 
39 

7S.I 
40.7 

CHULP  VISTA 

MRX 
MIN 

64 

52 

61 
46 

57 
44 

53 
43 

57 
47 

56 
40 

60 
43 

61 
47 

59 
49 

60 
48 

58 
53 

59 
45 

62 
43 

66 
44 

63 
45 

62 
50 

72 
52 

67 
51 

62 
52 

62 
47 

72 
49 

74 

50 

75 
50 

65 
55 

61 
55 

63 
47 

74 
48 

64 

50 

53 
48 

63 
48 

72 
47 

63. S 
48.0 

CLAREMONT  POnONA  COL 

MRX 
MIN 

60 
4S 

53 
34 

51 
32 

51 
31 

56 
37 

60 
38 

65 
37 

64 
44 

63 
45 

60 
40 

55 
45 

52 
38 

70 
40 

73 
43 

73 
43 

78 
53 

80 
54 

80 
53 

70 
48 

65 
42 

77 
45 

84 

47 

85 
46 

72 
47 

71 
49 

69 
45 

78 
44 

69 
40 

65 
40 

72 
45 

78 
45 

67.7 
43.1 

CORONA 

MRX 

niN 

64 

S2 

55 
36 

S5 
37 

58 
31 

60 
40 

67 
38 

65 
34 

64 
40 

65 
37 

60 
45 

59 
48 

66 
43 

77 
36 

75 
38 

84 

39 

82 
48 

82 
45 

76 
43 

67 
49 

78 
40 

86 
44 

87 
45 

80 
40 

74 
41 

72 
43 

68 

40 

78 
38 

82 
43 

81 
41 

71  .3 
41  .2 

CULVER  CITY 

MRX 
HIN 

CUTAnnCA 

MRX 
MIN 

S7 
36 

42 

28 

33 
24 

28 
24 

35 
26 

35 
16 

48 

23 

47 

20 

50 
23 

50 
31 

39 
33 

41 

28 

47 

31 

59 
29 

61 
33 

61 
37 

62 
35 

61 
38 

64 

32 

53 
31 

57 
29 

62 
36 

68 
40 

64 
42 

64 
43 

64 
41 

60 
38 

54 

33 

51 
30 

58 
36 

57 
23 

52.6 
31  .3 

DRT  CANYON  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

61 
40 

59 
30 

49 

29 

47 

29 

56 
30 

59 
28 

63 
33 

68 
36 

61 
32 

61 
34 

58 
42 

60 
35 

67 
32 

76 
34 

77 
40 

81 
42 

81 
46 

82 
32 

70 
38 

63 
37 

72 
42 

81 
17 

82 
41 

80 
39 

77 
42 

67 
42 

76 
38 

67 
37 

65 
38 

74 

35 

BO 

35 

68.4 
36.3 

EL  CAP  I  TAN  0AM 

MAX 
MIN 

72 
44 

57 
39 

56 
38 

47 

36 

54 
40 

56 
36 

65 
37 

66 
39 

65 
40 

62 
40 

58 
40 

56 
39 

72 
39 

76 
41 

76 
42 

82 
42 

80 
42 

81 
42 

73 
47 

69 
43 

61 
38 

88 
47 

89 
43 

72 
45 

74 
47 

72 
42 

82 
43 

68 
44 

66 
41 

76 
40 

81 
40 

70.1 
41  .3 

ELSINORE 

MRX 
MIN 

62 
46 

59 
36 

53 
31 

61 
30 

63 
40 

70 
40 

69 
40 

67 
39 

70 
38 

59 
37 

64 
45 

70 
40 

74 

35 

80 
40 

85 
40 

85 
45 

76 
50 

75 
44 

73 
42 

88 
40 

86 
44 

88 
45 

82 
42 

80 
45 

BO 
49 

82 
51 

78 
47 

76 
43 

74 

39 

78 
42 

73.6 
41  .5 

ESCONOIOO 

MRX 
HIN 

61 
49 

55 
38 

53 
40 

55 
37 

58 
34 

64 

35 

65 
34 

61 
43 

62 
49 

58 
43 

59 
46 

70 
37 

74 

37 

75 
38 

78 
38 

79 
46 

79 
51 

70 
43 

66 
46 

78 
43 

84 

40 

84 
42 

74 
42 

71 
50 

63 
52 

80 
43 

68 
43 

65 
47 

71 
42 

80 
41 

80 
42 

69-2 
42.3 

FONTANR  KAISER 

MAX 
MIN 

64 
44 

SS 
38 

S3 
38 

57 
34 

64 
48 

66 
47 

68 
46 

64 
46 

62 
47 

57 
47 

SS 
48 

70 
55 

76 
S3 

77 
51 

85 
56 

82 
SS 

80 
56 

78 
54 

67 
47 

75 
50 

77 
51 

85 
53 

81 

52 

69 
49 

72 
53 

78 
54 

76 
52 

68 
50 

7S 
S'" 

78 

SS 

79 
57 

70.7 
49.6 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 
MIN 

61 
54 

57 
43 

52 
42 

58 
37 

61 
45 

65 
35 

64 

35 

65 
44 

63 
48 

60 
48 

60 
49 

75 
39 

75 
36 

74 

39 

78 
40 

82 
48 

80 
49 

76 
45 

68 
47 

79 
43 

84 
41 

86 
42 

78 
43 

71 
52 

70 
54 

82 
46 

BO 
44 

65 
49 

74 
43 

79 
42 

B2 
42 

71  .1 
44.0 

HENSHRH  ORM 

MAX 
MIN 

65 
45 

49 

32 

45 

31 

37 
29 

45 

31 

49 

27 

58 

25 

58 
28 

59 
30 

60 
33 

49 
41 

47 

33 

60 
35 

72 
32 

69 
32 

72 
34 

74 
42 

75 
35 

71 
36 

62 
40 

69 
36 

74 
34 

80 
36 

71 
37 

70 
35 

68 
37 

71 
35 

63 
37 

58 
32 

72 
33 

69 
35 

62.6 
34.1 

lOYLLHlLO  FIRE  OEPT 

MAX 
MIN 

55 
35 

40 

20 

31 
20 

36 
9 

37 
23 

44 

17 

47 

19 

50 
21 

50 
24 

48 

30 

40 

32 

60 
26 

60 
25 

60 
29 

65 
29 

67 
35 

66 
35 

68 
34 

60 
30 

61 
30 

63 
30 

68 
32 

68 
32 

66 
36 

67 
36 

60 
34 

60 
32 

S3 
25 

SB 
29 

61 
27 

SS.6 
27.9 

JUL  I RN  HTNOLA 

MAX 
MIN 

46 
41 

43 

33 

35 
29 

42 

28 

39 
31 

51 
26 

SS 
31 

SS 
26 

SS 
28 

45 

32 

48 

35 

52 
30 

63 
43 

67 
34 

66 
34 

67 
52 

71 
35 

68 

39 

57 
40 

60 
35 

68 
36 

74 

50 

68 

35 

67 
35 

6S 
35 

65 
46 

59 
31 

55 
38 

64 

27 

63 
42 

72 
35 

58.2 
35.2 

LAGUNR  BERCH 

MIN 

61 
35 

59 
37 

S7 
38 

58 
32 

60 
34 

65 
39 

65 
36 

61 
38 

62 
38 

67 
47 

65 
46 

71 
37 

69 
35 

70 
36 

75 
34 

77 
32 

65 
45 

65 
44 

74 
40 

80 
40 

80 
48 

70 
52 

75 
41 

76 
39 

72 
45 

65 
46 

67 
41 

74 
42 

72 
42 

68.2 
40.0 

LR  MESA 

MAX 
MIN 

59 
52 

59 
42 

S4 
40 

59 
40 

60 
44 

66 
41 

65 
39 

6S 
45 

64 
46 

60 
48 

61 
SO 

70 
42 

75 
42 

75 
44 

76 
45 

81 

52 

79 
54 

72 
45 

69 
48 

81 
46 

83 
49 

65 
50 

71 
47 

70 
S3 

69 
52 

Bl 
49 

6B 
47 

67 
48 

73 
44 

79 
46 

60 
49 

70.2 
46.4 

LOHPOC 

MAX 
MIN 

60 

4a 

53 
38 

S4 

32 

58 
32 

66 
43 

63 
36 

62 
39 

56 
38 

63 
43 

57 
48 

61 
48 

68 
39 

71 
38 

66 
42 

70 
42 

85 
48 

77 
S2 

66 
47 

64 
47 

75 
45 

80 
40 

68 
39 

68 
45 

66 
40 

66 
45 

69 
38 

63 
45 

63 
44 

68 
42 

79 
40 

77 
43 

66.S 
42.1 

LONG  BEACH  HSO  AP 

MAX 
MIN 

5? 

42 

44 

38 

46 

41 

44 

to 

45 

45 

51 

45 

45 

45 

S3 

53 

56 

SS 

SO 

46 

48 

54 

49 

SB 

S6 

sl 

54 

51 

SO 

s? 

49 

70.9 
48. 9 

LOS  ANGELES  HSO  AP 

MAX 
MIN 

se 

51 

56 
43 

54 
42 

SB 
41 

62 
45 

65 
42 

65 
44 

61 
49 

62 
46 

59 
46 

60 
SI 

72 
45 

73 
47 

72 
48 

73 
51 

76 
54 

73 
SS 

62 
S3 

65 
51 

75 
49 

81 
54 

B2 
56 

69 

51 

65 
53 

67 
54 

78 
52 

70 
S3 

65 
S3 

66 
SO 

74 

SI 

68 
SI 

67.3 
49.4 

LOS  ANGELES  CIVIC  CIR 

MAX 
MIN 

SS 
S2 

52 
38 

S3 
39 

58 
35 

64 
44 

67 
40 

65 
42 

61 
48 

60 
44 

57 
44 

57 
49 

71 
44 

72 
47 

73 
46 

80 
47 

83 
60 

79 
55 

64 

52 

65 
49 

76 
47 

85 
52 

84 

57 

72 
52 

69 
54 

68 
54 

80 
SI 

69 
S2 

65 
48 

69 
48 

78 
52 

75 
53 

68.6 
48.2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERRTURES 


STATION 

OPY  OF  MONTH 

0 
a 
q: 

I 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

g 

10 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

15 

1  6 

1  7 

1  8 

19 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HT  HILSON  2 

NBX 

niN 

39 

34 

2B 

38 

38 

48 

47 

46 

46 

40 

44 

54 

56 

62 

66 

65 

66 

63 

56 
38 

61 
36 

75 
45 

66 
48 

64 
46 

62 
47 

62 
40 

60 
44 

60 
42 

S3 
29 

58 
33 

61 
4  1 

60 
42 

54.1 
35. B 

NEH  CUTflMB  FIRE  STB 

mx 
niN 

62 

49 

4B 

40 

49 

47 

60 

55 

52 

83 

56 

63 

65 

70 

65 

80 

80 

80 

65 

53 

73 

74 

76 
38 

64 

33 

67 
40 

55 
29 

64 
34 

55 
30 

59 
35 

67 
3  1 

77 
33 

62.0 
32.6 

NEMPORT  BEBCH  HRRBOR 

MAX 

niN 

62 

57 

56 

57 

56 

65 

62 

61 

59 

59 

60 

72 

65 

85 

64 

69 

68 

66 

61 

66 

69 

71 
50 

67 
52 

65 
56 

63 
55 

71 
49 

70 
SO 

62 
49 

63 
49 

67 
51 

66 
49 

64.1 
48-5 

OCEHNSIOE 

nflx 
niN 

64 

60 

56 

62 

61 

64 

65 

70 

63 

63 

66 

67 

88 

87 

67 

74 

73 

65 

66 

67 

77 
42 

76 

68 
50 

67 
55 

69 
55 

72 
46 

69 
49 

68 

50 

69 
45 

74 

47 

71 
46 

67.4 
46.2 

OJOI 

RBX 

niN 

60 

56 

54 

57 

56 

66 

68 

60 

59 

59 

SB 

71 

73 

78 

78 

81 

81 

72 

66 

77 
39 

86 
40 

82 
4  3 

78 

71 
46 

73 
42 

79 
4  1 

73 
37 

73 
4  I 

70 
39 

77 
40 

74 

39 

69.8 
40.0 

OXNRRO 

nnx 

«IN 

6S 

81 

88 

SB 

61 

68 

69 

65 

61 

65 

63 

63 

73 

75 

72 

71 

80 

76 

88 

69 

78 

5 1 

84 

53 

75 
44 

69 
45 

69 
45 

71 
47 

76 
43 

69 
44 

67 
43 

69 
45 

76 
47 

69.1 
44  .3 

PflLOHBR  HT  OBSERVBTORr 

nRx 
niN 

5S 

88 

32 

32 

34 

34 

40 

44 

47 

46 

42 

39 

47 

59 

57 

62 

61 

64 

63 

57 

58 

63 

66 

65 

66 

66 

62 
36 

55 
30 

51 
32 

56 
39 

61 

53.0 
33.6 

PBSBDENB 

NBX 

niN 

80 

54 

88 

56 

82 

67 

87 

64 

61 

56 

57 

72 

75 

77 

BO 

81 

80 

74 

69 

78 

84 

85 

78 

72 

71 

79 

74 

52 

66 
46 

71 
47 

76 
49 

76 
49 

70.5 
45.7 

POnONB  CBL  POLT 

NBX 
HIN 

76 

SS 

55 

52 

SB 

64 

66 

63 

62 

61 

SB 

55 

71 

74 

74 

78 

82 

81 

70 

68 

79 

87 

88 

73 

72 

71 

81 
42 

70 
42 

66 

72 
45 

79 
46 

69. B 
42.7 

RflnONB  KIRE  DEPI 

nBx 
niN 

63 

82 

49 

51 

88 

82 

88 

60 

61 

54 

55 

68 

75 

74 

84 

82 

80 

78 

69 

75 

81 

83 

80 

72 

69 

80 
40 

79 
36 

65 
44 

72 
35 

77 
42 

79 
38 

69.2 
39.2 

REOLRNOS 

NRX 
KIN 

60 
47 

60 

49 

56 

60 

65 

64 

80 

58 

84 

83 

70 

75 

74 

85 

82 

62 

74 

66 

84 

84 

88 

77 

72 
45 

71 
49 

79 
42 

70 
42 

66 
37 

77 
40 

80 
40 

BO 
4  3 

70.5 
40.2 

RIVERSIDE  FIRE  STB  3 

HBX 

niN 

60 

58 

54 

81 

61 

86 

67 

65 

62 

59 

56 

70 

76 

77 

BS 

64 

82 

75 

68 

77 

85 

88 

78 

73 

70 

60 

75 

68 

78 

81 

81 

71  .6 
42  .3 

RIVERSIDE  Cir  EXP  STB 

nBx 
niN 

66 

60 

53 

51 

56 

60 

65 

68 

81 

59 

58 

54 

70 

75 

78 

84 

83 

83 

76 

68 

78 

85 

89 

80 

74 

71 

82 

73 

68 

78 

82 

70.4 
43.7 

SBN  BERNBRDINO  CO  HOSP 

MBX 

niN 

59 

54 

48 

56 

63 

65 

67 

64 

62 

55 

54 

69 

76 

77 

86 

84 

83 

75 

68 

77 

85 

67 

79 

75 

75 

79 

72 

66 

78 

61 

80 

71  .  1 
43.1 

SBNOBERG  HSO 

npx 
niN 

40 

34 

26 

39 

41 

45 

52 

46 

51 

47 

45 

49 

59 

53 

63 

64 

70 

57 

38 

54 

61 

68 

57 

43 

59 

40 

41 

59 

60 

62 

50. a 
35.5 

SBN  DIEGO  HSO  BP 

MBX 
MIN 

62 
S3 

60 
49 

58 
48 

80 
48 

61 
50 

65 
44 

63 
47 

62 
54 

62 
54 

62 
52 

61 
55 

65 
49 

72 
48 

70 
49 

70 

50 

78 
58 

74 

57 

67 
55 

66 
57 

74 

53 

79 
54 

81 
55 

66 
56 

66 
SB 

69 
56 

77 
54 

66 
56 

66 
55 

69 
54 

76 
53 

75 
55 

67.8 
52. B 

SBN  GBBRIEL  FIRE  DEPI 

nBx 
niN 

61 

55 

56 

80 

88 

70 

67 

64 

64 

58 

59 

74 

76 

76 

82 

B3 

82 

78 

70 

81 

87 

88 

80 

73 

72 

82 

77 

68 

73 

80 

78 

72.2 
44.0 

SBN  JBCINTO 

(IPX 

niN 

61 
47 

82 
35 

47 

33 

85 

89 

65 

65 

67 

60 

54 

53 

70 

75 

78 

84 

80 

80 

74 

67 

81 

85 

85 

76 

74 

68 

78 

70 

65 

77 

79 

79 

59.7 
37. S 

SBN  NIC0LB5  ISLBND 

NBX 

niN 

SBNTB  BNB  FIRE  SIBTION 

HBX 

niN 

57 
82 

57 
40 

61 

64 

69 

66 

64 

64 

63 

62 

76 

78 

75 

76 

62 

60 

74 

67 

79 

82 

87 

84 

71 

80 

77 

73 

71 

78 

77 

72  .2 
47.8 

SBNTB  BBRBBRB 

nBx 
niN 

68 
52 

62 
39 

52 
3B 

88 
37 

89 

84 

62 
42 

64 

58 

58 

63 

62 

67 

72 

66 

74 

77 

69 

72 

70 

73 

82 

78 

75 

66 

73 

76 

72 

79 

73 

74 

68.2 
46.7 

SBNTB  BBRBBRR  FBB  BP 

npx 
niN 

62 
43 

51 
37 

55 
35 

87 
33 

61 
40 

63 
37 

62 
34 

88 
47 

57 

63 

61 

64 

69 

73 

68 

75 

68 

72 

75 

70 

78 

71 

75 

63 

72 

72 

73 

71 

67 

70 

69 

66.6 
42.5 

SBNTB  HBRIB  HSO  BP 

NBX 

niN 

56 
39 

81 
38 

51 

86 
30 

64 

64 

SB 

84 

60 

54 

61 

68 

69 

63 

72 

82 

74 

63 

65 

76 

79 

66 

63 

64 

69 

70 

59 

61 

68 

76 
36 

62 
42 

64  .5 
40.2 

SBNTB  nONICB  PIER 

NBX 
niN 

56 
5 1 

56 
47 

52 
45 

80 

62 
46 

66 
48 

65 

62 

64 

60 

60 

67 

75 

89 

70 

71 

73 

65 

62 

65 

69 

72 

72 

68 

64 

86 

88 

66 

64 

73 
5 1 

68 

85 -S 
49.5 

SBNTB  PBULB 

tIRX 

niN 

68 
42 

88 
33 

57 
33 

89 

65 

69 

85 

59 

62 

83 

56 

73 

70 

70 

75 

84 

79 

69 

73 

79 

85 

85 

76 

73 

75 
39 

80 
50 

79 
43 

79 
48 

78 
42 

70 
4  1 

71  .0 
41  .5 

SUN  CITY 

NBX 

niN 

63 
45 

55 
29 

50 
29 

55 
25 

88 
38 

62 
28 

88 

63 
40 

62 

54 

53 

67 

72 

75 

82 

79 

80 

75 

67 

74 

82 

64 

76 

74 

69 

76 
36 

74 

36 

65 
35 

74 

3 1 

76 
34 

79 
35 

69.0 
35.0 

rcRRBNCE 

HBX 

niN 

62 
52 

87 
44 

56 
40 

57 
36 

62 
42 

67 
42 

G6 

71 
46 

82 

60 

61 

70 

73 

73 

75 

78 

77 

72 

66 

79 

81 

85 

75 

69 

68 

78 

69 
49 

63 
46 

68 
46 

76 
46 

70 
50 

69.3 
47.0 

rujUNGB 

NBX 
MIN 

52 
43 

45 
34 

4B 

32 

86 
30 

89 
37 

68 
42 

66 
38 

61 
40 

57 
37 

52 

53 

70 
39 

74 

76 

81 

80 

80 

70 

70 

78 

82 

83 

76 

73 

74 

77 

72 

69 
39 

71 

78 
45 

77 
45 

6B.S 
42.3 

TUSTIN  IRVINE  RBNCH 

nnx 
niN 

74 
48 

SB 
36 

56 
37 

54 

32 

56 
33 

62 
40 

69 
38 

68 

63 
40 

63 
36 

61 

59 

75 

78 

74 

77 

62 

82 

70 

68 

82 

83 

87 

75 

7i 
S 1 

72 

B2 
45 

70 
4  I 

66 
39 

72 
42 

BO 
40 

70.6 
40.7 

THITCHELL  DBfl 

nBx 

MIN 

56 
45 

52 
37 

49 

32 

58 
30 

63 

65 

59 
49 

58 

82 

68 

77 

78 

76 

84 

76 

64 

63 

76 

81 
37 

72 

72 
38 

75 
34 

66 
4  3 

76 
48 

73 
45 

73 
40 

72 
39 

68. 1 
39.4 

U  C  L  fl 

nBx 
niN 

87 
54 

56 
4  I 

82 
36 

57 
40 

63 
45 

65 
4B 

62 
46 

60 
48 

61 

86 

58 

71 

71 

70 

75 

BO 

75 

66 

62 

77 

80 

82 

75 
5 1 

64 

5 1 

70 
50 

77 
52 

68 
52 

68 
51 

65 
49 

74 

53 

69 

53 

67.3 
49. B 

UPLBND  3  N 

npx 
niN 

57 
47 

SO 
32 

49 

33 

54 

31 

60 
35 

62 
35 

63 
33 

60 
39 

60 
35 

52 
38 

83 
45 

68 
35 

72 
39 

73 
41 

79 
41 

80 
50 

81 
52 

73 
44 

65 
47 

75 
41 

64 
43 

85 
46 

74 
46 

70 
43 

67 
46 

77 
43 

69 
42 

65 
47 

71 
37 

77 
42 

78 
46 

67.8 
4  1  .2 

VISTB  2  NNE 

nflx 
niN 

59 
49 

87 
37 

54 

36 

87 
38 

58 
44 

65 
40 

62 
37 

61 
44 

60 
45 

61 
39 

60 
47 

67 
38 

72 
39 

70 
3B 

73 
40 

79 
50 

78 
51 

69 
43 

65 
45 

77 
42 

79 
52 

61 

50 

73 
44 

67 
41 

66 
50 

76 
45 

74 
42 

69 
44 

78 
42 

76 
43 

68.1 
43.1 

HBRNER  SPRINGS 

HBX 

niN 

77 
23 

71 

72 
39 

78 
33 

71 
34 

61 
32 

70 
32 

76 
3 1 

77 
33 

71 
35 

71 
34 

68 
42 

65 
32 

63 
30 

27 

73 
33 

69 
29 

TORBB  LINDB 

nBx 
niN 

60 
49 

65 
36 

88 
36 

60 
30 

84 

39 

69 
37 

65 

61 

61 

80 

60 

74 

77 

74 

78 

83 

81 

70 

66 

82 
40 

65 
45 

89 
45 

77 
4  1 

71 
SO 

72 
S3 

83 
42 

71 
44 

66 
43 

75 
4  1 

61 
44 

80 
4  1 

71  .5 
42.5 

SOUIHEBST  DESERT 

BBS  INS  07 

BBKER 

MBX 

niN 

79 
54 

73 
84 

60 
39 

88 
42 

60 
40 

65 
43 

6B 
42 

71 
42 

74 
44 

72 
44 

72 
48 

69 
45 

72 
40 

76 
44 

79 
46 

79 
48 

83 
50 

BS 
49 

82 
47 

75 
49 

80 
42 

85 
44 

66 

50 

87 
52 

83 
85 

77 
50 

77 
52 

72 
44 

71 
49 

75 
51 

78 
49 

74.9 
46.7 

BBRSTOH 

MBX 

niN 

70 
3B 

56 
32 

49 

31 

84 

26 

54 
34 

60 
35 

65 
30 

63 
38 

65 
32 

67 
38 

68 
48 

63 
40 

70 
29 

76 
38 

74 

39 

75 
44 

82 
47 

79 
45 

69 
43 

65 
32 

74 
34 

78 
36 

79 
47 

62 
42 

79 
45 

69 
37 

67 
48 

64 

39 

67 
36 

69 
34 

80 
36 

68.B 
37.7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STBTION  INDEX 
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DniLY  TEMPERnTURES 


STflT ION 

DAY  OF  MONTH 

o 
a 

1 

2 

g 

■J 

g 

g 

1  0 

J  ] 

1  2 

J  2 

1  7 

1  O 

20 

2  1 

22 

2  3 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

a. 

BEBUMONt   1  E 

MAX 
NIN 

61 
45 

SO 
34 

45 

31 

51 
26 

58 
34 

61 
31 

61 
31 

61 
36 

57 
32 

S3 
40 

46 
41 

60 
33 

67 
41 

73 
35 

73 
36 

73 
50 

77 
45 

74 
4  1 

70 
45 

66 
36 

74 

39 

81 
45 

75 
36 

73 
40 

71 
46 

69 
49 

67 
38 

62 
4  1 

73 
34 

69 
42 

75 
36 

65.4 

38.6 

e I  SHOP  USO  flP 

MAX 

niN 

49 

26 

44 

1 7 

42 

23 

45 

2 1 

46 

16 

55 
1 7 

60 
1 6 

56 
24 

62 
27 

65 
37 

62 
29 

62 
30 

65 
22 

73 
26 

71 
38 

74 
42 

74 

36 

73 
40 

63 
4  1 

66 
29 

70 
30 

72 
30 

74 
34 

76 
33 

61 
36 

63 
22 

61 
37 

63 
33 

66 
36 

69 
27 

74 

29 

63.2 
29.4 

BLTTME 

MAX 
MIN 

72 
56 

66 
46 

57 
46 

62 
46 

63 
36 

67 
35 

73 
42 

73 
40 

71 
43 

71 
4  1 

61 
4  1 

73 
37 

74 
34 

76 
36 

78 
40 

78 
43 

87 
4  3 

75 
47 

69 
43 

84 
42 

87 
46 

88 
44 

89 
4  4 

85 
54 

76 
46 

77 
45 

77 
52 

74 

50 

76 
46 

83 
46 

67 
46 

75.2 
43.9 

BLTTHE  FBB  BIRPORI 

MAX 
MIN 

74 

60 

63 
49 

S6 
46 

60 
40 

65 
45 

67 
49 

72 
47 

72 
43 

74 
43 

70 
46 

72 
46 

66 
52 

72 
45 

76 
42 

83 
46 

80 
SO 

78 
51 

87 
46 

76 
S6 

72 
52 

85 
45 

87 
52 

87 
49 

85 
54 

83 
56 

76 
52 

77 
49 

76 
52 

75 
54 

74 
5 1 

83 
46 

75.1 
49.0 

BORREGO  DESERI  PARK 

MAX 
MIN 

60 
54 

71 
45 

61 

4  I 

62 
38 

62 
47 

59 
45 

68 
42 

75 
42 

70 
45 

73 

49 

66 
50 

69 
45 

70 
44 

75 
42 

80 
48 

83 
S6 

81 
S6 

85 
54 

88 

S7 

31 
50 

75 
47 

84 

55 

88 
54 

88 

52 

67 
54 

89 
52 

77 
5 1 

79 
51 

75 
46 

78 
43 

77 
45 

75.7 
48.4 

BRBULEY  2  SH 

MAX 
MIN 

60 
53 

74 
46 

64 
42 

57 
37 

63 
48 

62 
42 

69 
4  1 

73 
39 

72 
39 

76 
46 

71 
45 

70 
44 

72 
40 

76 
40 

78 
40 

82 
4  3 

81 
46 

81 
4  4 

85 
5 1 

81 
44 

75 
39 

62 
44 

86 
48 

90 
46 

83 
49 

87 
42 

76 
4  I 

80 

71 
45 

77 
40 

76 
39 

75.8 
43.5 

DBGGETT  FBB  filRPORT 

MAX 
MIN 

69 

46 

57 
41 

50 
39 

5S 
35 

56 
4  1 

61 
42 

69 
4  1 

66 
45 

69 
42 

67 
49 

71 
52 

65 
44 

72 
40 

78 
47 

76 
50 

77 
53 

82 
51 

81 
56 

69 
49 

68 
42 

77 
44 

83 
46 

82 
55 

66 
53 

74 

53 

72 
43 

70 
54 

69 
49 

71 
46 

72 
4  3 

63 
45 

70.9 
46.5 

DEfllH  VBLtET 

MAX 

niN 

62 
52 

72 
45 

63 
46 

60 
36 

64 
42 

70 
46 

73 
49 

74 
4  4 

79 
4  7 

78 
55 

77 
55 

77 
56 

76 
46 

79 
49 

86 

51 

85 
S6 

84 

59 

88 
62 

86 
6 1 

77 
57 

85 
SO 

65 
5 1 

86 

55 

66 
66 

88 
68 

77 
52 

79 
52 

60 
58 

80 
6 1 

80 
55 

69 
54 

79.0 
52.8 

DEEP  SPRINGS  COI  LEGE 

MAX 
MIN 

52 
32 

36 
1 9 

33 
1 9 

34 

1 2 

35 
1 2 

43 

1 2 

50 
12 

48 

25 

53 
26 

66 
39 

64 

32 

72 
26 

57 
22 

63 
26 

62 
33 

66 
36 

65 
37 

68 

37 

57 
28 

56 

27 

62 
2 1 

62 
26 

70 
32 

71 
34 

69 
28 

SS 
22 

S3 
29 

55 
23 

56 
25 

59 
28 

66 
26 

55.9 
26.1 

EAGLE  NOUNTBIN 

MAX 

niN 

77 
56 

70 
46 

62 
44 

56 
39 

59 
44 

62 
49 

64 
48 

71 
48 

72 
47 

71 
50 

68 
44 

69 
50 

66 
47 

72 
46 

76 
56 

80 
58 

77 
56 

80 
56 

65 
56 

75 
54 

72 
57 

61 
56 

65 
62 

67 
62 

81 
60 

79 
53 

73 
S4 

7S 
48 

75 
55 

73 
54 

74 

49 

73.2 
51  .6 

EL  CENTRA  2  SSH 

MAX 
MIN 

76 
46 

69 
4  I 

64 

39 

64 

35 

63 
45 

66 
37 

74 
4  1 

73 
37 

74 

35 

73 
45 

73 
4  1 

70 
4  1 

74 

35 

80 
38 

83 
4  1 

84 
48 

62 
43 

87 
46 

85 
53 

76 
48 

63 
49 

66 
47 

94 
46 

66 
4  7 

85 
4  7 

81 
4  1 

83 
49 

78 
52 

76 

76 
42 

75 
4  1 

77.3 
43.3 

EL  MIRBGE  FIELD 

MAX 
MIN 

70 
43 

64 

23 

51 
26 

41 
24 

48 

32 

SI 
24 

55 
26 

62 
26 

59 
26 

63 
39 

61 
35 

62 
33 

29 

70 

71 
35 

72 
42 

76 
38 

74 
4  I 

56 
26 

61 
26 

71 
29 

75 
4  I 

75 
42 

75 
36 

63 
33 

66 
39 

57 
36 

58 
33 

64 

3 1 

67 
33 

63.5 
32.8 

FAIRnONT 

nnx 
niN 

57 
42 

49 

28 

40 

26 

35 
20 

47 

32 

48 

32 

55 
32 

58 
35 

54 

36 

55 
37 

55 
39 

S3 
33 

56 
33 

66 
39 

63 
43 

69 
44 

70 
50 

79 
5 1 

64 

36 

42 

32 

59 
37 

66 
43 

73 
49 

64 
4  4 

67 
37 

53 
36 

67 
39 

50 
36 

54 

39 

62 
43 

67 
45 

58.1 
37.7 

COLD  ROCK  RANCH 

MAX 

niN 

80 
46 

84 
47 

70 
41 

69 
38 

64 
42 

66 
42 

68 
48 

69 
48 

72 
46 

73 
44 

71 
43 

70 
40 

74 
40 

81 
44 

61 
47 

83 
49 

83 
57 

85 
53 

76 
53 

79 
50 

85 
52 

90 
5 1 

62 
52 

88 
53 

84 

57 

80 
55 

79 
49 

82 
49 

86 
48 

66 
48 

84 
47 

78.3 
47.8 

HAIHEE 

MAX 
KIN 

70 
43 

SI 
29 

45 

26 

43 

1 6 

45 

23 

46 

28 

52 
29 

58 
30 

56 
34 

58 
36 

59 
36 

64 

36 

60 
30 

61 
31 

67 
36 

70 
40 

72 
43 

71 
50 

72 
5 1 

65 
40 

64 

36 

67 
38 

72 
40 

75 
43 

78 
4  4 

61 
32 

60 
36 

64 

33 

62 
37 

65 
36 

63 
33 

61  .6 
35.5 

HATFIELD  PUHPING  PLANT 

MAX 
MIN 

76 
52 

68 
43 

62 
4  I 

54 

33 

57 
4  1 

SB 
49 

61 
45 

69 
36 

66 
38 

71 
4  1 

67 
43 

67 
42 

65 
45 

71 
37 

71 
46 

79 
54 

60 
44 

60 
45 

62 
5 1 

74 

55 

71 
55 

79 
52 

85 
48 

86 
52 

84 
49 

75 
5 1 

73 
46 

75 
54 

72 
57 

71 
42 

74 

36 

71  .6 
46  .4 

IMPERIAL 

MAX 
MIN 

7S 
58 

66 
50 

58 
44 

65 
42 

64 
49 

66 
48 

74 
45 

73 
42 

75 
44 

72 
53 

74 

53 

71 
47 

75 
42 

60 
43 

65 
47 

62 
50 

62 
54 

86 
5 1 

79 
56 

76 
50 

84 

46 

87 
5 1 

89 
55 

84 

52 

85 
53 

77 
46 

82 
53 

78 
54 

77 
49 

76 
45 

83 
46 

76.9 
49.  1 

IMPERIAL  FAB  BP 

MAX 
MIN 

71 
S4 

64 
49 

53 
40 

61 
39 

60 
45 

66 
43 

71 
4  1 

72 
4  1 

73 
36 

68 
50 

71 
47 

70 
43 

72 
38 

77 
38 

81 
44 

79 
46 

80 
50 

63 
49 

77 
54 

74 

49 

62 
4  1 

86 
46 

88 
SO 

82 
50 

83 
50 

75 
43 

79 
52 

75 
52 

76 
46 

75 
42 

60 
43 

74  .3 
45  .6 

INDEPENDENCE 

MAX 

niN 

72 
39 

46 

26 

44 

26 

45 
24 

46 

22 

46 
24 

57 
25 

59 
29 

58 
30 

63 
36 

67 
35 

64 

35 

62 
28 

63 
34 

70 
4  1 

71 
42 

73 
40 

72 
42 

76 
36 

65 
34 

68 
37 

72 
34 

73 
40 

77 
40 

78 
40 

62 
29 

63 
30 

64 

30 

66 
4  1 

69 
33 

66 
39 

63.9 
33.6 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

MAX 
MIN 

60 
S3 

75 
49 

66 
43 

56 

35 

63 
42 

66 
49 

70 
48 

76 
49 

71 
49 

75 
54 

71 
54 

72 
53 

73 
36 

76 
42 

82 

50 

67 
49 

64 

52 

86 
56 

86 
58 

78 
54 

79 
45 

87 
58 

91 
S3 

92 
59 

86 
6 1 

65 
45 

80 
46 

81 
55 

77 
53 

81 
4  I 

60 
45 

77.9 
49  .5 

INTORERN 

MAX 
MIN 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

76 
54 

74 
44 

65 
43 

56 
37 

60 
42 

63 
46 

67 
44 

72 
46 

73 
45 

74 
47 

71 
46 

74 
46 

65 
50 

74 
44 

77 
49 

79 
S2 

79 
54 

82 
5 1 

86 

55 

74 

52 

71 
SO 

83 
62 

87 
54 

89 

57 

66 
6 1 

60 
53 

75 
5 1 

78 
53 

73 
52 

72 
52 

75 
46 

74  .6 
49-7 

LAKE  ARROMMEAD 

MAX 
MIN 

45 

3D 

43 

23 

30 
20 

33 
1  3 

36 
20 

40 

2 1 

46 

20 

43 

27 

47 

26 

37 
30 

38 
32 

46 

28 

58 
25 

58 
28 

62 
29 

62 
35 

64 

37 

60 
40 

SS 
28 

54 

29 

64 

29 

64 

31 

64 

32 

65 
34 

60 
35 

59 
30 

58 
29 

50 
27 

56 
29 

61 
30 

60 
34 

52.2 
26.4 

LANCASTER  FSS/FAA 

MAX 
MIN 

58 
36 

45 

32 

41 

30 

49 

31 

54 

32 

58 
25 

62 
26 

59 
37 

62 
32 

61 
40 

63 
43 

61 
34 

68 
24 

70 
50 

73 
36 

73 
37 

80 
44 

66 
49 

54 
40 

65 
30 

73 
28 

76 
32 

74 

53 

76 
S I 

60 
39 

69 
28 

56 
44 

57 
4  1 

67 
4  I 

71 
31 

73 
35 

63.7 
36.5 

MECCB  F IRE  STBT ION 

MAX 
MIN 

62 

57 

75 
48 

63 
44 

66 
33 

67 
48 

72 
S3 

77 
45 

72 
4  1 

75 
4S 

75 
47 

75 
57 

75 
60 

77 
52 

80 
37 

90 
45 

84 
46 

68 
47 

66 
47 

84 

52 

87 
65 

87 
49 

92 
47 

90 
66 

86 
54 

88 
66 

85 
66 

84 

51 

63 
61 

82 
51 

83 
4  1 

83 
42 

60.4 

50.5 

MITCHELL  CAVERNS 

HBX 
MIN 

61 
45 

46 

29 

41 

26 

43 

30 

45 

3D 

47 

37 

55 
4  1 

55 
39 

59 
4  1 

56 
40 

59 
46 

51 
36 

60 
44 

64 
43 

67 
4  7 

65 
49 

72 
50 

71 
S 1 

66 
40 

64 

36 

69 
47 

72 
51 

68 

52 

72 
52 

65 
54 

69 
37 

56 
27 

56 
4  1 

55 
48 

61 
37 

66 
43 

59.9 
41  .6 

nOJAVE 

MAX 
MIN 

S2 
46 

47 

29 

36 
29 

46 

30 

50 
33 

55 
27 

63 
32 

57 
35 

61 
35 

63 
41 

54 
46 

58 
40 

66 
28 

67 

70 
39 

72 
4  1 

80 
4  1 

54 

39 

62 
40 

70 
35 

76 
37 

67 
49 

71 
42 

68 
40 

58 
38 

61 
34 

54 
34 

64 

36 

66 
32 

74 

37 

61  .7 
37.3 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 
MIN 

62 
29 

SI 
26 

40 

22 

33 
23 

40 

23 

45 

26 

45 

25 

52 
28 

57 
31 

60 
32 

5S 
35 

S6 
26 

60 
27 

59 
27 

63 
37 

63 
40 

66 
40 

72 
49 

67 
36 

53 
29 

57 
36 

65 
39 

71 
51 

68 
4  1 

72 
40 

59 
32 

60 
40 

56 
31 

54 

37 

55 
32 

62 
34 

57.4 
33.2 

MT  SAN  JACINTO  H  S  PK 

MBX 
MIN 

52 
17 

34 

12 

29 
4 

27 
9 

32 
-  2 

40 

15 

41 

12 

39 
16 

46 

9 

40 

16 

49 

15 

S3 
22 

52 
24 

51 
22 

57 
23 

49 

1  9 

51 
20 

49 

20 

52 
21 

53 
26 

57 
26 

57 
37 

46 

20 

'6 

26 

42 

19 

50 
26 

52 
24 

46.1 
18.5 

NEEDLES  FAB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

74 

56 

63 
44 

57 
42 

62 
39 

62 
40 

63 
45 

70 
46 

72 
41 

74 
44 

71 
48 

72 
46 

65 
4  1 

71 
47 

75 
4  I 

77 
47 

76 
52 

79 
SO 

85 
46 

77 
56 

69 
51 

82 
49 

85 
52 

87 
52 

87 
54 

79 
58 

73 
SO 

76 
50 

74 

52 

67 
S3 

74 
45 

82 
45 

73.5 
47.9 

PALMOALE 

nnx 

MIN 

55 
45 

51 
32 

42 

3D 

49 

29 

54 
34 

57 
27 

62 
30 

57 
36 

60 
34 

60 
40 

60 
42 

60 
33 

69 
30 

73 
39 

74 

38 

74 
43 

81 
47 

76 
SS 

65 
42 

66 
31 

74 

32 

77 
37 

77 
40 

80 
42 

73 
40 

70 
33 

67 
33 

60 
38 

68 
35 

70 
35 

73 
4  1 

65-6 
36.9 

PALM  SPRINGS 

MAX 

niN 

77 
57 

63 
45 

60 
4  1 

63 
37 

55 
34 

72 
47 

76 
43 

72 
40 

73 
47 

71 
5 1 

72 
49 

73 
52 

76 
43 

80 
46 

87 
5 1 

87 
50 

87 
56 

88 

55 

77 
54 

82 

55 

89 
50 

89 
59 

91 
55 

86 
56 

64 

55 

78 
54 

83 
49 

77 
63 

82 
49 

78 
45 

82 
48 

78.1 
49.5 

PARKER  RESERVOIR 

MBX 
MIN 

80 
S4 

70 
SO 

65 

44 

57 
38 

59 

43 

62 
47 

65 

47 

70 
49 

73 
49 

75 
51 

70 
47 

71 
50 

64 
47 

71 
47 

76 
50 

79 
54 

77 
S3 

76 
54 

64 

58 

74 

55 

66 
51 

82 

55 

86 
56 

87 
59 

85 
61 

80 
52 

74 
54 

76 
57 

75 
56 

67 
51 

75 
56 

73.4 

51  .5 

RBNDSBURG 

MBX 
MIN 

SI 
37 

45 

28 

38 
24 

45 
24 

46 

29 

51 
34 

59 
33 

57 
36 

60 
42 

57 
35 

62 
43 

58 
37 

64 

37 

70 
44 

69 
42 

77 
49 

77 
53 

74 

51 

61 

62 
36 

69 
42 

75 
45 

73 
51 

76 
46 

66 
39 

65 
42 

62 
43 

61 
36 

64 

38 

67 
41 

74 
45 

62.4 
39.4 

THERMAL  FBB  BP 

MAX 
MIN 

75 
55 

66 
47 

60 
39 

61 
33 

65 
44 

69 
49 

77 
46 

70 
43 

74 
45 

71 
51 

74 
46 

73 
44 

76 
38 

80 
36 

87 
42 

83 
47 

85 
46 

83 
47 

79 
60 

79 
45 

66 
36 

69 
43 

90 
49 

84 

51 

87 
54 

79 
48 

92 
43 

76 
56 

82 
51 

80 
40 

81 
4  1 

77.6 
45.6 

TRONB 

MAX 

niN 

64 
45 

55 
43 

47 
34 

53 
30 

56 
33 

54 
40 

65 
49 

64 
41 

70 
38 

66 
42 

71 
43 

66 
39 

70 
33 

75 
47 

77 
4  I 

77 
47 

82 
49 

76 
51 

72 
39 

69 
43 

77 
40 

81 
39 

83 
49 

85 
48 

72 
56 

70 
44 

71 
SO 

71 
40 

73 
41 

73 
40 

81 
42 

70.0 
42.5 

TMENTTNINE  PALMS 

MAX 
MIN 

74 

50 

56 
35 

55 
33 

55 
28 

57 
35 

59 
42 

67 
39 

67 
35 

69 
35 

69 
44 

70 
35 

69 
44 

69 
33 

76 
37 

77 
45 

76 
47 

81 
4S 

62 
45 

76 
46 

69 
47 

77 
39 

82 
41 

8S 
50 

83 
49 

82 
46 

72 
42 

71 
44 

69 
43 

69 
43 

71 
41 

81 
39 

71  .6 
41  .2 

VBLTERHO  FIRE  STA  79 

MAX 
MIN 

57 

47 

22 

37 
22 

42 

23 

49 

30 

52 
25 

61 
26 

56 
24 

60 
28 

50 
36 

62 
35 

57 
34 

66 
29 

71 
32 

72 
32 

71 
39 

78 
44 

72 
34 

65 
34 

64 

25 

71 
38 

75 
36 

74 

36 

77 
37 

68 
34 

67 
26 

61 
31 

59 
28 

72 
29 

69 
26 

75 
30 

63.1 
31  .0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 
MIN 

66 
45 

55 
30 

47 

28 

43 

25 

48 

31 

52 
26 

5S 
28 

63  59 
32  31 

SEE  REf 

64     59  61 
41     40  35 

EHENCE  MOTE! 

58    66  73 
32     36  35 

FOLLOHINC  ; 

74     74  81 
42     45  44 

TAIION  INDE) 

61 
30 

64 

30 

7S 
35 

77 
41 

77 
39 

60 
40 

72 
39 

66 
37 

70 
41 

63 
36 

62 
35 

66 
33 

71 
37 

64  .6 
35.6 
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DniLY  TEMPERATURES 


MHRCH  1976 


STflTlON 
HHITE  nOUNTRIN  I 
HHIIE  MOUNTHIN  2 
HILDROSE  RANGER  STH 


niN 


MUX 

HIN 


DRY  OF  MONTH 


35  22  13 
0-10-1 


9  5 
-13  -12 


61     47  42 

32     16  20 


13  19  20 

14  -12  -11 


3  10  2S 
14-9-1 


45     45  50 

22    25  25 


28  31 
S  2 


21     24  19 


53  52 
28  29 


27  35 
15  15 


20  25 
8  5 


60  58 
33  33 


27  28 
13  17 


57     61  66 


16    17  18 


41     46  41 


19   20  21 


30  39 
5  6 


32  33 
8  7 


60  61  63 
30     32  33 


22   23  24 


40  39 
12  13 


33  28  29 
IS     14  15 


67  68  72 
35     34  35 


35  39 
8  3 


30  24 
'  4  10 


72  62  60 
4  1     28  34 


28   29   30  31 


32  32  38  43 
10     10     n  22 


IB  20  27  30 
5      5     12  15 


58  60  68  66 
30     35     30  29 


32.5 
6.1 


59.7 
30.6 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMING  STBTION  INDEX 

22 


DRILY  SOIL  TEMPERfiTURES 

CBLIFORNIB 
MARCH  1976 


X 

onr  OF  nONTH 

o 

STST ION 

a. 
(  cn  1 

i: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

1  \ 

12 

13 

14 

IS 

16 

n 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

a 

K 
C 

6RBHLEY  2  SH 

10 

nnx 
niN 

58 

- 

- 

- 

61 
58 

61 
57 

63 
57 

64 

S7 

64 

S7 

63 
59 

64 

58 

64 

59 

64 

57 

65 
57 

66 
58 

66 
59 

66 
60 

67 
60 

67 
62 

67 
61 

67 
59 

68 
60 

70 
61 

70 
63 

71 
63 

70 
63 

69 
62 

69 
63 

70 
63 

69 
62 

70 
SB 

66.5 
S9.7 

20 

nnx 
niN 

63 
61 

62 
61 

61 
60 

61 
58 

61 
59 

61 
59 

62 
59 

62 
59 

63 
60 

62 
60 

63 
60 

63 
60 

63 
60 

64 

60 

64 

61 

64 

61 

64 

62 

65 
62 

66 
63 

66 
62 

66 
62 

65 
62 

66 
62 

67 
63 

67 
64 

67 
64 

66 
64 

67 
64 

67 
64 

66 
63 

70 
60 

64  .3 
61  .3 

SO 

9fm 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

63 

63 

63 

63 

63 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

61 

62.1 

100 

gon 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

6 1 

63  .5 

DHVIS  2  KSH  EXP  FPRH 

1  IN  1 

4 

tinx 

MIN 

SB 
46 

54 
44 

46 
42 

S3 
41 

SS 
42 

S9 
44 

62 
47 

64 

51 

64 

50 

66 
53 

66 
53 

67 
S3 

68 
52 

58 
S3 

6 1 
SS 

S8 

70 

60 

53 

S4 

SS 

S8 

56 

56 

S3 

S3 

S3 

56 

55 
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5P 

□UUIt   nISTORICRL   ST  PK 

RfinNVIl  1  F   MNTNf  STO 

0973 

01 

MFMnnp I Mn 

1  1 L  INU  U  L  1  IN  U 

17 

39 

01 

I  C  0 

o  o 
cc 

340 

80 

STRTE  DIV  OF  HWYS 

BORON 

0979 

07 

KERN 

6 

35 

00 

1  17 

39 

2460 

c 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

BORREGO  DESERT  PRRK 

J983 

07 

SAN  DIEGO 

6 

33 

16 

116 

25 

765 

8A 

90 

c 

COL  DIV  BERCH  «  PKS 

BOULDER  CREEK  G.  S. 

1002 

02 

PLUMAS 

8 

40 

12 

1 20 

37 

5020 

s 

PQI     riFPT    UITR  RF<inilRrFt^ 

BOULDER  C  LOCHTELLI  R 

1005 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

09 

122 

12 

2175 

c 

VINCENT  D  LOCRTELLI 

BOULEVRRD  2 

1010 

07 

SAN  DIEGO 

6 

32 

40 

1  16 

18 

3600 

6P 

MEYER'S  TROILER  RONCH 

BOUQUET  CANYON 

1013 

06 

LOS  ANGELE5 

29 

34 

35 

1  IB 

22 

3055 

MID 

L   0  WTR  4  PWR  OEPT 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STfiTION  INDEX 
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c  T  n  T  T  n  M 
o  1  H  1  1  UN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

p  n  1  1  M  T  V 

L  UUN  1  T 

LiJ 

o 

2 
O 

LATITUDE 

U- 
(Z 

c 
c 
— 

ELEVRTION 

OBSERVfiTION 
TIME  AND 
TABLES 

UDOtKVtK 

O- 

PRECIP. 

a 

UJ 

SPF.CIflL 

ISEE  NOTES  1 

BOWMRN  Ofin 

1018 

02 

NEVADA 

39 

39 

27 

120 

39 

5365 

4P 

4P 

C 

NEVADA   IRRIO  OIST 

BRONDY  CREEK 

1041 

02 

SHRSTR 

23 

40 

37 

122 

34 

1230 

C 

USBR  SHASTA  FIELD  DIV 

BRflNNflN  ISLPND 

1043 

02 

SRCRRMEMTO 

23 

38 

07 

121 

42 

30 

8S 

8R 

3R 

OEPT-PRRKS  4  RECRERTION 

BRRNSCOMB  3  NNH 

1046 

01 

MENDOC INO 

7 

39 

42 

123 

39 

1  455 

8R 

MRS.   DOROTHY  F.  JRCK 

BRflWLEY  2  SW 

1048 

07 

IMPERIRL 

6 

32 

57 

1  15 

33 

100 

9R 

9R 

G 

RGR  RESEARCH  SERVICE 

D  D  c  n    n  n  M 
dKcH  UHn 

1057 

06 

1^  D  o  ki  r*  cr 

26 

33 

53 

1  1  7 

56 

275 

C 

LUKrb   Ur  ENLflNttKo 

BRENTWOOD  6  SW 

1060 

05 

CONTRR  COSTR 

27 

37 

53 

121 

46 

325 

c 

VERNON  R  CAKEBREAD 

BRIDGEPORT 

1072 

03 

MONO 

38 

38 

15 

1  19 

14 

6470 

5P 

5P 

H 

ROBERT  W.  SANDY 

BRIDGEPORT  RRNGER  STR 

1076 

03 

MONO 

38 

38 

1  7 

119 

17 

6560 

C 

U  5  FOREST  SERVICE 

BRiOGEVILLE  4  NNW 

1080 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

32 

123 

49 

2050 

8R 

MRS  ALBERT  R  HUNT 

BRIOGEVILLE  5  W 

1  084 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

29 

123 

53 

387 

c 

CALIF  DEPT  PRRKS  4  REC 

BROCKWRY  SUMMIT 

1096 

03 

PLACER 

36 

39 

16 

120 

04 

7200 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BROOKS  FRRNHRM  RRNCH 

1112 

02 

YOLO 

23 

38 

46 

122 

09 

294 

8fl 

8R 

c 

MRS  JOYCE  R  FARNHAM 

BRUSH  CREEK  RS 

1  1  30 

02 

BUTTE 

8 

39 

4  1 

121 

20 

3560 

8R 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRUSHY  SPRGS  GURRO  STR 

1  133 

02 

PLACER 

1 

39 

00 

120 

35 

4880 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

Q  D  V  C  O  M 

□  K  Y  buN 

1  142 

04 

nON  T  ERE  Y 

24 

35 

48 

1  2 1 

06 

925 

c 

LKNtol    H  WtrtKLlNG 

BUCKHORN 

1  1  49 

02 

SHASTA 

21 

40 

52 

121 

51 

3800 

3P 

MRS.   ANNA  HOWE 

BUCKS  CREEK  PH 

1  1  59 

02 

PLUMAS 

8 

39 

55 

121 

20 

1  760 

2P 

P  G  4  E  COMPANY 

BURBRNK  VALLEY  PMP  PLT 

1  1  94 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

1  1 

118 

21 

655 

5P 

5P 

c 

BURBANK  PUBLIC  SERVICE 

BURL INGRME 

1  206 

04 

SRN  MRTEO 

4 

37 

35 

122 

21 

1  0 

4P 

4P 

4P 

B  WASTE  WTR  TRMT  PL 

BURNEY 

1214 

02 

SHRSTR 

21 

40 

53 

121 

40 

3127 

8A 

8R 

MRS  RUTH  C  ESTES 

BURNT  RANCH   1  S 

1215 

01 

TRINITY 

35 

40 

48 

123 

28 

2150 

8A 

PAUL   F  KAUT 

BUTTE  LAKE 

1237 

02 

LRSSEN 

23 

40 

34 

121 

18 

6060 

s 

LRSSEN  VOLCANIC  NATL  PK 

BUTTONWILLOW 

1  244 

05 

KERN 

10 

35 

24 

1  19 

28 

269 

8A 

8A 

BUENA  VISTR  W  S  DIST 

CRCHUMR  LAKE 

1253 

06 

SNTR  BARBARA 

32 

34 

35 

1  19 

59 

78  1 

9A 

gA 

9fl 

c 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CRJON  WEST  SUMMIT 

1272 

07 

SRN  BERD I  NO 

6 

34 

23 

1  1  7 

34 

4780 

c 

sHN   DtKUlNU   LU  rLU 

CRLRVERRS  BIG  TREES 

1  277 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

1  7 

120 

19 

4695 

8A 

8A 

H 

CAL  DIV  BEACH  4  PKS 

CRLRVERRS  RANGER  STA 

1  280 

05 

CALAVERAS 

34 

38 

1  2 

120 

22 

3360 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALAVERAS  RESERVOIR 

1281 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

29 

121 

49 

805 

7A 

S  F  WATER  DEPT 

CALEXICO  2  NE 

I  288 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

4  I 

1  15 

28 

1  2 

5P 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

CAL ISTOGA 

1312 

01 

NAPA 

17 

38 

35 

122 

35 

364 

6P 

CITY  OF  CALISTOGA 

CALLAHAN 

1316 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

1  9 

122 

48 

3185 

5P 

5P 

MRS  MARIAN  HAYDEN 

CAMP  ANGELUS 

1  369 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

09 

1  16 

59 

5770 

c 

STRTE  DIV  OF  HWYS 

CAMP  HI   HILL  OPIDS  57E 

I  404 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

1  5 

1  18 

06 

4250 

5P 

L.B.   UNIFIED  SCH  DIST. 

CRMPO 

1424 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

37 

1  16 

28 

2630 

5P 

5P 

ARCHIE  C  LEACH 

LHnr  rHKUtt 

1428 

05 

LHLHVtKHo 

1  6 

38 

15 

1  20 

5  1 

658 

8A 

8A 

8R 

c 

t   BAY   nUN  u 1 L   u 1 b 1 

CRMP  PIONEER  SKI  SHLTR 

1433 

02 

SIERRA 

39 

39 

38 

120 

34 

5600 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  SIX  LOOKOUT 

1456 

0  1 

DEL  NORTE 

17 

4  1 

50 

123 

52 

3700 

s 

STATE  OF  CALIFORNIA 

CRMPTONVILLE  RS 

1462 

02 

YUBA 

39 

39 

27 

121 

03 

2755 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANBY  RANGER  STATION 

1  476 

02 

MODOC 

21 

4  1 

27 

120 

52 

4310 

2P 

2P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANOGR  PRRK  PIERCE  COL 

1484 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

1  1 

1  18 

34 

790 

4P 

4P 

L  A  PIERCE  COLLEGE 

CRNYON  DAM 

1497 

02 

PLUMAS 

8 

40 

1  0 

121 

05 

4560 

4P 

4P 

C  H 

P  G  4   E  COMPANY 

CARBON  CANYON  DAM 

1517 

06 

ORANGE 

26 

33 

55 

117 

50 

404 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  OILMAN 

1518 

05 

ORRNGE 

25 

33 

55 

117 

47 

1  624 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CRNYON  WORKMRN 

I  520 

06 

SRN  BERDINO 

26 

33 

58 

117 

47 

1  1  80 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRRIBOU  POWER  HOUSE 

1522 

02 

PLUMRS 

8 

40 

05 

1  2  1 

09 

2986 

4P 

P  G  4  E  COMPRNY 

CRRMEL  VRLLEY 

1534 

04 

MONTEREY 

4 

36 

29 

121 

44 

425 

5P 

5P 

CRRMEL   VRLLEY  FIRE 

CRRPINTERIR  RESERVOIR 

1  540 

06 

SRNTR  BARBAR 

33 

34 

24 

1  19 

29 

385 

c 

COUNTY  OF  SRNTR  BRRBRRA 

CASTLE  ROCK  RAD  LAB 

1  583 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

38 

121 

30 

560 

8A 

LAWRENCE  LIVERMORE  LAB 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

1  588 

05 

MARIPOSA 

27 

37 

24 

120 

03 

1  425 

8A 

6A 

c 

WM  H  ALISON 

CAZRDERO  3  W 

1  603 

0  1 

SONOMA 

22 

38 

32 

123 

08 

1  400 

5P 

DR.   CLIFFORD  G-  FISH 

CEC [LVILLE  S  SE 

1  606 

0  1 

SISKIYOU 

12 

4  1 

06 

123 

03 

2980 

6A 

6A 

GEORGE  DENOMR 

CEDARVILLE 

1614 

03 

MODOC 

18 

4  1 

32 

120 

10 

4670 

8A 

8R 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

CHALLENGE  RANGER  STA 

1  653 

02 

YUBA 

39 

39 

29 

121 

13 

2560 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHAMPS  FLAT  WEST  MOW 

1656 

02 

LRSSEN 

18 

40 

42 

120 

58 

5590 

5 

DWR-NORTHERN  DIST 

CHATSWORTH  FC24F 

1680 

06 

LOS  RNGELES 

1  3 

34 

15 

1  1  8 

36 

948 

5P 

MRS.   PRUL  NEWTON 

CHATSWORTH  RESERVOIR 

1682 

06 

LOS  RNGELES 

13 

34 

1  4 

118 

37 

906 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY  VALLEY  DAM 

1697 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

58 

1  19 

55 

4765 

8A 

8fi 

HETCH  HETCH  WTR  SUP 

CHESTER 

1700 

02 

PLUMRS 

8 

40 

18 

121 

14 

4525 

5P 

5P 

H 

ROGER  0  ROYRL 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 

1715 

02 

BUTTE 

23 

39 

42 

121 

49 

185 

8A 

8R 

8R 

c 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 

CHIOUITO  CREEK 

1737 

05 

MRDERA 

27 

37 

30 

1  19 

23 

7290 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

CHITTENDEN  PRSS 

1739 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

54 

121 

36 

125 

8R 

VICTOR  L  HASKIN 

CHOLRME    RLLEY  RRNCH 

1743 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

43 

120 

15 

1753 

: 

GLENN  PLASKETT 

CHUCHUPATE  RRNGER  STR 

1754 

05 

VENTURA 

10 

34 

48 

1  19 

01 

5260 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHULA  VISTR 

1758 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

36 

1  17 

06 

9 

8R 

8R 

8R 

WESTERN  SALT  COMPANY 

CITRUS  HEIGHTS 

1773 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

42 

121 

18 

138 

9P 

HEIDI  GOOORIOGE 

CLRREMONT  POMONA  COL 

1779 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

06 

117 

43 

1201 

8R 

8fi 

POMONA  COLLEGE  PHYSICS 

CLARKS  VALLEY  MUDD  RCH 

1785 

02 

GLENN 

23 

39 

33 

122 

24 

410 

7R 

OICK  MUDD 

CLEAR  CREEK 

1799 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

43 

123 

27 

975 

9R 

JOHN  R  JARDINE 
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STHT I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

ORRINflGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVfiTION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

a. 

- 

0. 

EVBP. 

UJ 
Q_ 
lO 

ISEE  NOTES  1 

LLC.rir\Lnr\C  nioriLrtiNUO 

1 806 

02 

1  QK  F 

23 

38 

58 

1  22 

38 

I  365 

8A 

Bfl 

c 

PQRl      D  PflTTC. 
Lnr\L    n  rUllO 

n  nvFRriQi  f  ^  ^«^f 

1838 

0  1 

^  n  (0  n  M  Q 

OUiNUi  In 

22 

38 

46 

1  22 

59 

320 

8A 

BR 

FiMFR  u  ni^nM 

CLiit-lA    n  ULOUIN 

1  839 

0  1 

Q  n  Ni  n  M  Q 
0  U  ii  u  n  n 

22 

38 

48 

1 23 

DO 

320 

c 

c;tdtf  niv  nF  fhrf^^try 

OIHIL    UIV    ur  "UlAL-Olnl 

n  nVFR    UQI  1  FY 

1 845 

02 

PI   1  1 M  Q  Q 
r  L  U  n  H  0 

8 

39 

57 

1  20 

27 

5500 

5 

PQI      riFPT    UTR  RFCinilRPFC: 
LHL     UltI     Wir\  lAuOUUrvLLO 

COOL INGfl 

1 864 

05 

FRESNO 

27 

36 

09 

1  20 

2 1 

671 

5P 

5P 

CORLINGfl  FIRE  DEPT 

CORLINGfl   1  SE 

1867 

05 

FRESNO 

27 

36 

08 

120 

21 

653 

c 

UNION  OIL  COMPRNY 

rnFFFF    rPFFK  ffC. 

1886 

01 

T  R  I  M  T  T  Y 
1  r\  i  IN  1  1  T 

35 

41 

05 

122 

42 

2500 

c 

11    Q    FHRF^T  QFRV/TPF 
U    0    rUnLOl  OLKVILL 

rnHQ<^  t^F  T     1  MWF 

1 89 1 

02 

Rl  1  T  T  F 

23 

39 

57 

I  2 1 

4  3 

3 1 80 

Bfl 

UQl  TFR  RflQPM 
HnL  ICn  rXUnLn 

1 896 

06 

LUO    HlNLrt  L  C  O 

I  3 

34 

1 8 

I  1  8 

07 

3675 

4P 

nriMDin  f  miiipp 
uuinhlu   C  niLLcK 

rni  FMQKI    FI^HFRfF^  <^TQ 

1 907 

02 

c unc  T  n 
OrlHO  1  M 

23 

40 

24 

1 22 

08 

4  20 

Bfl 

PlIP     QPnPT     FTCM     Jl  LliniP 
uUn-Orur\l     rion    4  WLULr 

rOl  FQY 

1912 

02 

r L  HL  t  K 

39 

39 

06 

1 20 

57 

24  10 

4P 

4P 

H 

UUKUUiN  rHKKtLL 

1915 

02 

YUBA 

39 

39 

20 

1 2 1 

1  1 

595 

4  P 

lUcjH    LU*    WHILK  HuLfNLT 

1948 

02 

p  m  1 1 Q  Q 

L  UL  UOn 

23 

39 

I  2 

I  22 

0  I 

50 

4P 

4P 

riTv   np  rniiiQQ 
Li  IT    Ur  LULUoH 

COOL 

1  985 

02 

CL  UUKHUU 

I 

38 

53 

I  2 1 

0 1 

1  480 

4  P 

IJ     D  TMDPIKPI 

COPCO  NO  1  DRM 

1 990 

0  1 

SISKIYOU 

1  2 

4  1 

59 

1 22 

20 

2703 

4P 

PRC  POWER  4  LIGHT  CO 

CORCORRN   IRRIG  DIST 

2012 

05 

K  INGS 

9 

36 

06 

1  19 

34 

200 

5P 

5P 

c 

CORCORRN   IRRIG.  DIST 

rriRNfNn  Hniir.HTnw  rdmph 

uurxM  i'lO   nuuijn  i  ut^i  r\riiNLn 

2027 

02 

T  F  WQM  Q 

1  C.  n  n  1  1  n 

23 

39 

54 

122 

21 

487 

8fl 

IKUT  UUNLHiN 

u  u  r\  u  1'  n 

203  1 

06 

p  T  w  F  R  Q  I  n  F 

28 

33 

53 

1  I  7 

33 

6  1  0 

5P 

5P 

LUKUNH    r IKL    Utr 1 

2048 

04 

On  IN  In  LiXUt 

20 

35 

59 

1 2 1 

48 

264 

c 

CTDTC     nil/     nC  CCTDV 
OlHIt    UIV    Ur  rolKT 

rnTTfiNuinnn  trffk 

2069 

07 

I  M  Y  n 
1  In  T  U 

I  9 

35 

29 

1  1  8 

1  I 

10160 

5 

L    H    Utrl-WHItK    4  rUWcK 

COVEL  0 

208 1 

0  1 

nLlNUUL  1  inU 

7 

39 

47 

I  23 

I  5 

I  385 

5P 

5P 

H 

riKo    UHT    D  IjHKHWHT 

rnuFi  n  ffi    rivfr  rc; 

2084 

0  1 

M F M n n p  r  mo 
ntiNUUL  I  inU 

7 

39 

50 

123 

05 

1514 

c 

Mil  n    p  riiMMtkinc 
nlLu   L   LUnni NUo 

rnurMQ  tfmpi  f  ft  r 

2090 

06 

LUO    rtlN  Ul  L  u  0 

26 

34 

05 

1  1  7 

52 

575 

5P 

Mil    1     tnM      □      TCMDI  C 

WlLLIHn   D  ItnrLt 

rpQRTRFF  MFQnnu 

2114 

05 

Till  QRF 
1  UL  Hr\  t 

1 0 

36 

34 

I  1  8 

2 1 

1  0700 

S 

Ol     Ur     LHLlr    oNuW  oUKVtY 

CRfiWFORD  RANCH 

2139 

07 

SRN  DIEGO 

6 

32 

53 

I  1  6 

1  7 

I  500 

c 

ROBERT  A  CRAWFORD 

CRESCENT  CITY   1  N 

2147 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

46 

124 

12 

40 

4P 

4  P 

PAC  POWER  4  LIGHT  CO 

rRF*=;rFMT  pity  i  fmf 

2148 

01 

n  F 1    M  n  o  T  P 

Ul.  L    iNUK  1  t 

17 

41 

48 

124 

05 

120 

BR 

olHIt    Utrl-rHKKo    i  KtL 

Lr\LOLLI"il      LI  11      III  IN  L  OIn 

2150 

0  1 

n  P 1    M  n  p  T  P 
UC  L    lNUr\  1  c 

1  7 

4  I 

46 

124 

1  2 

50 

c 

CTnTC    nil/    ncr  uiivc 
0 1 H 1 t    UIV    Ur    HW Yo 

PRF^^Tl   IMF    F  I RF    <^TQ  9 
LrXuolLIIiL.    rir\c    Olrl  c. 

2164 

07 

OniN  DCi\UllNU 

1  5 

34 

1  5 

1  1  7 

I  5 

4900 

c 

rOCCTl    TMC     CIDC     cTn     Kin  o 

LKtolLlNh   rlKt   bIH   NU  ^ 

L  r\  U  L  r\  L.  1  1 

2177 

04 

PnWTRQ  Pnc:TQ 
LUlNlr\n  LUOIn 

4 

38 

02 

1  22 

1  3 

9 

Bfl 

Bfl 

L4H    bUUHK   KtrlNING  Lu 

TRnwnFR" Fl  OT 

2184 

0  1 

n  u  u  u  L 

1  2 

4  1 

53 

1  20 

44 

5  1  75 

5 

LHL    Utrl    WIK  KtoUUKLto 

PRYSTOl     1  flKF    FP  9fl^P 
LiAioinL    Lnnc.    rL  ^OJL 

2  198 

06 

1  nc:    DWPFI  F^ 
LUO    HinUL  L  t  O 
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CRRL  K  ROYSTON-LRCFCD 
FRRNK  P  SRLRNO 
PRLMDRLE   IRRIG  DIST 
PRLM  SPGS  FIRE  DEPT 
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POLICE  DEPARTMENT 
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WESLEY  C  ROSCOE 

UPR  SAN  LERNDRO  FILTER 

9  1 85 

04 

Di  QMF no 

n  L  n  1  1 C  U  n 

37 

46 

1  22 

1  0 

394 

6fl 

6R 

c 

E  BOY  MUN  UTL  DIST 

UPPER  TRES  PINOS 

9189 

04 

QQM  RFMlTn 
O  n  IN    D  El  IN  1  1  U 

9n 

c.  U 

36 

38 

121 

02 

2050 

c 

ELDON  FRNCHER 

USONA  2  N 

9193 

05 

MARIPOSA 

27 

37 

29 

1  19 

49 

3150 

c 

WILLIAM  P  HYDER 

VACAV  ILLE 

9200 

02 

SOLANO 

23 

38 

22 

121 

57 

105 

5P 

5P 

VACAVILLE  FIRE  STO  2 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

9232 

06 

COM  n  I F fin 

O  n  IN    U  1  L  L;  U 

J  o 

33 

1  4 

1  1  7 

n  t 

1  390 

A  P 

VOLLEY  CNT  MUN  WATER 

VALYERMO  FIRE  STA  79 

9250 

07 

1          dmpfi  PQ 
LUO  nINULLLO 

1  c 
I  O 

34 

27 

I  17 

52 

3600 

5P 

5P 

LOS  ANGELES  CO  FIRE  STA 

VAN  NUYS  FC  15fl 

9260 

06 

in*^    QMPPI  PQ 
LUO  nlNULLLO 

i  O 

34 

1  1 

1  18 

27 

695 

4P 

LA  DEPT.  WTR.  AND  POWER 

VENADO 

9273 

01 

O  U  IN  U 1  tn 

9  9 
C  C. 

38 

37 

123 

01 

1  260 

c 

SONOMA  CO  WATER  AGENCY 

VENTURA 

9285 

06 

VFNT  1  IRQ 
V  L  1 N  1  U  r\  n 

o  o 

34 

17 

1  19 

17 

I  05 

80 

CO.  FLOOD  CONTROL  DIST 

VERMILION  VALLEY 

9301 

05 

FRF  wn 
r  r\  c  0  IN  u 

9  1 

37 

22 

1  18 

59 

7520 

s 

SO  COLIF  EDISON  CO 

VICTORVII  1  F   PUMP   PI  QNT 

9325 

07 

'^QM  RFRniwn 

OMIN  DLrTUllNU 

1  c 

I  O 

34 

32 

I  17 

18 

2858 

8fi 

8R 

c 

VICTOR  CO  WATER  DIST 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 

9345 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

29 

1  18 

08 

31  35 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

VINTON 

d351 

02 

PLUMAS 

8 

39 

49 

120 

1  1 

4950 

4P 

FRANK  DOTTA 

V ISRL lA 

9367 

05 

TULARE 

9 

36 

20 

119 

18 

325 

8A 

80 

U I SQl   IQ    F I RP  nPPQRTMFWT 
ViOMLln    "inL  ULrrininLlNI 

VISTA  2  NNE 

9378 

05 

SAN  OIEGO 

33 

33 

1  4 

1  17 

1  4 

510 

5P 

5P 

VISTA  FIRE  DEPT 

VOLTA  POWER  HOUSE 

9390 

02 

SHASTA 

23 

40 

28 

121 

52 

2200 

4P 

c 

P  G  4  E  COMPANY 

WALLACE   1  NNE 

94  18 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

12 

120 

58 

328 

8A 

COLIF  DEPT  FISH  4  GAME 
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STATION  INDEX 


CfiL  IFORNIR 
MARCH  1976 


STATION 


COUNTY 


OBSERVRTION 
TIME  RNO 
TPBLES 


OBSERVER 


WALNUT  CREEK  2  ENE 
WALNUT  CREEK  4  E 
WALNUT  PTL  STA  FC102C 
WARM  SPRINGS  ORM 
WARNER  SPRINGS 
WASCO 

WRTSONVILLE  WATERWORKS 
WAWONR  RRNCER  STRTION 
WERVERVILLE  RANGER  STR 
WEED  FIRE  DEPARTMENT 

WELCON   1  WSW 

WENOEL    10  SE 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

WESTHflVEN 

WEST  POINT 

WESTVILLE 

WET  MERDOW 

WHERTLRND  2  NE 

WHISKEYTOWN  RES 

WHITE  MOUNTRIN  1 

WHITE  MOUNTRIN  2 

WHITTIER  CTY  H  FC  1060 

WHITTIER  NRRROWS  DRM 

HILOROSE  RANGER  STR 

WILL  IRMS 

WILLITS   1  NE 

WILLITS  HOWRRO  FOR  RS 

WILLOW  CREEK   1  NW 

WILLOWS 

WINTERS 

WOFFORD  HEIGHTS 
WOODFORDS 
WOODLRND   1  WNW 
WOODSIDE  FIRE  STA  1 
WRIGHTS 
WRIGHTS  LAKE 
YORBR  LINDR 
YORKVILLE 

YOSEMITE  PARK  HERDQTRS 
YREKR 

ZENIfl-KETTENPOM  STORE 
CLOSED  STRTIONS 

MORAINE  CREEK 


9426 
9427 
9431 
9440 
9447 
9452 
9473 
9482 
9490 
9499 

9512 
9526 
9532 
9550 
9582 
9597 
9602 
9605 
9621 
9632 

9633 
9660 
9666 
9671 
9677 
9684 
9685 
9594 
9699 
9742 

9754 
9775 
9781 
9792 
9814 
9816 
9847 
9851 
9855 
9866 

9953 


5832 


05 


CONTRA  COSTR 
CONTRA  COSTA 
LOS  ANGELES 
SONOMA 
SRN  DIEGO 
KERN 

SRNTR  CRUZ 
MRRIPOSR 
TRINITY 
SISKIYOU 

KERN 
LASSEN 

SNTA  BARBARA 

FRESNO 

CRLflVERRS 

PLACER 

TULRRE 

YUBR 

SHASTA 

MONO 

MONO 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
INYO 
COLUSfl 
MENDOC INO 
MENDOC INO 
TRINITY 
GLENN 
YOLO 

KERN 
ALPINE 

YOLO 

SAN  MATEO 
SANTA  CLARA 
EL  DORADO 
ORANGE 
MENDOCINO 
MARIPOSA 
SiSKI YOU 

TRINTY 


TULARE 


1  1 


37  54 

37  54 

34  00 

38  43 

33  17 

35  36 

36  56 

37  33 
40  44 
4  1  26 

35  40 
40  16 

34  42 

36  13 

38  24 

39  1  1 

35  21 

39  02 

40  37 

37  30 

37  35 

33  58 

34  01 

36  16 
39  09 
39  25 

39  21 

40  57 

39  32 

38  32 

35  43 
38  47 
38  4  1 

37  26 

37  08 

38  51 
33  53 
38  54 
37  45 

41  43 

40  10 


35  43 


122  01 
121  59 
1  17  52 

123  00 
1  16  38 
1  19  20 

121  46 
1  19  39 

122  56 
122  23 


1  18 
120 
119 
119 
120 
120 
118 
121 
122 
1  18 

118 
118 
118 
117 
122 
123 
123 
123 
122 
121 


1  18  27 
119  49 
121  48 


122 
121 
120 


117  49 

123  14 

1  19  35 

122  38 

123  27 


1  18  34 


220 
400 
488 
224 
3180 
333 
95 
3985 
2050 
3590 

2680 
4035 
6280 
285 
2820 
5290 
8950 
105 
1295 
10150 

12470 
340 
239 
4  100 
85 
1348 
1925 
461 
135 
135 

2730 
56  10 
69 

380 
1600 
6950 

350 
1  100 
3970 
2625 

3600 


8640 


8A 


6P 


3P 


SAC 

C 


8A 


8A 


C 

C  H 


TOMRS  S  VANASEK 
MRS.  BETTY  FRIRCLOUGH 
L  R  CO  FIRE  OEPT 
U  S  RRMY  COE 
WRRNERS  RESORT  CO 
KERN  CO  FSTRY  4  F  0 
CITY  OF  WRTSONVILLE 
U  S  NRT  PRRK  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
WEED  FIRE  DEPRRTMENT 

VERNON  J  BLOUNT 
ED  FILIPELLI 
COUNTY  OF  SRNTR  BARBARA 
BOSTON  RANCH  CO 
STATE  DIV  OF  FORESTRY 
CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GEORGE    I  OKANO 
NATIONAL  PRRK  SERVICE 
UNIVERSITY  OF  CALIF 

UNIVERSITY  OF  CALIF 
WHITTIER  WATER  D-LACFCD 
US  CORPS  OF  ENGINEERS 
NATIONAL  PARK  SERVICE 
POLICE  DEPARTMENT 
HENRY  C.  WADE 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
HOWARD  R  ALLRRD 
J  NEWTON  WALLACE 

GEORGE  R.  WENZEL 

MRS  WILMA  C  8ARR 

U  C  AGR  EXTEN  5ERV 

WOODSIDE  FIRE  DEPT 

MARVIN  E  WARE 

NATL  WEATHER  SERVICE 

KENNETH  C  FOSTER 

MRS.   V.   SYLVIA  HULBERT 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

U  S  FOREST  SERVICE 

ARCHIE  B  FUGATE 


CLOSED  9/10/74 


SEE  REFERENCE 
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REFERENCE  NOTES 
This  Bulletin  is  prepared  in  Cooperation  with  Department  of  Water  Resources,  State  of  California 


CALIFORNIA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are;     Temperature  in  ' F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME"     The  Station   Index  shows  observation  times  in  local  standard  lime.     During  the  summer  months  some  observers   take  the  observations 
on  davliKht  savinK  time      Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  Stations      For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.,  P.s.t.  ,  except  for  Bishop  WSO,  Blue  Canyon  WSO,  and  Sandberg 
WSO    wnich  arc   taken  at  6  a  m.     P.s.t.,   and  Mt .   Shasta  WSO  at  8:00  a.m.,  P.s.t.      Data  in  the   "Extremes"  table,    "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record . Time  of  observation  10:00  a.m.,  P.s.t. 

SNOWFALL-     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  19'>1-1970, 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for   January  1941 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

seasonal!  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 


EVAPORATION.AND.WIND  TABLE; 


Camp  Pardee 
Newark 

Salt  Springs  Pwr  House 
Friant  Government  Camp 


Pan  is  of  copper,  and  painted  inside  and  outside 
Pan  painted  outside  with  gray 


ith  aluminum  paint. 


Pan  is  of  steel  plate,  painted, 
screen  covered. 


inside  and  outside. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Brawley  2  SW 

Davis  2  WSW  Exp  Fm 
Fresno  WSO 


Holtville  silty  clay,   level,  grass-covered  surface  exposed  to  full  sun.     Grass  mowed  and 
irrigated  to  maintain  growth.     Max  and  min  readings  from  thermograph  for  24  hours  ending  at 
9  a.m.     Readings  at  9   a.m.  are  from  mercury-in-glass  thermometers, 

Sandy  loam  —  under  bare  ground  surface.     Max  and  min  data  from  soil  thermograph  for  24  hours 
ending  at  8  a.m. 

Atwater  sandy  loam,  level.     Bare  ground,  drainage  to  south;   late  afternoon  shade  in  summer 
only.     Palmer  thermometers  for  20-  and  40-inch  depth.     Lambrecht  distance  soil  thermograph 
for  2-,  4-,  and  8-inch  depth.     Max  and  min  readings  for  24  hours  ending  at  midnight. 
Sandy  loam  level.     Bare  ground.     Science  Associates  Max-Min  dial  reading  capillary  thermometers. 


Indid  U.S.   Date  Gard< 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Sno 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 


Ground"  table,  "Daily 


No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•    Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

i     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
A    Data  collected  by  radio  telemetry. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
E    Amount  is  nartially  estimated. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  acc 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 


ate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 


V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Cliraatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  *R'.     Such  amounts  may  differ  from  amount*  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  bowever,   this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:     1-AMERICAN     2-CALAVERAS     3-CARSON     4-CENTRAL  COAST     5-COLORADO     6-DESERT     7-EEL     8-FEATHER     9-KAWEAH     10-KERN     11-KINGS  12-KLAMATH 
13-LOS  ANGELES     14-MERCED     15-MOJAVE     16-MOKELUHNE     17-NORTH  COAST     18-N.E.    INTERIOR     19-OWENS     20-PAJARO     21-PIT  22-RUSSIAN 
23-SACRAMENTO     24-SALINAS     25-SAN  DIEGO     26-SAN  GABRIEL     27-SAN  JOAQUIN     28-SANTA  ANA     29-SANTA  CLARA     30-SANTA  MARIA  31-SANTA 
MARGARITA     J2-SANTA  YNEZ     33-SOUTH  COAST     34-STANISLAUS     35-TRINITY     36-TRUCKEE     37-TUOLUMNE     38-WALKER  39-YUBA-BEAR 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History*  for  this  State,  price     $1.25.        Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  CUmatologlcal  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     S5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40?  single  copy;   30«?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


USCOMM-NOAA-ASHEVILLE.   N.C.  5/4/76-2740 
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TEMPERflTURE   AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE: 

LOWEST  TEMPERATURE: 

GREATEST   TOTAL  PRECIPITATION: 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION: 

GREATEST    1   DAY  PRECIPITATION: 

GREATEST   TOTAL  SNOWFALL: 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW  OR  ICE; 


PALM  SPRINGS 
WHITE  MOUNTAIN 
GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 

2  STATIONS 
GIBSON  HWY  MNTNC. 
TWIN  LAKES 
TWIN  LAKES 


DATE 
DATE 


30 
17 


DATE  08 


DATE  15 
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33 
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8.2 

30^* 

34 

15 

66 

49 

35 

55 

I 

2 

4 

0 

0 

0 

7 

3 

6 

58 

I  5 

28 

19 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

4 

3 

8 

25^  + 

21 

15 

67 

50 

53 

65 

0 

4 

5 
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0 

0 
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N 
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3 

6 

4 

3 

0 

0 
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4  1 

6 

.8 
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6.2 

35 

NW 

1  5 
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0 

0 

LAKE  SPAULOINO 

54  .  4M 

27  .4M 

40 

9M 

-  1.8 

76 

30 

1  5 

7  1  8 

0 

0 

28 

0 

2.44 

-  3.41 

.63 

8 

20  .0 

6 

8 

7 

2 

0 

MANZANITA  LAKE 

48.9 

22  .7 

35 

e 

63 

2 1  • 

1  3 

870 

0 

0 

29 

0 

2.21 

.67 

I 

17.5 

8 

1 

8 

2 

0 

HARKLEt  COVE 

66  .6 

40  .8 

53 

7 

82 

2 1 

3 1 

335 

0 

0 

2 

0 

1.17 

.  68 

8 

•  0 

0 

2 

0 

HARYSVILLE 

Tl  .1 

45.7 

SB 

4 

-   1  .8 

84 

25 

36 

1 

199 

0 

0 

0 

0 

1  .56 

-  .3*7 

1  .09 

8 

.0 

0 

3 

1 

1 

HC  CLOUD 

56.2 

30.2 

43 

2 

-  2.7 

75 

5 

21 

14. 

647 

0 

0 

20 

0 

4  .05 

-  .07 

1  .86 

8 

1  .0 

T 

1  I  • 

7 

\ 

1 

MINERAL 

49.5 

25  .7 

37 

6 

-  3.5 

67 

5 

1  8 

8  I  3 

0 

0 

30 

0 

I  .87 

-  2  . 39 

.70 

8 

14.5 

5 

8 

7 

0 

MOUNT  SHASTA  HSO  CI  //R 

54  .6 

32  .3 

43 

5 

-2.8 

76 

30 

I  9 

637 

0 

0 

18 

0 

3  .79 

.74 

1  .88 

7 

1  3  .5 

2 

1  I 

6 

1 

NEVADA  CITY 

59 . 3 

29  .8 

44 

6 

-  4.7 

74 

25 

24 

1 6 

606 

0 

0 

25 

0 

2  .94 

-   I  .go 

■  80 

8 

.0 

0 

7 

0 

ORLANO 

69.2 

42.0 

55 

6 

-  3.5 

83 

25. 

33 

276 

0 

0 

0 

0 

1  .88 

.25 

1  .07 

8 

.0 

0 

3 

1 

1 

OROVILLE  RANGER  STA 

67.6 

45.3 

56 

S 

82 

21 

35 

255 

0 

0 

0 

0 

1  .97 

1  .55 

8 

.0 

0 

3 

1 

PARADISE 

61  .5 

42  .5 

52 

0 

74 

25* 

33 

} 

360 

0 

0 

0 

0 

3  .94 

2 . 1  0 

8 

.0 

0 

5 

1 

PlflCERVlLLE 

62  .6 

37  . 2 

49 

9 

-  2.5 

76 

25 

26 

1 6 

446 

0 

0 

6 

0 

1  . 72 

-  2  .06 

.62 

8 

.0 

0 

5 

0 

PLflCERVILLE  IFG 

61.2 

40  .6 

50 

9 

79 

30 

29 

1 6 

4  1  g 

0 

0 

3 

0 

2  . 22 

-93 

1 2 

.0 

0 

4 

0 

PORTOLA 

56. 6M 

23. 9M 

40 

4M 

-  2.7 

727 

0 

0 

29 

0 

.56 

-  .95 

.18 

15 

1  .0 

] 

8 

3 

0 

QUINCT 

60.  DM 

29.  3M 

44 

7M 

-  2.9 

75 

20 

20 

17 

602 

0 

0 

22 

0 

I  .01 

-  2.36 

.38 

12 

.0 

0 

3 

0 

RED  BLUFF  HSO  AP  R 

66  . 4 

43  .4 

55 

9 

-  3.6 

87 

30 

33 

2 

269 

0 

0 

0 

D 

1  .69 

■  1  0 

1  .01 

7 

.0 

0 

3 

I 

REDOING  FIRE  STA  2 

69  .6 

44  .0 

56 

8 

-  3.5 

87 

30 

33 

240 

0 

0 

0 

0 

3.61 

.52 

1  .55 

8 

.0 

0 

5 

1 

ROCKL IN 

69  .9 

4  1.4 

55 

7 

.8 

85 

25 

28 

275 

0 

0 

3 

0 

1  .62 

.47 

.95 

8 

.0 

0 

4 

0 

SACRAMENTO  WSO  «P  R 

70.6 

45.2 

57 

9 

.4 

87 

30 

38 

2. 

21  1 

0 

0 

0 

0 

1  .53 

-  .01 

.72 

10 

.0 

0 

3 

1 

0 

SACRAMENTO  HSO  CI  R 

72  .5 

48.8 

60 

7 

1  .  1 

90 

30 

43 

151 

1 

0 

0 

0 

1  .53 

-  .13 

.55 

10 

3 

0 

SHASTA  DAM 

64.1 

44  .6 

54 

4 

79 

2  I  * 

36 

[ 

3  1  4 

0 

0 

0 

0 

5  .72 

2  .85 

8 

.0 

0 

6 

2 

S I ERRA  CITY 

60  . 3 

31  .8 

46 

1 

72 

30* 

24 

562 

0 

0 

17 

0 

1  .96 

.49 

1 5 

6 

0 

SIERRAVILLE  RANGER  STA// 

55  .8 

24  -7 

40 

3 

-  3.7 

7  1 

2  I 

g 

1  5 

7  35 

0 

0 

25 

0 

I  .04 

.66 

.  77 

1 5 

2  .2 

1 

15. 

2 

0 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

66.2 

40-5 

S3 

4 

-  2.9 

80 

25 

30 

343 

0 

0 

1 

0 

1  .35 

-  -24 

.82 

8 

.0 

0 

3 

0 

STRAWBERRY  VALLEY 

57.4 

29.5 

43 

5 

76 

30 

22 

1 

638 

0 

0 

22 

0 

3.63 

1  .30 

8 

14  .0 

3 

8 

8 

\ 

I 

THIN  LAKES 

42.7 

20  -9 

3 1 

g 

-  2.0 

62 

30 

3 

988 

0 

2 

29 

0 

2  .07 

-  2  .57 

.43 

1  4 

29  .0 

23 

15 

7 

0 

VACAVILLE 

70.6 

41  .0 

55 

8 

-  2.4 

88 

30 

29 

270 

0 

0 

2 

0 

1  .38 

'  .57 

.58 

8 

.0 

0 

3 

0 

HHISKEYTOHN  RES 

63  .4M 

42  .  I 

52 

8M 

79 

2 1  * 

33 

j 

36 1 

0 

0 

0 

0 

6  . 32 

3  .24 

8 

.0 

0 

7 

2 

HILL  lAMS 

70.3 

44.2 

57 

3 

85 

21 

32 

1  1 

235 

0 

0 

1 

0 

.0 

0 

0 

HILLOHS 

68 . 7 

43  .6 

56 

2 

-  2-6 

84 

2 1 

35 

2 

26 1 

0 

0 

0 

0 

1.11 

.  39 

.83 

8 

.0 

0 

2 

, 

0 

H INTERS 

70  . 7 

44  .6 

57 

7 

85 

25* 

34 

2 

224 

0 

0 

0 

0 

.69 

.91 

.47 

8 

.0 

0 

2 

0 

HOOOLANO   1  HNH 

7  I  .  1  M 

44.1 

57 

6M 

-  2.1 

86 

25 

34 

2 

226 

0 

0 

0 

0 

1.14 

.40 

.72 

6 

.0 

0 

3 

0 

DIVISION 

49 

2 

-  3.1 

1  .91 

-   I  .  16 

3.0 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS  03 

BOCA 

55.  1 

20. 0 

37 

6 

-  2.1 

70 

21 

ID 

17 

816 

0 

0 

30 

0 

T 

-   1  .56 

T 

25- 

T 

T 

16. 

0 

0 

0 

BOOIE 

49.0 

15.5 

32 

3 

67 

30 

0 

17 

975 

0 

1 

30 

1 

1  .60 

55 

1  4 

10.0 

8 

1  6 

4 

1 

0 

BRIDGEPORT 

57.3 

17  .8 

37 

5 

73 

30 

4 

I  7 

8 1 6 

0 

1 

29 

0 

- 1 8 

.06 

1  4 

3  .5 

I 

16* 

0 

0 

0 

CEDARVILLE 

55  .  1 

30  .5 

42 

3 

-  4.1 

70 

5 

t  9 

2  . 

659 

0 

0 

20 

D 

.43 

.54 

.  1  7 

25 

1  .0 

0 

1 

0 

0 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

51.8 

23.7 

37 

Q 

57 

30* 

I  3 

1  7 

8 1  1 

0 

0 

30 

0 

1  .25 

.  36 

1  5 

2  .0 

2 

12. 

4 

0 

0 

DOYLE  5  SSE 

60.  OM 

28. 7M 

44 

4n 

79 

30 

18 

17 

613 

0 

0 

22 

0 

.58 

.26 

15 

4.3 

T 

16. 

3 

0 

0 

FLEMING  FISH  ANO  GAME 

62.7 

26.9 

44 

8 

80 

30 

15 

2 

597 

0 

0 

23 

0 

.14 

.08 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

FORT  BIOHELL 

60.0 

29.2 

44 

6 

-   1  .5 

71 

30 

18 

2 

604 

0 

0 

22 

0 

.51 

-  .53 

.15 

15 

.0 

0 

4 

0 

0 

MONO  LAKE 

58  .  1 

26  .7 

42 

4 

73 

30 

]  3 

1 6 

668 

0 

0 

25 

0 

.49 

.29 

I  3 

2.0 

0 

2 

0 

0 

SUSANVILLE  AIRPORT 

59.8 

27.6 

43 

7 

-  2.9 

74 

21 

16 

2 

630 

0 

0 

24 

0 

.08 

-  .65 

.06 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

TAHOE  CITY 

47.2 

25.5 

35 

4 

-   1  .7 

62 

21 

16 

17 

854 

0 

1 

29 

0 

.25 

-  2.08 

.09 

16 

3.0 

2 

16 

0 

0 

0 

TBHOE  VALLEY  FAA  AP 

51  .5 

23.9 

37 

7 

68 

30 

14 

17 

813 

0 

1 

30 

0 

TERMO 

56  .0 

21.8 

38 

9 

75 

30 

7 

I  3 

775 

0 

0 

27 

0 

.  38 

.  1 5 

1 2 

1 

1 2 

1 

0 

0 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

52.1 

24  .0 

38 

I 

.8 

73 

30 

1  4 

1  7 

802 

0 

0 

29 

0 

.71 

-    I  .74 

.20 

25 

5  .5 

2 

16. 

3 

0 

0 

HOOOFOROS 

58  .5 

28  .9 

43 

7 

-   1  .6 

76 

24 

1 6 

1 6 

632 

0 

0 

21 

0 

.28 

.97 

.  1 6 

1  5 

3  .0 

2 

15 

1 

0 

0 

DIVISION 

40 

2 

-  2.5 

.49 

-  .93 

2  .6 

• 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

BEN  LOMOND  4 

69.5 

39  .6 

54 

6 

90 

30 

29 

2 

305 

1 

0 

2 

0 

2.60 

1  .15 

8 

.0 

0 

7 

1 

1 

BERKELEY 

61  .5 

46.9 

54 

2 

-  1.4 

74 

29 

38 

1 

315 

0 

0 

0 

0 

.99 

.96 

.42 

7 

.0 

0 

4 

0 

0 

BURL INGAME 

66 .  6M 

42.6 

S4 

6M 

74 

30* 

32 

] 

306 

0 

0 

1 

0 

1.14 

.55 

8 

•  0 

0 

3 

1 

0 

CARMEL  VALLEY 

64  .8 

39  .7 

52 

3 

82 

30 

3 1 

1 

375 

0 

0 

1 

0 

1  . 39 

.37 

1  0 

.0 

0 

5 

0 

0 

CROCKETT 

66 .  OM 

4  4  .  3M 

55 

2M 

34 

1 

283 

0 

0 

0 

0 

.85 

.  72 

.  38 

1  1 

.0 

0 

2 

0 

0 

CILROY 

59.8 

42.4 

56 

1 

83 

25- 

31 

1 

258 

0 

0 

2 

0 

.76 

.30 

4 

■  0 

0 

3 

0 

0 

HALF  MOON  BAY 

58.4 

42.1 

50 

3 

-  2.1 

64 

26 

32 

1 

433 

0 

0 

1 

0 

2.04 

-  .10 

1  .05 

8 

.0 

0 

5 

1 

1 

MOLLISTER  2 

68.4 

43.4 

55 

.9 

-   1  .2 

83 

21. 

34 

1 

264 

0 

0 

0 

0 

.96 

-  -30 

.37 

3 

.0 

0 

3 

0 

0 

KING  CITY 

74  .  IM 

39. 9M 

57 

•  DM 

-      .  1 

92 

30 

29 

2 

24  1 

1 

0 

2 

0 

.92 

-  .08 

.58 

6 

.0 

0 

2 

1 

0 

LIVERMORE  COUNTY  F  D 

LOS  GATOS 

68.5 

40.6 

54 

.6 

-  2.2 

85 

30 

31 

1 

310 

0 

0 

2 

0 

1  .07 

-   1  .29 

.58 

8 

.0 

0 

3 

1 

0 

MARTINEZ  HATER  PLANT 

72.6 

41  .SM 

57 

.  IM 

88 

30 

30 

16 

231 

0 

0 

2 

0 

.46 

.28 

B 

.0 

0 

2 

0 

0 

MONTEREY 

62.3 

43.3 

52 

.8 

72 

30- 

35 

1 

359 

0 

0 

0 

0 

1  .74 

.75 

10 

.0 

0 

2 

2 

0 

MONTEREY  FAA  AP 

61  .8 

46.6 

54 

.2 

68 

7 

38 

1 

316 

0 

0 

0 

0 

1  .45 

.80 

10 

.0 

0 

2 

2 

0 

MORRO  BAY  FIRE  OEPT 

60.5 

43.7 

52 

.  1 

68 

26- 

36 

17 

382 

D 

0 

0 

0 

.78 

.27 

8 

.0 

0 

3 

0 

0 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

62. 8M 

40. OM 

51 

.4M 

78 

21 

32 

1 

414 

0 

0 

1 

0 

.48 

.19 

1  1 

.0 

0 

3 

0 

0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOUINO  STATION  INOEI 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  c«liforni« 

SPRIL  1976 


TEMPERRTURE 

PREC IPI TRT ION 

NO 

Of 

DAYS 

SNOH.  SLEET 

NO. 

OF 

DAYS 

StflllON 

'C 

MAX  . 

niN. 

o 

° 

Ul 

*  * 

%  1 

v> 

i 

i 

c 

i  I 

a 

a  o 
■  O 

o 

r 

,  ^ 

a 

o 

a  X 

a 

s 

z 

f — 

O  U. 

^ 

a 
° 

o 

° 

o 

Q  u. 

ft 

 "       ,  M 

a 

- 

MOUNT  MflMILION 

— — 

52 

.6 

— — 

35 

- — 

— — 

44 

0 

-  3.3 

72 

30 

23 

1 

624 

0 

0 

1 6 

0 

1.01 

-  1-35 

.35 

8 

.0 

0 

5 

0 

0 

NflClnlENTO  OflM 

69 

.9 

39 

.2 

54 

6 

87 

24. 

32 

1 

307 

0 

0 

1 

0 

.96 

.32 

8 

.0 

0 

4 

0 

0 

NEMRRK 

64 

.4 

46 

.3 

55 

4 

74 

28' 

33 

16 

281 

0 

0 

0 

0 

.57 

-  .71 

.30 

6 

■  0 

0 

2 

0 

0 

ORKLRNO  HSO  RP 

R 

62 

•  0 

47 

•  6 

54 

-  1.3 

75 

30 

39 

I 

299 

0 

0 

0 

0 

1  .00 

■  58 

•  46 

7 

■  0 

0 

3 

0 

0 

ORKLRNO  MUSEUM 

64 

•  0 

46 

•  8 

55 

4 

79 

30 

37 

] 

280 

0 

0 

0 

0 

.89 

.58 

8 

.0 

0 

2 

1 

0 

PRLO  ALIO 

66 

.6 

42 

.4 

54 

6 

-  1  .5 

78 

28 

34 

2* 

304 

0 

0 

0 

0 

.71 

.57 

-  17 

6 

.0 

0 

4 

0 

0 

PflSO  ROBLES 

71 

.2 

37 

.3 

54 

3 

-  2.7 

89 

30 

24 

2 

318 

0 

0 

5 

0 

.66 

-  .78 

.30 

4 

.0 

0 

2 

0 

0 

PRSO  ROBLES  FRR  RP 

70 

.3 

40 

.9 

55 

6 

90 

30 

28 

2 

278 

1 

0 

1 

0 

.62 

.30 

4 

.0 

0 

2 

0 

0 

PINNACLES  NRT  MONUMENT 

65 

.7 

39 

.9 

52 

Q 

_  3.0 

84 

2  I 

26 

1 

357 

0 

0 

3 

0 

1  .80 

.23 

.  70 

7 

.0 

0 

4 

1 

0 

PI  SMC  BEflCH 

67 

.  1 

44 

.  1 

55 

g 

82 

24 

38 

16 

278 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

PRIEST  VRLLET 

64 

•  5 

31 

•  5 

46 

0 

-  2.9 

83 

30 

I  7 

I 

503 

0 

0 

1 6 

0 

1  . 96 

.03 

.  5 1 

8 

.0 

0 

6 

1 

0 

REDHOOD  CITY 

69 

.3 

42 

.0 

55 

7 

-   1  .6 

84 

30 

33 

2 

272 

0 

0 

0 

0 

.79 

.74 

.27 

12 

.0 

0 

3 

0 

0 

RICHMOND 

65 

.4 

45 

.7 

55 

6 

78 

30 

31 

1 1 

278 

0 

0 

1 

0 

I  .05 

.37 

8 

.0 

0 

4 

0 

0 

SRINT  MRRTS  COLLEGE 

55 

.2 

39 

.0 

52 

I 

83 

30 

3D 

1 

380 

0 

0 

2 

0 

.98 

-   1  -39 

.  39 

8 

.0 

0 

3 

0 

0 

SRLINRS  3  E 

65 

.2 

43 

.An 

54 

3M 

75 

30* 

32 

1 

3  1  3 

0 

0 

1 

0 

I  .02 

.  4  1 

8 

.0 

0 

3 

0 

0 

SRLINRS  FRfi  RP 

64 

■  0 

43 

-6 

53 

9 

-  1.4 

75 

30* 

33 

1 

324 

0 

0 

0 

0 

1  .09 

■  26 

-  34 

1 0 

.0 

0 

4 

0 

0 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

59 

.9 

44 

.5 

52 

2 

68 

26 

35 

1 

376 

0 

0 

0 

0 

2.68 

1  .21 

7 

.0 

0 

4 

2 

1 

SAN  FRANCISCO  HSO  AP 

R 

61 

.7 

44 

.8 

53 

3 

-  2.0 

72 

30 

37 

1 

344 

0 

0 

0 

0 

.92 

-  .67 

.41 

7 

.0 

0 

3 

0 

0 

SAN  FRANCISCO  HSO  CI 

R 

60 

.0 

48 

.  2 

54 

1 

-  1.2 

69 

30 

43 

I 

321 

0 

0 

0 

0 

.  70 

.93 

-  35 

7 

2 

0 

0 

SRN  CREGORIO  2  SE 

59 

•  9 

39 

.9 

49 

8 

66 

30 

29 

I 

448 

0 

0 

2 

0 

2 . 36 

•  69 

7 

.0 

0 

7 

1 

0 

SAN  JOSE 

6? 

.5 

44 

.6 

56 

1 

-    I  .7 

79 

30 

36 

1 

259 

0 

0 

0 

0 

.62 

-  .60 

.29 

6 

•  0 

0 

2 

0 

0 

SRN  LUIS  OBISPO  POLY 
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69 

.5 

39 

.1 

54 

3 

-  3.0 

86 

25 

29 

17 

319 

0 

0 

3 

0 

.05 

-  .39 

.03 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

HHITE  MOUNTAIN  1 

37 

.4 

14 

•  I 

25 

8 

52 

24 

-  6 

17 

1171 

0 

ID 

30 

2 

.89 

.40 

14 

12.9 

19 

15. 

4 

0 

0 

HHITE  MOUNTAIN  2 

27 

.4 

7 

.8M 

17 

6M 

40 

24. 

-  4 

16. 

1414 

0 

22 

30 

6 

1  .01 

.63 

13 

18.0 

15 

16 

3 

1 

0 

HILDROSE  RANGER  STA 

66 

.2 

33 

.6 

49 

9 

83 

30 

18 

4 

444 

0 

0 

16 

0 

.18 

.18 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

57 

8 

-  3.6 

.44 

-  .17 

1  .2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONINO  STATION  INDEH 
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DRILY  PRECIPITnilON 


STflT  ION 


ftL DCOPOINT 
ANOUin  PAC   UNIQN  COL 
61Q  SAS  QfliiGER  STATION 
BOONVILLC  mTMC  STA 
&QAN&CO'*  3  NHW 

bdiDoeviLLe  4  nnu 

BUBNT  RAnCH    I  S 
CAL ISTOCA 
CALLAHAN 
CAZAOCSd  3  U 

CECILVILLC  4  %e 
CLCAR  CflCEK 
CLOVCROALC  3  S)C 
CBPCa  no  I  DAM 
COVEtO 

cacsccHT  CITY  1  N 

CRESCtMT  CITY  7  Ef»E 

OUTTOMS  LANOiriG 
ELK  VALLEY 

EUREilA  U%8  CI 
FOREST  GLEh 
rORT  ftRAQG 
rOQT  DICK 

rOQT  RANGER  STA 

rORT  ROSS 
GARBERVILLE 

GASQUET  SANGER  STATION 

GQATON 

GREEMvicu 

GuEfiNEwiLLC  2 

HAPPY  CAr*   RANGER  STA 

HArrORK   RANGER  STATION 

HEAL0S6UHG 

hEAlOSBURG  2 

MILTS 
hOOPA 

IOLEMILD  MHY  MMTNC  STA 
<CNTFItLO 


LAVA   8E0S    NAT  MONUfCN 

MAO  RIVER  HANGER  STA 
MOUNT  MEORQN  R5 
njIR  UOOOS 

NAPA    STATE  HOSPITAL 
OAK    KNOLL    R  S  3 


PRAIRIE  CREEK  PK 


POTTER   VALLET  PH 
RICHARDSON  GROVE  ST  I 
SAINT  HELENA 

SAN  RAFAEL 
SANTA  ROSA 

SAUTtRS  AAR  RANGER  S 
SCOTIA 
SHELTER  COVE 


ION 

SKAGCS  SPGS  LAS  L  OmS 
SONOf*» 

STANOISH-M/CKEY  ST  PH 
TRINITY  RIVER  WATCH 
TULELAKE  /-/H 


UKIAH  4  USU 
UPPER  rWTTOLE 
MARti  SPRINGS  DAn 
kCAVtfiVILLC    RANGER  STI 


LOU  CREEK  1 


ftDIN   RANGER  STATION 

AL TURAS  HANGER  STATION 

AUftURN 

AUBURN  0AM  PROJECT 

Blue  canyon  osrv 

B0L#«tN  0AM 
BRANNAN  ISL  and 
BROOKS  FAQNMAn  RANCH 
BRUSH  CREEK  RS 
euCKHOBN 

OL'CKS  CREEK  PH 
eURNEY 

CANBY  RANGER  STATION 

CANYON  0AM 

CAfllBOU  PObCB  HOUSE 

CHALLENGE  RANGER  STA 

CMESTtfi 

CMICO  UNIVERSITY  FARM 
CITRUS  HEIGHTS 

CLAftKS  VALLEY  njOO  flCH 

CLEAOLAKE  HIGHLANDS 
COHASSET    1  HHt 
COLEmn  FISHERIES  STA 
CaiFAX 

COLGATE  PObCR  HOUSE 

COLUSA  2  SSM 
COOL 

CORNING    HOUGHTQN  RANCH 

DANA  3  S£ 

CM»V|S   2   M5W  E«P  FARM 


3  .29 
2.85 
2.4S 
6.35 

3  .20 
1  .34 
3.00 


.»0 

2.00 
3.30 
4.00 
4.00 

1.01 

4.  1 1 


1  .05 
4.31 
3.06 


3.05 
3.61 
6.56 


DRY  OF  MONTH 


4    5    6     7    8    9    10  1 1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


1.15  .32 


.27  1.54  .30 


.05  .14 

.  12 

.22 

.06     .33  .08 


.01      .04  .15 


.34      .15  .24 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHtNC  STATION  INDEX 
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DRILY  PRECIPIinTION 


CnLIFOQNin 


STflT ION 


DEER  CREEK  FQREBAY 
DELTA 
DE  SABLA 
DOBBINS  1  S 
DSuniEVKLE  RANGER  STA 

OUHNIGAN 

DUNSMUIR  RANGER  STA 
EAST  PAR*  RESERVOIR 
FAIRFIELD  FIRE  STATION 
FOLSOH  DAn 

FORESTHILL  RANGER  STA 
FRENCH  GULCM 
GEORGETOun  RANGER  STA 
GIBSON  Hur  WTNCE  STA 
GQLD  RUN 

GRASS  VALLEY  2 
GREENVKIE  RANGER  STB 
GRtZZLr  ISLAND  REFUGE 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  ENGLEBRIGHT  DAM 

HAT  CRECil  PH  I 
HIDDEN  VRLLCV  RANCH 
lOUA  HILL 
JESS  VALLEY 
KELSEY  1  N 

KILARC  POUCR  HOUSE 
LAKEPBRT 
LAKE  SOLANO 
LAKE  SPAULOING 
LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 

LOOKOUT  3  UiU 
MADEL  INE 
nANZANITA  LAKE 
MARKLEY  COVE 
HARYSVILLE 


NICOLAUS  2 

one 

ORLANO 

OROVILLE  RANGER  STA 
PACIFIC  HOUSE 

PARADISE 

PASKENTA  RANGER  STA 
PAYNES  CREEK 
PIT  RIVER  PH  1 
PIT  RIVER  PH  5 

PLACERVILlC 
PLACEHVILLE  IFG 
PORTOLA 
OUINCY 

RED  BLUFF  USO  AP 

REDOING  FIRE  STA  2 
REPRESA 
RIO  VISTA 
ROCKL IN 

ROUND  KT  P  G  AND  E 

SACRArCNTO  USO  AP 
SACRAMENTO  WSO  CI 
SHASTA  DAM 
SHINGLETOUN  2  E 
SIERRA  CITY 

SICRRAVILLE  RANGER  STA/-, 
STONYFOHO  COOLEY  RANCH 
STONYTORD    BANGER  STA 

STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAUBERRY  VALLEY 

TUIN  LAKES 
UPPER  LAKE  7  U 
VACAVILLE 
VINTON 

VOLTA  POkCR  HOUSE 

fc^ISKEYTOUN  RES 
HILL lAMS 
WILLOWS 
WINTERS 

WOODLAND  1  WNU 


60DIE 

BRIDGEPORT 
CEOAHvILLE 

OONNER  rCnORIAL  SY  Pk 
OOYLE 

DOYLE  5  SSC 

ELLERY  LAKE 

FLEMING  FISH  AND  GAfC 

FORT  BIOtCLL 


GEM 


LAKE 


MONO  LAKE 
SAGEHEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 
SUSANVILLE  AIRPORT 

TAHOC  CITY 
TEBMO 

truckee  ranger  sta 
«:noel  jo  SE 
woooroRos 


ARROYO  GRANDE 
BEN  LOMOND  4 
BERKELEY 

BIG  SUR  STATE  PARK 
BLACK  MOUNTAIN  2  SW 


1 .60. 
.  10 

1 .2S 


1  2 


4    5  6 


7    8  9 


1  .32 
.01 

.01  1. 


OnY  OF  MONTH 


10  1112 


13  14  15 


.02  .02 
.  IS 
.02  .09 


16  17  If 


19  20  21 


.03     .25  .37 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


.02  -  02 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STftTION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT  ION 


BURL INGArC 
CALAVCRAS  RC^CRVOIR 
CWrf.1  VALLtY 
CHITTENDEN  PASS 
COOCilETT 

OAvCNPOflT 
r9RT  ORO 
GCRftCR  RANCH 
CKRav 

GILROT  14  CNE 

HALF  BAY 
HCRNANDCX  3  NU 
HOLL ISTCB  3 

«iNC  c:tt 

LAfATtTTE   2  NNC 
LA  HQNOA 

L IvEBMORE  CeUNTY  F  0 

LOC^ueOO  3  N 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  4  SU 

MARTINEZ   WATER  PLANT 
MONTEREY 
MONTEBEY  FAA  AP 
HJBGAN  MILL   2  E 
M06R0  any  F IBE  OEPT 


OAKLAND  WSO  AP 
OAKLAND  MUSEUM 
PAICJNCS  OHRWALL  RANCH 
PALO  AUTO 
PALOm 

PASO  RO&LES 

PASO  ROeLCs  rem  ap 

PINNACLES    NAT  MONL'KNT 

PISr«  BEACH 
PBIEST  VALLEY 

RtOWOOD  CITV 
RICHrtJNO 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SAL INAS   3  E 
SAL INAS  FAA  AP 

SALINAS  DAM 
SAN  ARDO 

SAM  CLErtNTE  DAM 
4  r  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  use  AP 

SAN  FRANCISCO  USO  CI 
SAN  CREGOBIO  2  SE 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLABA  UNIVEBSITT 
SANTA  CRU£ 

SANTA  WBGARITA  BOOST 
SOL  ED AO 

SPRECKElS  mwv  BBIDGE 

UPR  SAN  LEANDRO  FKTES 
WALNUT  CREEK  4  E 
UATSONVILLE  WATERWORKS 
WOODSIDE  FIBE  STA  i 
WRIGHTS 


ANGIOLA 

ANTIOCM  PurVING  Pi  3 
ASH  ^VJUNTAIN 
AUBERRY  1  NW 
BAKEfiSF lELD  USO  AP 

BALCH  POkCR  HOUSE 

eUTTQNWlLLOU 

CALAVEBAS  BIG  TREES 
CALAWEBAS  RANGER  STA 
CArV  PARDEE 

CASTLE  ROCK  RAD  LAB 
CATHEYS   vr  BULL    RUN  RH 
ChEBOy  VALLEY  0AM 
COAL INGA 

CORCORAN  IRRIG  DIST 
OCLANO 

OCL  PUERTO  ROAO  CAW 
OCNAIR  3  NNE 
DUOLCrS 

ELCCTRA  POlXR  HOUSE 
ELL IBTT 

EXCHEQUER  RESERVOIB 

riDOlETOl^    LYNCH  RANCH 

FIVE  POINTS  5  SSW 
FRESNO  WSO  AP 

FRIANT  GOvERNrCNT  CAW 
GLENNVILLE 
GRANT  GROVE 
GBOvElANO  BANGER  STA 
HANFOBD  2  S 

METCH  MCTCMY 

HUNTINGTON  LAKE 

ICR  I A 
lOtiC 

JOHNSOnOAi E 

KCBL INGCB 
KERN  RIvCR  PH  1 
KERN  BIvCR  PM  3 
KCTTlEmN  STATION 
KNIGHTS  FERRT  2  SE 

LCBCC 
IC  GRAnO 
LCKnAN  RANCH 
LEW  COVE 
L  INOSAY 


.  76 

2.33 
1  .  16 
3.  OB 
1  .02 
1  .32 

.  36 


2.60 
1  .70 
1  .79 


DAY  OF  MONTH 


12    3     4    5    6     7    8    9     10  1  !  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STRTJON  INDEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT ION 


DRY  OF  MONTH 


4    5  6 


7    8  9 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  18 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


LOS  BANDS 

LOS  6AN0S  AQfiURUA  RCM 
LOS  6RN0S  OET  QtSV 

MADERA 
r**NTECA 
MARICOPA 
nARIPOSA 


rCADOU  LAKE 
rcnosTA  DAn 
'CRCEO  nUHIClPAL  AP 
MODESTO 

NORTH  FORK   RAflGER  STA 
ORANGE  COVE 
PACMECO  PASS 
PANOCHE  2  U 
PATTIHAY 

PINE   TLAT  DAM 
PORTERVILLE 
POSEY  3  E 

SALT  SPRINGS  PUR  MOUSE 
SAN  ANDREAS  2  S 

SAN  LUIS  0AM 
SANTA  RITA  PEAK 

soNORA  as 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 
STANISLAUS  POUCa  HOUSE 

STOCHTON  USO  AP 
STOCHTON  FIRE   STA  A 
SUTTER  HILL    BANGER  STA 
TEHACHAPI 
tejon  RANCHO 

THREE  RVBS  EOISON  PH  1 
tiger  creek  PH 
TRACY  CAROONA 
TRftCY  PUMPING  PLANT 
TURLOCK 

VISAL  lA 
UALLACE    1  NNE 
UASCO 
kCSTMAVEN 
UCST  POINT 


AvALON  PLEASURE  PIER 

BARRETT  DAM 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

OEL  AIR  rC-lOA 

6IG  BEAR  LAKE 

BIG  OALTON  DAM  FC223CE 
BIG  TUJUNGA  DAM  rC46DE 
BOUQUET  CANYON 
BUR6ANK  VALLEY  PI*  PL T 


flPIOS  57E 


CAW  H 
CArvo 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CHATSWORTM  FC2^F 
CMULA  VISTA 

CLARErVSNT  POMONA  COL 
C0LBT5  rc  53  D 
CORONA 

COVIHA  TEWLE  rc  193  6 
CRYSTAL  LAKE  FC  2630 

CULVER  CITY 
CUYAMACA 

OESCANSO  RANGER  STA 
DOWNEY  ro  FC107C 
DRY  CANYON  RESERVOIR 


DAn 


EL  CAPITAL 
ELSINORE 
eSCONOIDO 
FILLMORE    1  unu 
rONTANA  5  H 

rONTANA  KAISER 
FULLERTON  HItLCREST  Rv 
GIBRALTAR  DAM  2 
GILLESPIE  FIELD 
GLENDORA  UCST  EC  165 

MAINES  CYN  UPPER  rC367 
MEMET 

henshAw  dam 
hoegees  fc  60  a 
idyllwild  fire  oept 

JUL  IAN  UYNOLA 
JUNCOL  DAM 

LA  CRESCENTA  FC  251  6 
LACUNA  BEACH 
LAKESIDE  2  E 

LA  rcsA 

LECHUZA  PT  STA  FC  352B 
L0f*»8C 

LONG  BEACH  WSO  AP 
LOS  ALAmS 

LOS  ANGELES  WSO  AP 
LOS  ANGELES  CIv/C  CTR 
LOS  PRIETOS  RANGER  STA 
LYUE  CREEK  HANGER  STA 
MOORPARK 


.20  .07 
.39  .05 


.55     .15  .03 


.10  .03 
.  10 

.31  .02 


40  .02 
48     .33  .02 


1.36      .04  .40 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONINC  STATION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT  ION 


NCUHALL    SOLCDAD  FCSZCC 

NcupaoT  ecflCN  mabsob 

eCCAH&IOC 

OJAI 
OXnARD 

PACOIMA  0AM  rc   33  A  C 

PALonna  m  dBScavAToer 

PALO*  VCBOES  eST  FC430 
PASADENA 

PICDBA  BL.ANCA  GBO  &TA 
Piau  2  CSE 

PT  ABGueL».0  L  IGMT  STA 
POHOhA  CAL  POLY 

POUAT  VALLEY 

BAnonA  r ibe  OEPt 
BEOLANOS 

RIvEBtlOE  riBC  STA  3 
BIVEB5I0E  CIT  EXP  STA 

SALSIPUE0E5  GAGING  STA 
SAH  6ERNABDIN&  CO  MOiP 
SANOBEBC  PTL  fCl306 
SANOaEBG  USO  v. 
SAN  DIEGO  WSO  AP 

SAN  oiiiAs  riBE  MO  rca% 

SAN  CAeaiEL  CANTON  PH 
SAN  GABBIEL  OH  rc42S6C 
SAN  GABBIEL  riBE  DEPT 


NICOLAS  ISLAND 

A  ANA  r IBE  STATION 

A  BARBABA 

A  BABBABA  FAA  AP 


SANTA  I 


BIA 


SANTA  rQNICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SAUGUS  PU)  PLT  1 

soms  3  hW 
SUEY  BANCM 

SUN  CITY 

SLfSANA  KNOLLS 

THOUSAND  OAKS 

TQPANGA  PATBOL    STA  FCfi 

TOBBANCE 

TUJUNGA 

TUSTIN    IRVINE  BANCH 
TUITCHELL  DAIi 
UCLA 
UPLAND  3  N 

VALLEY  CENTEB  2  NNE 
VAN  NUYS  FC  ISA 
VENTUBA 

VINCENT  flBE  STA  FC120 
VISTA  2  NNt 

WALNUT  PTL    STA  FC102C 
UABNEB  SPBINGS 
i*<ITTieB  CTY  H  FC  106C 
YOBBA  L INDA 


AOELANTO 
APPLE  VALLEY 
SAKEB 
BABSTOU 
BEAUnQNT  1  E 

BENTON    INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARR   FC  e3B 
BISHOP  CBEER    INTAKE  2  . 
BISHOP  USO  AP 
BL  YTKE 

BLYThE    FAA  AIBPOBT 

BOBBEGO  DESEBT  PARK 
BOULEVABO  2 
6BAM.EY  2  SW 
CALEXICO  2  NE 

DAGGETT   FAA  AIBPOBT 
OEATM  VALLEY 
DEEP  CANYON  LABORATOar 
DEEP  SPBINGS  COLLEGE 
EAGLE  r«UNTAin 

CL  CENTBO  3  SSU 

EL  niBAGE  FIELD 

FAia»«NT 

COLO  BOCK  BANCH 

COLDSTONE  ECHO  2 

HAIbCE 

MAYFIEID  PUWING  PLANT 
HCSPCRIft 

IfVCRIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

INYOKEBN 

INrOKEBN  ABniTAGE 
laON  rUUNTAIN 

JOSHUA  TBCE  3  S 
KEC  BANCH 
LAKE  ABBOWCAD 
LAKE  SACaiNA 
LANCASTEB  FSS/fAA 


ION 


f«CCA  FIBE  S 
niTCNELL  CAVEBNS 
MOJAVE 

FOUNTAIN  PASS 

m  SAN  JACINTO  U  S  I 

nCEOlCS  FAA  AIBPORT 
NILAHO 

OCQTILLO  kCLLS 
eCOTILLO  2 
PAL  DALE 


1  .se 

.60 
1  .40 


DRY  OF  MONTH 


2  3 


4    5  6 


7    8  9 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  18 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


1.20  .0% 
.4S  .21 


.24  .07  .01 
.30  .04 
.76  .02 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STRTION  INDEX 


1  1 


DfilLY  PRECIPI THT  ION 


STRT  ION 

TOTAL 

DRY   OF  MONTH 

1    2  3 

4    5  6 

7    8  9 

10  11  12 

13  14  15 

16  17  18 

19  20  21 

22  23  24 

25  26  27 

28  29  30 

31 

P«Ln  SPRINGS 

QAttDSeuRG 
SMOSHONC 

SNOU  CRECK  UPPER 

SOUTH  L«KE 
THCRriAL    rflA  flp 
TROfIA 

TlCNTYhlNE  PALMS 

vALTtano  riRE  sta  79 

VICTOBVILLC  PUMP  PLANT 
UMITt  MOUNTAIN  1 
fcWITE  MOUNTAIN  2 
WILOROSE  HANGER  STA 

.es 
.  1^ 

1  .se 

.32 
.28 
.23 

.05 
.BQ 

1  .01 

,  18 

.24  .06 

.12  .03 
.03 

T         .05  .11 
T         .14  .20 

.06  .04 

.08 

.  IS 

T 

T  T 
.38  .25 
.03     .04  .03 
.20     T  ,iO 

.34     .36  .16 
.14 

.24 
.08     T  T 

.02 
.18  .40 
.63  .03 
.18 

.22 
.04 

.06 
.04 

.  15  T 
.01  T 

.08 

.04 

T 

.06 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  SIBTION  INDEX 


1  2 


DniLY  TEMPERATURES 


STRTION 

DRY  OF  MONTH 

o 
cr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

t  t 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

£ 

cr 

NORTH  const 

ORRINRGE  01 

HLOERPOINr 

MAX 
HIN 

49 

31 

59 
34 

62 
40 

52 
47 

73 
44 

61 
S3 

62 
42 

SB 
33 

59 
42 

59 
36 

55 
39 

57 
40 

SB 
42 

62 

RNCHIN  PRC  UNION  COL 

NAX 
HIN 

BIG  enR  RANGER  STOTION 

MAX 

niN 

4? 

27 

SB 
30 

72 
31 

72 
40 

84 
44 

58 
46 

S6 
46 

52 
41 

52 
33 

SB 
45 

56 
37 

SB 
37 

57 
39 

62 
36 

70 
40 

50 
29 

61 
33 

S9 
4  1 

68 
39 

74 

39 

73 
37 

64 
46 

68 
38 

73 
47 

67 
36 

67 
34 

69 
32 

70 
35 

68 
36 

78 
40 

64  .0 

37.9 

CflLLOHHN 

HAX 

nlN 

44 

19 

S9 
22 

62 
28 

69 
29 

57 
36 

52 
37 

49 
40 

50 
32 

49 

27 

47 

37 

47 

26 

49 

26 

55 
32 

62 
27 

59 
31 

49 

31 

53 
28 

60 
28 

69 
29 

68 
3S 

64 

31 

62 
39 

6S 
39 

60 
40 

S3 
29 

55 
25 

61 
30 

60 
29 

68 

30 

78 
36 

58.2 
30.9 

CECILVILLE  S  SE 

MAX 
MIN 

3B 

25 

S2 
24 

62 
28 

74 

28 

S4 

32 

49 

38 

54 

39 

57 
30 

54 

28 

63 
28 

44 

28 

54 

28 

SS 
34 

61 
30 

70 
32 

67 
31 

62 
34 

66 
30 

56 
32 

62 
28 

57 
27 

58 
25 

63 
28 

68 

31 

78 

31 

59.1 
30.0 

CLOVERDBLE  3  SSE 

HAX 
HIN 

54 

33 

63 
35 

69 
40 

57 
35 

65 
39 

57 
46 

60 
46 

54 
45 

58 
39 

61 
43 

55 
35 

53 
38 

56 
38 

65 
41 

75 
44 

55 
36 

59 
32 

63 
3S 

72 
42 

79 
SI 

80 
45 

74 

50 

69 
46 

75 
49 

77 
42 

74 
40 

72 
40 

73 
44 

68 
40 

73 
43 

65. S 
41  .1 

COVELO 

HAX 

niN 

63 
34 

60 
25 

64 

33 

72 
33 

57 
38 

62 
39 

54 
42 

55 
41 

58 
27 

67 
40 

57 
34 

57 
36 

64 

33 

72 
32 

68 
34 

SB 
27 

60 
34 

67 
38 

74 
34 

73 
38 

68 

37 

66 
47 

70 
35 

66 
44 

64 
34 

65 
27 

64 

32 

70 
34 

75 
34 

BO 
36 

65.0 
35. 1 

CRESCENT  CITY  1  N 

NAX 
HIN 

SI 
30 

53 
36 

53 
37 

55 
41 

54 
46 

S9 
45 

SS 
49 

55 
45 

56 
48 

51 
42 

55 
38 

52 
42 

57 
35 

56 
36 

52 
33 

S2 
34 

49 
41 

S3 
34 

58 
39 

SS 
43 

57 
41 

53 
45 

54 
42 

55 
46 

52 
3S 

55 
42 

66 
47 

65 
46 

57 
44 

65 
46 

55.3 
40.9 

DUTTONS  LflNDING 

HAX 

niN 

SB 
30 

61 
32 

66 
36 

57 
36 

56 
44 

57 
46 

69 
45 

63 
4S 

58 
38 

61 
44 

56 
35 

57 
39 

59 
38 

65 
38 

69 
45 

60 
38 

65 
36 

65 
4  1 

70 
39 

77 
42 

72 
39 

68 
46 

65 
41 

73 
45 

75 
35 

71 
45 

70 
45 

72 
40 

64 

37 

69 
40 

64.6 
40.  1 

ELK  VBLLET 

HAX 

niN 

60 
20 

65 
24 

7  1 
25 

53 
40 

54 

32 

56 
39 

SI 
36 

52 
25 

46 
34 

46 

26 

50 
30 

56 
30 

60 
22 

50 
29 

51 
36 

49 

31 

59 
26 

63 
27 

EUREKA  HSO  CI 

MAX 
HIN 

49 
34 

51 
34 

53 
43 

S2 
46 

57 
45 

62 
44 

59 
49 

55 
45 

S7 
45 

S3 
43 

56 
41 

52 
43 

53 
40 

54 
40 

48 

38 

SI 
40 

S3 
41 

52 
41 

57 
40 

53 
45 

61 
41 

54 
45 

SS 
44 

55 
45 

52 
41 

52 
39 

SB 
40 

53 
45 

58 
47 

61 
46 

54.5 
42.3 

FOREST  GLEN 

HAX 
HIN 

4B 

23 

54 

25 

66 
30 

63 
29 

76 
35 

50 
38 

53 
40 

57 
42 

52 
29 

52 
35 

50 
30 

54 

32 

56 
35 

66 
28 

29 

45 

26 

S4 

30 

57 
32 

63 
29 

72 
35 

69 
32 

61 
39 

61 
29 

65 
27 

70 
27 

64 

26 

64 

21 

66 
30 

70 
30 

75 
30 

60.4 

30  .e 

FORT  BRfiGG 

HAX 
HIN 

53 
37 

55 
33 

54 

39 

57 
44 

59 
44 

61 
45 

SB 
46 

55 
44 

60 
42 

59 
43 

56 
39 

53 
36 

56 
37 

57 
38 

60 
43 

54 
41 

55 
38 

56 
44 

58 
36 

61 
42 

59 
39 

68 
46 

64 
43 

59 
45 

59 
44 

57 
35 

60 
37 

61 
41 

SB 
39 

62 
42 

SB  .  1 
40.7 

FORT  JONES  RHNGER  STR 

HAX 
HIN 

70 
21 

46 

22 

27 

73 

57 
40 

56 
38 

S4 

33 

52 
26 

51 
26 

51 
29 

57 
25 

63 
32 

45 

32 

62 
26 

70 
37 

67 
31 

59 
19 

61 
29 

69 

23 

57 
29 

64 

31 

63 
31 

74 
34 

60.0 
30.0 

FORT  ROSS 

HAX 
HIN 

52 
36 

54 

35 

57 
34 

54 
42 

55 
47 

55 
46 

56 
46 

59 
46 

57 
45 

SS 
46 

49 

39 

56 
40 

39 

39 

41 

40 

42 

59 
42 

62 
40 

61 
42 

54 
42 

SS 
43 

61 
41 

SB 

64 
48 

64 

39 

63 
44 

58 
40 

62 
42 

57.5 
41  .6 

GRRTON 

HAX 
HIN 

61 
27 

63 
28 

67 
34 

59 
36 

61 
40 

61 
47 

62 
41 

56 
46 

62 
39 

63 
42 

59 
35 

S7 
38 

60 
35 

69 
35 

75 
40 

60 
37 

67 
34 

71 
38 

73 
36 

76 
42 

82 
33 

71 
40 

69 
37 

77 
43 

81 
36 

73 
40 

73 
35 

72 
40 

65 
35 

68 
36 

67.1 
37.5 

MflPPY  CSnP  RANGER  STA 

HAX 
HIN 

54 

28 

57 
29 

66 
26 

78 
28 

84 

33 

68 
43 

68 
45 

55 
43 

SB 
38 

59 
36 

61 
39 

63 
38 

60 
35 

65 
34 

71 
36 

53 
32 

68 
34 

68 
34 

68 
34 

75 
43 

7S 
36 

74 

3S 

7S 
38 

76 
42 

68 
36 

64 

32 

64 

31 

71 
36 

69 
31 

71 
34 

66.9 
35.3 

HEALDSBURG 

HAX 
HIN 

66 
36 

72 
34 

62 
36 

64 

39 

62 
48 

64 
48 

56 
44 

62 
46 

65 
42 

60 
47 

56 
35 

60 
41 

71 
41 

79 
44 

68 
50 

65 
40 

74 
41 

76 
44 

83 
42 

85 
54 

73 
43 

75 
46 

80 
43 

78 
48 

72 
44 

74 
43 

75 
42 

68 
46 

75 
41 

88 
42 

70.3 
43.0 

H[LTS 

HAX 
HIN 

47 

25 

57 
21 

66 
27 

75 
35 

71 
32 

S3 
38 

55 
43 

52 
36 

51 
19 

51 
33 

54 

32 

SO 
28 

SI 
28 

63 
27 

58 
30 

SO 
31 

52 
33 

50 
30 

66 
30 

65 
39 

60 
31 

60 
36 

63 
29 

60 
40 

54 

32 

52 
33 

60 
33 

60 
28 

71 
29 

78 
36 

58. S 
31  .5 

HOOPA 

HAX 
HIN 

47 

31 

SB 
33 

66 
36 

68 
40 

79 
45 

63 
44 

62 
48 

S6 
45 

SB 
36 

61 
37 

63 
37 

71 
41 

51 
32 

SB 
35 

60 
38 

64 

35 

72 
43 

72 

41 

54 

51 

66 
33 

73 
32 

72 
34 

80 
43 

64  .5 

38.7 

KENTF lELO 

HAX 
HIN 

60 
33 

66 
35 

63 
41 

SS 
41 

62 
47 

SB 
48 

56 
50 

60 
46 

62 
39 

SB 
47 

56 
37 

SB 
39 

69 
41 

74 

38 

71 
47 

6S 
40 

69 
39 

70 
43 

75 
40 

77 
47 

74 
4  1 

69 
50 

75 
42 

78 
47 

71 
43 

70 
47 

71 
40 

69 
40 

67 
41 

84 
41 

67.1 
42.3 

KLAnnTH 

HAX 
HIN 

52 
32 

50 
32 

50 
36 

57 
32 

56 
49 

58 
44 

60 
46 

57 
44 

57 
41 

49 
42 

59 
35 

54 
40 

56 
36 

56 
36 

53 
33 

52 
38 

55 
38 

SB 
36 

55 
38 

60 
48 

59 

55 

57 
46 

56 
46 

56 
37 

60 
33 

66 
37 

60 
39 

59 
40 

55 
41 

56.6 
39.1 

LAVA  BEDS  NAT  FIONUnENT 

HAX 
HIN 

39 
17 

45 

20 

5S 
19 

63 
31 

67 
32 

55 

53 
31 

47 

2S 

49 

27 

52 

46 

25 

51 
24 

49 

25 

SB 
21 

48 

23 

42 

25 

48 

29 

S2 
29 

62 
23 

60 
32 

53 
36 

SS 
30 

64 

37 

60 
24 

44 

23 

46 

29 

52 
29 

54 

3S 

65 
39 

53.0 
27.4 

nOUNT  HEBRON  RS 

HAX 
HIN 

3B 
12 

39 
17 

23 

67 

55 
33 

53 
42 

46 

33 

49 

22 

52 
21 

47 

19 

53 
19 

59 
IB 

35 
23 

21 

51 

60 
36 

60 
28 

S3 
39 

56 
22 

63 
20 

49 

32 

56 
21 

58 
20 

66 
26 

53.0 
24.9 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

HAX 
HIN 

64 

36 

69 
32 

59 
36 

58 
37 

58 
48 

60 
49 

68 
43 

61 
47 

65 
31 

60 
45 

60 
34 

63 
38 

67 
38 

73 
38 

67 
43 

67 
39 

66 
36 

72 
45 

80 
40 

80 
40 

76 
41 

66 
42 

77 
40 

77 
52 

74 

37 

74 
49 

74 
44 

73 
41 

72 
37 

85 
42 

68.8 
40.7 

QRICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

HAX 
HIN 

51 
27 

55 
29 

55 
31 

62 

40 

S9 
41 

S6 
46 

58 
43 

55 
3B 

52 
42 

57 
40 

55 
39 

56 
32 

60 
31 

53 
37 

52 
29 

53 
36 

55 
34 

62 
32 

58 
46 

62 
38 

55 
46 

58 
38 

57 
46 

54 

31 

57 
29 

66 
31 

64 

36 

62 
42 

66 
39 

57.4 

36.9 

ORLEANS 

HAX 
HIN 

60 
30 

68 
32 

70 
36 

70 
42 

67 
45 

64 
45 

60 
47 

58 
45 

56 
39 

60 
39 

63 
39 

58 
39 

64 
40 

71 
37 

60 
38 

61 
31 

58 
39 

66 
40 

73 
37 

73 
51 

66 
41 

68 
48 

62 
42 

64 

50 

66 
44 

71 
33 

67 
49 

67 
45 

69 
36 

88 
41 

65.6 
40.7 

PETALUHA  FIRE  STA  2 

HAX 
HIN 

62 
36 

69 
31 

S7 
39 

62 
40 

61 
48 

63 
50 

60 
49 

62 
47 

66 
35 

63 
47 

60 
33 

61 
40 

63 
40 

70 
37 

63 
37 

63 
38 

64 

39 

68 
42 

75 
38 

77 
45 

74 
40 

62 
48 

74 
40 

72 
48 

68 
42 

72 
49 

72 
39 

65 
46 

68 
38 

79 
41 

66.5 
41  .4 

POINT  ARENA 

HAX 
HIN 

52 
35 

53 
28 

56 
30 

58 
44 

58 
44 

58 
41 

57 
48 

S3 
46 

57 
48 

SB 
45 

56 
40 

53 
33 

56 
37 

56 
42 

SB 
45 

52 
40 

55 
40 

S9 
41 

57 
44 

60 
47 

58 
40 

S7 
45 

S9 
42 

S9 
42 

59 
42 

56 
35 

58 
33 

62 
44 

62 
34 

59 
36 

57.0 
40.4 

POTTER  VALLEY  PH 

HAX 
HIN 

61 
25 

69 
29 

56 
35 

70 
34 

51 
45 

59 
44 

55 
49 

57 
43 

SB 
32 

SB 
42 

53 
34 

56 
38 

64 

35 

74 

33 

60 
40 

60 
34 

64 

35 

71 
36 

77 
38 

77 
39 

72 
40 

69 
48 

78 
37 

70 
43 

65 
34 

70 
37 

71 
36 

71 
36 

78 
37 

83 
40 

65.9 
37.6 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

HIN 

44 

30 

57 
30 

64 

30 

56 
39 

70 
43 

S5 
43 

SB 
42 

56 
42 

56 
36 

SS 
39 

51 
34 

54 

35 

57 
39 

62 
38 

70 
40 

49 

35 

59 
36 

60 
37 

62 
37 

70 
38 

70 
38 

69 
38 

67 
38 

71 
40 

65 
40 

60 
35 

63 
34 

73 
33 

69 
33 

73 
38 

61  .5 
37.0 

SAINT   HE  L  ENA 

HIN 

66 
30 

72 
29 

60 
34 

62 
40 

57 
47 

62 
48 

62 
46 

60 
46 

65 
34 

57 
42 

57 
34 

60 
39 

68 

39 

74 

36 

68 
45 

66 
35 

69 
38 

74 
41 

80 
39 

84 
45 

76 
40 

71 
44 

80 
39 

80 
47 

70 
35 

71 
51 

79 
42 

71 
38 

80 
36 

85 
4  1 

69.5 
40.0 

SAN  RAFAEL 

HAX 
HIN 

63 
29 

70 
38 

64 
45 

57 
45 

60 
49 

59 
49 

59 
4S 

60 
48 

64 
41 

63 
48 

60 
39 

SB 
41 

65 
44 

75 
41 

71 
40 

62 
30 

65 
44 

67 
48 

79 
44 

80 
48 

73 
39 

65 
49 

75 
44 

72 
4S 

68 
42 

72 
42 

7S 
45 

74 
4  1 

70 
42 

83 
45 

67.6 
43.0 

SANTA  ROSA 

HAX 
HIN 

64 

30 

69 
30 

61 
37 

63 
38 

59 

64 
48 

59 
46 

60 
46 

67 
38 

63 
46 

SB 
34 

62 
42 

70 
37 

74 

38 

69 
45 

66 
44 

69 
48 

72 
43 

78 

81 

78 

68 

75 

78 

73 

73 

73 
38 

69 
46 

69 
39 

82 
40 

68. 9 
41  .4 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

HAX 

HIN 

69 
24 

66 
29 

70 
29 

78 
30 

80 
33 

62 
41 

62 
44 

54 

38 

S2 
32 

52 
36 

54 

31 

51 
3S 

58 
33 

26 

21 

23 

28 

32 

38 

38 

34 

42 

33 

28 

32 

35 

34 

37 

32.7 

SCOIIA 

HAX 
HIN 

45 

33 

SO 
32 

56 
34 

53 
47 

S7 
44 

S7 
42 

59 
48 

52 
4S 

57 
44 

55 
43 

54 

38 

54 

39 

SI 
40 

52 
41 

58 
40 

47 
40 

51 
38 

58 
40 

S3 
39 

64 
47 

56 
44 

65 
46 

SB 
42 

64 
47 

57 
42 

53 
37 

56 
40 

64 
42 

60 
45 

71 
43 

S6.2 
41.4 

SHELTER  COVE  AVIATION 

HAX 
HIN 

50 
38 

52 
40 

54 
40 

56 
44 

54 
4S 

S3 
45 

57 
45 

54  S3 
42  47 

SEE  REf 

51     SO  55 
43    43  40 

ERENCE  NOTE! 

S7    61  57 
44     46  40 

FOLLOHINC  : 

S2    52  56 
40    42  43 

inllON  INOE) 

63 

61 
48 

60 
45 

59 
45 

59 
45 

SB 
46 

SB 
42 

61 
45 

62 
48 

57 
43 

56 
43 

61 
48 

56.3 
43.6 

13 


DRILY  TEMPERATURES 


STPT ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
a 
q: 

1 

2 

3 

5 

6 

6 

9 

1 0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1  8 

I  9 

20 

c  1 

22 

£  J 

24 

25 

26 

2  7 

28 

29 

30 

31 

a 

SONOMH 

MBX 

niN 

63 
30 

71 
27 

62 
34 

62 
36 

63 
47 

63 
46 

61 
50 

61 
45 

65 
33 

65 
40 

60 
31 

61 
35 

69 
33 

77 
34 

72 
57 

70 
39 

67 
35 

74 
43 

83 
37 

79 
41 

79 
37 

67 
52 

82 
38 

80 
43 

75 
4  1 

76 
46 

77 
40 

77 
32 

74 

35 

87 
38 

70.7 
39.2 

TRINITY  RIVER  MBTCH 

MAX 
MIN 

48 
24 

56 
26 

64 

33 

64 

32 

79 
38 

47 
4  1 

50 
44 

48 

38 

52 
36 

50 
42 

45 

33 

51 
34 

52 
35 

62 
35 

67 
36 

51 
26 

59 
33 

60 
32 

67 
34 

76 
36 

74 

39 

64 
47 

68 
35 

72 
4  4 

69 
30 

61 
29 

62 
3 1 

67 
34 

65 
34 

71 
37 

60.7 
35.0 

TULELBKE 

MAX 
MIN 

40 

n 

SB 
16 

67 
22 

71 
24 

70 
29 

54 

33 

58 
31 

53 
35 

53 
20 

57 
29 

51 
19 

51 
27 

55 
17 

60 
22 

56 
25 

48 

23 

46 

IS 

53 
29 

63 
25 

62 
38 

59 
27 

56 
37 

65 
21 

58 
33 

52 
25 

52 
27 

SS 
29 

62 
23 

68 
23 

79 
29 

57.7 
2S.8 

UKIRH 

MAX 
MIN 

61 
29 

69 
28 

57 
38 

67 
3S 

57 
46 

60 
47 

56 
47 

59 
44 

SB 
36 

57 
42 

53 
34 

52 
38 

64 

33 

73 
35 

61 
43 

59 
37 

66 
37 

68 
42 

76 
39 

77 
44 

71 
39 

66 
47 

76 
39 

71 
39 

54 
40 

70 
36 

72 
35 

71 
38 

76 
39 

84 
43 

65  .8 
39.0 

HBRM  SPRINGS  OflM 

MAX 
MIN 

SS 
35 

63 
31 

60 
38 

62 
48 

68 

31 

S6 
29 

S9 
30 

59 
38 

56 
43 

58 
34 

53 
43 

62 
2B 

55 
38 

65 
44 

74 
43 

5S 
39 

67 
47 

70 
45 

72 
43 

78 
49 

78 
40 

74 
48 

73 
42 

73 
42 

67 
39 

76 
35 

71 
40 

73 
40 

67 
38 

73 
39 

65.8 
39.3 

NEBVERVILLE  RANGER  STB 

MAX 
MIN 

HEED  FIRE  OEPBRTMENT 

MAX 
MIN 

39 
IB 

38 
17 

54 

28 

60 
29 

66 
37 

49 

37 

48 

39 

44 

33 

47 

35 

46 

39 

42 

30 

47 

29 

49 

28 

52 
25 

59 
27 

42 

27 

45 

27 

49 

33 

54 

28 

63 
34 

64 

32 

56 
36 

69 
27 

66 
36 

62 
30 

47 

27 

52 
30 

59 
31 

60 
32 

67 
35 

52.8 
30.5 

HILLIT5  I  NE 

MAX 
MIN 

SB 

21 

65 
27 

57 
35 

66 
34 

60 
44 

57 
41 

55 
46 

55 
39 

56 
31 

S4 

39 

48 

33 

54 
34 

58 
34 

64 

31 

59 
39 

55 
29 

SB 
32 

62 
33 

69 
33 

71 
38 

68 
35 

61 
44 

71 
38 

65 
3B 

59 
36 

65 
30 

69 
31 

65 
31 
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51 
30 
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59 
27 

64 

31 

44 

32 
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31 

68 
43 
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34 

59 
42 
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32 
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26 
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23 
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19 

62 
20 

61 
I  1 

49 

23 

55 
20 

66 
28 

68 
33 

67 
29 

61 

69 
26 

67 

56 
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35 
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44 
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36 
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39 
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40 
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43 
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40 
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42 
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48 
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45 

64 
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38.6 
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36 
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6B 
40 

57 
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46 
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47 
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45 
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47 
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37 
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34 

60 
37 

62 
41 

66 
39 
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48 
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44 
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43 
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44 
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46 
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49 
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45 
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68 
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44 
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63 
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69 
40 
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59 
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56 
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67 
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69 
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55 
42 

65 
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58 
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60 
42 
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39 

67 
39 

74 
47 

60 
40 

63 
38 

68 
49 

70 
45 

76 

81 

78 

71 

77 

81 

66 

67 

71 

69 

75 
47 
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42  .6 

GEORGE TOHN  RBNGER  STB 

MBX 
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49 

27 

54 

35 

48 

29 

51 
31 

62 
29 

42 

3B 

56 
36 

61 
31 

44 

30 

46 

33 
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32 
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32 
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36 
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69 
45 
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45 
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42 
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35 

44 
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47 

27 
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30 
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37 
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47 
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45 
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49 
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55 

62 

62 

71 

77 

61 

65 

71 

73 

81 

83 

74 

75 

81 

83 

69 

71 

74 

77 

78 

69 

.  2 

niN 

38 

39 

45 

53 

45 

42 

.0 

OROVILLE  RANGER  STn 

HBX 

63 

63 

69 

51 

62 

53 

63 

65 

56 

64 

58 

60 

60 

70 

74 

61 

62 

69 

69 

78 

82 

79 

74 

80 

81 

68 

71 

74 

74 

76 

67 

.  6 

fllN 

46 

47 

51 

45 

•  3 

PflRflO  [  SE 

nnx 

57 

55 

63 

54 

58 

47 

56 

57 

49 

58 

52 

53 

54 

63 

68 

55 

57 

62 

66 

73 

74 

68 

68 

73 

74 

62 

67 

65 

66 

70 

6 1 

•  5 

niN 

52 

46 

47 

45 

SO 

42 

•  5 

PLACERVILLE 

MAX 

73 

56 

65 

54 

55 

47 

63 

68 

S3 

61 

SS 

55 

55 

60 

67 

52 

58 

63 

64 

73 

75 

73 

68 

73 

76 

48 

67 

65 

66 

7  1 

62 

■  6 

niN 

28 

38 

35 

3S 

35 

37 

37 

43 

37 

.2 

PLACERVILLE  IPG 

MAX 

55 

64 

50 

54 

44 

59 

65 

59 

59 

50 

50 

51 

55 

64 

60 

50 

59 

52 

71 

74 

72 

66 

71 

75 

61 

60 

62 

64 

70 

79 

6 1 

.  2 

MIN 

3  J 

32 

39 

37 

53 

36 

42 

4  3 

46 

42 

53 

40 

.6 

PGR  TOLA 

MAX 

62 

68 

57 

50 

54 

50 

50 

48 

44 

53 

60 

53 

42 

56 

58 

70 

68 

70 

59 

70 

65 

SS 

51 

52 

54 

56 

•  8 

niN 

21 

23 

.9 

QUINCT 

MAX 

49 

53 

74 

45 

50 

59 

SO 

58 

S3 

SI 

60 

6S 

45 

SO 

60 

65 

75 

74 

67 

64 

73 

70 

56 

56 

57 

65 

60 

niN 

29 

30 

29 

.3 

RED  BLUFf  HSO  flP 

MAX 

60 

68 

61 

67 

56 

62 

56 

57 

62 

52 

60 

61 

70 

75 

62 

64 

67 

72 

80 

80 

74 

75 

79 

80 

70 

70 

72 

76 

77 

87 

66 

MIN 

^* 

*' 

46 

40 

38 

50 

47 

43 

.4 

REDDING  EIRE  STA  2 

MAX 

59 

71 

64 

76 

58 

59 

58 

52 

62 

SB 

61 

58 

72 

76 

71 

65 

66 

73 

82 

81 

77 

74 

79 

80 

69 

72 

74 

77 

77 

87 

69 

MIN 

45 

SO 

42 

42 

*' 

39 

40 

45 

45 

34 

*^ 

50 

46 

44 

.0 

ffnrKi  IN 

65 

63 

72 

60 

61 

57 

70 

69 

56 

68 

59 

63 

64 

70 

74 

61 

65 

72 

71 

80 

82 

81 

76 

82 

85 

70 

71 

75 

76 

78 

MIN 

28 

42 

38 

40 

40 

38 

" 

42 

38 

37 

4S 

3S 

32 

50 

" 

51 

45 

50 

48 

42 

48 

45 

43 

41 

.4 

64 

69 

60 

61 

58 

69 

69 

60 

67 

55 

63 

63 

70 

77 

63 

65 

70 

74 

81 

83 

81 

77 

81 

84 

72 

72 

74 

73 

77 

MIN 

38 

38 

*' 

42 

*^ 

48 

46 

46 

40 

46 

42 

46 

45 

*^ 

49 

45 

50 

SO 

50 

50 

49 

48 

48 

45 

•  2 

66 

73 

60 

61 

60 

71 

70 

61 

69 

56 

63 

65 

74 

77 

64 

66 

73 

75 

85 

85 

85 

77 

85 

86 

72 

72 

78 

75 

80 

MIN 

*^ 

46 

45 

45 

50 

52 

50 

48 

45 

48 

45 

48 

46 

48 

45 

46 

SO 

SO 

S3 

55 

S3 

51 

52 

51 

50 

50 

50 

49 

54 

48 

.8 

shrstr  dri 

58 

59 

68 

61 

65 

49 

53 

50 

50 

58 

47 

57 

57 

69 

72 

58 

59 

63 

70 

79 

79 

70 

70 

74 

77 

61 

70 

73 

72 

MIN 

36 

*' 

42 

39 

45 

40 

39 

42 

*^ 

52 

52 

52 

51 

51 

45 

50 

44 

.6 

CicppQ  rtTY 

S3 

64 

69 

71 

56 

49 

58 

50 

55 

55 

47 

47 

57 

63 

53 

51 

59 

64 

71 

72 

68 

61 

72 

66 

56 

54 

SB 

62 

71 

MIN 

24 

26 

30 

30 

35 

30 

32 

27 

29 

32 

^' 

30 

28 

30 

26 

28 

36 

35 

35 

33 

30 

'* 

36 

36 

31 

.8 

47 

52 

59 

64 

62 

54 

52 

60 

41 

54 

49 

SS 

42 

53 

60 

37 

56 

60 

69 

70 

71 

65 

59 

64 

54 

45 

SO 

51 

60 

MIN 

20 

19 

23 

^' 

21 

^* 

30 

^* 

20 

24 

28 

16 

24 

22 

20 

18 

32 

29 

39 

28 

36 

20 

19 

21 

24 

30 

24 

.7 

STONT  GORGE  RESERVOIR 

60 

59 

68 

59 

67 

56 

62 

S5 

57 

61 

54 

SS 

56 

69 

74 

59 

61 

69 

70 

78 

79 

75 

73 

77 

80 

67 

66 

72 

74 

MIN 

30 

36 

35 

46 

4S 

35 

36 

35 

38 

42 

39 

40 

39 

42 

46 

52 

*^ 

SO 

*' 

39 

39 

4? 

40 

.5 

STRPWBERRlf  VflLLE^ 

50 

60 

58 

53 

39 

48 

SI 

49 

52 

50 

45 

46 

56 

62 

59 

52 

56 

59 

68 

70 

67 

59 

66 

67 

60 

56 

67 

61 

67 

MIN 

22 

23 

27 

24 

33 

35 

32 

28 

30 

28 

29 

26 

27 

28 

28 

24 

3S 

30 

32 

30 

36 

27 

29 

28 

27 

28 

35 

29 

.S 

Thin  lakes 

35 

48 

46 

47 

34 

40 

44 

35 

43 

38 

35 

33 

42 

45 

32 

28 

42 

36 

SB 

56 

48 

42 

54 

46 

40 

35 

37 

45 

52 

niN 

1 8 

1 8 

25 

26 

2 1 

23 

28 

22 

3 

29 

2S 

19 

20 

23 

26 

20 

22 

22 

30 

22 

27 

20 

IS 

1 6 

1 8 

23 

33 

20 

.9 

vflCRVILLE 

61 

70 

66 

61 

58 

62 

66 

60 

68 

62 

60 

62 

68 

77 

71 

65 

69 

7S 

61 

83 

79 

72 

82 

62 

72 

71 

75 

74 

78 

88 

MIN 

29 

3 1 

42 

37 

45 

4  1 

" 

4  I 

36 

45 

38 

39 

48 

45 

36 

39 

42 

SO 

" 

35 

46 

33 

49 

45 

45 

41 

.0 

HMISKETIOHN  RES 

MAX 

53 

69 

61 

62 

66 

48 

S3 

49 

50 

SB 

47 

61 

59 

68 

73 

56 

60 

62 

72 

79 

79 

66 

71 

7S 

65 

60 

70 

73 

73 

63 

.4 

MIN 

33 

36 

37 

36 

4  3 

4  3 

4  1 

4  1 

38 

5 1 

5 1 

50 

45 

SO 

39 

37 

42 

4  3 

42 

47 

42 

■  1 

HILL  inns 

MAX 

64 

62 

71 

63 

67 

SB 

65 

64 

62 

64 

SS 

61 

66 

72 

77 

63 

65 

73 

75 

83 

BS 

77 

77 

63 

83 

70 

76 

74 

76 

78 

70 

-3 

MIN 

38 

35 

37 

39 

41 

45 

48 

47 

38 

36 

32 

34 

41 

41 

43 

43 

44 

46 

48 

54 

SO 

49 

46 

52 

46 

50 

58 

45 

45 

50 

44 

.2 

HILLOHS 

MAX 

66 

62 

70 

60 

66 

58 

64 

62 

58 

63 

S3 

59 

61 

71 

77 

62 

65 

69 

73 

78 

84 

76 

75 

61 

63 

70 

70 

72 

75 

79 

68 

.7 

niN 

42 

35 

37 

38 

45 

46 

48 

46 

38 

42 

40 

37 

39 

41 

47 

39 

42 

44 

43 

47 

43 

45 

47 

SS 

49 

47 

47 

43 

47 

SO 

43 

.6 

HINTERS 

MAX 

63 

65 

72 

56 

63 

59 

64 

64 

62 

67 

56 

6 1 

63 

72 

76 

64 

67 

74 

76 

83 

85 

62 

77 

83 

85 

72 

71 

77 

76 

80 

70 

.7 

MIN 

38 

34 

42 

40 

43 

45 

44 

46 

37 

46 

35 

39 

4S 

42 

SI 

44 

43 

45 

45 

48 

48 

55 

46 

SS 

41 

S2 

47 

SO 

45 

46 

44 

.6 

HOOOLRNO    I  HNH 

MAX 

63 

63 

72 

60 

64 

60 

69 

67 

63 

67 

60 

63 

ES 

71 

76 

63 

6S 

74 

75 

83 

64 

61 

76 

84 

86 

70 

77 

76 

79 

71 

.1 

MIN 

38 

34 

40 

40 

44 

41 

50 

47 

41 

46 

35 

41 

43 

40 

SO 

41 

40 

45 

44 

46 

48 

51 

4S 

51 

SI 

47 

46 

42 

45 

47 

44 

.  1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERniURES 


STflT [ON 

DRY  OF  MONTH 

o 
a 
q: 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

Q 

g 

1  0 

1  ] 

1  2 

1  3 

1  4 

1 5 

1 6 

1 7 

1  B 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

28 

29 

30 

31 

a 

NORIHEBST  INTERIOR 
BRSINS  03 

BOCR 

MAX 
niN 

49 

51 

63 

61 

64 

SI 

S3 

61 

44 

56 

56 

48 

45 

48 

56 

33 

40 

55 
28 

58 

68 

70 

63 

58 

69 

65 

49 

42 

47 

61 

69 
23 

55.  1 
20.0 

BOOIE 

HAX 
MIN 

so 

54 

48 

46 

48 

57 

SS 

44 

SI 

47 

47 

42 

40 

38 

36 

22 

44 

43 

55 

60 

57 

54 

60 

60 

48 

36 

45 

54 

63 

67 
18 

49.0 

15.5 

BRIDGEPORT 

MAX 
MIN 

57 

65 

61 

53 

58 

58 

65 

S4 

60 

58 

54 

46 

45 

26 

48 

42 

32 

S3 

55 

65 

66 

65 

64 

69 

68 

SS 

48 

53 

61 

69 

73 
18 

57.3 
17.8 

CEDfiRVlLLE 

MAX 
MIN 

S3 

39 

57 

67 

70 

56 

S4 

64 

49 

57 

S8 

54 

47 

53 

58 

39 

43 

48 

52 

63 

65 

56 

55 

67 

64 

43 

47 

51 

57 

68 
36 

55.1 
30.5 

OONNER  flEMORlSL  ST  PK 

MAX 
MIN 

43 

47 

59 
2 1 

56 

59 
23 

42 

48 

26 

52 
30 

39 
1 6 

52 
2 1 

52 
26 

44 

25 

42 

25 

45 

20 

54 
24 

36 
1 9 

36 
I  3 

52 
20 

56 
24 

67 

66 

61 

55 

57 

61 

40 

50 

48 

57 

67 
27 

SI  .8 
23.7 

OOTLE  S  SSE 

MAX 
MIN 

44 

58 

65 

66 

62 

55 

65 

SS 

59 
22 

63 
30 

S3 
29 

49 

29 

55 
28 

58 
26 

52 
27 

44 

22 

55 
1 8 

SB 
32 

67 
27 

73 
37 

67 

65 

71 

69 

50 

50 

60 

71 

79 
34 

60.0 
28.7 

FLEMING  FISH  fiNn  GflPIE 

MRX 
MIN 

47 

59 

67 

74 

66 

57 

67 

61 
38 

60 
20 

64 

26 

57 
25 

SO 
24 

57 
2  3 

61 
30 

59 

25 

4B 

2 1 

SB 
1 6 

63 
32 

71 
26 

74 

37 

67 

64 

70 

70 

65 

S3 

56 

64 

71 

80 
31 

62.7 
26.9 

FORT  eiOWELL 

MAX 
MIN 

43 

57 

67 

70 

68 

56 

68 

60 

61 

59 

SB 
26 

53 

55 
22 

63 
24 

56 

45 

SO 

57 

66 

65 

56 

60 

69 

68 

61 

45 

60 

65 

68 

71 
35 

60.0 
29.2 

MONO  LUKE 

MRX 
MIN 

60 

65 

62 

SS 

58 

59 

63 

53 

59 

53 

50 

48 

45 

49 

45 

43 

50 

57 

66 

69 

67 

64 

65 

70 

63 

51 

54 

60 

69 

73 
33 

58.1 
26  .7 

SUSBNVILLE  AIRPORT 

MRX 
MIN 

55 

47 

58 

66 

73 

52 

57 

62 

51 

60 

63 

57 

51 

57 

62 

41 

47 

59 

63 

73 

74 

70 

65 

72 

70 

51 

51 

52 

65 

70 
30 

59.8 
27  .6 

TPMOE  CITY 

MRX 
MIN 

41 

44 

54 

54 

57 

45 

44 

SO 

36 

48 

44 

39 

36 

40 

45 

30 

34 

47 

59 

58 

62 

55 

50 

58 

56 

46 

40 

43 

SO 

50 
28 

47.2 

25  .5 

TRHOE   VflLLET  FOR  flP 

MIN 

47 

26 

61 
20 

53 
21 

55 
24 

46 
24 

50 
28 

55 
23 

40 

25 

53 
18 

53 
21 

45 

28 

40 
24 

45 

27 

48 
24 

38 
22 

32 
17 

so 

14 

52 
29 

61 
23 

65 
25 

60 
24 

56 
30 

62 
24 

62 
31 

45 

30 

42 

23 

48 

18 

52 
21 

61 
25 

27 

51  .5 
23.9 

TERtiO 

MRX 
MIN 

39 
14 

56 
IS 

62 
16 

69 
20 

62 
35 

44 

40 

60 
31 

49 

30 

55 
17 

59 
24 

52 
18 

47 

20 

51 

7 

58 
16 

45 

25 

43 

19 

so 

1  1 

51 
25 

64 

18 

60 
48 

59 
24 

57 
29 

68 
16 

65 
14 

56 
24 

47 

19 

SI 
16 

SB 
16 

69 
16 

75 
28 

56  .0 
21.8 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

MRX 
MIN 

48 

45 

60 

57 

60 

46 

48 

56 

4  1 

51 

53 

46 

41 

45 

52 
30 

34 

33 

51 

54 

62 

68 

62 

55 

67 

60 

46 

43 

47 

60 

73 
23 

52.1 
24  .0 

HOODFOROS 
. 

MRX 
MIN 

SS 

60 

61 
26 

57 
26 

60 
32 

55 
29 

62 
29 

55 
32 

57 
20 

59 
33 

51 
30 

SO 
25 

49 

25 

53 
27 

44 

1 8 

35 
1 6 

57 
1  8 

58 
30 

68 
29 

72 
39 

67 
37 

63 
42 

69 
33 

76 
4  3 

54 
34 

46 
24 

SS 
23 

60 

69 
33 

75 
38 

58.5 
28.9 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  0* 

BEN  LOnOND  4 

MAX 
MIN 

64 

70 

61 

SS 

SS 

57 

62 

61 

64 

58 

59 

64 

67 

74 

68 

64 

71 

73 

82 

84 

78 

76 

80 

84 

72 

72 

74 

69 

77 

90 
39 

69.5 
39.6 

BERKELEY 

MRX 
MIN 

57 

63 

54 

55 

54 

57 

65 

58 

63 

54 

59 

69 
46 

56 
45 

62 
45 

57 
48 

61 
4  1 

60 

66 

70 
48 

69 
49 

60 
48 

SB 
49 

67 

69 
50 

65 
45 

64 

50 

60 
49 

62 

74 
49 

68 

52 

61  .5 
46.9 

BURL INGAHE 

MRX 
WIN 

71 

71 

71 

58 

63 

69 

63 

65 

63 

64 

68 
42 

69 
39 

62 

57 
4  3 

59 
39 

65 
48 

72 

74 

69 
39 

70 
49 

70 
4  1 

66 

62 
46 

66 

70 
38 

71 

64 

39 

74 
40 

66.6 
42.6 

CARHEL  VALLEY 

MRX 

niN 

S9 

67 

55 

56 
4  3 

56 

66 

65 

60 

64 
34 

61 
40 

64 

37 

58 
4  t 

60 
42 

66 
4  3 

57 
43 

57 
34 

60 
35 

68 

75 
4  1 

73 
39 

67 
39 

68 
39 

72 
42 

76 
45 

65 
36 

65 
37 

70 
36 

62 
4  1 

70 
36 

82 
44 

64  .8 

39.7 

CROCKETT 

MAX 
MIN 

62 

62 

65 

55 

60 

59 

62 

70 

61 

39 

63 

58 
42 

64 

73 
50 

58 
40 

55 
4  3 

70 

77 
50 

79 
50 

70 
52 

63 
46 

75 

71 
45 

71 
48 

66 
46 

70 
47 

66.0 
44  .3 

GILROY 

MAX 
MIN 

58 

65 
34 

73 

55 

59 

59 

72 

73 
48 

64 
40 

69 
4  3 

54 
40 

65 
46 

65 
45 

67 
40 

71 
42 

61 
39 

64 

32 

72 
49 

74 
4  1 

B3 

82 

81 

75 

80 
45 

83 
45 

73 
45 

72 
39 

77 

69 
4  1 

80 
43 

69.8 
42.4 

HALF  nOON  BRT 

MAX 
MIN 

54 

32 

57 
34 

58 
45 

54 
48 

54 
42 

56 
47 

63 
46 

56 
4  7 

57 
40 

55 
39 

57 
36 

59 
38 

58 
40 

59 
41 

58 
48 

55 
43 

59 
37 

59 
46 

51 
38 

60 
45 

59 
36 

59 
48 

59 
47 

E  . 
46 

SB 
45 

64 

39 

60 
37 

59 
49 

60 
39 

63 
40 

58.4 
42.1 

HOLLISTER  2 

MAX 
MIN 

59 

6S 
36 

72 

57 
45 

55 
46 

56 
48 

72 
45 

71 

62 
39 

68 

60 
39 

62 
4  3 

63 
45 

64 
46 

68 
45 

61 
38 

65 
38 

67 
5 1 

71 
43 

83 
46 

83 
45 

74 
45 

70 
47 

78 
49 

81 
42 

74 
4  1 

74 
4  1 

74 
44 

67 
4  1 

76 
45 

68.4 
434 

KING  CITY 

MAX 
MIN 

7S 

79 

68 

63 

58 

70 

3r 

72 

73 

72 

69 
4  1 

63 

71 
38 

67 

62 
39 

B5 

62 
36 

76 
42 

75 
4  3 

80 
48 

85 
4  3 

84 

72 
42 

79 
34 

74 

36 

80 
38 

92 
36 

74  .  1 

39.9 

L IVERMORE  COUNTY  F  D 

MAX 
MIN 

LOS  CRTOS 

MAX 
MIN 

63 
3 1 

72 
34 

62 
43 

59 
4  1 

57 

60 
47 

68 
52 

61 
45 

65 
39 

60 
46 

60 
36 

63 
40 

65 
4  I 

74 

38 

65 
37 

62 
38 

70 
35 

70 
46 

60 
36 

Bl 
4  1 

75 
4  1 

70 
4  4 

75 
4  1 

77 
46 

70 
37 

69 
32 

75 
37 

70 
46 

72 
40 

85 
41 

68.5 
40.6 

HRRTINEZ  HRTER  PLANT 

MAX 
MIN 

65 
34 

71 
35 

66 
38 

62 
40 

59 
48 

67 

72 

65 
45 

69 
37 

67 
46 

64 

32 

65 
40 

70 
42 

76 
39 

72 

70 
30 

71 
38 

75 
46 

83 
42 

84 
42 

82 
48 

71 
49 

80 
4  3 

80 
51 

77 
44 

76 
44 

77 
40 

77 
40 

76 
4  1 

88 
42 

72.6 
41  .5 

nONTEREY 

MAX 
MIN 

57 
35 

65 
38 

54 
43 

60 
4  3 

55 

63 

72 

67 

61 
4  1 

54 

59 
39 

59 

61 

63 

54 
45 

56 
42 

58 
4  1 

63 
46 

71 

66 
4  7 

60 
46 

65 
45 

66 
46 

71 
45 

61 
4  1 

64 
4  1 

65 
4  1 

62 
43 

64 
42 

72 
44 

62.3 
43.3 

nONTEREY  FRA  AP 

MRX 
MIN 

56 
36 

64 

39 

57 

58 
48 

60 

65 
52 

68 
48 

64 
49 

62 
45 

60 
46 

61 
4  3 

SB 

60 
50 

62 
50 

60 
SO 

56 
48 

58 
45 

60 
SO 

64 
45 

64 

50 

61 
48 

62 
SI 

65 
SO 

65 
48 

66 
43 

61 
42 

66 
43 

62 
47 

61 
46 

67 
47 

61  .8 
46.6 

HORRO  BAY  FIRE  OEPI 

MRX 
MIN 

60 

60 

61 

SS 

SS 

55 

62 

68 

60 

60 

62 

60 
45 

S9 
46 

58 
45 

60 
SO 

56 
46 

56 
36 

56 
4  3 

60 

65 
45 

65 
45 

59 

62 
44 

62 
44 

64 
45 

68 
44 

62 
40 

59 
4  1 

60 
40 

65 
45 

60.5 
43.7 

nOUNT  DIRBLO  N  GATE 

MRX 
MIN 

55 
32 

59 
42 

69 
37 

68 
37 

SO 
36 

52 
37 

57 
4  3 

55 
45 

54 

38 

63 
42 

47 

36 

57 
38 

56 
36 

61 
38 

66 
35 

69 
33 

58 
38 

66 
43 

67 

76 
45 

78 

45 

76 
S3 

68 
42 

68 
42 

75 
40 

62.8 
40.0 

HOUNI  HflnlLTON 

MRX 
MIN 

47 

23 

5F 
35 

50 
28 

42 

29 

37 
32 

47 

32 

48 

33 

45 

32 

49 

32 

46 

32 

42 

28 

42 

30 

46 

30 

55 
31 

SO 
28 

43 

25 

53 
33 

55 
34 

65 
44 

68 
51 

63 
49 

55 
40 

65 
4  1 

65 
48 

54 

32 

52 
32 

57 
39 

54 

39 

62 
39 

72 
S3 

52.8 
35.1 

NACIMIENTD  ORM 

MRX 
MIN 

68 
32 

65 
33 

73 
38 

54 
40 

52 
40 

61 
42 

64 
48 

65 
46 

60 
37 

70 
36 

60 
40 

60 
38 

57 
41 

56 
38 

68 
40 

60 
37 

63 
33 

71 
43 

73 
42 

82 
43 

87 
43 

87 
39 

86 
40 

87 
40 

86 
41 

75 
37 

75 
36 

75 
36 

75 
36 

81 
42 

69.9 
39 . 2 

NEWARK 

MRX 
MIN 

58 
38 

59 
40 

64 
47 

59 
45 

64 
47 

58 
48 

62 
52 

67 
49 

59 
44 

65 
52 

67 
40 

67 
47 

59 
46 

62 
47 

68 
44 

56 
33 

60 
43 

61 
46 

65 
47 

73 
49 

74 
48 

63 
50 

62 
49 

70 
52 

70 
46 

70 
47 

69 
48 

74 
49 

63 
47 

65 
48 

64  .4 

46.3 

OAKLAND  HSO  RP 

MRX 
MIN 

S8 
39 

62 
41 

54 
48 

57 
48 

S7 
51 

59 
51 

67 
SO 

59 
49 

62 
45 

SS 
50 

59 
44 

59 
49 

59 
46 

63 
47 

59 
47 

60 
43 

60 
44 

63 
50 

70 
46 

69 
50 

60 
47 

69 
51 

64 

SO 

66 
52 

6S 
47 

71 
51 

66 
49 

61 
SI 

63 
45 

75 
47 

62.0 
47.6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STRTION  INDEX 
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DniLY   TEMPERATURES  -inr" 


STHT ION 

DAY   OF  MONTH 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ORKLRNO  nuSEUN 

MRX 
MIN 

59 
37 

66 
41 

S5 
46 

S7 
44 

S6 
49 

60 
49 

64 

S3 

60 
47 

65 
44 

54 
46 

60 
41 

59 
46 

61 
45 

67 
46 

SB 
49 

61 
42 

61 
43 

68 
48 

75 
47 

77 
49 

62 
47 

60 
50 

70 
48 

71 
51 

69 
47 

70 
52 

71 
48 

60 
50 

66 
48 

79 
48 

64.0 
46  'B 

PRLO  RLIO 

MAX 
MIN 

ST 
34 

62 
34 

68 
43 

56 
41 

62 
47 

60 
49 

66 
SO 

68 
48 

63 
36 

72 
49 

60 
36 

67 
43 

61 
43 

66 
39 

71 
46 

58 
41 

61 

37 

67 
44 

71 
40 

77 
44 

72 
42 

72 
46 

66 
41 

73 
46 

74 
44 

70 
45 

69 
39 

78 
44 

68 
40 

68 
42 

66.8 
42  .4 

PRSO  ROBLES 

MAX 
MIN 

66 
36 

72 
24 

64 
44 

61 
39 

5S 
36 

65 
40 

67 
47 

65 
45 

70 
33 

63 
36 

63 
35 

60 
34 

56 
41 

67 
41 

63 
36 

62 
30 

69 
30 

74 
46 

82 
40 

88 
33 

86 
40 

80 
36 

82 
45 

86 
44 

78 
42 

76 
36 

77 
31 

66 
34 

B2 

33 

89 
31 

71  .2 
37.3 

PflSO  ROBLES  FRR  RP 

MAX 
MIN 

67 
36 

72 
2S 

60 
44 

54 
42 

5E 
40 

66 
45 

68 
49 

61 
42 

69 
35 

63 
37 

63 
40 

58 
39 

56 
46 

67 
44 

64 
44 

64 

39 

70 
33 

73 
51 

83 
39 

86 
43 

83 
44 

78 
42 

81 
48 

86 
49 

77 
45 

73 
36 

73 
34 

67 
3S 

82 
36 

90 
41 

70.3 
40-9 

PINNACLES  NSI  MONUMENT 

MAX 
MIN 

57 
26 

64 

26 

73 
48 

51 
40 

47 
46 

S2 
39 

64 
45 

62 
43 

62 
31 

68 
34 

51 
43 

59 
34 

56 
40 

61 
43 

60 
48 

52 
33 

61 
38 

67 
42 

70 
37 

82 
40 

84 
42 

77 
40 

72 
36 

80 
45 

82 
39 

70 
48 

69 
48 

70 
43 

68 

44 

79 
35 

65.7 
39-9 

PISMO  6ERCH 

rlRX 
MIN 

67 
41 

69 
40 

61 
46 

57 
41 

58 
50 

65 
48 

66 
51 

63 
43 

64 
44 

63 
43 

63 
41 

62 
40 

63 
41 

63 
47 

61 
49 

63 
38 

62 
40 

67 
41 

68 
46 

75 
46 

74 
43 

66 

40 

68 
50 

82 
44 

80 
49 

78 
46 

72 
41 

63 
47 

69 
41 

80 
45 

67.1 
44  . 1 

PRIEST  VSLLET 

MRX 
MIN 

59 
17 

70 
20 

55 
26 

48 

36 

51 
40 

62 
34 

60 
43 

54 
40 

65 
26 

56 
29 

66 
34 

50 
32 

50 
34 

60 
31 

58 
35 

56 
31 

65 
23 

68 
34 

75 
30 

80 

32 

7S 
34 

78 
34 

76 
28 

80 
35 

68 

35 

65 
41 

70 
25 

65 
26 

77 
28 

83 
31 

64  .5 

31  .5 

REOHOOO  CITT 

MRX 
MIN 

63 
34 

69 
33 

57 
40 

58 
41 

60 
47 

60 
48 

70 
53 

65 
46 

70 
37 

64 
48 

66 
36 

62 
43 

67 
43 

74 
40 

65 
47 

63 
39 

69 
36 

73 
45 

60 
40 

81 
43 

74 
40 

69 
48 

78 
41 

76 
46 

71 
43 

71 
46 

76 
39 

72 
4  1 

72 
39 

84 

39 

69.3 
42.0 

RICHMOND 

MRX 
MIN 

63 
39 

67 
39 

SB 
46 

57 
45 

60 
47 

62 
50 

65 
52 

61 
40 

66 
35 

S8 
40 

61 
31 

60 
49 

67 
44 

67 
43 

SB 
49 

61 
42 

66 
42 

70 
46 

76 
48 

73 
SI 

66 
SO 

65 
52 

67 
50 

72 
52 

68 
48 

70 
50 

71 
48 

62 
S2 

67 
45 

78 
46 

65.4 
45.7 

SBINT  nORTS  COLLEGE 

MRX 
MIN 

60 
30 

65 
32 

61 
37 

55 
40 

56 
43 

59 
46 

59 
46 

63 
48 

64 
34 

64 

35 

6S 
36 

57 
33 

61 
37 

68 
37 

57 
46 

61 
35 

60 
35 

69 
35 

70 
38 

72 
38 

78 
37 

SB 
47 

74 
46 

73 
46 

73 
36 

67 
40 

71 
3S 

62 
45 

70 
38 

83 
39 

65.2 
39  .0 

SBLINBS  3  E 

MRX 
MIN 

59 
32 

71 
34 

57 
45 

55 
46 

55 
41 

66 
47 

74 
42 

67 
47 

64 

3B 

SB 
43 

61 
38 

S9 
45 

62 
43 

64 

48 

65 

61 

60 
42 

67 
51 

7S 
46 

70 
47 

63 
48 

65 
46 

70 
49 

72 
47 

64 
42 

74 
40 

70 
38 

63 
47 

69 
41 

75 
43 

65.2 
43.4 

SBLINBS  FBB  BP 

MRX 
MIN 

56 
33 

69 
34 

56 
46 

54 
47 

55 
40 

65 
48 

72 
50 

60 
45 

63 
40 

54 
43 

61 
38 

60 
45 

61 
47 

64 

SO 

55 
42 

61 
39 

59 
38 

6S 
48 

73 
43 

70 
48 

61 
49 

64 
48 

70 
50 

75 
47 

57 
44 

71 
42 

70 
39 

63 
47 

68 
41 

75 
44 

64.0 
43.8 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 
MIN 

56 
35 

55 
40 

59 
39 

56 
46 

60 
48 

SB 
49 

62 
46 

60 
47 

60 
42 

58 
48 

60 
40 

60 
43 

58 
44 

60 
41 

56 
47 

55 
44 

59 
40 

61 
46 

63 
44 

63 
46 

61 
45 

60 
48 

60 
45 

61 
47 

SB 
46 

68 
43 

61 
46 

63 
49 

63 
45 

64 
46 

59. 9 
44  .5 

SRN  FRRNCISCO  HSO  BP 

MBX 
MIN 

SB 
37 

62 
39 

52 
46 

57 
46 

60 
49 

56 
49 

68 
48 

59 
47 

63 
42 

S7 
44 

61 
40 

S9 
42 

58 
46 

63 
43 

55 
45 

SB 
42 

SB 
43 

63 
46 

69 
43 

69 
49 

59 
46 

60 
49 

64 
45 

65 
48 

63 
45 

68 
49 

69 
43 

62 
46 

63 
43 

72 
45 

6i  .7 
44  .8 

SRN  FRRNCISCO  HSO  CI 

MBX 
MIN 

56 
43 

63 
47 

52 
47 

55 
47 

S7 
49 

56 
50 

63 
49 

57 
49 

62 
48 

54 
49 

57 
47 

SB 
48 

S8 
49 

61 
48 

56 
47 

58 
46 

57 
47 

62 
48 

67 
48 

68 
49 

57 
47 

57 
49 

63 
46 

65 
49 

62 
49 

68 
51 

65 
SO 

57 
49 

60 
48 

69 
SI 

60.0 
48  2 

SRN  CREGORIO  2  SE 

MBX 
MIN 

S6 
29 

61 
30 

55 
39 

57 
40 

56 
45 

54 
48 

63 
48 

60 
46 

62 
39 

55 
43 

56 
37 

59 
41 

59 
38 

61 
40 

53 
42 

54 
40 

SB 
35 

60 
46 

65 
35 

65 
42 

59 
36 

59 
41 

65 
47 

64 
40 

57 
39 

64 
34 

67 
33 

63 
44 

61 
38 

68 
36 

S9.9 
39.7 

SRN  JOSE 

MBX 
MIN 

61 
36 

65 
37 

65 
45 

58 
43 

61 
46 

65 
49 

69 
52 

63 
48 

67 
42 

65 
48 

61 
38 

61 
44 

65 
46 

69 
42 

69 
48 

61 
42 

65 
39 

67 
48 

75 
42 

74 
48 

72 
46 

67 
49 

73 
44 

73 
49 

69 
45 

70 
46 

75 
42 

72 
46 

69 
44 

79 
45 

67.5 
44  .6 

SRN  LUIS  OBISPO  POLT 

MRX 
MIN 

61 
40 

65 
37 

68 
47 

54 
41 

55 
40 

56 
45 

66 
46 

65 
47 

59 
39 

64 

38 

63 
40 

59 
41 

59 
44 

58 
45 

61 
48 

SS 
35 

SB 
38 

65 
42 

65 
47 

BO 
51 

77 
40 

65 
43 

65 
46 

67 
48 

81 
49 

78 
51 

72 
45 

69 
45 

65 
42 

67 
43 

64.7 
43.4 

SRN  MfllEO 

MRX 

niN 

61 
35 

57 
36 

63 
39 

57 
44 

SI 
47 

60 
45 

60 
53 

61 
47 

65 
40 

57 
41 

64 

38 

60 
48 

64 

51 

72 
52 

70 
37 

58 
47 

63 
43 

69 
46 

77 
49 

76 
44 

69 
42 

63 
45 

73 
46 

70 
45 

70 
46 

66 
46 

76 
42 

64 
48 

70 
42 

63 
44 

65.7 
44.3 

SBNTB  CLBRB  UNIVERSITY 

MRX 
MIN 

62 
35 

71 
38 

58 
44 

60 
42 

60 
46 

66 
50 

67 
52 

61 
48 

70 
44 

59 
48 

64 

38 

63 
43 

68 
44 

72 
41 

68 
47 

64 
41 

69 
40 

71 
47 

80 
42 

78 
46 

72 
45 

70 
48 

73 
44 

76 
46 

72 
45 

71 
45 

78 
43 

73 
46 

71 
43 

82 
45 

69.0 
44  .3 

SBNTR  CRU2 

MAX 
MIN 

62 
32 

66 
32 

62 
38 

SB 
39 

60 
42 

60 
47 

63 
46 

60 
50 

63 
41 

56 
44 

60 
36 

62 
40 

67 
41 

65 
45 

61 
46 

64 

37 

66 
36 

67 
45 

79 
38 

75 

40 

68 
40 

70 
40 

69 
40 

76 
42 

72 
37 

69 
39 

68 
35 

63 
45 

73 
38 

86 
38 

66.4 
40.3 

UPR  SRN  LERNDRO  FILTER 

MBX 
MIN 

66 
30 

60 
32 

65 
35 

55 
37 

57 
42 

54 
44 

6 1 
44 

65 
41 

59 
38 

6 1 
39 

65 
36 

6 1 
38 

60 
38 

6 1 
37 

67 
40 

56 
35 

62 
36 

6  1 
41 

68 
39 

74 

39 

76 
40 

62 
42 

50 
45 

70 
44 

70 
37 

69 
38 

70 
41 

70 
40 

62 
37 

66 
38 

63.8 
38-8 

kbtsonville  HBTERHORKS 

MBX 
MIN 

63 
32 

58 
36 

65 
42 

SS 
43 

57 
44 

56 
47 

63 
45 

71 
47 

58 
43 

62 
44 

54 
40 

59 
45 

60 
45 

63 
43 

60 
48 

60 
39 

59 
39 

63 
47 

63 
42 

75 
43 

71 
45 

65 
45 

65 
49 

67 
46 

74 
40 

73 
42 

72 
39 

64 
49 

62 
41 

65 
43 

63.4 
43.1 

HOODSlOE  FIRE  SIfl  1 
■ 

MRX 
MIN 

64 

30 

70 
30 

54 

39 

60 
38 

59 
45 

58 
45 

66 
47 

62 
45 

63 
34 

61 
44 

63 
33 

61 
42 

64 

38 

76 
35 

68 
35 

61 
36 

66 
34 

71 
43 

86 
36 

80 
35 

76 
37 

68 
36 

76 
38 

75 
43 

69 
3B 

69 
40 

76 
3S 

72 
39 

76 
35 

87 
34 

68.5 
38  .0 

SRN  JORQUIN 

ORRINRGE  05 

RNtlOCH  PUMPING  PL  3 

MAX 
MIN 

62 
37 

65 
33 

71 
34 

60 
41 

62 
48 

61 
46 

67 
46 

59 

67 
36 

68 
48 

55 
36 

62 
48 

63 
41 

69 
39 

75 
36 

64 
54 

65 
40 

71 
44 

75 
43 

e2 

47 

82 
45 

77 
55 

73 
42 

81 
SB 

82 
43 

74 

SO 

74 
46 

75 
46 

71 
41 

74 
45 

69.9 
43.7 

BSM  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

72 
39 

60 
36 

71 
39 

S9 
37 

52 
38 

55 
42 

64 

36 

71 
43 

56 
34 

65 
40 

64 
46 

55 
39 

SB 
39 

49 

36 

62 
43 

SS 
31 

51 
35 

65 
41 

69 
44 

75 
48 

79 
54 

78 
48 

72 
48 

75 
51 

80 
47 

68 
39 

65 
40 

72 
43 

74 
44 

76 
SO 

65.6 
4  1.7 

BUBERRT   I  NH 

MAX 

nlN 

6RKERSFIEL0  HSO  BP 

MAX 
MIN 

63 
42 

74 
44 

67 
47 

60 
46 

62 
48 

69 
S3 

75 
52 

65 
49 

70 
46 

73 
S3 

68 
54 

66 
49 

61 
49 

67 
54 

62 
49 

65 
39 

70 
44 

73 
48 

80 
S3 

84 

59 

85 
59 

78 
54 

80 

SS 

84 

60 

74 

52 

71 
48 

77 
47 

76 
S2 

78 

52 

86 
58 

72.1 
SO.  5 

BALCM  POHER  HOUSE 

MRX 
MIN 

69 
38 

70 
28 

68 
42 

54 

35 

52 
40 

65 
38 

67 
41 

68 
40 

63 
40 

63 
32 

60 
46 

54 
40 

49 

39 

54 

37 

53 
43 

54 

31 

62 
35 

65 
40 

72 
40 

75 
47 

76 
50 

76 
49 

72 
48 

76 
45 

76 
50 

67 
41 

70 
40 

70 
43 

75 
42 

84 

52 

66.0 
4  I  .  1 

BUTTONNILLON 

MRX 
MIN 

77 
40 

63 
34 

74 

37 

62 
43 

58 
41 

64 
47 

70 
41 

75 
48 

66 
37 

69 
42 

70 
49 

66 
42 

65 
45 

59 
46 

CS 
<3 

65 
36 

64 

35 

70 
43 

73 
43 

79 
48 

83 
48 

84 
49 

78 
51 

80 
49 

84 
47 

71 
45 

70 
38 

77 
43 

75 
47 

79 
51 

71  .2 
43  .6 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MBX 
MIN 

50 
26 

SO 
27 

61 
29 

48 

28 

40 

32 

37 
33 

S3 
32 

59 
32 

44 

24 

53 
27 

46 

32 

39 
31 

41 

29 

43 

30 

52 
32 

39 
19 

44 

26 

52 
30 

56 
31 

65 
37 

68 
33 

62 
36 

60 
32 

66 
37 

68 
29 

SS 
30 

SB 
29 

56 
30 

59 
32 

67 
37 

53.0 
30.  S 

CBMP  PARDEE 

MAX 
MIN 

57 
34 

61 
38 

70 
37 

57 
39 

S6 
45 

56 
48 

68 
47 

70 
45 

55 
40 

67 
45 

SB 
44 

60 
45 

61 
41 

65 
42 

71 
46 

60 
38 

52 
38 

68 
44 

70 
46 

76 
SO 

80 
49 

48 

72 
45 

77 
52 

82 
43 

69 
40 

70 
44 

73 
42 

71 
44 

77 
48 

67.2 
43.6 

CATHEtS  VT  BULL  RUN  RH 

MRX 
MIN 

64 

26 

58 
30 

67 
36 

SB 
39 

51 
34 

57 
37 

64 
45 

67 
40 

57 
29 

63 
37 

56 
44 

56 
40 

58 
39 

55 
43 

SB 
41 

52 
35 

58 
32 

62 
43 

65 
41 

72 
43 

75 
43 

76 
42 

70 
40 

74 
44 

78 
39 

66 
36 

66 
38 

71 
37 

69 
37 

7S 
43 

63.9 
36.4 

CHERRr  vbllEt  cam 

MBX 
MIN 

56 
30 

57 
30 

64 

31 

SO 
31 

4S 

31 

39 
31 

57 
32 

60 
32 

47 

23 

55 
24 

52 
24 

41 
24 

45 

25 

47 

25 

57 
26 

38 
20 

43 

21 

54 

21 

SB 
22 

67 
22 

70 
23 

69 

23 

65 
35 

70 
35 

72 
33 

60 
29 

60 
30 

60 
31 

62 
34 

70 
34 

S6.3 
27  -7 

COAL  1  NCR 

HRX 

niN 

CORCORAN  IRRIG  DIST 

HRX 
MIN 

72 
38 

72 
34 

70 
39 

63 
44 

62 
41 

68 
49 

74 
43 

72 
44 

68 
37 

67 
42 

66 
49 

64 
42 

61 
44 

65 
48 

62 
46 

63 
40 

69 
36 

71 
43 

77 
45 

82 
4e 

83 
48 

81 
4S 

79 
46 

84 
49 

80 
4S 

71 
42 

76 
39 

74 
43 

78 
43 

85 
46 

72.0 
43.3 

DENRIR  3  NNE 

MBX 
MIN 

67 
30 

69 
32 

67 
35 

S9 
37 

61 
44 

70 
45 

73 
46 

60 
45 

67 
34 

59 
40 

63 
40 

64 
43 

66 
43 

67 
39 

62 
47 

63 
40 

69 
36 

70 
SO 

77 
40 

79 
43 

79 
42 

74 
49 

79 
43 

83 
46 

70 
42 

71 
44 

74 
34 

73 
39 

82 
43 

84 
42 

70.0 
41  .2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


DAY  OF  MONTH 

UJ 

a 

STflT ION 

K 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

I  8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

» 

DUDLEYS 

MRX 

MIN 

ELECTRO  POWER  HOUSE 

MRX 

62 

69 

68 

56 

56 

66 

71 

69 

67 

67 

60 

61 

63 

70 

69 

63 

68 

69 

77 

79 

79 

76 

78 

82 

79 

73 

72 

71 

77 

86 

70.2 

MIN 

31 

33 

33 

35 

46 

46 

39 

43 

34 

39 

44 

41 

38 

39 

47 

29 

33 

49 

4  1 

43 

45 

43 

4  1 

46 

37 

33 

37 

36 

39 

42 

39.4 

f IVE  POINTS  5  SSH 

MRX 

62 

71 

63 

56 

59 

70 

73 

72 

72 

68 

61 

64 

62 

64 

64 

63 

70 

69 

77 

82 

82 

81 

80 

84 

72 

81 

73 

74 

79 

85 

71.1 

MIN 

34 

36 

43 

48 

38 

40 

46 

43 

33 

48 

50 

4  1 

45 

44 

24 

30 

42 

52 

37 

46 

50 

46 

44 

56 

52 

39 

40 

42 

4  1 

40 

42.3 

FRESNO  WSO  RP 

MRX 

62 

70 

62 

54 

60 

66 

73 

57 

66 

64 

60 

61 

56 

63 

59 

63 

73 

71 

60 

84 

84 

78 

83 

87 

71 

75 

78 

76 

81 

92 

70  . 3 

MIN 

35 

35 

39 

43 

45 

47 

44 

42 

37 

44 

46 

43 

45 

46 

43 

36 

36 

50 

47 

SI 

50 

48 

47 

52 

45 

42 

44 

43 

45 

50 

44  .0 

FRlflNT  GOVERNMENT  COUP 

MRX 

70 

63 

71 

62 

54 

61 

67 

72 

62 

67 

61 

61 

62 

58 

64 

59 

64 

67 

71 

77 

81 

81 

77 

80 

84 

72 

70 

75 

75 

80 

68  .9 

niN 

32 

31 

36 

36 

4  I 

45 

45 

48 

35 

39 

46 

42 

44 

44 

44 

28 

32 

41 

44 

45 

49 

40 

40 

4  1 

44 

34 

38 

37 

39 

39 

40.0 

GLENNV I LLE 

MAX 

64 

69 

67 

52 

47 

60 

66 

63 

61 

62 

56 

54 

51 

48 

48 

47 

56 

60 

69 

73 

73 

7  1 

69 

73 

7  1 

59 

65 

65 

59 

78 

62.2 

MIN 

31 

24 

30 

32 

37 

38 

29 

32 

28 

30 

38 

39 

32 

31 

27 

29 

26 

28 

33 

35 

39 

35 

37 

38 

37 

27 

26 

30 

31 

35 

32  .  1 

GRRNT  GROVE 

MAX 

48 

46 

55 

42 

4  1 

40 

45 

50 

32 

51 

45 

35 

34 

31 

39 

33 

33 

37 

47 

56 

61 

55 

SO 

52 

68 

46 

40 

45 

49 

57 

45 . 1 

MIN 

26 

26 

30 

22 

22 

23 

26 

27 

19 

26 

28 

21 

20 

20 

25 

10 

16 

25 

29 

34 

39 

32 

32 

36 

34 

26 

25 

27 

31 

38 

26.5 

HRNFORD  2  S 

MAX 

62 

71 

62 

56 

63 

67 

72 

60 

66 

65 

63 

63 

57 

63 

60 

62 

68 

70 

77 

82 

82 

77 

79 

83 

71 

69 

75 

74 

78 

85 

69  .4 

MIN 

37 

35 

38 

44 

40 

4  1 

43 

48 

37 

4  1 

49 

46 

44 

44 

45 

39 

35 

45 

44 

48 

47 

49 

47 

49 

47 

42 

44 

42 

44 

46 

43.3 

HETCH  HETCHY 

MAX 

56 

55 

66 

60 

45 

4  1 

69 

64 

46 

59 

56 

43 

47 

47 

55 

39 

49 

57 

60 

69 

75 

7  1 

65 

73 

70 

59 

59 

60 

63 

71 

58  .0 

MIN 

34 

30 

32 

34 

36 

34 

32 

33 

28 

31 

35 

33 

31 

32 

37 

25 

27 

36 

34 

39 

4  1 

39 

37 

38 

4  1 

33 

33 

36 

34 

40 

34  . 1 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

44 

53 

51 

37 

33 

45 

SO 

47 

51 

48 

36 

40 

31 

43 

35 

42 

40 

46 

54 

56 

55 

50 

S3 

S6 

62 

40 

46 

48 

55 

64 

46.7 

MIN 

27 

26 

27 

25 

25 

24 

26 

26 

16 

26 

30 

28 

27 

20 

23 

13 

17 

32 

29 

31 

31 

29 

29 

32 

31 

24 

25 

25 

28 

34 

26  2 

I  OR  I R 

MAX 

54 

67 

59 

46 

50 

57 

56 

SS 

6  I 

S  1 

48 

49 

58 

56 

53 

63 

65 

72 

77 

75 

71 

73 

76 

66 

60 

65 

65 

73 

80 

62  2 

MIN 

27 

35 

36 

35 

36 

39 

33 

38 

36 

35 

36 

32 

34 

38 

31 

38 

44 

45 

51 

51 

46 

45 

52 

39 

42 

43 

45 

43 

50 

39  .8 

KERN  RIVER  PH  1 

MAX 

77 

74 

73 

64 

60 

67 

74 

75 

67 

68 

68 

62 

59 

66 

60 

59 

65 

68 

79 

82 

83 

83 

76 

82 

82 

72 

75 

76 

76 

81 

71.8 

MIN 

46 

46 

50 

43 

SO 

50 

51 

50 

44 

49 

50 

47 

42 

45 

50 

40 

42 

50 

54 

54 

59 

55 

51 

56 

51 

48 

50 

50 

52 

58 

49.4 

KERN  RIVER  PH  3 

MAX 

69 

79 

74 

58 

67 

66 

74 

68 

70 

70 

65 

se 

S4 

54 

56 

SO 

60 

67 

78 

82 

80 

76 

81 

80 

76 

69 

71 

74 

76 

88 

69 . 3 

MIN 

37 

30 

46 

33 

38 

37 

36 

40 

34 

45 

40 

37 

36 

34 

34 

32 

32 

34 

40 

44 

49 

48 

46 

46 

54 

36 

4  1 

46 

44 

42 

39.7 

KETTLEMRN  STRTION 

MAX 

62 

7  1 

68 

55 

61 

70 

71 

72 

66 

68 

62 

6  1 

58 

63 

64 

62 

69 

71 

82 

80 

82 

78 

79 

82 

80 

68 

74 

74 

78 

85 

70  .6 

MIN 

40 

46 

4  I 

44 

45 

47 

50 

46 

40 

46 

46 

44 

44 

46 

48 

43 

41 

49 

S2 

S3 

50 

50 

50 

60 

54 

48 

48 

46 

47 

56 

47.4 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 

66 

63 

69 

59 

58 

59 

69 

72 

58 

66 

59 

62 

63 

65 

67 

61 

63 

69 

71 

78 

81 

80 

75 

80 

83 

71 

73 

75 

73 

76 

68  .8 

MIN 

29 

30 

33 

38 

46 

48 

47 

50 

38 

4  1 

44 

44 

42 

40 

48 

34 

32 

SI 

4  I 

SO 

47 

45 

40 

51 

38 

33 

34 

42 

42 

46 

4  1.5 

LE  GRRNO 

MRX 

73 

69 

65 

58 

62 

69 

72 

72 

76 

74 

67 

66 

61 

65 

60 

63 

63 

70 

76 

80 

81 

78 

79 

79 

82 

80 

69 

72 

77 

84 

71.4 

MIN 

34 

40 

37 

46 

4  1 

46 

48 

48 

36 

35 

38 

39 

36 

46 

34 

38 

38 

S2 

45 

46 

46 

'  3 

44 

48 

45 

39 

40 

40 

45 

45 

4  1.9 

LEMON  COVE 

MAX 

75 

64 

72 

62 

57 

62 

69 

74 

60 

69 

66 

64 

61 

57 

64 

54 

62 

67 

74 

79 

83 

83 

77 

79 

84 

65 

73 

76 

75 

79 

69.5 

MIN 

37 

39 

38 

42 

43 

46 

42 

46 

38 

42 

50 

40 

43 

46 

44 

32 

36 

47 

SO 

52 

54 

44 

45 

54 

47 

39 

47 

43 

43 

51 

44.0 

L I NDSRY 

MAX 

74 

73 

71 

61 

63 

70 

75 

72 

70 

67 

67 

66 

60 

65 

64 

63 

68 

73 

79 

83 

84 

80 

80 

84 

82 

73 

78 

76 

79 

87 

72.9 

MIN 

36 

32 

38 

43 

4  1 

47 

38 

44 

34 

38 

50 

42 

43 

45 

43 

30 

35 

40 

43 

45 

48 

43 

46 

47 

48 

35 

36 

40 

40 

45 

41  .2 

LODGEPOLE 

MRX 

49 

45 

SS 

45 

33 

4  1 

44 

50 

37 

50 

46 

3S 

33 

32 

39 

36 

35 

40 

45 

54 

57 

56 

54 

54 

58 

50 

42 

48 

51 

57 

45.7 

MIN 

2S 

22 

24 

24 

23 

22 

23 

27 

1  2 

21 

29 

I  9 

20 

I  1 

18 

3 

9 

21 

22 

27 

27 

26 

28 

29 

29 

23 

22 

22 

26 

31 

22.2 

LODI 

MRX 

56 

74 

72 

62 

60 

70 

72 

70 

69 

68 

64 

64 

70 

78 

77 

65 

72 

74 

83 

85 

84 

76 

82 

83 

80 

72 

78 

78 

80 

89 

73.9 

MIN 

36 

39 

4  I 

42 

SO 

SO 

48 

50 

40 

48 

42 

44 

42 

42 

SO 

42 

42 

52 

45 

52 

50 

51 

52 

54 

44 

48 

44 

48 

47 

48 

46 . 1 

LOS  BRNOS 

MRX 

63 

63 

71 

60 

60 

60 

69 

72 

64 

67 

61 

65 

64 

66 

69 

69 

64 

72 

73 

80 

82 

83 

80 

82 

86 

73 

72 

76 

74 

79 

70.6 

MIN 

36 

36 

40 

46 

47 

4S 

45 

47 

37 

39 

4  1 

43 

44 

43 

47 

42 

41 

50 

45 

49 

51 

50 

45 

51 

45 

48 

4  I 

47 

43 

48 

44.4 

LOS  6flN0S  GET  RESV 

MAX 

59 

62 

68 

55 

60 

S9 

70 

72 

59 

66 

58 

62 

61 

58 

68 

59 

63 

69 

71 

77 

81 

79 

74 

79 

85 

72 

70 

72 

70 

78 

67  .9 

MIN 

42 

4  1 

44 

46 

47 

46 

SO 

46 

4  1 

47 

43 

46 

47 

46 

52 

51 

45 

53 

49 

56 

56 

6  1 

52 

S7 

53 

54 

45 

47 

47 

52 

48.7 

MROERR 

MAX 

64 

71 

62 

56 

63 

69 

74 

S8 

67 

68 

61 

65 

65 

61 

66 

66 

63 

69 

72 

78 

82 

83 

78 

81 

85 

71 

71 

76 

75 

78 

69.9 

MIN 

33 

34 

34 

42 

4  1 

41 

41 

36 

36 

42 

36 

46 

31 

45 

44 

42 

34 

51 

43 

48 

46 

47 

46 

48 

46 

40 

38 

39 

44 

43 

4  1.1 

MRNTECR 

MAX 

63 

65 

72 

60 

62 

62 

71 

73 

61 

68 

54 

64 

68 

68 

76 

64 

65 

72 

73 

81 

82 

82 

75 

82 

84 

73 

73 

78 

75 

78 

70.8 

MIN 

39 

37 

38 

40 

46 

48 

46 

48 

38 

47 

42 

45 

45 

43 

50 

42 

42 

49 

44 

49 

49 

S3 

55 

54 

44 

48 

45 

47 

45 

47 

45  .5 

MRR I COPR 

MAX 

77 

60 

71 

64 

56 

62 

68 

73 

62 

67 

69 

64 

62 

64 

64 

65 

61 

69 

70 

78 

82 

83 

76 

77 

82 

71 

69 

75 

74 

76 

69.7 

MIN 

39 

39 

40 

39 

42 

4  1 

43 

47 

40 

4  1 

34 

44 

42 

43 

47 

40 

42 

45 

51 

53 

58 

52 

5  1 

57 

49 

42 

49 

43 

40 

44.6 

MERCED  MUNICIPRL  RP 

MAX 

63 

70 

65 

58 

60 

71 

74 

69 

67 

64 

63 

62 

63 

66 

65 

64 

68 

72 

79 

82 

82 

77 

81 

85 

76 

73 

76 

75 

79 

86 

71.2 

MIN 

32 

32 

37 

44 

42 

47 

43 

47 

34 

40 

4  I 

44 

43 

41 

46 

38 

33 

49 

40 

42 

42 

45 

4  1 

4  7 

49 

52 

37 

42 

42 

42 

4  1.8 

MODESTO 

MAX 

63 

7  1 

60 

61 

63 

72 

74 

59 

69 

58 

66 

64 

67 

71 

63 

64 

72 

72 

81 

81 

81 

75 

81 

84 

71 

71 

76 

74 

78 

88 

71  .0 

MIN 

36 

37 

40 

4  I 

48 

48 

49 

45 

37 

45 

4  1 

44 

45 

43 

46 

40 

40 

50 

44 

48 

49 

50 

48 

54 

46 

47 

42 

45 

44 

46 

44  .6 

NEHMRN 

MAX 

65 

75 

72 

64 

65 

73 

75 

71 

72 

68 

65 

68 

69 

73 

70 

65 

75 

76 

82 

83 

84 

81 

85 

86 

77 

72 

79 

79 

80 

88 

74  .6 

MIN 

35 

34 

38 

42 

48 

46 

43 

47 

37 

43 

40 

43 

46 

40 

49 

45 

36 

40 

43 

47 

48 

46 

42 

50 

45 

5 1 

40 

42 

45 

45 

4  3.3 

NORTH  FORK  RRNGER  5TR 

MRX 

65 

63 

66 

66 

62 

63 

59 

50 

45 

45 

47 

53 

65 

72 

73 

73 

69 

68 

63 

66 

68 

77 

62.7 

MIN 

32 

30 

29 

29 

29 

34 

27 

31 

34 

37 

38 

22 

38 

40 

42 

40 

39 

44 

3 1 

32 

35 

42 

34  . 3 

ORANGE  COVE 

MAX 

75 

78 

63 

63 

57 

62 

68 

73 

61 

68 

64 

63 

62 

57 

63 

57 

64 

67 

72 

83 

83 

78 

79 

84 

72 

72 

76 

80 

86 

70.0 

MIN 

36 

38 

42 

42 

44 

46 

4  1 

4S 

37 

43 

48 

40 

43 

47 

47 

32 

36 

43 

45 

49 

44 

44 

SO 

48 

39 

42 

4  3 

49 

54 

43.4 

PORTERV ILLE 

MRX 

77 

64 

74 

64 

62 

65 

70 

75 

64 

70 

67 

66 

64 

60 

66 

59 

62 

69 

73 

80 

83 

84 

78 

79 

85 

73 

71 

77 

76 

80 

71  .2 

MIN 

39 

40 

41 

43 

46 

48 

43 

47 

48 

45 

50 

44 

43 

46 

47 

34 

38 

42 

43 

49 

54 

48 

48 

54 

48 

4  3 

42 

48 

47 

37 

44.6 

POSEY  3  E 

MRX 

51 

63 

59 

57 

54 

53 

51 

51 

52 

49 

48 

48 

45 

43 

38 

40 

47 

52 

61 

64 

63 

65 

63 

57 

53 

54 

57 

56 

58 

64 

53.9 

MIN 

25 

27 

28 

29 

30 

30 

32 

31 

30 

29 

30 

25 

27 

29 

28 

20 

21 

24 

26 

34 

35 

34 

36 

35 

36 

34 

35 

36 

36 

35 

30 . 2 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

MAX 

56 

66 

66 

51 

46 

57 

66 

63 

S9 

58 

45 

42 

54 

61 

57 

46 

58 

62 

70 

73 

73 

66 

71 

72 

68 

68 

60 

6? 

72 

60 

61  .6 

MIN 

32 

33 

34 

38 

37 

38 

34 

32 

31 

30 

35 

35 

32 

33 

33 

25 

32 

38 

39 

42 

43 

42 

45 

47 

36 

38 

39 

38 

39 

43 

36  .4 

SAN  LUIS  DRM 

MAX 

60 

61 

70 

56 

60 

60 

68 

72 

61 

67 

58 

62 

63 

64 

78 

62 

63 

69 

73 

78 

80 

1-' 

74 

78 

82 

73 

70 

75 

69 

76 

68.6 

MIN 

42 

38 

46 

46 

48 

45 

50 

48 

39 

49 

47 

47 

47 

47 

50 

43 

46 

52 

49 

57 

63 

52 

<5 

S8 

52 

43 

44 

48 

4  4 

48 

47  .8 

SONORA  RS 

MAX 

64 

60 

66 

57 

51 

52 

64 

66 

66 

62 

54 

54 

58 

56 

62 

53 

57 

63 

67 

74 

78 

76 

71 

76 

79 

65 

68 

69 

68 

76 

64  .4 

MIN 

26 

31 

32 

33 

38 

42 

42 

42 

30 

36 

42 

39 

34 

42 

41 

32 

29 

45 

40 

42 

44 

4  I 

39 

44 

35 

32 

33 

35 

37 

42 

37.4 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

MRX 

52 

51 

61 

S9 

35 

36 

52 

54 

42 

52 

50 

37 

40 

40 

45 

39 

41 

50 

50 

60 

59 

63 

60 

65 

68 

55 

49 

54 

57 

67 

51  .4 

MIN 

31 

2" 

30 

30 

29 

30 

30 

32 

24 

24 

32 

30 

30 

29 

31 

19 

19 

23 

30 

30 

34 

34 

32 

36 

34 

29 

27 

27 

29 

30 

29 . 1 

STOCKTON  HSO  AP 

MRX 

60 

68 

57 

59 

58 

68 

71 

56 

63 

50 

59 

59 

64 

71 

60 

60 

66 

68 

76 

77 

75 

71 

76 

78 

68 

68 

71 

69 

74 

82 

66.8 

MIN 

34 

33 

33 

41 

47 

43 

42 

38 

33 

41 

36 

42 

40 

39 

43 

39 

32 

44 

39 

46 

45 

45 

39 

45 

41 

43 

36 

39 

40 

43 

40.1 

STOCKTON  FIRE  STR  4 

MAX 

64 

65 

70 

61 

62 

72 

76 

73 

60 

69 

55 

65 

64 

68 

76 

65 

65 

72 

73 

81 

81 

79 

74 

80 

83 

72 

71 

71 

74 

77 

70.6 

MIN 

36 

47 

38 

41 

47 

47 

44 

47 

38 

46 

40 

44 

44 

42 

46 

41 

39 

46 

41 

48 

50 

48 

45 

53 

44 

48 

41 

45 

44 

48 

44  .2 

TEMRCHRPI 

MAX 

61 

73 

65 

47 

44 

57 

70 

61 

53 

61 

S3 

49 

42 

48 

SO 

44 

53 

56 

70 

72 

70 

67 

66 

69 

66 

SB 

64 

62 

67 

84 

60.4 

MIN 

30 

23 

38 

29 

32 

3S 

31 

33 

32 

32 

37 

33 

31 

33 

34 

21 

28 

36 

34 

39 

43 

41 

44 

38 

38 

37 

28 

35 

40 

41 

34  .2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 


DfilLY   TEMPERniURES  "^-r 


5TRT  ION 

OflY   OF  MONTH 

o 
a 

J 

2 

g 

•J 

6 

9 

1 0 

I  t 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

I  6 

1 1 

]  6 

)  9 

20 

2  I 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a: 
a 

lEJON  RHNCHO 

MAX 
MIN 

71 
35 

72 
35 

69 
33 

68 
33 

67 
33 

79 
36 

67 
35 

69 
3S 

68 
36 

70 
35 

65 
34 

68 
33 

56 
33 

60 
35 

62 
39 

60 
34 

62 
34 

68 
38 

72 
36 

80 
48 

81 
48 

78 
37 

75 
42 

80 
50 

81 
47 

80 
37 

74 
40 

76 
35 

80 
43 

82 
48 

71  .3 
37.9 

THREE  fIVRS  EOlSON  PH  1 

MAX 
niN 

12 
39 

74 
34 

73 
37 

54 
4  1 

59 
43 

46 

74 

38 

72 
46 

69 
35 

69 
39 

62 
39 

61 
42 

SO 
42 

65 
40 

56 
42 

59 
33 

69 
32 

73 
40 

79 
43 

82 
47 

83 
50 

82 
47 

79 
47 

82 
49 

80 
48 

69 
33 

76 
38 

75 
41 

80 
42 

86 
47 

71  .2 
41  .3 

T IGER  CREEK  PH 

MAX 
MIN 

57 
3 1 

67 
30 

66 

32 

48 

31 

49 

39 

61 
41 

65 
36 

64 

33 

61 
31 

61 
34 

50 
34 

52 
36 

54 

33 

64 

31 

6< 

37 

55 
25 

60 
29 

65 
42 

72 
37 

75 
41 

75 
39 

72 
41 

73 
39 

76 
44 

72 
34 

66 
34 

67 
35 

68 

35 

72 
38 

82 
42 

64.4 

35. 5 

TRBCT  CflRBONB 

MAX 
MIN 

63 
4  1 

63 
40 

72 
36 

59 
39 

67 
4S 

62 
45 

71 
43 

7S 
46 

64 
40 

70 
45 

55 
39 

66 
43 

62 
44 

67 
38 

75 
43 

65 
42 

63 
38 

71 
43 

72 
44 

80 
46 

82 
47 

80 
S2 

74 
42 

81 
SI 

82 
45 

71 
46 

70 
44 

76 
42 

72 
41 

77 
41 

70.2 
43.0 

TRWCT  PUHPINC  PLfiNT 

MAX 
MIN 

69 
39 

70 
40 

68 
46 

61 
46 

58 
49 

68 
46 

70 
44 

71 
44 

68 
36 

65 
47 

62 
40 

62 
41 

66 
44 

76 
45 

69 
44 

66 
46 

70 
46 

73 
49 

81 
46 

83 
52 

83 
55 

70 
49 

80 
49 

81 

56 

73 
47 

71 
51 

75 
46 

73 
49 

77 
47 

86 
47 

71  .5 
46.2 

vrsflLio 

MAX 
MIN 

80 
39 

63 
39 

71 
42 

71 
43 

SB 
43 

62 
S3 

68 
47 

74 
49 

56 
40 

68 
39 

68 
50 

63 
43 

60 
44 

64 
45 

60 
48 

61 
36 

62 
38 

68 
46 

72 
49 

77 
48 

82 
S3 

82 
48 

77 
49 

78 
S3 

83 
48 

72 
41 

68 
45 

76 
45 

74 
46 

78 
51 

69  .9 
45. 3 

HflSCO 

MAX 
MIN 

BS 
4  1 

65 
38 

74 
42 

69 
42 

60 
42 

67 
46 

72 
45 

77 
49 

63 
39 

70 
44 

69 
49 

67 
44 

67 
44 

66 
45 

68 
46 

63 
38 

64 

36 

71 
43 

73 
47 

80 
50 

84 

52 

85 
49 

79 
SO 

81 
SI 

85 
48 

74 
44 

72 
42 

78 
47 

77 
46 

80 

SO 

72  .8 
45.0 

TOSEHUE  PSRK  HESOOTRS 

. 

MAX 
MIN 

69 
29 

64 

29 

74 

25 

61 
26 

SO 
34 

57 
31 

67 
27 

72 
28 

48 

27 

66 
27 

66 
28 

50 
33 

52 
30 

50 
30 

61 
31 

42 

22 

52 
23 

84 

25 

68 
29 

70 
38 

80 
39 

79 
35 

75 
34 

77 
38 

80 
38 

70 
28 

85 
27 

68 
28 

70 
28 

78 
28 

64.8 

29.8 

SOUTH  COfiST 

aRRINnCE  06 

ALPINE 

MAX 
MIN 

74 

39 

73 
40 

67 
44 

64 
44 

62 
41 

63 
38 

72 
40 

68 
44 

69 
43 

70 
45 

69 
43 

58 
43 

60 
39 

53 
44 

54 

37 

35 

eo 

85 
52 

60 
52 

72 
49 

69 
49 

78 
47 

79 
47 

77 
44 

72 
43 

68 
41 

78 
46 

88 
51 

70.4 
43.7 

flVBLON  PLEASURE  PIER 

MAX 
MIN 

66 
4  I 

70 
44 

68 
52 

59 
42 

60 
44 

63 
46 

66 
46 

66 
46 

68 
45 

72 
48 

66 
47 

64 
45 

61 
44 

69 
42 

64 
49 

64 
47 

71 
46 

64 
47 

70 
49 

76 
50 

65 
49 

70 
55 

72 
53 

72 
53 

73 
54 

72 
49 

69 
48 

72 
54 

70 
47 

76 
45 

68.0 
47.6 

BARRETT  OAH 

MAX 
MIN 

78 
34 

73 
31 

72 
44 

64 
44 

59 
42 

SS 
38 

62 
37 

71 
42 

63 
42 

67 
40 

68 
43 

66 
45 

57 
43 

53 
42 

58 
44 

SI 
39 

53 
31 

63 
34 

69 
38 

78 
42 

84 
44 

80 
48 

68 
50 

69 
47 

76 
45 

79 
40 

75 
42 

85 
43 

66 
42 

75 
43 

67.2 
41  .3 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 
MIN 

56 
38 

60 
22 

60 
33 

44 

23 

43 

23 

60 
24 

S6 
22 

56 
25 

51 
27 

47 

27 

38 
26 

38 
18 

37 
23 

32 
18 

42 
24 

48 
24 

60 
25 

69 
29 

64 

31 

80 
35 

6S 
35 

67 
31 

70 
37 

61 
33 

55 
20 

62 
25 

65 
29 

71 
29 

55.0 
27.0 

BURBANK   VALLEr   PMP   PL T 

MAX 
MIN 

73 
42 

73 
39 

67 
49 

57 
40 

58 
4  1 

68 
43 

75 
40 

70 
4  1 

72 
39 

70 
42 

68 
45 

64 

38 

58 
4S 

68 
39 

61 
46 

62 
38 

70 
37 

73 
39 

85 
43 

89 
46 

82 
43 

73 
54 

72 
51 

78 
47 

84 

56 

80 
43 

72 
52 

74 
45 

78 
43 

95 
48 

72.3 
43.7 

CACHUMA  LAKE 

MAX 
MIN 

69 
34 

68 
36 

73 
43 

58 
36 

59 
37 

55 
39 

68 
42 

71 
44 

60 
42 

68 
38 

65 
46 

64 

36 

55 
39 

60 
44 

64 
46 

55 
37 

59 
33 

65 
39 

67 
39 

79 
43 

81 
41 

75 
45 

68 
47 

70 
42 

79 
4  1 

80 
47 

76 
37 

70 
44 

65 
37 

74 

39 

67.3 
40.4 

CAMPO 

MAX 
MIN 

73 
26 

76 
23 

63 
23 

SS 
40 

S2 
37 

61 
30 

74 

31 

65 
35 

67 
37 

68 
32 

66 
38 

56 
43 

52 
39 

54 

38 

SI 
39 

51 
34 

62 
24 

68 
28 

72 
33 

81 

3S 

82 
39 

87 
35 

70 
40 

82 
35 

78 
37 

75 
30 

70 
30 

66 
34 

78 
34 

85 
34 

67.3 
33.7 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 
MIN 

79 
4  1 

75 
35 

70 
47 

58 
38 

SB 
39 

71 
44 

77 
40 

71 
4  I 

74 

38 

69 
38 

67 
42 

64 

35 

56 
44 

69 
39 

62 
4  1 

66 
34 

70 
33 

75 
37 

85 
42 

90 
43 

86 
46 

77 
49 

75 
49 

84 
45 

88 
49 

85 
48 

71 
48 

72 
45 

81 
4  I 

95 
44 

74  .0 
41  .8 

CHULA  VISTA 

MAX 
MIN 

69 
SO 

51 
43 

62 
49 

61 

SO 

61 
47 

60 
46 

62 
46 

64 

52 

64 
49 

62 
50 

62 
46 

64 
54 

60 
SO 

61 
49 

60 
S2 

60 
52 

58 
43 

63 
44 

63 
47 

72 
SI 

69 
S3 

64 
54 

84 

57 

63 
SB 

65 
56 

64 

52 

66 
54 

64 

S3 

64 

52 

84 

SO 

63.2 
SO.  4 

CLRREMONI  POMONA  COL 

MAX 
MIN 

77 
39 

71 
4  1 

74 
47 

61 
36 

56 
43 

56 
44 

66 
42 

72 
46 

S3 
41 

70 
41 

67 
42 

6S 
42 

60 
42 

S3 
37 

63 
46 

SS 
34 

62 
36 

65 
40 

69 
44 

81 

52 

BS 
SI 

81 
52 

83 
52 

89 
45 

77 
49 

77 
44 

74 
48 

67 
49 

70 
43 

77 
48 

68.2 
43.9 

CORONA 

MAX 
MIN 

73 
42 

75 
40 

65 
45 

58 
38 

58 
38 

66 
42 

75 
42 

68 
44 

71 
41 

68 
41 

69 
42 

64 
43 

64 
43 

65 
37 

62 
40 

64 
40 

69 
36 

71 
42 

84 
40 

86 
49 

82 
46 

73 
52 

72 
52 

78 
44 

78 
49 

88 
42 

72 
47 

70 
45 

78 
46 

93 
46 

72.0 
43.1 

CULVER  CITT 

MAX 
MIN 

CUTAMACA 

MAX 
MIN 

65 
40 

62 
35 

65 
33 

SS 
31 

40 

28 

38 
30 

52 
30 

64 

35 

46 

32 

S7 
29 

59 
30 

S3 
30 

41 

31 

43 

29 

43 

32 

38 
26 

39 
24 

49 

28 

55 
29 

65 
35 

70 
39 

70 
41 

58 
37 

68 
38 

72 
44 

68 
40 

65 
30 

S3 
27 

57 
31 

71 
38 

56.0 
32.7 

DRY  CANTON  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

76 
33 

72 
31 

75 
36 

55 
39 

52 
38 

53 
43 

69 
35 

72 
37 

61 
34 

73 
35 

67 
36 

61 
30 

60 
36 

55 
34 

65 
38 

59 
39 

56 
32 

67 
35 

73 
38 

84 
40 

88 
43 

84 
45 

70 
47 

74 
42 

85 
43 

75 
46 

78 
46 

71 
43 

70 
37 

81 
38 

69.4 

38.3 

EL  CAP  I  TAN  OAH 

MAX 
MIN 

B2 
36 

7S 
38 

72 
43 

66 
43 

60 
42 

58 
41 

67 
4  1 

74 
44 

68 
44 

72 
46 

70 
46 

70 
46 

62 
45 

60 
44 

62 
45 

56 
42 

58 
37 

67 
39 

70 
46 

80 
SO 

88 
49 

79 
49 

68 
52 

69 
51 

78 
52 

78 
41 

71 
40 

68 

71 
46 

69.6 
44  .2 

ELSINORE 

MAX 
MIN 

62 
44 

86 
38 

72 
44 

66 
40 

61 
40 

70 
42 

78 
40 

78 

48 

72 
47 

71 
47 

62 
44 

71 
39 

53 
44 

66 
34 

67 
32 

74 

35 

84 
40 

89 
44 

86 
47 

72 
48 

84 
45 

70 
SO 

74 
44 

80 
40 

94 
45 

74.9 
42.4 

ESCONOlOO 

MAX 
MIN 

71 
42 

71 
37 

64 

50 

58 
44 

60 
48 

64 
43 

70 
40 

65 
48 

67 
44 

66 
45 

68 
44 

62 
43 

60 
45 

64 
43 

60 
SO 

60 
43 

67 
43 

69 
39 

80 
43 

83 
47 

80 
48 

67 
60 

68 
58 

7S 
50 

75 
55 

71 
48 

68 
49 

67 
43 

72 
43 

84 
47 

88.5 
46.1 

FONTANA  KAISER 

MAX 
MIN 

75 
44 

74 
45 

67 
47 

59 
41 

56 
43 

63 
48 

72 
49 

70 
S3 

70 
51 

67 
50 

70 
46 

59 
48 

53 
46 

69 
47 

58 
48 

62 
47 

68 
45 

72 
44 

86 
4S 

88 
48 

86 
SO 

74 
54 

73 
53 

84 

55 

80 
SI 

79 
50 

74 

52 

73 
52 

80 

SO 

96 
51 

71  .9 
48.4 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 
MIN 

72 
46 

68 
39 

68 
S3 

62 
46 

61 
44 

67 
43 

72 
42 

68 
49 

69 
47 

68 
47 

70 
48 

65 
48 

62 
48 

84 
46 

61 
49 

61 
46 

68 
38 

70 
40 

81 
43 

78 
47 

74 
47 

66 
56 

68 
56 

77 
55 

76 
57 

76 
49 

66 
49 

68 
S2 

73 
47 

87 
48 

69.5 
47.5 

HENSHAH  QAM 

MAX 
MIN 

73 
31 

69 
28 

72 
29 

60 
40 

54 

39 

49 

39 

59 
35 

69 
36 

58 
43 

65 
38 

66 
39 

62 
42 

52 
36 

50 
36 

S3 
38 

49 

37 

63 
32 

58 
35 

64 

38 

74 
40 

82 
45 

78 
46 

65 
47 

87 
46 

83 
43 

74 

38 

73 
34 

64 

30 

65 
32 

74 
40 

64.8 

37.7 

lOTLLHILD  F IRE  OEPT 

MAX 
MIN 

63 
31 

65 
27 

65 
30 

58 
28 

37 
27 

48 

26 

62 
28 

62 
33 

SS 
25 

59 
28 

60 
27 

54 

32 

40 

32 

40 
24 

40 

32 

36 
24 

45 

20 

S4 

27 

8S 
29 

71 
34 

72 
38 

72 
38 

70 
30 

72 
41 

74 

39 

68 

35 

63 
27 

80 
27 

88 
32 

78 
37 

59.2 
30.3 

JUL  IAN  HTNOLA 

MAX 
MIN 

67 
31 

68 
30 

58 
28 

47 

33 

45 

33 

56 
35 

66 
32 

53 
39 

62 
37 

63 
34 

59 
30 

45 

37 

4S 

32 

49 

31 

42 

35 

44 

31 

56 
28 

60 
28 

71 
35 

78 
41 

75 
44 

61 
40 

64 
43 

79 
43 

73 
42 

69 
36 

58 
29 

81 
31 

70 
31 

79 
44 

60.8 
34.7 

LACUNA  BEACH 

MAX 
MIN 

70 
43 

69 
43 

63 
37 

60 
36 

S9 
37 

64 
47 

67 
40 

72 
39 

65 
39 

67 
42 

66 
41 

65 
41 

63 
41 

64 

38 

62 
37 

61 
41 

65 
40 

66 
41 

66 
38 

73 
37 

72 
36 

71 
40 

88 
55 

67 
55 

67 
48 

67 
44 

86 
45 

64 

S3 

67 
49 

68 
46 

66.1 
42.3 

LA  MESA 

MAX 

niN 

71 
49 

68 
42 

66 
52 

62 
46 

62 
4S 

65 
45 

71 
43 

69 
49 

68 
47 

67 
51 

69 
46 

63 
48 

62 
47 

65 
47 

59 
49 

61 
45 

68 
41 

69 
42 

78 
47 

85 

50 

78 
49 

85 
52 

88 
55 

55 

74 

56 

73 
SO 

67 
52 

89 
56 

72 
47 

83 
51 

68.8 
48.5 

LOHPOC 

MAX 
MIN 

62 

67 

62 

60 

57 

73 

72 

65 
48 

62 
39 

65 

61 

59 
39 

60 
42 

61 
49 

55 
50 

SB 
42 

81 
35 

62 
43 

72 
4  I 

68 
40 

63 
46 

83 
43 

63 
49 

71 
45 

76 
46 

77 
44 

65 
37 

67 
49 

65 
38 

74 
42 

64.9 
42.6 

LONG  BEACH  hSO  AP 

MAX 
MIN 

67 
46 

65 
46 

60 
49 

57 
46 

59 
48 

65 
53 

71 
47 

65 

50 

70 
47 

67 
49 

67 
SO 

63 
50 

61 
SI 

66 
46 

64 

SO 

66 
47 

88 
43 

67 
46 

82 
48 

84 

52 

68 
52 

68 
58 

72 
57 

72 
57 

74 

58 

70 
54 

67 
57 

70 
55 

74 

52 

85 
53 

68.5 
50.6 

LOS  ANGELES  HSO  RP 

MAX 
MIN 

64 
49 

65 
46 

61 
48 

54 
44 

61 
47 

64 

53 

67 
SO 

62 
51 

66 
48 

65 
49 

64 

50 

61 
48 

59 
49 

62 
47 

62 
SO 

64 
44 

88 
44 

64 
47 

71 
49 

78 
53 

70 
54 

68 
56 

88 
55 

65 
56 

70 
58 

70 
52 

68 

55 

67 
55 

67 
52 

73 
54 

65.5 
SO. 4 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

MAX 
MIN 

68 
49 

70 
46 

56 
43 

54 
43 

57 
46 

63 
50 

68 
47 

60 
48 

67 
46 

66 
49 

61 
48 

60 
45 

57 
46 

63 
44 

58 
48 

61 
45 

88 
43 

67 
45 

!9 
SO 

83 
57 

76 
55 

68 
56 

66 
55 

70 
S3 

70 
55 

72 
52 

65 
54 

68 
54 

70 
SI 

64 
54 

66.4 
49.2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INDEX 


19 


DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

t3 

a 

Q: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

1  B 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

NT  WILSON  2 

HRX 
niN 

57 
36 

61 
42 

55 
33 

33 
24 

33 
27 

45 

29 

59 
36 

56 
30 

55 
39 

48 
34 

39 
23 

33 
26 

43 

25 

37 
29 

35 
1 9 

46 

26 

53 
33 

63 
4  ] 

70 
5 1 

66 
5 1 

51 
4  3 

67 
4  1 

70 
53 

69 
47 

64 
43 

55 
32 

55 
3  1 

69 
42 

73 
54 

54.1 
36  .0 

NEK  CUTBMB  FIRE  SIB 

MAX 
KIN 

70 
32 

56 
25 

73 
37 

59 
35 

SB 
3 1 

54 

32 

65 
3 1 

70 
40 

56 
3 1 

60 
30 

67 
37 

62 
32 

54 

37 

52 
36 

55 
32 

58 
33 

65 
30 

64 
34 

64 

37 

75 
34 

78 
40 

78 
38 

72 
42 

74 
40 

78 
45 

68 
30 

65 
26 

67 
32 

68 
32 

80 
34 

65.5 
34  .2 

NEMPORI  BEBCH  HBRBOR 

tIBX 
HIN 

62 
49 

63 
47 

60 
55 

60 

58 
49 

60 
52 

64 
48 

61 
50 

62 
5 1 

63 
49 

62 
49 

60 
5 1 

59 
4  7 

59 
45 

60 
5  3 

57 
48 

62 
48 

63 
47 

64 
47 

68 
50 

64 

5  1 

64 

55 

64 

57 

62 
56 

63 
55 

66 
5  1 

64 

55 

66 
54 

64 

52 

67 
52 

62.4 

50  .6 

OCEBNSIDE 

MBX 
MIN 

67 
4  4 

66 
42 

63 
54 

61 
46 

65 
47 

66 
47 

66 
4  3 

66 
46 

69 
47 

65 
46 

67 
45 

45 

63 
49 

64 
44 

62 

62 
4  7 

65 
4  [ 

65 
4  3 

70 
49 

50 

71 
48 

68 
50 

67 
50 

67 
55 

65 
51 

68 
44 

66 
47 

69 
48 

70 
47 

73 
49 

66.4 
47.0 

ojni 

MRX 

niN 

70 
42 

70 

37 

65 
48 

54 

37 

56 
43 

59 

70 
39 

66 
42 

69 
37 

66 
37 

65 
47 

61 
35 

58 
42 

64 

39 

61 
39 

61 
4  3 

67 
35 

71 
38 

60 
40 

85 
43 

79 
45 

76 
47 

70 
45 

75 
44 

82 
48 

78 
4  1 

74 
40 

65 
50 

77 
39 

90 
43 

69.5 
4  1.5 

OXNBRO 

nflx 

MIN 

6B 

66 
42 

68 
5 1 

66 

60 

61 

67 

71 

64 

67 

68 

66 

64 

63 

67 

64 

64 
40 

69 

67 

74 

78 
48 

73 
50 

71 
50 

70 
48 

69 
53 

75 
48 

75 
47 

69 
52 

69 
46 

70 
47 

68.  1 
45 . 7 

PBLOMBR  MT  OBSERVBTORT 

HBX 
MIN 

63 
39 

64 

37 

65 
38 

66 
27 

55 
27 

35 

48 

60 

48 

56 

62 

51 

40 

38 

40 

40 

36 

48 

27 

59 
29 

55 
30 

72 
48 

72 
42 

60 
36 

65 
48 

73 
49 

68 
48 

65 
33 

57 
30 

59 
39 

70 
48 

56.7 
34  . 1 

PBSnOENB 

MBX 
HIN 

71 
47 

71 

65 
47 

58 

57 

66 

73 

67 

69 

67 

64 

62 

58 

63 

60 

62 

67 

66 

81 
46 

85 
52 

79 
52 

72 
53 

69 
54 

70 
50 

76 
52 

75 
46 

70 
53 

69 
52 

73 
46 

89 
49 

69.2 
46.5 

POnONB  CBL  POLT 

NBX 

niN 

78 

71 

72 
47 

61 

58 

57 

65 

73 

63 

71 

68 

66 

63 

55 

64 

57 

62 

66 

69 

BO 
5 1 

86 
49 

81 

53 

67 
54 

69 
46 

77 
54 

77 
42 

74 

50 

69 
49 

71 
45 

78 
47 

68.9 
44.8 

RBMONS  FIRE  OEPI 

MRX 
MIN 

75 
33 

73 
30 

71 

58 

55 
39 

64 

36 

70 
33 

68 
4  3 

66 

68 

66 

64 

55 

60 

58 
37 

50 

64 

30 

67 
3  3 

82 
38 

84 
4  3 

80 

73 
50 

67 
4  9 

79 
46 

76 
47 

75 
39 

72 
44 

68 
42 

72 
40 

85 
42 

68.8 
40.3 

REDLBNDS 

MBX 
MIN 

74 
40 

78 
39 

68 
37 

58 
38 

57 
4  3 

63 
46 

73 
39 

66 
45 

70 
42 

68 
40 

66 
40 

60 
42 

57 
4  2 

63 
35 

57 

59 
35 

74 

70 
37 

83 
45 

87 
46 

85 
48 

76 
50 

72 
50 

82 
45 

78 
4  3 

78 
48 

74 
47 

71 
48 

82 
42 

96 
46 

71  .6 
42  .6 

RIVERSIDE  FIRE  STB  3 

MBX 
MIN 

75 
42 

78 
40 

67 
47 

58 
40 

62 
45 

67 
49 

75 
4  3 

68 
48 

72 
45 

70 
42 

71 
4  3 

63 
4  3 

60 
45 

67 
38 

64 

5 1 

63 
38 

69 
37 

72 
40 

85 
4  3 

89 
47 

86 
50 

70 
55 

73 
54 

82 
48 

78 

52 

80 
45 

73 
49 

72 
46 

79 
45 

95 
45 

72. B 
45.2 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STB 

MBX 
MIN 

83 
42 

75 

78 
47 

67 

58 
47 

59 

66 

75 

64 

72 

69 

70 

61 

56 

64 

60 

63 

69 

72 

86 

89 

86 
55 

68 
55 

72 
48 

83 
52 

78 
47 

79 
52 

72 
50 

72 
45 

79 
49 

71  .5 
46 . 3 

SBN  BERNBROINO  CO  HOSP 

MRX 
MIN 

77 
42 

79 
42 

68 
48 

59 
40 

56 

66 
45 

76 

67 
50 

76 

71 

70 

62 

57 

69 

58 

62 

66 

72 

86 

88 
48 

B6 
50 

74 
54 

73 

84 
46 

80 

52 

79 
46 

74 

52 

73 
5 1 

80 
46 

96 
49 

72.9 
45.8 

SBNDBERO  HSO 

MRX 
MIN 

52 
29 

61 
37 

38 

26 

37 
25 

35 
2B 

52 
33 

59 
36 

43 

59 

51 

47 

42 

39 

46 

46 

35 

48 

60 

68 

71 

69 

59 
42 

65 
4  3 

69 

54 

37 

53 
37 

57 
39 

54 

36 

66 
40 

76 
52 

53.4 

35.9 

SflN  DIEGO  HSO  BP 

MBX 
MIN 

66 

63 

65 

63 

64 

66 

67 

69 

67 

65 

68 

63 
55 

63 
5  3 

64 

61 

62 
54 

67 

66 
5 1 

78 

75 
57 

65 

66 

66 

68 

67 

67 

66 

68 

71 

74 

57 

66.7 
55.3 

SBN  GBBRIEL  fIRE  OEPT 

MRX 
MIN 

73 
45 

73 
42 

69 
52 

57 

61 
45 

68 
47 

73 
48 

69 
45 

70 

69 
47 

70 

62 

61 

65 

61 

65 

69 

74 

82 

87 

79 
52 

73 

70 
55 

77 

76 
56 

75 
48 

70 
55 

72 
56 

76 
45 

89 

53 

71  .2 
47  .2 

SBN  JBCINIO 

MBX 
MIN 

76 
34 

74 

33 

66 
45 

57 
39 

57 

65 

76 

68 

71 

71 

59 

SB 

57 

61 

54 

59 

65 

71 

83 

89 

83 

75 

74 

86 

B2 

78 

68 

72 

B2 

96 
43 

71  .4 
41  .7 

SflN  NICOLBS  ISLBND 

MBX 
MIN 

SBNTB  BNB  FIRE  SIBTION 

MRX 
M  1 N 

74 
48 

69 

65 
52 

58 

58 

66 

72 

70 

70 

67 

68 

62 

67 

70 

78 

83 

82 

68 

72 

72 

71 

70 

70 

81 

70.1 
49.7 

SBNTB  BBRBBRB 

MRX 
MIN 

73 
45 

65 
47 

60 
53 

62 
44 

62 
42 

58 

50 

59 
44 

69 
50 

63 
45 

64 
45 

66 
46 

65 
43 

60 
41 

61 
40 

69 
51 

65 
48 

65 
47 

64 
46 

66 
46 

77 
46 

78 
46 

72 
53 

66 
52 

66 
51 

65 
49 

80 
50 

75 
48 

66 
54 

63 
47 

68 

50 

66.4 
47.3 

SBNTB  BflRBBRfl  FBB  BP 

MRX 
MIN 

64 
40 

62 

59 

SB 

57 
37 

63 
42 

66 
4  3 

64 

64 

38 

63 

61 

56 

59 

66 

65 

65 

65 

65 

71 

73 

71 

65 

64 

61 

82 

73 

65 

62 

66 

73 
47 

64  .9 
44  .3 

SBNTB  nBRIR  MSO  BP 

MBX 
MIN 

62 
33 

66 
33 

57 

57 
39 

55 
39 

65 

69 
47 

51 
45 

63 

63 

60 

57 

58 

60 

54 

56 

58 

60 

73 

67 

64 

60 

63 

74 

75 

68 

65 

63 

64 

75 
38 

63.1 
40.2 

SflNTB  nONICfl  PIER 

MBX 
MIN 

SBNTB  PBULB 

MBX 
MIN 

75 
43 

69 
40 

66 
46 

59 
40 

59 
36 

65 
40 

70 
40 

66 
4  3 

68 
44 

65 
48 

66 

66 
37 

40 

65 
40 

55 
40 

65 
45 

67 

68 
50 

78 

82 

75 

69 

70 

69 

77 

77 

74 

68 

71 

80 
39 

69.5 
43.3 

SUN  CUT 

MAX 
MIN 

79 
34 

74 

3 1 

68 
42 

58 
34 

58 
38 

64 
40 

75 
34 

73 

69 
49 

68 
34 

71 
36 

60 

57 

63 

55 

58 

66 

70 

Bl 

BB 

85 

78 

73 

87 

79 

78 

71 

70 

79 

95 
46 

71  .7 
40.3 

TORRBNCE 

MAX 
MIN 

67 
46 

66 
43 

65 
53 

58 
4  \ 

60 
45 

63 
52 

66 
47 

65 
48 

65 
4  7 

64 
48 

65 
50 

61 
49 

59 
48 

63 

61 
50 

69 

66 

66 

74 

79 

76 

67 

67 

67 

70 

73 

71 

68 

68 

76 
51 

66.5 
48.5 

rujUNCR 

MAX 
MIN 

72 
4  I 

71 
40 

54 
46 

51 
38 

52 
40 

65 
40 

72 
40 

61 
43 

69 
37 

66 
42 

64 

59 
39 

53 
40 

60 
37 

55 
4  3 

58 

66 

70 

80 

85 

80 

67 

70 

78 

80 

73 

65 

69 

77 

91 
50 

67.8 
43.3 

TUSIIN   IRVINE  RANCH 

MBX 
MIN 

79 
42 

69 
39 

70 
36 

61 

59 
46 

57 
48 

66 
42 

68 

64 
4  3 

66 
4  3 

68 

69 

63 

61 

65 

61 

67 

68 

69 

79 

84 

78 

69 

67 

74 

78 

73 

68 

70 

74 
44 

68-9 
44.5 

THITCHELL  DBH 

MAX 
MIN 

67 

69 

60 

54 

55 

66 

C9 

64 

66 

59 

61 

60 

58 

56 

57 

59 

74 

80 

69 

66 

70 

73 

80 
4  3 

85 
4  I 

70 
38 

63 
48 

71 
46 

BO 
36 

66.5 
41  .7 

U  C  L  fl 

MRX 
MIN 

64 

65 

82 

55 

58 
45 

60 
48 

64 
48 

62 
48 

63 

64 

50 

61 
49 

61 
45 

57 
46 

60 
45 

61 
51 

61 

61 
46 

63 
47 

75 
51 

78 
57 

73 
55 

63 
55 

65 
54 

63 
52 

68 
54 

73 
52 

67 
54 

65 
52 

64 

50 

75 
52 

64.4 

49.6 

UPLBND  3  N 

MRX 
MIN 

77 
43 

75 
39 

64 
45 

55 
36 

57 
43 

62 
43 

71 
39 

63 
44 

68 
40 

66 
39 

65 
39 

60 
43 

52 
42 

62 
36 

55 
43 

60 
34 

65 
35 

68 
39 

80 
42 

85 
50 

81 
51 

70 
52 

67 
51 

78 
45 

77 

4e 

73 
44 

68 
48 

78 
47 

79 
40 

48 

69.0 
42.9 

VISTB  2  NNE 

MAX 
MIN 

68 
45 

65 
39 

63 
48 

60 
35 

62 
46 

64 
42 

69 
42 

66 
42 

65 
42 

64 
43 

66 
43 

62 
43 

60 
44 

61 
42 

57 
46 

58 
35 

65 
43 

65 
39 

77 
45 

78 
47 

74 
46 

64 
54 

65 
53 

69 
50 

69 
53 

47 

64 
45 

65 
47 

69 
44 

78 
47 

65.9 
44  .6 

HRRNER  SPRINGS 

MAX 

niN 

TORBB  LINOn 

MAX 
MIN 

80 
4  1 

71 
40 

62 
51 

57 
39 

58 
45 

66 
47 

73 
42 

63 
4  3 

70 

68 

69 

62 

61 

66 

60 

67 

68 

69 

82 

86 

7B 

69 

70 

74 

76 

71 

72 

71 

75 

88 
48 

70.1 
43.8 

SOUTMEflST  DESERT 

BBS  INS  07 

BBKER 

MAX 
MIN 

82 
55 

86 
53 

87 
48 

62 
48 

76 
38 

79 
49 

84 

52 

61 
48 

78 
45 

86 
47 

83 

50 

78 
55 

68 
50 

69 
46 

71 
44 

72 
47 

72 
48 

76 
48 

B2 
SO 

91 
53 

95 
58 

90 
53 

90 
55 

95 
SB 

94 

65 

81 
54 

82 
48 

66 
50 

87 
S3 

97 
56 

82.7 
50.8 

BRRSTOH 

MRX 
MIN 

75 
41 

77 
35 

75 
40 

68 
33 

63 
35 

70 
43 

76 
40 

75  72 
54  38 

SEE  REF 

76     71  64 
37     37  43 

ERENCE  note; 

58    65  63 
42     33  38 

FOLLOHING  S 

59    67  72 
37     33  40 

TBTION  INOE) 

77 
43 

86 
45 

88 
42 

62 
57 

63 
SI 

87 
50 

86 
58 

73 
45 

74 

37 

76 
43 

83 
44 

89 
51 

74  .3 
42.2 
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DRILY  TEMPERATURES 


STPTION 

DfiY  OF  MONTH 

o 
a 
or 

UJ 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BEAunONT  1  E 

MAX 

74 

75 

71 

63 

67 

79 

85 

83 

79 

69 

82 

79 

76 

72 

69 

77 

91 

NIN 

34 

33 

42 

32 

32 

37 

4S 

45 

48 

48 

43 

47 

47 

45 

44 

41 

4  3 

BISHOP  USD  AP 

MAX 

70 

71 

69 

SS 

62 

66 

70 

60 

66 

70 

65 

60 

49 

58 

62 

46 

63 

67 

75 

81 

81 

79 

78 

83 

68 

58 

64 

72 

80 

85 

67 

8 

niN 

35 

31 

37 

37 

37 

30 

31 

36 

23 

30 

43 

29 

35 

32 

28 

27 

23 

33 

32 

3S 

37 

40 

45 

41 

42 

33 

24 

29 

34 

40 

33 

6 

BL  y THE 

MAX 

89 

89 

88 

74 

74 

76 

83 

84 

85 

88 

84 

78 

57 

69 

68 

73 

77 

85 

90 

9S 

88 

89 

95 

97 

92 

97 

86 

87 

90 

98 

84 

2 

MIN 

48 

46 

51 

SO 

46 

49 

46 

54 

48 

45 

42 

SI 

SO 

45 

45 

40 

45 

47 

48 

52 

55 

SI 

55 

58 

57 

51 

SO 

47 

S3 

SO 

49 

2 

BL^THE  Ffln  niRPORT 

MAX 

87 

87 

87 

75 

71 

75 

82 

82 

80 

85 

84 

75 

60 

54 

68 

64 

71 

75 

83 

89 

94 

88 

86 

93 

96 

78 

85 

84 

88 

97 

80 

8 

MIN 

50 

50 

S3 

52 

49 

52 

49 

57 

50 

48 

52 

54 

52 

48 

47 

SO 

44 

51 

54 

56 

58 

60 

60 

62 

65 

63 

56 

54 

54 

57 

S3 

6 

BORREGO  DESERT  PnRH 

MAX 

84 

86 

85 

85 

70 

65 

78 

83 

73 

81 

85 

85 

66 

63 

65 

66 

64 

76 

78 

85 

92 

96 

89 

86 

94 

96 

83 

82 

85 

91 

80 

7 

MIN 

52 

42 

52 

48 

45 

41 

45 

55 

45 

SO 

45 

56 

SO 

43 

51 

45 

40 

54 

53 

55 

59 

61 

52 

60 

60 

59 

50 

45 

48 

6 1 

SO 

'' 

MAX 

81 

86 

82 

83 

71 

72 

76 

82 

74 

79 

84 

82 

72 

61 

65 

70 

66 

74 

76 

82 

90 

93 

89 

85 

91 

93 

82 

83 

81 

87 

79 

.7 

MIN 

48 

42 

48 

49 

43 

48 

48 

50 

47 

45 

49 

56 

54 

45 

51 

40 

41 

42 

45 

48 

52 

59 

SO 

53 

60 

52 

47 

51 

49 

S3 

48 

•  8 

ORCCETT  FRfl  AIRPORT 

MAX 

79 

83 

78 

62 

66 

74 

81 

68 

75 

81 

76 

66 

56 

67 

68 

63 

70 

73 

81 

88 

89 

85 

85 

92 

85 

71 

78 

80 

88 

93 

76 

.7 

MIN 

SO 

49 

54 

4S 

46 

51 

49 

55 

46 

50 

52 

54 

47 

44 

44 

43 

43 

53 

S3 

57 

59 

66 

58 

60 

60 

50 

47 

53 

SS 

60 

51 

•  8 

OEflTH  VALLET 

MBX 

89 

85 

87 

88 

76 

78 

88 

88 

81 

89 

87 

83 

77 

78 

82 

69 

75 

82 

89 

94 

99 

97 

96 

99 

99 

85 

83 

87 

94 

101 

86 

.8 

NIN 

67 

SS 

60 

59 

58 

57 

55 

68 

56 

54 

72 

64 

53 

S3 

63 

S3 

SI 

55 

63 

58 

65 

72 

68 

67 

79 

60 

57 

58 

65 

67 

61 

■' 

MAX 

65 

63 

64 

60 

46 

SS 

58 

62 

58 

64 

59 

56 

SI 

51 

56 

41 

72 

76 

S3 

66 

63 

65 

77 

60 

.0 

MIN 

34 

34 

33 

37 

32 

32 

33 

32 

24 

32 

43 

28 

32 

30 

27 

22 

31 

19 

28 

26 

31 

32 

3 1 

30 

.6 

ERCLE  nOUNTfllN 

MAX 

80 

82 

84 

82 

69 

66 

75 

80 

79 

78 

82 

81 

71 

56 

53 

68 

69 

71 

74 

82 

88 

91 

85 

85 

91 

96 

77 

78 

82 

90 

78 

.2 

MIN 

56 

53 

57 

S3 

SO 

S2 

54 

60 

53 

54 

59 

59 

53 

48 

46 

46 

SO 

49 

56 

60 

67 

64 

64 

63 

71 

61 

S3 

56 

60 

67 

56 

.5 

MAX 

85 

85 

84 

76 

74 

78 

82 

79 

79 

85 

84 

82 

71 

71 

72 

68 

74 

76 

83 

90 

95 

95 

95 

95 

97 

94 

85 

83 

89 

98 

83 

.5 

MIN 

53 

43 

41 

42 

41 

44 

42 

44 

45 

45 

44 

43 

49 

47 

46 

46 

41 

46 

49 

49 

45 

45 

49 

58 

54 

51 

SI 

49 

50 

50 

46 

Fl     n  I  RQP.F    F  t  Fl  n 

MAX 

74 

71 

74 

64 

54 

58 

65 

72 

60 

67 

69 

64 

60 

59 

52 

63 

51 

63 

68 

71 

79 

81 

73 

77 

83 

73 

67 

69 

72 

78 

67 

.7 

niN 

29 

28 

38 

27 

28 

30 

30 

35 

28 

33 

34 

34 

37 

38 

30 

32 

26 

36 

35 

35 

40 

48 

51 

42 

SI 

43 

32 

34 

35 

40 

35 

■  3 

F  P I RnONT 

HBX 

68 

66 

68 

48 

48 

46 

60 

65 

SO 

67 

56 

SS 

55 

49 

57 

48 

45 

55 

60 

75 

82 

76 

68 

78 

80 

SB 

63 

65 

61 

79 

61 

.8 

MIN 

37 

39 

40 

34 

35 

38 

41 

40 

39 

41 

39 

36 

3S 

36 

40 

30 

30 

43 

43 

36 

SS 

51 

49 

64 

49 

44 

39 

40 

42 

49 

40 

'8 

COL 0  ROCf  RANCH 

86 

87 

80 

72 

77 

73 

76 

80 

84 

84 

83 

82 

67 

62 

62 

60 

70 

80 

83 

8S 

88 

90 

93 

94 

93 

86 

84 

83 

89 

98 

81 

.0 

MIN 

52 

51 

49 

45 

SS 

SO 

S2 

S2 

S3 

54 

52 

49 

47 

49 

44 

42 

46 

SO 

S3 

S3 

54 

54 

60 

65 

65 

63 

59 

55 

54 

62 

53 

•  0 

MB  1  NEE 
M  N 

73 

68 

68 

65 

55 

58 

61 

67 

58 

62 

65 

63 

57 

52 

SS 

59 

47 

58 

67 

72 

78 

78 

75 

79 

80 

75 

SS 

64 

69 

77 

65 

.4 

MIN 

42 

35 

33 

35 

35 

34 

39 

41 

30 

37 

42 

37 

34 

33 

3S 

31 

32 

36 

37 

42 

45 

46 

51 

48 

52 

40 

33 

36 

39 

45 

38 

.5 

MQvPtri  n  piiMPiur  Pi  aid r 

80 

81 

81 

80 

68 

67 

74 

81 

75 

77 

80 

69 

56 

57 

65 

62 

70 

74 

81 

87 

87 

90 

83 

84 

90 

90 

75 

78 

79 

88 

77 

■  0 

MIN 

44 

41 

46 

49 

45 

43 

43 

50 

46 

42 

49 

47 

44 

47 

45 

SO 

45 

47 

49 

50 

50 

s: 

S3 

54 

61 

62 

45 

SO 

47 

57 

48 

•  S 

1  Hpc  p  1  Ql 

1 nrc  K 1  ML 

85 

84 

86 

73 

74 

78 

82 

80 

80 

6S 

83 

72 

64 

66 

71 

67 

75 

77 

84 

92 

93 

90 

86 

92 

96 

87 

84 

82 

89 

99 

81 

.9 

MIN 

53 

50 

52 

54 

49 

50 

50 

55 

51 

49 

54 

57 

54 

49 

52 

47 

45 

47 

SO 

56 

60 

61 

58 

59 

63 

59 

56 

53 

53 

59 

S3 

.5 

IHPCBfQl     rOQ  DP 
InrtKlML    r HH  Mr 

85 

82 

82 

69 

70 

73 

80 

78 

79 

83 

82 

72 

64 

66 

68 

62 

72 

74 

80 

89 

94 

90 

84 

89 

95 

82 

81 

81 

85 

95 

79 

.5 

MIN 

52 

45 

51 

51 

49 

47 

48 

54 

49 

47 

SO 

52 

48 

48 

47 

44 

41 

45 

47 

SI 

55 

57 

53 

57 

58 

57 

52 

SO 

54 

55 

50 

.5 

72 

69 

71 

68 

55 

60 

6S 

70 

64 

65 

69 

63 

61 

48 

69 

59 

45 

61 

70 

7S 

79 

80 

80 

81 

81 

78 

59 

66 

71 

79 

67 

.8 

MIN 

39 

33 

33 

37 

36 

33 

40 

49 

30 

30 

38 

31 

37 

32 

32 

28 

27 

35 

37 

41 

45 

47 

48 

47 

57 

35 

32 

33 

38 

*^ 

funin  II  c  norr  r^Qpnrki 

83 

85 

85 

85 

74 

73 

79 

84 

79 

84 

83 

83 

75 

71 

67 

72 

67 

77 

80 

89 

94 

94 

87 

89 

93 

97 

8S 

84 

84 

92 

82 

.5 

MIN 

49 

49 

S6 

50 

48 

54 

57 

59 

SS 

55 

56 

58 

52 

47 

47 

46 

47 

49 

53 

59 

61 

59 

62 

61 

55 

62 

54 

56 

55 

63 

54 

•  8 

[ NTOKERN 

79 

79 

77 

76 

79 

71 

80 

75 

71 

72 

69 

64 

62 

63 

60 

56 

58 

64 

74 

80 

86 

86 

86 

BS 

87 

79 

72 

79 

85 

91 

74 

.9 

MIN 

44 

34 

47 

39 

36 

40 

35 

45 

34 

33 

44 

44 

45 

35 

35 

34 

34 

32 

40 

46 

SO 

48 

46 

48 

31 

48 

36 

36 

4  1 

45 

40 

[RON  MOUNTBIN 

83 

86 

86 

87 

75 

72 

76 

84 

84 

80 

8S 

84 

76 

57 

54 

68 

63 

72 

75 

82 

90 

94 

89 

88 

94 

94 

77 

83 

84 

89 

80 

.4 

MIN 

53 

51 

52 

54 

47 

S3 

SO 

56 

55 

52 

58 

S9 

SO 

46 

43 

43 

43 

SO 

S7 

57 

60 

67 

61 

62 

69 

59 

57 

56 

54 

59 

54 

"* 

LBKE  BRROHMEBD 

57 

60 

55 

39 

35 

54 

58 

55 

58 

57 

50 

43 

35 

42 

41 

40 

47 

58 

66 

70 

68 

63 

69 

69 

70 

69 

58 

56 

71 

76 

56 

.3 

MIN 

30 

30 

34 

25 

28 

29 

32 

30 

34 

36 

33 

30 

26 

21 

26 

22 

25 

30 

30 

34 

40 

25 

34 

37 

35 

31 

26 

26 

25 

38 

30 

•  1 

LBNCBSTER  FSS/FRR 

71 

77 

57 

55 

54 

66 

72 

57 

69 

62 

60 

56 

55 

61 

54 

SI 

63 

68 

76 

84 

82 

75 

82 

86 

68 

70 

69 

69 

83 

87 

68 

■  0 

MIN 

39 

29 

39 

35 

39 

40 

34 

40 

37 

45 

44 

37 

36 

35 

37 

34 

38 

45 

37 

41 

44 

S3 

S3 

46 

50 

43 

34 

44 

43 

4  3 

40 

•  5 

MECCA  FIRE  STATION 

86 

85 

8S 

83 

78 

82 

84 

83 

86 

64 

86 

80 

69 

68 

73 

71 

77 

79 

89 

92 

93 

91 

89 

93 

96 

95 

85 

86 

90 

102 

84 

.6 

MIN 

44 

57 

62 

52 

43 

54 

50 

56 

60 

47 

59 

S7 

50 

44 

42 

47 

44 

43 

50 

51 

55 

SS 

59 

57 

56 

59 

50 

54 

54 

54 

52 

•  2 

MITCHELL  CAVERNS 

67 

71 

67 

63 

SS 

61 

68 

63 

66 

67 

64 

62 

55 

45 

49 

47 

54 

62 

64 

75 

75 

72 

74 

78 

74 

71 

64 

66 

76 

81 

65 

.2 

MIN 

50 

47 

53 

40 

37 

36 

45 

SI 

37 

41 

50 

50 

35 

35 

34 

29 

38 

38 

44 

52 

SI 

60 

S2 

54 

53 

45 

41 

48 

50 

62 

4S 

■  3 

MOJBVE 

68 

73 

61 

59 

55 

64 

72 

S7 

65 

64 

64 

55 

S3 

58 

61 

48 

59 

68 

74 

81 

82 

72 

78 

81 

66 

66 

68 

72 

80 

85 

67 

.0 

MIN 

38 

32 

42 

36 

40 

42 

35 

38 

36 

39 

39 

40 

37 

35 

43 

33 

35 

34 

42 

51 

51 

51 

45 

51 

50 

45 

39 

44 

47 

49 

4  1 

•  3 

ROUNTRIN  PBSS 

67 

62 

60 

61 

72 

S2 

58 

73 

60 

66 

es 

71 

55 

47 

52 

49 

53 

52 

62 

68 

78 

78 

71 

77 

78 

77 

59 

66 

71 

79 

64 

.6 

MIN 

43 

36 

34 

35 

31 

33 

35 

44 

28 

38 

36 

38 

34 

34 

3S 

26 

30 

31 

29 

44 

51 

SI 

44 

48 

51 

36 

31 

40 

44 

37 

.9 

MT  SBN  JflCINTO  H  S  PK 

S3 

SS 

49 

44 

40 

45 

47 

50 

49 

46 

42 

35 

30 

38 

30 

38 

43 

52 

57 

59 

52 

58 

61 

50 

58 

63 

47 

.8 

MIN 

33 

22 

31 

19 

12 

4 

23 

25 

23 

28 

24 

22 

1  1 

14 

10 

10 

16 

29 

27 

28 

26 

29 

33 

30 

27 

27 

22 

"* 

NEEDLES  EBB  BIRPORT 

MAX 

84 

85 

86 

75 

71 

77 

85 

85 

80 

84 

84 

75 

59 

61 

64 

61 

73 

73 

81 

90 

93 

89 

90 

95 

9S 

72 

82 

85 

90 

96 

80 

.7 

MIN 

60 

50 

55 

56 

49 

52 

50 

59 

SO 

SO 

57 

59 

49 

48 

45 

44 

44 

48 

53 

53 

61 

65 

61 

64 

66 

57 

51 

58 

58 

60 

54 

■* 

PBlMDBlE 

71 

75 

69 

54 

56 

66 

72 

67 

70 

69 

61 

57 

SS 

63 

58 

52 

64 

69 

77 

84 

83 

76 

82 

85 

79 

70 

70 

69 

81 

90 

69 

8 

MIN 

33 

35 

38 

37 

42 

40 

39 

43 

35 

41 

42 

36 

38 

35 

38 

27 

32 

47 

39 

45 

44 

S2 

47 

47 

52 

40 

39 

43 

44 

45 

40 

.5 

PBLM  SPRINGS 

MBX 

83 

64 

82 

75 

73 

79 

84 

80 

84 

85 

83 

78 

66 

6S 

74 

70 

77 

83 

90 

93 

97 

92 

89 

93 

98 

94 

83 

85 

91 

104 

83 

■  8 

MIN 

S3 

49 

48 

37 

44 

43 

49 

35 

43 

40 

49 

54 

SO 

45 

36 

45 

40 

48 

48 

57 

62 

58 

60 

59 

62 

61 

53 

S3 

S3 

62 

49 

■  9 

PBRKER  RESERVOIR 

MBX 

84 

65 

87 

88 

75 

70 

75 

83 

85 

80 

8S 

83 

75 

60 

58 

65 

61 

70 

7S 

78 

90 

94 

88 

88 

94 

94 

73 

82 

86 

90 

80 

.0 

MIN 

57 

58 

61 

57 

48 

52 

55 

61 

S9 

57 

60 

60 

50 

50 

49 

36 

46 

45 

SS 

60 

65 

71 

64 

65 

68 

62 

56 

59 

62 

64 

57 

■  1 

RBNOSeuRG 

MBX 

69 

74 

70 

54 

57 

64 

72 

69 

66 

67 

68 

57 

59 

61 

59 

52 

60 

68 

73 

83 

83 

77 

81 

84 

74 

67 

69 

74 

82 

85 

69 

.3 

niN 

38 

40 

36 

32 

34 

39 

38 

41 

34 

44 

42 

38 

35 

34 

31 

25 

32 

42 

44 

49 

52 

56 

52 

S3 

54 

41 

39 

41 

49 

S3 

4  I 

-3 

TMERMBL  FBB  BP 

MAX 

85 

83 

82 

73 

73 

79 

83 

80 

84 

82 

84 

74 

61 

66 

74 

70 

75 

78 

88 

91 

93 

88 

87 

92 

95 

84 

82 

83 

90 

100 

82 

.0 

MIN 

45 

45 

49 

51 

42 

54 

55 

54 

SS 

49 

S2 

58 

48 

43 

47 

48 

48 

43 

47 

S2 

SS 

59 

62 

SB 

SS 

59 

SI 

55 

60 

57 

SI 

.9 

TRONA 

MBX 

77 

80 

75 

63 

67 

70 

79 

68 

62 

76 

70 

67 

61 

68 

69 

62 

67 

74 

79 

88 

89 

86 

83 

90 

92 

67 

75 

80 

86 

93 

75 

.4 

MIN 

48 

41 

45 

41 

39 

42 

45 

49 

41 

41 

58 

42 

42 

40 

44 

50 

52 

58 

47 

51 

54 

60 

53 

56 

65 

49 

42 

47 

51 

SS 

48 

.3 

THENTYNINE  PALMS 

MAX 

81 

83 

83 

78 

68 

72 

82 

80 

74 

82 

79 

77 

66 

62 

64 

62 

68 

73 

79 

87 

92 

88 

86 

90 

89 

89 

78 

82 

86 

93 

79 

.  1 

niN 

S4 

41 

47 

43 

37 

42 

42 

36 

46 

43 

48 

48 

43 

43 

40 

37 

40 

41 

47 

SO 

54 

56 

S3 

54 

SB 

SO 

39 

47 

S3 

52 

46 

.  1 

VBLTERMO  FIRE  STA  79 

MAX 

72 

74 

67 

SS 

61 

64 

73 

68 

70 

60 

56 

SO 

57 

60 

48 

61 

66 

74 

81 

81 

75 

78 

83 

75 

67 

68 

71 

79 

86 

68 

.3 

MIN 

29 

30 

35 

28 

30 

28 

31 

28 

32 

32 

31 

36 

26 

30 

30 

24 

34 

34 

39 

40 

45 

41 

42 

41 

30 

31 

31 

35 

41 

33 

.3 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 

74 

72 

77 

68 

54 

54 

67 

75 

60 

69 

69 

75 

SS 

55 

61 

56 

54 

64 

70 

76 

85 

81 

76 

82 

86 

76 

69 

68 

74 

ei 

69 

.5 

niN 

37 

3S 

33 

34 

37 

33 

36 

44 

34 

38 

4  1 

39 

38 

31 

41 

30 

29 

39 

38 

42 

45 

49 

43 

46 

54 

42 

40 

39 

42 

4S 

39 

.  1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  STATION  INDEX 
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DniLY  TEMPERATURES 


CBLIFORNIB 

BPRIL  1976 


STflT ION 
HHITE  nOUNTniN  I 
WHITE  MOUNTAIN  2 
NIL0R3SE  RRNCER  STR 


HBX 
MIN 


MBX 
niN 


KBX 
nlN 


OHY   OF  MONTH 


40     38  iZ 

7     12  21 


28  27 
S  14 


70  68 
28  25 


36  28 
19  13 


32     30  29 
S 


66  56  58 
18     32  30 


36  43 

15  20 


29  30  18 
11  11-1 


67  59  63 
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SNOHFALL 
SN  ON  GNO 

T 

lODGEPOLE 

SNOHFALL 
SN  ON  END 

16 

15 

12 

5.0 
16 

2.0 
1  7 

T 

12 

10 

1  .0 
9 

5.0 
14 

12 

I 

10 

T 

9 

1  .5 
10 

4.0 

12 

T 

12 

5.0 
16 

T 

14 

12 

12 

10 

TEHACMAPI 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 

1  .5 

T 

.5 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

CUTRMRCR 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 

2.0 
2 

S.D 

5 

.3 
T 

IDTLLHILO  FIRE  DEPT 

SNOHFRLL 
SN  ON  GNO 

.5 

1  .0 

1 

T 

1  .5 
2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


cnu iFORNin 

BPRIL  1976 


DAY  OF  MONTH 


STPT ION 


13 


19 


20 


21 


22 


23 


26 


27 


28 


29 


nl  WILSON  2 

PHLOnUR  HI  OBSERVflTORT 
SRNOBERC  HSO 

SOUIMEBSI  DESERT 
BBSINS  07 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
MirCMELL  GOVERNS 
HHITE  nOUNTOIN  I 
HHITE  nOUNTRIN  2 


SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  GND 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STBIION  INDEX 
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STATION  INDEX 


CPIL  IFORNIfi 
APRIL  1976 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

d 
z 

a 

or 

Q 

a 
a 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVRT ION 
TIME  RND 
TABLES 

OBSERVER 

CL 
UJ 

PRECIP. 

Q- 
> 

o 
(_)  X 
U-'  .  , 

HLIUN-tbUlJ   LYN  rC<i61r 

0014 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

30 

I  18 

16 

2960 

5P 

c 

L  A  CO  FLOOD  CONTROL 

n  n  c  1  n  M  T  n 
HUt  L  HN  1  U 

0024 

07 

SAN  BERDINO 

1 5 

34 

35 

I  1  7 

25 

2845 

SS 

FRANK  EBERT 

HUIN   KRNGLK  oIHTlON 

0029 

02 

MODOC 

2  1 

4  1 

12 

120 

57 

4  195 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

HLUt  Kru I N 1 

0088 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

1  1 

123 

37 

450 

80 

8A 

CARL  W  BRADLEY 

ALDER  SPRINGS 

0093 

02 

GLENN 

23 

39 

40 

122 

42 

4440 

S 

U  S  ARMY  ENGINEERS 

RLISO  CN  OflT  Ml  FC  446 

0115 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

I  9 

I  1  8 

33 

2367 

5P 

c 

GETTY  OIL  CO. 

ALP  I  NE 

0136 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

50 

1  16 

46 

1735 

5P 

5P 

ALPINE  FIRE  DEPT 

Q 1  T  Q  n  c  M  n 
HL 1 HUtNH 

0  144 

06 

LOS  ANGELES 

I  3 

34 

1  1 

1  1  8 

08 

1  127 

5P 

RUBIO  CRNYON  L4W  RSN 

hLIUkHS  RHNGER  STHTION 

0161 

02 

MODOC 

2  1 

4  1 

30 

I  20 

33 

4400 

8A 

8A 

c 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

HNb 1 OLH 

0204 

05 

TULARE 

9 

35 

59 

1  1  9 

29 

205 

8A 

RNGIOLR  ELEV  4  WH5E 

HNbW 1 N   rHL   UNIUN  CUL 

02  I  2 

0  1 

NAPA 

1 7 

38 

34 

122 

26 

1815 

5P 

6P 

c 

PHYSICS  OEP-PAC  UNION  C 

HNi  luLH  rUnrlNG  PL  3 

0232 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

37 

59 

121 

44 

60 

8A 

8A 

8fi 

CONTRA  COSTA  WATER  DIST 

RN  Z  fl 

0235 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

33 

I  15 

40 

3915 

8A 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

□  DDI    C     \iQl   1  CV 

HrrLt    vHLLt  Y 

0244 

07 

SAN  BERDINO 

1  5 

34 

31 

I  17 

1  3 

2935 

4P 

APPLE   VALLEY  RANCHOS 

ARROYO  GRANDE 

0320 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

07 

120 

34 

105 

8A 

COUNTY  ROAD  DEPT 

ARROYO  SECO 

0322 

04 

MONTEREY 

24 

36 

1  4 

I  2  I 

29 

800 

c 

MRS  PATRICIA  K  BALLARD 

Hon    nUUN 1 H 1 N 

0343 

05 

TULARE 

9 

36 

29 

118 

50 

1708 

8A 

8A 

H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

HILHd  kuhu  UUIKH 

0368 

01 

NAPA 

1  7 

38 

26 

122 

15 

1660 

c 

MRS.   GLADYS  A.  DUTRA 

A  T WE  L  L 

0374 

05 

TULARE 

9 

36 

28 

1  18 

40 

6480 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

rtllDCDDV       1  KIM 

HUbtKKY    I  NW 

0379 

05 

FRESNO 

27 

37 

05 

1  I  9 

30 

2140 

5P 

5P 

STANLEY  TOPHAM 

n  1 1  o  1  1 D  hi 

0383 

02 

PLACER 

I 

38 

54 

121 

04 

1292 

7A 

7A 

RAYMOND  D.  MILES 

HUdUKN   UHn   rKuJhL i 

0385 

02 

PLACER 

1 

38 

53 

121 

04 

1272 

8A 

8A 

8A 

U  S  BUR  OF  RECLAMATION 

HvHLUN  PLERdURE  PIER 

0395 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

21 

1  18 

19 

25 

7A 

7A 

HARBORMASTER 

□  n  n    c  D 
dHUGER 

0422 

05 

TULARE 

9 

36 

38 

1  19 

01 

3030 

c 

LUHNfl  REED 

BflOGER  PASS 

0425 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

40 

1  19 

40 

7300 

s 

U  5  NAT  PRRK  SERVICE 

BAKER 

0436 

07 

SAN  BERNARDI 

6 

35 

I  5 

I  1  6 

04 

940 

5P 

5P 

c 

L.  E.  METHENY 

bHr\tKorItLU  WbU  Hr  R 

0442 

05 

KERN 

I  0 

35 

25 

I  19 

03 

495 

MID 

MID 

c 

J 

NATL  WERTHER  SERVICE 

DDI           or^iiCD  i_ir»iicc 

□HLLH   rUWcK  nuUbt 

0449 

05 

FRESNO 

I  1 

36 

55 

1  19 

05 

1720 

4P 

4P 

c 

P  G  4  E  COMPRNY 

DQ1    1        MHllKlTnTKI     1  nf>l/'nilT 

□HLL   nUUNIHlN  LUuKUUT 

0468 

02 

TEHAMA 

23 

39 

56 

122 

47 

6500 

s 

NATL  WERTHER  SERVICE 

□HKKt 1 1  UHn 

0514 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

4  1 

I  16 

40 

1  623 

7A 

7A 

SRN  DIEGO  WATER  DEPT 

D  n  D  c  T  n  1 1 
□HKb 1 UW 

0519 

07 

SAN  BERDINO 

1  5 

34 

54 

1  17 

02 

2160 

4P 

4P 

BARSTOW  FIRE  DISTRICT 

□  H 1 t  b   K I UUt 

0543 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

55 

I  19 

55 

5155 

s 

COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 

□  HI  ILL   LKttK  HUR 

0546 

02 

TEHAMA 

23 

40 

24 

122 

08 

420 

c 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

DcrnDTDDD  Mcnnnip 
□cHK 1 KHr  HLnUUW 

0596 

05 

TULARE 

9 

36 

4  I 

1  18 

52 

6800 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAUMONT 

0606 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

56 

1  16 

58 

261  3 

c 

BEAUMONT    IRRIG  DIST 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

0607 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

59 

1  1  6 

58 

3045 

7A 

7n 

7fl 

BEAUMONT    IRRIG  DIST 

□cHUnUN 1     1  t 

0609 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

56 

116 

88 

2605 

4P 

4P 

NATL  WERTHER  SERVICE 

DCi     niD    CP  inn 
□  cL   H I K   h  L -  1 UH 

0619 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

1  IB 

27 

540 

5P 

c 

LRCFCD 

DC N   L  Un UNU  4 

0673 

04 

bHNIH  CRUZ 

4 

37 

05 

122 

05 

450 

5P 

5P 

ALBERT  B  STEFFENS 

□  tN 1  UN    INbrtLllUN  bTH 

0684 

07 

MONO 

I  9 

37 

51 

1  I  8 

29 

5451 

MID 

BUR. OF  PLT  .QUARANT INE 

DC Kr\t  L  t  Y 

0693 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

52 

122 

IS 

345 

BP 

MID 

c 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

B  I  EBER 

073  I 

02 

LASSEN 

2 1 

4  1 

07 

121 

08 

4125 

c 

CRL;F  DIV  OF  FORESTRY 

bib   bHK   KHNUtK    blHI  I  UN 

0738 

0  1 

TRINITY 

35 

40 

45 

123 

15 

1260 

8A 

8A 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

DTP     O  C  OD     I   C^U  C 

b 1 b   btHK  LHKt 

074  1 

05 

SAN  BERD I  NO 

28 

34 

15 

I  16 

55 

6745 

4P 

4P 

BIG  BERR  LK  FIRE  DIST 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

0742 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

14 

115 

58 

6815 

c 

BERR  VRLLEY  MUT  WTR  CO 

BIG  DALTON  DAM  FC223CE 

0758 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

I  0 

1  I  7 

49 

1  587 

8A 

L  R  CO  FLOOD  CONT  DIST 

DTP      DIkiC  PDCCl^ 

bib   r I Nt  LKttK 

0767 

07 

INYO 

1  9 

37 

08 

118 

29 

10060 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

DTP     DTKICC     DnDt^     CP  OOD 

bib    rlNtb    rHKK    rL  oJd 

0779 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

23 

1  17 

41 

5862 

5P 

c 

U  5  FOREST  SERVICE 

DTP     CriD     CTDTC  DnOl^ 

Dlb   bUK    olHIt  rHKK 

0790 

04 

MONTEREY 

4 

36 

IS 

121 

47 

235 

8R 

STATE  PARK  SERVICE 

OTP     Til   iiiiiipp     noM  rrPitcnc" 

bib    lUJUNGH   UHn  rLAbUE 

0798 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

18 

1  18 

1  I 

2317 

8A 

DONALD  R  WHITE-LACFCD 

blKnlNbnHn  btN  nOoP 

0818 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

1  I 

118 

30 

722 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DlbnUr   LKttK    INIHKt   2  R 

0819 

07 

INYO 

I  9 

37 

15 

118 

35 

8154 

MID 

SO.   CALIF  .  EDISON  CO 

blbnUP  WoU  HP  R 

0822 

07 

INYO 

I  9 

37 

22 

I  18 

22 

4  108 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WERTHER  SERVICE 

□LHLr   nUUNlHlN  ^  5W 

0850 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

18 

122 

ID 

2330 

9R 

MRS  MRRY  INCERPI 

BLRCKS  MOUNTPIIN 

0867 

02 

LASSEN 

21 

40 

46 

121 

12 

7200 

s 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

BLODGETT  EXP.  FOREST 

0883 

02 

EL  DORADO 

I 

38 

55 

120 

40 

44  14 

c 

BLODGETT  EXP.  FOREST 

tJLUt   LHNTUN   WbnU  K 

0897 

02 

D 1   n  p  p  o 

PLACER 

39 

39 

1  7 

1 20 

42 

5280 

MID 

M  I  D 

c 

HJ 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

BL  Y  THE 

0924 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

I  1  4 

36 

268 

4P 

8A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

Q  1    V  T  U  C      T     1  J 

bL  T 1 nt    /  W 

0925 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

1  14 

43 

390 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

Di  vTuic    con  niDonoT 
bLTInt   rHH  HlKrURi 

0927 

07 

o  I  >/pnp  1  fx  i~ 

RIVERSIDE 

S 

33 

37 

1  I  4 

43 

390 

MID 

MID 

DEPT-TRANSPORTHT lON-FRR 

dULH 

0931 

03 

NEVADA 

36 

39 

23 

120 

06 

5575 

8A 

BR 

8A 

H 

RONRLD  KIRBY 

D  n  n  I  c 
dUU  I  L 

0943 

03 

MONO 

38 

38 

13 

I  19 

01 

8370 

5P 

5P 

BODIE  HISTORICAL  ST  PK 

DUUFNVlLLt    PlN  1  NL  bIH 

0973 

01 

Mt NUuL 1 Nu 

1  7 

39 

01 

123 

22 

340 

8A 

STATE  DIV  OF  HWYS 

BORON 

0979 

07 

KERN 

6 

35 

00 

117 

39 

2460 

c 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

BORREGO  DESERT  PARK 

0983 

07 

SAN  DIEGO 

6 

33 

16 

116 

25 

765 

8A 

9R 

c 

CAL  DIV  BEACH  4  PKS 

BOULDER  CREEK  0.  S. 

1002 

02 

PI  1  IMPS 

T    l_  L)  1  '  II  >J 

Q 

40 

12 

120 

37 

5020 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

BOULDER  C  LOCATELLI  R 

1005 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

09 

122 

12 

2175 

c 

VINCENT  D  LOCRTELLI 

BOULEVARD  2 

1010 

07 

SAN  DIEGO 

6 

32 

40 

1  16 

18 

3600 

6P 

MEYER'S  TRRILER  RRNCH 

BOUQUET  CANYON 

1013 

06 

LOS  RNGEI  ES 

29 

34 

35 

I  18 

22 

3055 

MID 

L  R  WTR  4  PWR  DEPT 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 

28 


STATION  INDEX 


COLIFORNIO 
fiPRIL  1976 


STRT I  ON 

INDEX  NO. 

 1 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

cc 

2 
d 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

a. 

Q. 
U 

o: 

0. 

Q. 

cr 
> 

UJ 

SPECIAL 
isee  NOTES  1 

BOWMAN  OfiM 

1018 

02 

NEVADA 

39 

39 

27 

120 

39 

5365 

4P 

4P 

C 

NEVADA   IRRIC  DIST 

BRANDY  CREEK 

1041 

02 

SHASTA 

23 

40 

37 

122 

34 

1230 

C 

USBR  SHASTA  FIELD  DIV 

BRflNNFIN  ISLAND 

1043 

02 

SACRAMEMTO 

23 

38 

07 

121 

42 

30 

BR 

8fl 

8fl 

DEPT-PARKS  4  RECREATION 

BRRNSCOMB  3  NNW 

1  046 

01 

MENDOC INO 

7 

39 

42 

123 

39 

1455 

BR 

MRS.  DOROTHY  F.  JACK 

RRGUIIFY  9 

□  nrirtLC  '     C.  On 

1048 

07 

r  MP  F  R  I  Ql 

c 
u 

32 

57 

115 

33 

100 

9A 

9R 

G 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

BREO  DRM 

1  n  C3 
t  Uo  / 

Ud 

ORANGE 

26 

0  J 

O  J 

1   i  / 

OD 

r 

L 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRENTWOOD  6  SW 

1060 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

37 

53 

121 

46 

325 

c 

VERNON  R  CAKEBREAO 

BRIDGEPORT 

1072 

03 

MONO 

38 

38 

15 

119 

14 

6470 

5P 

5P 

H 

ROBERT  W.  SANDY 

BRIDGEPORT  RfiNGER  STfl 

1076 

03 

MONO 

38 

38 

17 

119 

17 

6560 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRIDGEVILLE  4  NNW 

1080 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

32 

123 

49 

2050 

8A 

MRS  ALBERT  R  HUNT 

BRIDGEVILLE  5  W 

1084 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

29 

123 

53 

387 

c 

CALIF  DEPT  PARKS  4  REC 

BROCKWRY  SUMMIT 

1096 

03 

PLACER 

36 

39 

16 

120 

04 

7200 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BROOKS  FRRNHRM  RRNCH 

1112 

02 

YOLO 

23 

38 

46 

122 

09 

294 

8A 

8A 

c 

MRS  JOYCE   A  FARNHAM 

BRUSH  CREEK  RS 

1  130 

02 

BUTTE 

8 

39 

41 

121 

20 

3560 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

□  nUOni     O'nljo    uUMnU  OIM 

1  1  33 

02 

PI  QP  F  R 

1 
I 

39 

GO 

120 

35 

4880 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

BRYSON 

114  2 

04 

MONTEREY 

24 

35 

I  O  I 

I  ^  I 

n  c 
Ub 

Q  O  C 

y  ^o 

r 

_ 

ERNEST  A  WEFERLING 

8UCKH0RN 

1  149 

02 

SHASTA 

21 

40 

52 

121 

51 

3800 

3P 

MRS.  ANNA  HOWE 

BUCKS  CREEK  PH 

1  159 

02 

PLUMAS 

8 

39 

55 

121 

20 

1760 

2P 

P  G  4  E  COMPANY 

BURBRNK  VRLLEY  PMP  PLT 

1  194 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

1  1 

118 

21 

655 

5P 

5P 

c 

BURBANK  PUBLIC  SERVICE 

BURL INGRME 

1206 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

35 

122 

21 

10 

4P 

4P 

4P 

B  WASTE  WTR  TRMT  PL 

BURNEY 

1214 

02 

SHASTA 

21 

40 

53 

121 

40 

3127 

8A 

8R 

MRS  RUTH  C  ESTES 

BURNT  RRNCH   1  S 

1215 

01 

TRINITY 

35 

40 

48 

123 

28 

2150 

8A 

PAUL  F  KAUT 

BUTTE  LRKE 

1237 

02 

LRSSEN 

23 

40 

34 

121 

18 

6060 

5 

LASSEN  VOLCANIC  NATL  PK 

BUTTONWILLOW 

1244 

05 

KERN 

10 

35 

24 

119 

28 

269 

8A 

8A 

BUENA  VISTA  W  S  DIST 

LHLnunn  LHrXL 

1253 

06 

OVi  I  n  DHnDrtiTn 

34 

35 

119 

59 

781 

9A 

9R 

9A 

c 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CRJON  WEST  SUMMIT 

1  272 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

2  3 

I  1  / 

y|  1  Q  n 
4  /OU 

r 
L 

SAN  BERDINO  CO  FCD 

CRLRVERRS  BIG  TREES 

1277 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

17 

120 

19 

4695 

8A 

8R 

H 

CRL  DIV  BEACH  4  PKS 

CRLRVERRS  RRNGER  STR 

1280 

05 

CALAVERAS 

34 

38 

12 

120 

22 

3360 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRLRVERRS  RESERVOIR 

1281 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

29 

121 

49 

805 

7A 

S  F  WATER  DEPT 

CRLEXICO  2  NE 

1288 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

41 

115 

28 

12 

5P 

IMPERIAL    IRRIG  DIST 

CRL  ISTOGfl 

1312 

01 

NAPA 

17 

38 

35 

122 

35 

364 

6P 

CITY  OF  CALISTOGA 

CRLLRHRN 

1316 

01 

SISK I  YOU 

12 

41 

19 

122 

48 

3185 

5P 

5P 

MRS  MARIAN  HAYDEN 

CRMP  RNGELUS 

1369 

05 

SAN  BERDINO 

28 

34 

09 

1  16 

59 

5770 

c 

STATE  DIV  OF  HWYS 

CRMP  HI   HILL  OPIDS  57E 

1  404 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

15 

1  18 

05 

4250 

5P 

L  .8.   UNIFIED  SCH  DIST  . 

r  Q  MP  n 

1424 

06 

COM  n  1  F  p,  n 

OH  IN    U  I  U  UU 

J  J 

32 

37 

116 

28 

2630 

5P 

5P 

ARCHIE  C  LEACH 

CRMP  PRRDEE 

1  428 

Oa 

CALAVERAS 

16 

38 

1  5 

1  20 

5 1 

658 

BR 

8A 

BA 

L 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

CRMP  PIONEER  SKI  SHLTR 

1433 

02 

SIERRA 

39 

39 

38 

120 

34 

5600 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRMP  SIX  LOOKOUT 

1456 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

50 

123 

52 

3700 

s 

STRTE  OF  CALIFORNIA 

CRMPTONVILLE  RS 

1462 

02 

YUBA 

39 

39 

27 

121 

03 

2755 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRNBY  RRNGER  STRTION 

1476 

02 

MODOC 

21 

41 

27 

120 

52 

4310 

2P 

2P 

U  5  FOREST  SERVICE 

CRNOGfi  PARK  PIERCE  COL 

1  484 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

1  1 

1  18 

34 

790 

4P 

4P 

L  A  PIERCE  COLLEGE 

CRNYON  ORM 

1497 

02 

PLUMAS 

8 

40 

10 

121 

05 

4560 

4P 

4P 

C  H 

P  G  4  E  COMPANY 

CRRBON  CRNYON  DRM 

1517 

06 

ORANGE 

26 

33 

55 

117 

50 

404 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

CRRBON  CRNYON  GILMRN 

1518 

06 

ORANGE 

26 

33 

55 

117 

47 

1624 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

rODDriM     PDMvnM  linDUMOM 

LHKdUN    LHNTUN  WUKrVnHiN 

1520 

06 

c.  D 

33 

58 

117 

47 

1  180 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRRIBOU  POWER  HOUSE 

1  522 

02 

PLUMRS 

8 

40 

05 

1  2 1 

09 

2986 

4P 

P  G  4  E  COMPANY 

CRRMEL  VRLLEY 

1534 

04 

MONTEREY 

4 

36 

29 

121 

44 

425 

5P 

5P 

CARMEL  VALLEY  FIRE 

CRRPINTERIR  RESERVOIR 

1540 

06 

SRNTR  BRRBRR 

33 

34 

24 

1  19 

29 

385 

c 

COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 

CRSTLE  ROCK  RRD  LRB 

1583 

05 

SRN  JOROUIN 

27 

37 

38 

121 

30 

560 

8A 

LAWRENCE  LIVERMORE  LAB 

CRTHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

1588 

05 

MRRIPOSR 

27 

37 

24 

120 

03 

1425 

8R 

8R 

c 

WM  H  ALISON 

CflZRDERO  3  W 

1603 

01 

SONOMR 

22 

38 

32 

123 

08 

1400 

5P 

DR.  CLIFFORD  G.  FISH 

CECILVILLE  5  SE 

1606 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

06 

123 

03 

2980 

6A 

6A 

GEORGE  DENOMA 

CEDRRV ILLE 

1614 

03 

MODOC 

18 

4  1 

32 

120 

10 

4670 

8A 

8A 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

CHRLLENGE  RRNGER  STR 

1653 

02 

YUBR 

39 

39 

29 

121 

13 

2560 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHRMP5   FLHT    WEbi  MUW 

1556 

02 

1  Q  Q  Q  r  M 
L  Ho 0 1  N 

1  0 

40 

42 

120 

58 

5590 

S 

DWR-NORTHERN  DIST 

CHRTSWORTH  FC24F 

1680 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

15 

1  18 

36 

948 

5P 

MRS.   PAUL  NEWTON 

CHRTSWORTH  RESERVOIR 

1682 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

14 

1  18 

37 

906 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY  VRLLEY  DRM 

1697 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

58 

119 

55 

4765 

8R 

8A 

HETCH  HETCH  WTR  SUP 

CHESTER 

1700 

02 

PLUMAS 

8 

40 

18 

121 

14 

4525 

5P 

5P 

H 

ROGER  D  ROYAL 

CHICO  UNIVERSITY  FRRM 

1715 

02 

BUTTE 

23 

39 

42 

121 

49 

185 

8A 

8A 

8A 

c 

CHICO  UNIVERSITY  FRRM 

CHIQUITO  CREEK 

1737 

05 

MADERA 

27 

37 

30 

119 

23 

7290 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

CHI TTENDEN  PfiSS 

1739 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

54 

121 

36 

125 

8R 

VICTOR  L  HRSKIN 

CHOLRME  ALLEY  RRNCH 

1743 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

43 

120 

15 

1753 

i: 

GLENN  PLRSKETT 

CHUCHUPRTE  RANGER  STR 

1754 

05 

VENTURA 

10 

34 

48 

119 

01 

5260 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHULR  VISTfl 

1758 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

36 

1  17 

06 

9 

8A 

8A 

Bfl 

WESTERN  SALT  COMPANY 

CITRUS  HEIGHTS 

1773 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

42 

121 

18 

1  38 

9P 

HEIDI  GOODRIDGE 

CLRREMONT  POMONR  COL 

1779 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

06 

1  17 

43 

1201 

8A 

8A 

POMONA  COLLEGE  PHYSICS 

CLRRKS  VRLLEY  MUDD  RCH 

1785 

02 

GLENN 

23 

39 

33 

122 

24 

4  10 

7R 

DICK  MUDD 

CLEAR  CREEK 

1799 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

43 

123 

27 

975 

9R 

JOHN  R  JRRDINE 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMING  STRTION  INDEX 
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COL IFORNIfi 
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siniiON 


COUNTY 


OBSERVPTION 
TIME  RND 
TABLES 


OBSERVER 


CLEflRLRKE  HIGHLfiNOS 
CLOVERDflLE  3  SSE 
CLOVERDRLE  1  S 
CLOVER  VOLLEY 
CORL INGR 
CORLINGR  1  SE 
COFFEE  CREEK  RS 
COHRSSET   1  NNE 
COLBYS  FC  53  D 
COLEMAN  FISHERIES  SIR 

COLFflX 

COLGRTE  POWER  HOUSE 

COLUSfl  2  SSW 

COOL 

COPCO  NO  1  DRM 
CORCORRN   IRRIG  GIST 
CORNING  HOUGHTON  RRNCH 
CORONA 
CORRRLITOS 
COTTONWOOD  CREEK 

COVELO 

COVELO  EEL  RIVER  RS 
COVINfl  TEMPLE  FC   193  B 
CRABTREE  MEADOW 
CRAWFORD  RANCH 
CRESCENT  CITY   1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CRESCENT  CITY  MTNC  STA 
CRESTLINE  FIRE  STA  2 
CROCKETT 

CROWOER  FLAT 
CRYSTAL  LAKE  FC  283C 
•CULVER  CITY 
CUMMINGS 
CUYAMACA 

DAGGETT  EDISON  PLANT 
DAGGETT  FRA  AIRPORT 
DANA  2  SE 
DAVENPORT 

DAVIS  2  WSW  EXP  FARM 
DAY 

DEAD  HORSE  RES  2  SE 

DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  FOREBAY 

DELANO 

DEL  MONTE 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DELTA 

DENRIR  3  NNE 
OE  SABLA 

DESCANSO  RANGER  STA 

DIAMOND  BAR 

DOBBINS   1  S 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

DOWNEY  FD  FC107C 

OOWNIEVILLE  RANGER  STA 

DOYLE 

DOYLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

DUNNIGRN 

DUNSMUIR  RANGER  STA 
0UTT0N5  LANDING 
EAGLE  CREEK 
EAGLE  MOUNTAIN 
EAST  PARK  RESERVOIR 
EL  CAPITAN  DAM 


1808 
1838 
1839 
1845 
1864 
1867 
1886 
1891 
1896 
1907 

1912 
1916 
1948 
1985 
1990 
2012 
2027 
2031 
2048 
2069 

2081 
2084 
2090 
2114 
2139 
2147 
2148 
2150 
2164 
2177 

2184 
2198 
2214 
2218 
2239 
2255 
2257 
2259 
2290 
2294 

2306 
231  1 
2319 
2327 
2331 
2338 
2346 
2362 
2369 
2379 

2389 
2402 
2406 
2432 
2456 
2467 
2494 
2500 
2504 
2506 

2516 
2539 
2568 
2572 
2580 
2591 
2598 
2640 
2709 


LAKE 

SONOMA 

SONOMA 

PLUMAS 

FRESNO 

FRESNO 

TRINITY 

BUTTE 

LOS  ANGELES 
SHASTA 

PLACER 

YUBA 

COLUSA 

EL  DORADO 

SISKIYOU 

KINGS 

TEHAMA 

RIVERSIDE 

SANTA  CRUZ 

INYO 

MENDOC INO 
MENDOCINO 
LOS  ANGELES 
TULARE 
SAN  DIEGO 
DEL  NORTE 
DEL  NORTE 
DEL  NORTE 
SAN  BERDINO 
CONTRA  COSTA 

MODOC 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
MENDOC INO 
SAN  DIEGO 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
SHASTA 
SANTA  CRUZ 
YOLO 

MODOC 
MODOC 
INYO 

RIVERSIDE 
INYO 
NEVADA 
KERN 

MONTEREY 

STANISLAUS 

SMRSTA 

STANISLAUS 

BUTTE 

SAN  DIEGO 

LOS  ANGELES 

YUBA 

NEVADA 

LOS  ANGELES 

SIERRA 

LASSEN 

LASSEN 

LOS  ANGELES 

MARIPOSA 

YOLO 

SISKIYOU 

NAPA 

TULARE 

RIVERSIDE 

COLUSA 

SAN  DIEGO 


38  58 

38  45 

38  48 

39  57 
35  09 

35  08 
41  05 

39  57 
34  18 

40  24 

39  06 

39  20 

39  12 

38  53 

41  59 

36  06 

39  54 

33  53 
36  59 
36  29 

39  47 
39  50 

34  05 

36  34 
32  53 
41  46 
41  48 
4  1  46 
34  15 

38  02 

41  53 

34  19 

34  01 

39  50 

32  59 
34  52 

34  52 
4  1  06 

37  01 

38  32 

4  1  13 
4  1  42 

35  28 

33  39 
37  22 

39  18 

35  47 

36  36 

37  25 

40  57 

37  34 
39  52 

32  51 

34  DO 
39  22 
39  19 

33  56 

39  34 

40  02 
39  57 

34  29 

37  45 

38  53 

41  13 

38  12 

35  59 
33  48 

39  22 
32  53 


122  38 

122  59 

123  00 
120  27 
120  21 

120  21 
122  42 

121  43 
1  18  07 

122  08 

120  57 

121  11 

122  01 

121  01 

122  20 
1  19  34 

122  21 
1  17  33 

121  48 
118  11 

123  15 

123  05 
1  17  52 

118  21 

116  17 

124  12 
124  05 
124  12 

117  15 

122  13 

120  44 
117  51 
1  18  24 

123  38 
1  16  35 
1  16  52 

116  47 

121  31 

122  12 
121  46 

121  23 

120  33 

1  16  52 

115  23 

1  17  59 

120  50 

119  15 

121  52 

121  23 

122  25 

120  47 

121  37 
1  16  37 

117  48 
121  12 
120  14 
1  18  08 
120  50 
120  06 
120  05 

1  18  32 

120  06 

121  58 


122 
122 


1  18  39 

1  15  27 

122  31 

116  49 


1365 
320 
320 
5500 
671 
653 
2500 
3180 
3675 
420 

2410 
595 
50 
1480 
2703 
200 
487 
610 
264 
10160 

1385 
1514 
575 
10700 
1500 
40 
120 
50 
4900 
9 

5175 
5370 

106 
1285 
4640 
1970 
1915 
3320 

275 
60 

3650 
5057 

194 
1200 
5225 
4455 

323 
45 
1200 
1  170 

140 
2720 
3500 

880 
1640 
5937 

116 
2895 
4240 
4385 

1455 
3000 
60 
2420 
20 
6650 
973 
1205 
600 


5P 


4P 


5P 


5P 


5P 


4P 


8A 


5P 


8A 


MID 


BA 


4P 


8A 


6P 


5P 


BA 


BA 
5P 
5P 
8A 

MID 
8A 

12M 
8R 


C  H 
C 


8RCG 


4P 


8R 


CARL  A  POTTS 

ELMER  W  OLSON 

STATE    DIV   OF  FORESTRY 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

COALINDA  FIRE  DEPT 

UNION  OIL  COMPANY 

U  S  FOREST  SERVICE 

WALTER  ROACH 

DONALD  E  MILLER 

BUR-SPORT  FISH  4  WLDLF 

GORDON  FARRELL 

YUBA  CO.   WATER  AGENCY 

CITY  OF  COLUSA 

W  B  THRELKEL 

PAC  POWER  4  LIGHT  CO 

CORCORAN   IRRIG.  DI5T 

TROY  DUNCAN 

CORONA  FIRE  DEPT 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

L  A  DEPT-WATER  4  POWER 

MRS  GAY   B  CARAWAY 
MILO  C  CUMMINGS 
WILLIAM  B  TEMPLE 
ST  OF  CALIF  SNOW  SURVEY 
ROBERT  A  CRAWFORD 
PAC  POWER  4  LIGHT  CO 
STATE  DEPT-PARKS  4  REC 
STATE   DIV   OF  HWYS 
CRESTLINE  FIRE  STA  NO  2 
C4H  SUGAR  REFINING  CO 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 
U  5  FOREST  SERVICE 
CULVER  CITY  FIRE  DEPT 
MRS  MARY   S.  INGRAM 
HELIX   IRRIGATION  DIST 
50  CALIF  EDISON  CO 
FED  AVIATION  AGENCY 
DALE  S.  BOSE 
LONE  STAR   INDUSTRIES  I 
UNIVERSITY  OF  CALIF 

HERMAN  L  LORENZEN 
CAL  DEPT   WTR  RESOURCES 
US  NAT   PARK  SERVICE 
BOYD  DESERT  RESEARCH  CT 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
PACIFIC  GAS  4  ELEC.  CO. 
DELANO  F IRE  DEPT 
USN  POSTGRAD  SCHOOL 
STANISLAUS  CO.  PARK  D. 
MS  EILEEN  P  DICKSON 

KEN  C  .  BRATTON 
P  C  4  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GREGORY  L.  ROYRT 
CALIF   DIV   BEACH  4  PKS 
DOWNEY  FIRE  DEPT 
U  5  FOREST  SERVICE 
JUNIUS  M  DIXON 
FRANK   M  ROWLAND 

L   A  WTR  4   PWR  DEPT 
MRS  VIRGINIA  A  OEUTSCH 
MRS.   MARY  A.  HUNT 
WALLACE   E.  MARSHALL 
LOUIS  ABATE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
METRO  WATER  DISTRICT 
FRANKLIN    I  HOLDEN 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
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CflLlFORNIO 
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srnTiON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 
a 
z 

cr 
Q: 

Q 

LfiTITUDE 

LONGITUDE 

El  EVfiTION 

i 

OBSERVfiT ION 
TIME  fiNO 
TRBLES 

OBSERVER 

a. 

(_j 

Q. 

—  o 

UJ  ^ 

in  a 

EL  CENTRO  2  SSW 

2713 

07 

IMPER I AL 

6 

32 

46 

1  15 

34 

30 

5P 

5P 

c 

EL  CENTRO  WATER  OEPT 

ELECTRO  POWER  HOUSE 

2728 

05 

AMADOR 

1  6 

38 

20 

120 

40 

715 

4P 

4P 

P  G  4  E  COMPANY 

ELK  VALLEY 

2749 

01 

DEL  NORTE 

1  7 

42 

DO 

123 

43 

1  705 

5P 

MID 

c 

LYLE  J  CARBERSON 

ELLERY  LAKE 

2756 

03 

MONO 

38 

37 

56 

1  19 

14 

9645 

MID 

50  .  CALIF.  ED  ISDN  CO • 

ELL  lOTT 

2760 

05 

SAN  JOAQUIN 

16 

38 

14 

121 

12 

92 

7A 

C  NORMAN  ADAMS 

EL  nlRRGE  FIELD 

2771 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

36 

1  1  7 

36 

2910 

8A 

BA 

WILLIAM  C  BRIEGLEB 

EL  MODENfl 

2775 

06 

ORANGE 

28 

33 

48 

1  17 

47 

460 

c 

HOMER  F  WANNAMAKER 

ELSINORE 

2805 

06 

R  I  VERS  I DE 

28 

33 

40 

1  17 

20 

1  285 

5P 

5P 

c 

STATE  D I  V  OF  FSTRY 

ESCDND I  DO 

2862 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

07 

1  17 

05 

660 

6P 

6P 

DRRW IN  M  TING 

ESCDNDIOO  2 

2863 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

07 

1  17 

05 

600 

c 

ESCONDIDO  FIRE  DEPT 

E  T I WflNOfl 

2895 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

08 

1  17 

31 

I  390 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ETNA 

2899 

01 

SISKIYOU 

1 2 

4  1 

28 

122 

54 

2950 

c 

GEORGE  V  HENDRICKS 

"EUREKA  WSO  CI  R 

2910 

01 

HUMBOLDT 

1  7 

40 

48 

124 

10 

43 

MID 

MID 

C  J 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2920 

05 

MAR  I POSA 

1  4 

37 

35 

120 

15 

442 

8A 

MERCED  I  RR I G  D I  ST 

EXETER  FAUVER  RANCH 

2922 

05 

TULARE 

9 

36 

21 

1  19 

04 

439 

c 

CHARLES  0  COULTER 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

2934 

02 

SOLANO 

23 

38 

1  6 

1  22 

02 

40 

8A 

BA 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

FAIRFIELD  3  NNE 

2935 

02 

SOLANO 

23 

38 

17 

122 

02 

1  10 

c 

SOLRNO  COUNTY  SURVEYOR 

FA  I RMONT 

294  1 

07 

LOS  ANGELES 

I  5 

34 

42 

1  18 

26 

3060 

7A 

7A 

L  R  WTR  4  PWR  DEPT 

F ALLBROOK 

2958 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

21 

1  17 

1  5 

560 

c 

DEPT  SPECIRL  DIST  SERVS 

FERGUSON  RANCH 

3020 

02 

TEHAMA 

23 

40 

21 

122 

27 

800 

c 

BUREAU  OF  RECLRMATION 

FIDOLETOWN  LYNCH  RANCH 

3038 

05 

AMADOR 

16 

38 

32 

120 

42 

2140 

BA 

c 

WENTWORTH  LYNCH 

FIGUEROA  MOUNTAIN 

3048 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

44 

120 

00 

3200 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

FILLMORE    1  WNW 

3050 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

118 

56 

435 

8R 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

FIVE  POINTS  5  SSW 

3083 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

22 

120 

09 

285 

5P 

5P 

F  I  VE  STAR  RANCH 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

3087 

03 

LASSEN 

18 

40 

22 

120 

19 

4000 

5P 

5P 

5P 

CAL  DEPT  FISH  4  GAME 

FLORENCE  LAKE 

3093 

05 

FRESNO 

27 

37 

1  6 

1  1  8 

58 

7325 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

FOLSOM  DAM 

3113 

02 

SACRAMENTO 

1 

38 

42 

121 

10 

350 

8A 

BA 

8fl 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FONTANA  5  N 

3118 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

1  1 

1  17 

27 

1  972 

6P 

ROLAND  W  GETCHELL 

FONTANA  KAISER 

3120 

05 

SAN  BERDINO 

28 

34 

05 

1  17 

3D 

1  090 

4P 

4P 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

31  30 

01 

TRINITY 

35 

40 

23 

123 

20 

2340 

8A 

BR 

H 

MRS  BLANCHE  E  ESLICK 

FORESTHILL  RANGER  STA 

3134 

02 

PLACER 

1 

39 

01 

120 

51 

301  5 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  BIDWELL 

3157 

03 

MODOC 

1  8 

4  1 

51 

120 

08 

4500 

5P 

5P 

H 

JAMES  E  LEE 

FORT  BRAGG 

3161 

01 

MENDOC I  NO 

1  7 

39 

27 

123 

48 

80 

BR 

8A 

c 

CRLIF  4  WESTERN  R  R 

FORT  DICK 

3173 

01 

DEL  NORTE 

1  7 

4  1 

52 

124 

09 

46 

BA 

BENNY  L .   BERSLE  Y 

FORT  JONES  6  ESE 

3176 

01 

S I SK I  YOU 

12 

41 

35 

122 

43 

3324 

C 

CRRL  C  CRAMER 

FORT  JONES  RANGER  STA 
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MOUNT  DIABLO  N  GATE 

5915 

04 

CONTRR  COSTR 

4 

37 

52 

121 

56 

2  1  00 

8A 

8A 

MT  DIABLO  STATE  PARK 

MOUNT  HRMILTON 

5933 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

20 

1  2  1 

39 

4206 

4P 

4P 

H 

LICK  OBSERVATORY 

MOUNT  HEBRON  RS 

5941 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

47 

1  22 

02 

4250 

8A 

8R 

U  5  FOREST  SERVICE 

MT  SAN  JACINTO  W  S  PK 

5978 

07 

R'VERSIOE 

6 

33 

48 

1  1  6 

38 

84  1  7 

5P 

5P 

MT  SAN  JRCINTO  WSP 

MOUNT  SHASTA  SLOPE 

5982 

02 

SISKIYOU 

23 

4  1 

22 

1  22 

1  4 

7500 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

MOUNT  SHRSTR  WSO  CI  R 

5983 

02 

SISKIYOU 

23 

4  1 

1  9 

1  22 

1  9 

3544 

MID 

M  I  D 

c 

H  J 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

MOUNT  TRMRLPRIS  2  SW 

5996 

01 

MARIN 

1  7 

37 

54 

1  22 

36 

1  475 

c 

CALIF  DIV  BEACH  4  PKS 

MT  WILSON  2 

6005 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

1  4 

1  1  8 

04 

5709 

3P 

3P 

H 

NWS  2ND-0RDER  OBSERVERS 

MUIR  WOODS 

5027 

01 

MAR  I  N 

17 

37 

54 

122 

34 

225 

SP 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

nUnDU   BHo 1 N 

6032 

01 

T  D  t  M  I  TV 

1  K  1  N  1  IT 

35 

4  1 

12 

122 

32 

5700 

s 

CRL   DEPT   WTR  RESOURCES 

NRCIMIENTO  DAM 

6056 

04 

SAN  LUIS  OBP 

24 

35 

46 

120 

S3 

770 

8A 

8R 

8R 

MONTEREY  CTY  PARKS  DEPT 

«NflPA  STATE  HOSPITAL 

6074 

01 

NAPA 

17 

38 

17 

122 

16 

60 

5P 

SP 

NAPA  ST  HOSP.FIRE  DEPT 

NAVARRO   1  NW 

6105 

01 

MENDOC INO 

17 

39 

10 

123 

34 

220 

c 

MASONITE  CORPORATION 

NEEDLES 

6115 

07 

SRN  BERDINO 

5 

34 

50 

1  14 

36 

480 

c 

CITY  OF  NEEDLES 

NEEDLES  FAR  AIRPORT 

6118 

07 

SRN  BERDINO 

5 

34 

46 

1  14 

37 

914 

MID 

MID 

DEPT -TRANSPORT AT  I ON-FAA 

NEVRDR  CITY 

6136 

02 

NEVRDR 

39 

39 

16 

121 

01 

2520 

8A 

8R 

LINDA  RORMS 

NEWRRK 

6144 

04 

RLRMEDR 

4 

37 

31 

122 

02 

10 

8A 

8R 

8A 

LESLIE  SRLT  COMPANY 

NEW  CUYAMR  FIRE  STR 

6154 

06 

SRNTR  BRRBRR 

30 

34 

57 

1  19 

41 

2160 

8A 

8R 

c 

SAN  BAR  CO  FIRE  STA  41 

NEWHALL  SOLEDRD  FC32CF 

6162 

06 

LOS  RNGELES 

29 

34 

23 

118 

32 

1243 

4P 

c 

LA  COUNTY  FLOOD  CONT . 

NEWMAN 

6168 

05 

STRNISLRUS 

27 

37 

18 

121 

02 

90 

5P 

5P 

RICHARD  A  SMITH 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

6175 

06 

ORRNGE 

33 

33 

36 

1  17 

53 

10 

SP 

5P 

ORANGE  CO.  HARBOR  015T 

NICOLAUS  2 

6194 

02 

SUTTER 

39 

38 

55 

121 

33 

43 

8R 

RECLAMAT ION  DIST  1001 

NILAND 

6197 

07 

IMPERIRL 

6 

33 

17 

1  15 

31 

60 

8R 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRRINAGE  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVRT lOh 
TIME  AND 
TABLES 

Q. 

a. 

UJ 

d. 

Q_ 
> 

NIPOMO  2  NW 

6207 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35 

04 

120 

30 

360 

8A 

NOEL  SPRING 

6212 

02 

GLEN 

23 

39 

32 

122 

40 

5000 

NORTH  BLOOMF  I  ELO 

6232 

02 

NEVADA 

39 

39 

22 

120 

54 

3280 

c 

NORTH  FORK  RANGER  STR 

6252 

05 

MADERA 

27 

37 

1  4 

1  19 

30 

2630 

8R 

8A 

NOVRTO  8  WNW 

6290 

01 

MARIN 

1  7 

38 

08 

1  22 

43 

400 

c 

0R«  KNOLL  R  S  2 

6329 

0  1 

SISKIYOU 

1  2 

4  1 

51 

1  22 

53 

1  700 

8A 

ORKLRND  WSO  RP  R 

6335 

04 

ALAMEDR 

4 

37 

44 

122 

12 

6 

MID 

MID 

c 

ORKLRNO  MUSEUM 

6336 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

48 

122 

16 

30 

MID 

MID 

ORKVILLE   1  WNW 

635  1 

01 

NflPA 

17 

38 

27 

1  22 

25 

1  60 

SP 

ORKVILLE   4  SW  2 

6356 

01 

N  APR 

17 

38 

24 

1  22 

28 

1  585 

c 

OCC I  DEN  TRL 

6370 

01 

SONOMA 

1  7 

38 

25 

122 

58 

960 

7A 

OCERNS 1 DE 

6377 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

12 

1  17 

23 

84 

4P 

4P 

OCERNSIOE  PUMPING  PL 

6379 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

1  3 

1  17 

21 

30 

c 

OCOT 1 LLO  WELLS 

6383 

07 

SAN  DIEGO 

6 

33 

09 

1  16 

08 

1  80 

8A 

OCOTILLO  2 

6390 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

45 

1  16 

00 

4  10 

7A 

OJfll 

5399 

06 

VENTURA 

33 

34 

27 

1  1  9 

1  5 

750 

5P 

5P 

ONION  VALLEY 

6452 

02 

PLUMAS 

8 

39 

48 

120 

53 

6530 

ONO 

6455 

02 

SHASTA 

23 

40 

29 

122 

37 

980 

7A 

ORANGE  COUNTY  RESVR 

6473 

06 

ORANGE 

26 

33 

56 

1  17 

53 

660 

c 

ORANGE  COVE 

6476 

05 

FRESNO 

9 

36 

37 

1  19 

18 

431 

IDA 

lOA 

ORICK  PRPIRIE  CREEK  PK 

6498 

01 

HUMBOLDT 

17 

4  1 

22 

124 

01 

160 

5P 

5P 

ORL AND 

6506 

02 

GLENN 

23 

39 

45 

122 

12 

254 

8R 

8A 

ORLEANS 

6508 

01 

HUMBOLDT 

12 

4  1 

18 

123 

32 

410 

6P 

6P 

ORLEANS  RS 

651  3 

01 

HUMBOLDT 

12 

41 

18 

123 

32 

430 

c 

OROVILLE  RANGER  STR 

6528 

02 

BUTTE 

8 

39 

32 

121 

34 

300 

9A 

9A 

c 

OSTRANDER  LAKE 

6552 

05 

MARIPOSA 

1  4 

37 

36 

1  1  9 

33 

8600 

OXNARD 

6569 

05 

VENTURA 

33 

34 

12 

119 

1  1 

49 

8A 

8A 

OZENA  GUARD  STATION 

6577 

06 

VENTURA 

30 

34 

4  1 

1  19 

21 

3590 

c 

PRCHECO  PASS 

5583 

05 

MERCED 

27 

37 

04 

121 

1  1 

880 

MID 

PACIFIC  HOUSE 

6597 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

45 

120 

3D 

3440 

7R 

PACOIMA  DAM  FC  33  A  E 

6602 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

20 

1  18 

24 

1500 

8A 

PAICINES  OHRWRLL  RANCH 

6610 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

44 

121 

22 

950 

8A 

PALMDALE 

6624 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

35 

1  18 

06 

2595 

5P 

5P 

c 

PALM  SPRINGS 

6635 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

50 

1  16 

30 

425 

4P 

4P 

PALO  ALTO 

6646 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

27 

122 

08 

25 

8A 

8A 

PALOMA 

6650 

04 

MONTEREY 

24 

36 

2 1 

1 2 1 

30 

1  835 

5P 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

6657 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

21 

I  16 

52 

5550 

7R 

7A 

c 

PRLOS  VERGES  EST  FC43D 

6563 

05 

LOS  ANGELES 

33 

33 

48 

I  18 

23 

216 

7A 

PANOCHE  2  W 

6675 

05 

SAN  BENITO 

27 

36 

36 

120 

52 

1  320 

6P 

PARRD I SE 

6685 

02 

BUTTE 

23 

39 

45 

121 

37 

1750 

8A 

8A 

PARKER  RESERVOIR 

6699 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

1  7 

1  14 

1  0 

738 

7R 

7A 

c 

PASADENA 

6719 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

09 

1  18 

09 

854 

4P 

4P 

PRSKENTA  RANGER  STR 

6726 

02 

TEHAMA 

23 

39 

53 

122 

32 

755 

8A 

c 

PASO  ROBLES 

6730 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

38 

120 

4  1 

700 

5P 

5P 

PASO  ROBLES  5  NW 

6736 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

4  1 

120 

45 

1040 

: 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

6742 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

40 

1  20 

38 

8  1  5 

MID 

MID 

PATTERSON  MEADOW 

6751 

03 

MODOC 

21 

4  1 

1  1 

120 

12 

7000 

PAT  T I  WAY 

6754 

05 

KERN 

10 

34 

56 

1  19 

23 

3868 

7R 

PAYNES  CREEK 

6761 

02 

TEHAMA 

23 

40 

20 

121 

54 

1840 

8R 

PEPPERDINES  CAMP 

6803 

02 

MODOC 

21 

4  1 

27 

120 

1  4 

6300 

PETALUMA  FIRE  STR  2 

6826 

01 

SONOMA 

17 

38 

14 

122 

38 

16 

5P 

5P 

c 

PIEDRA  BLANCA  GRD  STA 

6862 

06 

VENTURA 

29 

34 

34 

119 

10 

3065 

8A 

PINECREST  SUMMIT  R  S 

6893 

05 

TUOLUMNE 

21 

38 

15 

120 

DO 

5600 

c 

PINE  FLAT  DAM 

6896 

05 

FRESNO 

27 

36 

49 

1  19 

20 

610 

7A 

PINE  MOUNTAIN  INN 

6910 

06 

VENTURA 

29 

34 

36 

1  19 

21 

4200 

c 

PINNACLES  NRT  MONUMENT 

6926 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

29 

121 

1  1 

1  307 

8A 

8A 

PIRU  2  ESE 

6940 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

1  18 

45 

730 

7A 

PIRU  TELEMETERING 

5942 

05 

VENTURA 

29 

34 

24 

1  18 

42 

800 

PISMO  BEACH 

6943 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

08 

120 

38 

80 

4P 

4P 

PIT  RIVER  PH  1 

6944 

02 

SHASTA 

21 

4  1 

00 

121 

30 

2880 

4P 

PIT  RIVER  PH  5 

6946 

02 

SHRSTR 

21 

40 

59 

121 

59 

1458 

5P 

PLflCERV ILLE 

6960 

02 

EL  DORRDO 

1 

38 

44 

120 

48 

1890 

8A 

8A 

PLRCERVILLE  IFG 

6962 

02 

EL  DORRDO 

1 

38 

44 

120 

44 

2755 

4P 

4P 

4P 

PLACERVILLE  OISP  PLANT 

6964 

02 

Ei-  DORRDO 

1 

38 

44 

120 

51 

1546 

c 

PLASKETT 

5972 

01 

GLENN 

7 

39 

44 

122 

51 

6580 

PLUMAS  EUREKA  STATE  PK 

6998 

02 

D 1  1  1  ill  c 

PL  UMHb 

8 

39 

45 

120 

42 

5165 

c 

POINT  ARENA 

7009 

01 

MENOOC INO 

17 

38 

54 

123 

42 

100 

8A 

8A 

c 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STR 

7016 

06 

SNTP  BRRBRRR 

33 

34 

34 

120 

40 

76 

1  1  P 

POMONR  CAL  POLY 

7050 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

04 

1  17 

49 

740 

8A 

8A 

OBSERVER 


CHARLES  MEHLSCHRU 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRLAKOFF  DIGGINS  ST  PK 
U  S  FOREST  SERVICE 
MARIN  COUNTY  F IRE  DEPT . 
U  S  FOREST  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
MRS  LILLIAN  DEL  BONDIO 
EMILIE  HUCKFELDT 

ANDREW  J  BLRNEY 
OCEANSIDE  FIRE  DEPT 
OCERNSIDE  WATER  DEPT 
A  J  WILL lAMS 
HARRY  CAULK 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 
JERE  T  TILSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COVE  CIT  ASSN 

CAL  DIV  BEACH  4  PARKS 

ORLRND  UNIT  WU  ASSN 

JACK  G.  CLARK 

U  S  FOREST  SERVICE 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

DWR  4  NATL  PARK  SERVICE 

CITY  OF  OXNARD 

VENTURA  CO  FLOOD  CONT  D 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

FLOYD  R  POOLE 

CRRL  K  ROYSTON-LACFCO 
FRANK  P  SALANO 
PALMDALE   IRRIG  DIST 
PALM  SPGS  FIRE  DEPT 
PALO  ALTO  FIRE  STN  3 
JAMES  A  BELL 
PALOMAR  OBSERVATORY 
SUPT  .   OF  STREETS  4  PKS . 
MRS  MARGARET  STROHM 
PARADISE  F IRE  DEPT  . 

METRO  WATER  DISTRICT 

PASADENA  WATER  DEPT 

U  5  FOREST  SERVICE 

CITY  OF   PASO  ROBLES 

C  J  WEYRICK 

FED  AVIATION  AGENCY 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

HUDSON  RANCH 

NELLIE  THOMPSON 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

PETALUMA  FIRE  STA  «  2 
VENTURA  COUNTY  FCD 
USES.   DISTRICT  RANGER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VENTURA  CTY  FLD  CONTROL 
U  5  NRT  PARK  SERVICE 
CAMUL05  RANCH 
VENTURA  CO  FL  CON  DIST . 
POLICE  DEPARTMENT 
PACIFIC  GAS  4  ELECTRIC 

P  G  4  E  COMPANY 

P  G  4  E  COMPANY 

INST  FORESTRY  GENETICS 

CITY  OF  PLACERVILLE 

U  S  F  54  CAL  DEPT  WTR 

PLUMAS  EUREKA  ST .   PK . 

JACK  M  ROOFENER 

U  S  COAST  GUARD 

CALIF  POLYTECHNIC  UN  I  V 
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sini I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 
z 
a 

Q 

LATITUDE 

LONGI TUDE 

PHRTFRU  IMF 
rur\  1  L-fAV  iLLu 

7077 

05 

Tilt  PR  F 
1  U  L  n  r\  cL 

Q 

36 

04 

1  1  9 

0 1 

pnR Tnt  Q 
r  u  r\  1  u  L  rt 

7085 

02 

PI  1  IMPC 
r  L  U 1  1  rl  0 

p 

39 

48 

1  20 

28 

rur\  1  UIjULOC  lILnUUri 

7093 

05 

Till  PR  F 
1  U  L  n  r\  Q 

1  n 
1  u 

35 

4  8 

1  1  8 

34 

Pn<^FY  F 

r  u  o  c  1    J  L 

7096 

05 

Till  QRF 

1  n 
I  u 

35 

4  8 

1  1  8 

38 

POTTER  VOLLEY  3  SE 

7108 

0  1 

MENDOCINO 

22 

39 

1  8 

1  2  3 

04 

POTTER  VALLEY  PH 

7109 

01 

MENDOCINO 

22 

39 

22 

123 

08 

pnuQY    WQI  1  FY 

7111 

06 

CQM  n I F pn 

OnIN    U  1  C  UU 

32 

57 

1  17 

04 

r  r\ n u U    U ni  i 

7123 

06 

R  I  U  F  PC  T  RF 
r\  I  V  L  fx  0  I  U  t 

c  a 

3  3 

5  3 

1  1  7 

38 

7150 

04 

MnWTFRFY 
1  I U  IN  I  L  r\  C.  1 

9  A 

36 

1  1 

1  20 

4  2 

7195 

02 

PI  1  IMPC 
r  L  U  n  n  O 

o 
O 

39 

55 

1  20 

57 

RQMnWD    FIRF  RFPT 
lAnliUiNn    line.  UCr' 

7228 

06 

cpm  r  t  f p n 

OnIN    U  I  t  UU 

J  J 

3  3 

0  3 

1  1  6 

52 

RQMfl^Rl  iRn 

7253 

07 

KERN 

I  C 
1  O 

35 

22 

1  1  7 

39 

RQTTI  FSNQKF  PRFFK 
r\rii  iLCOi'irirxc  LrxQCf^ 

7259 

05 

F  RF  CM  n 

r  FA  c  o  IN  u 

1  1 
1  1 

36 

59 

1  1  8 

4  3 

RFD    Rl  IIFF    Ul^n    PP  R 

7292 

02 

T  F  H  PMP 
1  L  n  n  1  1  n 

c.  0 

4  0 

09 

1  22 

1  5 

REDDING  5  S5E 

7295 

02 

SHASTA 

23 

4  0 

30 

1  22 

22 

REDDING  FIRE  STfl  2 

7296 

02 

SHASTA 

23 

40 

35 

122 

24 

RFDI  PMPI^ 

7305 

06 

CQM  RFRniMn 

On  IN  DCrvUlINU 

9  R 

34 

03 

1  17 

1  1 

RFnuinnn  pity 

7339 

04 

CPNJ  MPTFn 
O  n  IN    1  1  n  1  L  U 

4 

37 

29 

1  22 

1  4 

RFnuinnn  prffk  n'KPWF 

7342 

0  1 

HI  IMR  n  1  T 
n  U 1  1 D  U  L  1 

1  7 

4  0 

54 

1  2  3 

4  9 

DC  ppC  CQ 

7370 

02 

CPPRQMFMTn 
OnLfxHIICIN  1  U 

I 
1 

38 

42 

1  2  1 

1  0 

R!rHDRn*^nM  r.pnvF  ■^t  pk 

7404 

0 1 

HI  1  MR ni  n T 

n  U  1  1  □  U  L  U  1 

40 

02 

1  23 

4  7 

BRirnMnwn 

74  1  4 

04 

rnwTRQ  pncTQ 

LUINIrH  LUOIn 

37 

56 

1  22 

2  1 

R  I  n    U  I  9  T  P 
r\  I  U    V  I  O  1  n 

7446 

02 

cm  P  MR 
0  U  L  n  IN  U 

c  0 

38 

09 

1 2  1 

42 

RIVFR^^inF    FfPF  ^^TP 

7470 

06 

p  I w  F  p  C  I nF 

9R 

33 

57 

1  1  7 

23 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STfl  R 

7473 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

58 

1  1  7 

2 1 

R06BS  PEAK  PH 

7489 

02 

EL  DORRDO 

1 

38 

54 

120 

22 

RnRFRTc;nM    Fl  QT 

7492 

05 

PI  PP  F  R 
r  L  n  L  L  r\ 

1 

39 

09 

120 

30 

RnrK  FRFFK 

75 1 0 

07 

T  M  Y  n 

1  IN  I  U 

1  Q 

37 

27 

1  1  8 

4  4 

R nr K 1  I  W 

rx  U  L  r\  L  1  tN 

7516 

02 

Pi  QP  F  R 
r  L  HL  t  r\ 

1 

38 

48 

1  2  1 

1  4 

RnnFR<^  rPMP 

7533 

05 

TIM  PR  F 
1  UL  HK  L 

1  n 
1  u 

36 

06 

1  1  8 

38 

Rnc^F  MPRTF  MFonnu 

7550 

05 

F  R  F  c  w  n 

r  r\  L  0  IN  U 

9  7 

37 

1  9 

1  1  8 

52 

pniiwn  mt  p  p.  pmh  f 

758  1 

02 

CH  PC  T  P 
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36 

56 

1  18 

35 

1  0300 

^^TIRl    fWP    PTTY  PQ 
O  1  1  i\L  I  iNU    U  i  '  T  no 

8544 

02 

Rl  1  T  T  F 

OU  1   1  L 

g 

39 

54 

121 

32 

3520 

8554 

05 

SPW     inPDl  1 1  N 
on  tN  ounuuiix 

27 

37 

56 

121 

20 

1  1 

OlULnlUiN    nOU  Mr 

8558 

05 

On'N  OUnuuilX 

27 

37 

54 

121 

15 

22 

c:TnPkTnu    FIRF    <^  T  P  A 
jIULnlUlN    rlnC.     Oin  H 

8560 

05 

OnFN  JUnUUilx 

27 

38 

00 

121 

19 

1  2 

STCNYFORD  COOLEY  RRNCH 

8578 

02 

:OLUSA 

23 

39 

15 

122 

40 

3015 

STONYFORO  RRNGER  STR 

8580 

02 

COLUSA 

23 

39 

23 

122 

33 

1  168 

c;TnMY    P.PRP.F  RF9FRvniR 

8587 

02 

GLENN 

23 

39 

35 

122 

32 

791 

STOUTS  MEROOW 

8591 

02 

SHASTA 

21 

41 

10 

121 

56 

5300 

STRAWBERRY  VRLLEY 

8606 

02 

YUBA 

8 

39 

34 

121 

06 

3808 

SUEY  RANCH 

8627 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35 

00 

120 

23 

390 

OBSERVATION 
TIME  RND 
TABLES 


OBSERVER 


8A 
7A 

5P 

MID 
4P 
4P 


8A 
MID 
5P 
5P 


MID 
4P 
4P 


4P 


8R 


MID 
8A 


8R 


5P 


8R 
7A 

5P 

MID 
4P 
4P 


8R 
MID 
5P 
5P 

8A 
MID 
4P 

8A 
7A 

4P 


6R 
MiO 
8A 

4P 


8R 


8A 
MID 


8A 


MID 
8fl 
80 
8A 
80 

5P 
5P 


SRC 


C 

c 
c 

c 

c 

c 

8RC  H 


H 

C  H 

C 
C 
C 


c 

C  J 


MRS  GAY  0  CARMAN 
CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 
CAL  STATE  POLY  COL 
CTY  OF  SANTA  BORBARO 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
MISS  JUDY  A  WOLF 
NATL  WEATHER  SERVICE 
INDEPENDENT  JOURNOL 
SANTA  ANA  FIRE  DEPT 
SO  CALIF  EDISON  CO 

SANTA  BARBARA  SWG.  TR. 
FED  AVIATION  AGENCY 
UNIV  OF  SANTA  CLARA 
ROBERT  E  BURTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
THOMAS  M  BROWN 
NATL  WEATHER  SERVICE 
S  M  LIFEGUARD  SER 
VENTURO  CO  FIRE  DEPT 
ATLAS  OSBESTOS  CO 

MRS  OCIE  K  NEWBERRY 
SANTA  BARBARA  CO  FIRE  D 
WILLIAM  0  SAPPINGTON 
ORANGE  CO  FL  CON  OlST . 
L  A  WTR  4  PWR  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
PACIFIC  LUMBER  CO 
CITY  OF  SEBASTOPOL 
MRS  BARBARA  HOWE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U  5  BUR  RECLAMATION 
STANLEY  B  OLSEN 
MRS.   GERTRUDE  POLEN 
K  E  HUSKINS 
RAYMOND  V  DARRAH 
U  S  FOREST  SERVICE 
MANUEL  VILLEGOS-LOCFCD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VENTURA  CO  FLOOD  CONT  D 
JOHN  K  LEITHOLD 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
DESERT  WATER  AGENCY 
CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 
SNOW  PROJECT 
ALDEN  N  ANDERSON 
JACK  A.  HASELEY 
KAISER-ETNA 
CAL  DEPT  PARKS  4  REC 
STATE  DIV. OF  FORESTRY 
STATE  DIV  OF  HWYS 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

SOUTHERN  COLIF  EDISON  C 

J.  E.  STULL 

WALTER  B.  HENNES 

U  S  FOREST  SERVICE 

P  G  4  E  COMPANY 

CO  DEPT-PORKS  4  REC 

P  G  4  E  COMPONY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

CITY  OF  STOCKTON 
WEATHER  SERVICE  OFFICE 
STOCKTON  FIRE  STA  NO  4 
FRED  H  COOLEY 
U  S  FOREST  SERVICE 
ORLAND  WATER  USERS  ASSN 
COL  DEPT  WTR  RESOURCES 
MRS.  LILLION  MAGRUOER 
SUEY  RANCH 
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CRL  IFORNIfl 
APRIL  1976 


c  T  n  T  T  n  M 
o  1  H  1  1  U  In 

INDEX  NO. 

DIVISION 

p  n  1  1  M  T  V 

L  DUN  1  Y 

LU 

o 
a 
z 

o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVPTION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDOt K V t K 

TEMP. 

PRECIP. 

SPF.CIfiL 

SUMMIT  MERDOW 

8648 

05 

FRESNO 

1 1 

37 

05 

1  1  9 

1  3 

6240 

S 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

SUN  CITY 

8655 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

43 

1  17 

12 

1  420 

5P 

5P 

RIVERSIDE  CO  FIRE  DEPT 

SUNSET  STPTE  BERCH 

8680 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

54 

1  2  1 

50 

85 

C 

CRLF  DEPT  OF  PKS  4  REC 

SURF  2  ENE 

8697 

06 

SNTP  BARBARA 

32 

34 

4  1 

I  20 

34 

1  1  0 

C 

U  S  AIR  FORCE 

SUSRNfl  KNOLLS 

8700 

06 

VENTURA 

33 

34 

1  6 

1  18 

40 

1  085 

8A 

SUSPNP  KN  FIRE  STR 

oUbHNVILLt  HlKrOKT 

8702 

03 

LASSEN 

1  8 

40 

22 

120 

34 

4146 

8A 

8A 

H 

lltll     IDM     M     MllDOnv  tl 

WlLLlHn   n   nUKKHT  11 

SUSRNVILLE   I  WNW 

8703 

03 

LASSEN 

18 

40 

26 

1  20 

40 

4555 

C 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SUTTER  HILL  RANGER  STR 

8713 

05 

AMRDOR 

16 

38 

23 

120 

48 

1586 

8A 

STPTE  DIV  OF  FSTRY 

SWAIN  MOUNTAIN 

8716 

02 

PLUMAS 

8 

40 

27 

121 

06 

6160 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

TAFT 

8752 

05 

KERN 

10 

35 

09 

1  1  9 

28 

1025 

C 

KERN  CO  FSTRY  4  FO 

TAHOE  CITY 

8758 

03 

PLACER 

36 

39 

1  0 

1  20 

08 

6230 

8A 

8A 

7P 

H 

FRANK  G  TOWER 

TAHOE  VALLEY  FAA  AP 

8762 

03 

EL  DORADO 

36 

38 

54 

1  20 

00 

5254 

1  1  P 

FED  AVIATION  AGENCY 

TEHflCHAP I 

8826 

05 

KERN 

10 

35 

08 

1  1  8 

27 

3975 

4P 

8A 

H 

KERN  COUNTY  FIRE  DEPT 

TEHACHAPI  AIRPORT 

8832 

05 

KERN 

10 

35 

08 

1  18 

26 

3960 

C 

TEHACHAPI  CUMMINGS 

TEJON  RANCHO 

8839 

05 

KERN 

10 

35 

02 

1  I  S 

45 

1425 

5P 

5P 

TEJON  RANCH  COMPANY 

T  EMECULR 

8844 

06 

R I  VERS  I DE 

33 

33 

30 

117 

09 

1020 

C 

CALIF   DIV  OF  FORESTRY 

TERMO 

8873 

03 

LASSEN 

18 

40 

52 

1  20 

27 

5300 

6P 

6P 

C 

SULO  E  LAKSO 

THE  GEYSERS 

8885 

0  1 

SONOMA 

22 

38 

48 

1  22 

50 

1668 

C 

MRS  FAYE  DEWEY 

THERMAL  FAA  AP 

8892 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

38 

1  1  6 

10 

1  1  2 

M  I  D 

M  I  D 

FED  AVIATION  AGENCY 

THERMAL  FIRE  STA  39 

8893 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

38 

1  1  6 

1  0 

1  1  5 

C 

RIVERSIDE  CO  FIRE  DEPT 

THOUSAND  OAKS 

8905 

06 

VENTURA 

33 

34 

1  3 

1  18 

52 

810 

8P 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

THREE  MILE  VALLEY 

8909 

02 

PLUMPS 

8 

39 

54 

1  20 

34 

5900 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

THREE  RIVERS  6  SE 

8912 

05 

TULPRE 

9 

36 

22 

1  1  8 

5  1 

1900 

c 

PAUL  CHAMBERS 

THREE  RVRS  EDISON  PH  I 

8917 

05 

TULPRE 

9 

36 

28 

1  1  8 

52 

1  1  40 

2P 

2P 

c 

SO  CALIF   EDISON  CO 

TIGER  CREEK  PH 

8928 

05 

RMRDOR 

16 

38 

27 

1  20 

29 

2355 

4P 

4P 

c 

P  G  4  E  COMPANY 

TOPANGR  PHTROL   5TH  FCb 

8967 

06 

LOS  RNGELES 

33 

34 

05 

1  18 

36 

745 

bP 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

TORRANCE 

8973 

06 

LOS  RNGELES 

33 

33 

48 

1  18 

20 

1  10 

4P 

4P 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 

TRRBUCO  CRNYON 

8992 

06 

ORPNGE 

33 

33 

39 

1  1  7 

36 

970 

c 

ORANGE  CO  PARK  DEPT 

TRACY  2  SSE 

8997 

05 

SRN  JORQUIN 

27 

37 

43 

1  2  1 

25 

1  05 

c 

AAGE  R  TUGEL 

TRACY  CARBONA 

8999 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

42 

1  2  1 

25 

I  40 

7A 

7P 

BANTA  CARBONA   IRRI  DIST 

TRACY  PUMPING  PLANT 

9001 

05 

ALAMEDA 

27 

37 

48 

1  2  1 

35 

6  1 

5P 

6P 

6P 

U  5  BUR  RECLAMRTION 

TRINITY   RIVER  HATCH 

9026 

0  1 

TRINITY 

35 

40 

43 

I  22 

48 

1  860 

8A 

8P 

8R 

US  BURERU-RECLPMAT ION 

TRONA 

9035 

07 

SAN  BERDINO 

6 

35 

46 

1  1  7 

23 

1  695 

8A 

8R 

KERR  MCGEE  CHEM  CORP 

TROUGH  SPRING 

9037 

02 

COLUSA 

23 

39 

1  8 

1  22 

39 

4000 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

9043 

03 

NEVADA 

36 

39 

20 

1  20 

1  1 

5995 

8A 

8R 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

TU JUNGA 

9047 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

16 

1  18 

17 

1820 

7P 

7P 

JAMES  D.  PARRA 

TUJUNGA  MILL  CR  EC  470 

9049 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

23 

1  1  8 

05 

4645 

c 

LOS  ANGELES  CO  FCO 

TULELAKE  R 

9053 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

58 

1  2  1 

28 

4035 

4P 

4P 

4P 

c 

H 

TULELAKE    IRRIG  DIST 

TUNNEL  RANGER  STATION 

9061 

05 

TULARE 

10 

36 

22 

1  18 

1  7 

8950 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

TURLOCK 

9073 

05 

STANISLAUS 

1  4 

37 

29 

1  20 

51 

1  1  5 

8fl 

CARL   A  PEARSON 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

9087 

06 

ORPNGE 

33 

33 

44 

1  1  7 

47 

1  1  8 

7A 

7P 

THE    IRVINE  COMPANY 

TWENTYNINE  PALMS 

9099 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

08 

1  1 5 

02 

1  975 

4P 

4P 

JOSrUR  TREE  NRT .  MON . 

THIN  LAKES 

9105 

02 

ALPINE 

1 

38 

42 

1  20 

02 

7829 

4P 

4P 

H 

PPCIFIC  GPS  4  ELECTRIC 

TWITCHELL  DAM 

9111 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

59 

1  20 

1  9 

582 

4P 

4P 

4P 

SPNTR  MRRIfl  VLY  WCO 

UHL  RANGER  STATION 

9  1  20 

05 

TULARE 

9 

35 

53 

1  1  8 

39 

3725 

c 

USES  C/0  DIST  RRNGER 

»UK I  AH 

9122 

01 

MENDOC I  NO 

22 

39 

09 

123 

12 

623 

5P 

6P 

UKIRH  FIRE  DEPPRTMENT 

UKIRH   4  WSW 

9124 

01 

MENDOC INO 

22 

39 

08 

123 

16 

1900 

8P 

MRS  MRRJORIE  S  DORY 

"U  C   L  fl 

9  1  52 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

04 

1  1  8 

27 

430 

4P 

4P 

U  C  L  R 

UPLRND  3  N 

9  1  58 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

08 

1  1  7 

39 

I  605 

5P 

5P 

LIBERTY  GROVES  OP.  CORP 

UPPER  LAKE  7  W 

9  1 67 

02 

LAKE 

23 

39 

1  I 

1  23 

02 

1  524 

4P 

EDGRR  J  SCHUETTE 

UPPER  MATTOLE 

9  1  77 

0 1 

HUMBOLDT 

17 

40 

1  5 

1  24 

1  1 

255 

5P 

WESLEY  C  ROSCOE 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

9  1  85 

04 

ALPMEDR 

4 

37 

46 

1  22 

1  0 

394 

6A 

5R 

c 

E  SPY  MUN  UTL  DIST 

UPPER  TRES  PINOS 

9  1  89 

04 

SRN  BENITO 

20 

35 

38 

1  2  1 

02 

2050 

c 

ELOON  FPNCHER 

USONA  2  N 

9193 

05 

MRRIPOSA 

27 

37 

29 

1  1  9 

49 

31  50 

c 

WILLIAM  P  HYOER 

VRCRVILLE 

9200 

02 

SOLANO 

23 

38 

22 

121 

57 

105 

5P 

5P 

VACAVILLE  FIRE  STR  2 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

9232 

06 

SPN  DIEGO 

33 

33 

14 

1  17 

01 

1390 

4P 

VALLEY  CNT   MUN  WATER 

VRLYERMO  FIRE  STA  79 

9250 

07 

LOS  PNGELES 

15 

34 

27 

1  17 

52 

3600 

5P 

5P 

LOS  ANGELES  CO  FIRE  STA 

VAN  NUYS  FC  ISA 

9260 

06 

LOS  RNGELES 

1  3 

34 

1  I 

1  18 

27 

695 

4P 

LA  DEPT  .  WTR .   AND  POWER 

VENADO 

9273 

01 

SONOMR 

22 

38 

37 

123 

01 

1250 

c 

SONOMA  CO  WATER  AGENCY 

VENTURA 

9285 

06 

VENTURP 

33 

34 

17 

119 

17 

105 

8P 

CO.  FLOOD  CONTROL  DIST 

VERMILION  VALLEY 

9301 

05 

FRESNO 

27 

37 

22 

118 

59 

7520 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

9325 

07 

SRN  BERDINO 

15 

34 

32 

1  17 

18 

2858 

8A 

8P 

c 

VICTOR  CO  WATER  DIST 

VINCENT  FIRE  STA  FCI20 

9345 

06 

LOS  PNGELES 

29 

34 

29 

I  18 

08 

3135 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

VINTON 

9351 

02 

PLUMPS 

8 

39 

49 

120 

I  1 

4950 

4P 

FRANK  DOTTR 

VI  SAL  I  A 

9367 

05 

TULARE 

9 

36 

20 

1  19 

18 

325 

8A 

8fl 

VISPLIR  FIRE  DEPARTMENT 

VISTA  2  NNE 

9378 

06 

SRN  DIEGO 

33 

33 

14 

1  17 

1  4 

510 

5P 

5P 

VISTR  FIRE  DEPT 

VOLTR  POWER  HOUSE 

9390 

02 

SHASTA 

23 

40 

28 

121 

52 

2200 

4P 

c 

P  G  4  E  COMPRNY 

WALLACE   1  NNE 

9418 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

12 

120 

58 

328 

8P 

CRLIF  DEPT  FISH  4  GRME 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

9426 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

54 

122 

01 

220 

c 

TOMRS  S  VPNASEK 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING 
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CflL IFORNIO 
RPRIL  1976 


STflTION 


COUNTY 


OBSERVRTION 
TIME  RND 
TRBLES 


OBSERVER 


WOLNUT  CREEK  4  E 
WALNUT  PTL  STfl  FC102C 
WORM  SPRINGS  DflM 
WRRNER  SPRINGS 
WOSCO 

WRTSONVILLE  WRTERWORKS 
WflWONR  RRNGER  STRTION 
WERVERVILLE  RRNGER  STfl 
WEED  F IRE  DEPARTMENT 
WELOON   1  WSW 

WENDEL   10  SE 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

WESTHRVEN 

WEST  POINT 

WESTVILLE 

WET  MEADOW 

WHERTLRND  2  NE 

WHISKEYTOWN  RES 

WHITE   MOUNTRIN  1 

WHITE  MOUNTAIN  2 

WHITTIER  CTY  H  FC  106C 

WHITTIER  NARROWS  DflM 

WILDROSE  RRNGER  STR 

WILL IRMS 

WILLITS   1  NE 

WILLITS  HOWRRD  FOR  RS 

WILLOW  CREEK    1  NW 

WILLOWS 

WINTERS 

WOFFORO  HEIGHTS 

WOODFOROS 
WOODLRND   1  WNW 
WOODSIDE  FIRE  STfl  1 
WRIGHTS 
WRIGHTS  LAKE 
YORBfl  LINDA 
YORKV  ILLE 

YOSEMITE  PARK  HEADQTRS 
YREKA 

ZENIA-KETTENPOM  STORE 


942-7 
9431 
9440 
9447 
9452 
9473 
9482 
9490 
9499 
9812 

9526 
9532 
9560 
9582 
9597 
9502 
9605 
9621 
9632 
9633 

9660 
9666 
9671 
9677 
9684 
9685 
9694 
9699 
9742 
9754 

9775 
9781 
9792 
9814 
9816 
9847 
9851 
9855 
9866 
9953 


CONTRA  COSTfl 
LOS  ANGELES 
SONOMA 
SAN  OIEGO 
KERN 

SANTA  CRUZ 

MARIPOSA 

TRINITY 

SISKIYOU 

KERN 

LASSEN 

SNTR  BflRBflRfl 

FRESNO 

CRLRVERAS 

PLACER 

TULARE 

YUBA 

SHflSTfl 

MONO 

MONO 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

INYO 

COLUSA 

MENDOC INO 

MENDOC INO 

TRINITY 

GLENN 

YOLO 

KERN 

ALPINE 
YOLO 

SAN  MATEO 
SANTA  CLARA 
EL  DORADO 
ORANGE 
MENDOC INO 
MARIPOSA 
SISKIYOU 
TRINTY 


37  54 

34  DO 

38  43 

33  17 

35  36 

36  56 

37  33 

40  44 

41  26 

35  40 

40  16 

34  42 

36  13 

38  24 

39  1  1 

36  21 

39  02 

40  37 

37  30 

37  35 

33  58 

34  01 

36  16 
39  09 
39  25 

39  21 

40  57 

39  32 

38  32 

35  43 

38  47 
38  4  1 

37  26 

37  08 

38  51 
33  53 
38  54 
37  45 

41  43 

40  10 


121 
1  17 
123 
116 
1  19 
121 
1  19 
122 
122 
1  18 

120 
1  19 
1  19 
120 
120 
1  18 
121 
122 
1  18 
118 

1  18 
1  18 
1  17 
122 
123 
123 
123 
122 
121 
1  18 

1  19 
121 
122 
121 
120 
117 
123 
119 
122 
123 


400 
488 
224 
3180 
333 
95 
3985 
2050 
3590 
2680 

4035 
6280 
285 
2820 
5290 
8950 
105 
1295 
10150 
12470 

340 

239 
4100 
85 
1  348 
1925 
461 
1  35 
1  35 
2730 

5670 
69 

380 
1600 
6950 

350 
1  100 
3970 
2625 
3600 


6P 


3P 


SAC 

C 


8R 


8fl 


C 

C  H 
H 

|C 


MRS.  BETTY  FRIRCLOUGH 
L  R  CO  FIRE  DEPT 
U  S  RRMY  COE 
WRRNERS  RESORT  CO 
KERN  CO  FSTRY  &  F  0 
CITY  OF  WRTSONVILLE 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
WEED  FIRE  DEPARTMENT 
VERNON  J  BLOUNT 

ED  FILIPELLI 
COUNIY  OF  SRNTfl  BARBARA 
BOSTON  RANCH  CO 
STATE  DIV  OF  FORESTRY 
CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GEORGE   I  OKANO 
NATIONAL  PARK  SERVICE 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
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REFERENCE  NOTES 

CALIFORNIA 

This  Bulletin  is  prepared  in  Cooperation  with  Department  of  Water  Resources,  State  of  California 

Additional  information  re^ardinK  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  wi'iting  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station   Index  shows  observation   times   in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers   take   the  observations 
on  dayli^^ht  saving   time.     Snow  on  ground   in  the   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  Stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.,  P.s.t.  ,   except   for  Bishop  WSO,   Blue  Canyon  WSO,   and  Sandberti 
WSO     which  are   taken  at  6  a.m.,   P.s.t.,   and  Mt .   Shasta  WSO  at  8:00  a.m.,  P.s.t.      Data  in  the  "Extremes"  table,    "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table.    "Evaporation  and  Wind"  table,   and  snowfall   in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published,   are  for  the  24  hours 
endint;  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
lime  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. Time  of  observation  10:00  a.m.,  P.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  19^1-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for   January  1941 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,    such  as   12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 


EVAPORATION  AND  WIND  TABLE:  Camp  Pardee  :  Pan  is  of  copper,   and  painted  inside  and  outside  with  aluminum  paint. 

Newark  :  Pan  painted  outside  with  gray  enamel. 

Salt  Springs  Pwr  House  :  Pan  is  of  steel  plate,  painted,  with  aluminum  inside  and  outside. 

Friant  Government  Camp  :  Pan  screen  covered. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Brawley  2  SW  :     Holtville  silty  clay,   level,   grass-covered  surface  exposed   to  full  sun.     Grass  mowed  and 

irrigated  to  maintain  growth.     Max  and  min  readings  from  thermograph  for  24  hours  ending  at 
9  a.m.     Readings  at  9   a.m.  are  from  mercury-in-glass  thermometers, 
Davis  2  WSW  Exp  Fm  :     Sandy  loam  —  under  bare  ground  surface.     Max  and  min  data  from  soil  thermograph  for  24  hours 

ending  at  8  a.m. 

Fresno  WSO  :     Atwater  sandy  loam,  level.     Bare  ground,  drainage  to  south;   late  afternoon  shade  in  summer 

only.  Palmer  thermometers  for  20-  and  40-inch  depth.  Lambrecht  distance  soil  thermograph 
for  2-,  4-,  and  8-inch  depth.     Max  and  min  readings  for  24  hours  ending  at  midnight. 

Indio  U.S.   Date  Garden    :     Sandy  loam  level.     Bare  ground.     Science  Associates  Max-Min  dial  reading  capillary  thermometer 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 


INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in   the  "Supplemental  Data"   table,    "Daily  Precipitation"  table,    "Evaporation  and  Wind"   table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,   and  the  Station  Index. 

No  i-ecord  in  the   "Monthly  Summarized  Data"   table  and  the   "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
+4    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
i     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
A    Data  collected  by  radio  telemetry. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
E    Amount   is   oartially  estimated, 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Teraperatu.'e"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amoi^ts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soli  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin, 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

i   DRAINAGE  CODE:     1-AMERICAN     2-CALAVERAS     3-CARSON     4-CENTRAL  COAST     5-COLORADO     6-DESERT     7-EEL     8-FEATHER     9-KAWEAH     10-KERN     ll-KINGS  12-KUMATH 
13-LOS  ANGELES     14-MERCED     15-HOJAVE     16-MOKELUMNE     17- NORTH  COAST     18-N. E.    INTERIOR     19-OWENS     20-PAJARO     21-PIT  22-RUSSIAN 
23-SACRAMENTO     24-SALINAS     25-SAN  DIEGO     26-SAN  GABRIEL     27-SAN  JOAQUIN     28-SANTA  ANA     29-SANTA  CLARA     30-SA.NTA  MARIA  31-SANTA 
MARGARIT.i     32-SANTA  YNEZ     33-SOUTH  COAST     34-STANISLAUS     35-TRINITY     36-TRUCKEE     37-TUOLUMNE     38-WALKER  39-VUBA-BEAR 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  t-onditions   in   the  U.S.    for  each  month  arc  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price     $1,25.        Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above^ 

Subscription  Price:     S5,10  a  year  for  each  section  including  annual  summary:  S5.55  additional  for  foreign  mailing;  40<?  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville.  N.  C.   28801.       Attn:  Publications. 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT ION 


ALOCBPOIMT 
ANCUIN  P«C  UNIOH  COL 
BIG  fiAD  QflnOCB  STATION 
BOOMVILLE   ►•tTHC  5T« 
e6Anscor«  3  inu 

eRIOQEviLLC  A  NhiJ 
euOriT  BANCH  I  % 
CAL I&TOQA 
CALLAMAN 
CAZAOCRO  2  U 

CCCILVIlLE  «  SE 
CLCAB  CRCe« 
ClOVEROALE  3  SSC 
COPCe  NO  1  OAH 
COVCLO 

CaCSCthT  CITY  I  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 

cuwimos 

0UTT9MS  LANDING 
EL«  VALLEY 

EUREKA  WSa  CI 
rOOtST  GLEN 
rORT  BRAQO 
rORT  OIC« 

fORT  JONES  RANGER  STA 

FORT  ROSS 
CAQftEflviLLE 

GflSOUET  BANGED  STATION 

GRATON 

GHEENVIEw 

GUCBNEVKLE  2 

NAPPY  CAr<>  BANGER  STA 

HAYrOfl^    BANGEB  STATION 

HEALOSBUBG 
HEALOSfiuRC  3 

MiLTS 

MOOPA 

IOLEWILO  why  MNTNC  STA 
HENTFIELO 


LAVA  BEOS  NAT  nONUrCN 
nAO  BlvCB  RANGER  STA 
MOUNT  HEBBON  RS 
MUIB  UOOOS 

NAPA   ST«TE  HOSPITAL 

OAK  KNQLL  R  S  2 
OAKVILLC  1  UNW 
OCCIDENTAL 

OfiICK  PRAIRIE  CHEEK  P 
ORLEANS 

PETALUHR  riRE  STA  2 
POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  PM 
RICHARDSON  CROvE  ST  P 
SAINT  HELENA 

SAN  RAFAEL 
SANTA  ROSA 

SAUYERS  BAB  RANGER  ST 
SCOTIA 
SMELTER  COVE 


ION 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 
SONOnA 

STANDISM-MICKEV  ST  P« 
TRINITY  BIVEB  MATCH 
TULELABE 

UKIAH 


KEO  FIRE  OEPAHTfCN 
WILL  ITS    1  NE 
UILLOW  CBEEK    1  NM 


noin  ranger  station 
alturas  ranger  station 

AUBURN 

AUBURN  OAfI  PBOJECT 

BLUE  CANYON  U%rti  y, 

B0k#1AN  DAM 
BRANNAN  ISLAND 
BROOKS   FARNHAn  RANCH 

BRUSH  CREEK  BS 

6UCKM0RN 

BUCKS  CREEK  PH 

euRNCY 

CANBY  RANGER  STATION 

CANYON  DAn 

CARIBOU  POkCR  HOUSE 

CMALLENGE  RANGER  STA 
CHESTER 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 

CITRUS  HEIGHTS 

ClARks  valley  rtjOD  ROM 

CLEABlAKE  HIGHLANDS 
COMASSET  1  NNE 
COLEnAN  FISHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE  PO^fl  HOUSE 

COLUSA  2  SSU 
CSOL 

COBNING  HSUGHTON  RANCH 
DANA  2  SE 

DAVIS  2  WSU  EXP  FARn 


DAY  OF  MONTH 


12     3     4    5    6     7    8    9     10  1 1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


.OS  .04 


SEE  REFERENCE  MOTES  FOLLOWING  STOTION  INDEX 

7 


DRILY  PRECIPITATION 


STRT ION 


DEER  CRCCK  rOREOAY 
OELTf* 
DC  SftBLft 
DOBBINS   1  S 

OOUMICVILLC  RAtiGCa  STA 
OUNNirjAN 

OUnSFiUIR  RANGER  STA 
CAST  DARH  RESERVOIR 
FAIRFJCLO  FIRE  STATION 
FOUSOM  OAH 

FORCSThKl  ranger  STA 
FRENCH  GULCH 
GEQRQCTOWN  ranger  STA 
GIBSON  HUY  FT4TNCE  STA 
GOLD  SUN 

GRASS  VALLEY  2 
CRECNVIlLE  RANGER  STA 
GaI^ZLT  ISLAND  REFUGE 
MARRISON  GULCH  RS 
HARRY  ENGLE&filQHT  DAM 


PH 


HAT  CHEEi 
HIOOCN  VALLEY  RANCH 
lOUm  HILL 
JESS  VALLEY 
KELSEY  1  N 

KILARC  POUCR  HOUSE 
LAKCPQRT 
LAi^E  SOLANO 
LAi^E  SPAULOIhG 
LECSVILLE  KEEGAN  RANCH 

LOOKOUT  3  USU 
f**OEL  INE 
MftNZnNITA  LAHE 
MAHRLEY  cove 
nftOYSvILLE 

n:  CLOUD 

"ID0LETOi« 
MINEBAL 

MOUNT  SHASTA  USD  CI 
NEVADA  CITY 

NICOLAUS  2 
ONO 

ML  AND 

OROVILLE  SANGER  STA 
PACIFIC  HOUSE 

PARADISE 

PASKENTft  BANGER  STA 
PAYNES  CHEER 
PIT  RIVCR  PH  1 
PIT  RIVER  PH  S 

PLACERVILLE 
PLACEHVILLE  IFG 
PQRTOLA 
OUINCr 

RED  BLUFF  USD  AP 

REDOING  FIRE  STA  2 
REPRESA 
RIO  VISTA 
RQCRLIN 

ROUND  nrr  P  G  AND  E 

SACRArCNTO  USD  AP 
SACRArCNTO  USO  CI 
SHASTA  0AM 
SHINGLETOWM  2  E 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA^ 
STONYFOBD  COOLEY  OftNCH 
STONrrOBO  RANGER  STA 
STONY  GORGE  BESERvOlR 
STBAUBERRY  VALLEY 


THIN 


IKES 


UPPER  I 
VACAVILLE 
VINTON 

VOL  TA  POUER  HOUSE 

UHISKEYTOUN  RES 
UILL lAnS 
UILLOWS 
UINTEBS 

WOODLAND   1  UNU 


DRY  OF  MONTH 


I     2  3 


4    5  6 


7    8  9 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  18 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


.05     .03  .2* 


60DIE 

BRIDGEPORT 
CEOABVJLLE 

CONNER  rCnORIAL    ST  PK 
OOYLC 

OOVLE  S  SSE 

ELLERY  LAKE  y. 
FLEMING  FISH  AND  GAft 
FORT  BIOKLL 

GEM  LAKE 
rQNO  LAKE 
SAGEHCn  CREEK 
SECRET  VALLEY 
SUSANVILLC  AIRPORT 

TAHOE  CITY 
TERMO 

THUCKEE  RANGER  STATION 
^NDEL    10  SE 
WOODFOROS 


.06     .00  .10 


ARROYO  GRANDE 
BEN  LOMOND  4 
BERKELEY 

BIG  SUR  STATE  PARK 
BLACK  MOUNTAIN  2  su 


3EE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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DniLY  PRECIPITATION 


STflT ION 


&U9L INGflP« 
CALAvEQAS  RESCRVOIR 

CSOC^ETT 
OAVCNPQRT 

roAT  oao 
GEseea  rancm 

CILRO 
QILRO 


4  CHI 


MALF  r«OH  6AT 

HCClNAnOE2  3  NW 

HOLL.  ISTCS  3 

LAfATtTTE  J  MNC 

LA  HONOA 

LIVtBMOftE  COUUTT 
LOC^UOOO  3  1 
LOS  QRT9S 

LOS  QATOS  4  SU 


ATta  PL  A 


MABTIMEZ  t 
hOMTEOEY 
nOHTEftCY  FAA  AP 
nOaOAn  HILL    2  E 

mano  BAY  Fiac  ocpt 
Moaao  BAY  3  N 

MOUNT  DIABLO  H  GATE 
rflUNT  MAMIL  TOn 
^AC1"1ENT0  0AM 
MEUABR 

OAKLAND  UJO  AP 
OAilLAfiD  MuSEun 
PAICINES  OHawALL  BAMCH 
i^ALO  ALTO 
PALOMA 

PASO  aOBLES 

PASO  aOBLES  FAA  AP 

PINNACLES  NAT  MOflurCHT 

PISMO  BEACH 

PaiEST  VALLEY 

RCDUOOO  CITY 
BICHMBNO 

SAINT  habys  college 

SALINAS  3  E 
SAL INAS  FAA  AP 

SALINAS  OAn 
SAN  ABOO 

SAN  CLCtNTE  OAH 

S   F    RICMMONO  SUNSET 

SAN  FBANCISCO  USO  AP 


CI 


SAN  FBANCISCO  WSO 
SAN  GBEGOBIO  2  SE 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAft  nATEO 

SANTA  CLABA  UNIvEOSITY 
SANTA  CBUZ 

SANTA  PMRGABITA  BOOST 
SOLEDAD 

SPBECVEl S  Hwr  BBtDGE 

UPa  SAN  LEAPiDBO  FiLTEa 
WALNUT  CBEEH   4  C 
WATSONVILLC  WATEBWOSKS 
wOODSIOE  FIBE  5TA  1 
^ISnTS 


ANGIOLA 

ANTIOCW  PUI*»ING  PL  3 
ASH  rCUNTAIN 
AUBCBBY   1  NW 
BARCBSFIClD  USO  AP 

BALCH  PO^a  HOUSE 
BUTTSNUlLLOU 
CALAVEBAS  BIG  TBEES 
CAlAVCBAS  BANQEB  STA 
CArV  PARDEE 

BAD  LAB 


DAM 


CASTLE  BOCK 
CATHEtS  ' 

chebbt  valley 
coal inga 

CORCOBAN  laaic  oisr 

DELANO 

DCL  PUERTO  aOAO  CAr«> 
DCNAIB  3  NNE 
DUDLEYS 

ELECTBA  POhCB  HOUSE 
ELLIOTT 

EXCHEQUEB  BESEBvOia 
riOOLETOfc*l  LYNCH  BANCH 
F IVE  POINTS  S  SSM 
FRESNO  WSO  AP 

raiANT  GOvERNrCNT  CAiV 
GlENNviLLE 
GRANT  GROVE 
GROvCLANO  RANGER  STA 
HANFORO  3  S 

HETCH  HETCHY 
HUNTINGTON  LAKE 

lORIA 

I  ONE 

JBMNSONOALE 

KERL INGER 
■EBN  RIvEB  PH  1 
KERN  RIVER  PH  3 
KETTLCrtAN  STATION 
KNIGHTS  FERRY  2  SC 

LCBCC 
LC  GRAND 
LCHMln  RANCH 

icm**  COVE 

L INDSAY 


DRY  OF  MONTH 


1    2    3     4    5    6     7    8    9    10  n  12    13  M  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30  31 


SEE  REFEKENCE  NOTES  FOLLOHINO  SIBIION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITRTION 


STRT ION 

TOTAL 

DRY  OF  MONTH 

1    2  3 

4    5  6 

7    8  9 

10  11  12 

13  14  15 

16  17  18 

19  20  21 

22  23  24 

25  26  27 

28  29  30 

31 

LOOGCPOLC 
LOOI 

LOS  BANOS 

LOS  BANQS  AtieuRUA  RCH 
LOS  BANOS  OET  BESV 

riAOeaA 
nAMTECA 

mahicopa 

nAQIPQSA 

rCADSU  LA^E 
rCMOOTA  OArt 
rCRCCD  MUNICIPAL  AP 
MODESTO 

NOBTh  roR«  0RNCE8  STA 
OSANQE  COVE 
PACMECO  PASS 
PANOCME  2  u 
PATTIMAY 

PINE  FLAT  DAM 
POBTCBVILLE 
POSEY  3  E 

SALT  SPRINGS  PUB  HOUSE 
SAft  ANOBEAS  S  S 

SAN  LUIS  DAn 
SANTA  RITn  PEAK 
SONOBA  BS 

SO  ENTBANCE  rOSenlTE 
STANISLAUS  POwea  MOUSE 

STOCKTON  WSO  AP 
STOCRTQN  riBE  STA  H 
SUTTEB  HILL   BANGEO  STA 
TEH AC HAP I 
TEJON  RANCHO 

THBCe  BvRS  EOISON  PH  1 
TIGEB  CREEK  Ph 
TRACY  CAROONA 
TRACY  PUtWING  PLANT 
TUBLOCK 

VISAL  lA 
UALLACE    1  NNE 
WASCO 
UESTHAVEN 
tCST  POINT 

UOrrOBD  HEIGHTS 
YOSEIilTC  PARK  MEAOOTBS 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ACTON-ESDO  CYH  FC26ir 
ALISO  CN  OAT  MT  FC  *46 
ALPINE 
AL  TAOENA 

AVALON  PLEASURE  PICO 

6ABBETT  DAM 

BEAUMONT  PuWING  PLANT 

BEL    AIR  FC-lOA 

BIG  BEAR  LAKE 

BIG  OAlTOM  dam  FC223CE 
BIG   TUJUMGA  0AM  rC46DE 
BOUQUET  CANYON 
BURBANK   VALLEY  PliP  PlT 
CACHUm  LAKE 

CAW>  HI  HILL  OPIDS  57E 
CAWO 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CHATSWORTH  FCS4F 
CHULA  VISTA 

CLASEMONT  POMONA  COL 
COLBTS  FC  53  0 
CORONA 

COvINA  TEr«>LE  FC   193  B 
CRYSTAL  LAKE  FC  2e3C 

CULVER  CITY 
CUYAMACA 

DESCANSO  RANGER  STA 
DOtJWEY  FIBE  STA  FC1070 
DBY  CANYON  BE5EBV0IR 

EL   CAPITAN  DAM 
ELSINOfiC 
ESCONOIOO 
FILLMORE    1  WNU 
FONTANA  S  N 

FONTANA  KAISER 
FULLERTON  HILLCREST  RV 
GIBRALTAR  DAM  2 
GILLESPIE  FIELD 
GLENOORA  UEST  FC  IBS 

HAINES  CYN  UPPER  FC367 
HEftT 

HENSHAU  DAM 
HOEGEES  FC  60  A 
lOTLLWILO  FIRE  OEPT 

JUL  lAM  UY?)OLA 
JUNCAL  DAM 

LA  CRESCENTA  FC  261  B 
LACUNA  BEACH 
LAKESIDE  2  E 

LA  rtSA 

LECHUZA  PT  STA  FC  352B 
LOWOC 

LONG  BEACH  USO  AP 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  MSO  AP  B 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 
LOS  PBICTOS  RANGER  STA 
LYTLE  CREEK  RANGER  STA 
MOORPABK 

m  BflLDT  FC  asG 
KT  WILSON  2 

• 
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rtCk*4ALL  SOLEOAO  rC)3CC 

NewPOBT  ecACM  MABBoe 

MIPOMO  3  nu 
OCEANS  IOC 

BJfll 
OXNAQO 

PACQim  OAn  rc  33  A  C 

pALoma  m  uastnvAToaY 

PALOS  vESOes  e^T  FC430 
PASADENA 

PIEOBA  fiLAKCA  GBD  STA 
Piau  3  CSC 

PT  AQGUCLlO  L  IGMT  STA 
SOnOtiA  CAL  PQir 

PQUAY  WAILEV 
RAnONA  rifiC  OCPT 
aCOLANDS 

aivEBSIOE  riBt  STA  3 
BIVCBSIOC  CIT  EXP  STA 

SAISIPUCOES  GAGING  STA 
SAN  BCaNAROINO  CO  MBSr 
SANOBCBG  PTL  FC130B 
SANOBCSG  USO 
SAN  DICOO  USO  AP 

sAd  Dims  riae  wo  rc9S 

SAN  GABBiCt.    CANTON  Ph 

SAfi  OABfilEL  on  FC43«BE 

SAN  CABBICL  fjac  OCPT 

SAN  JACINTO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 
SANTA  ANA  riac  STATION 
SANTA  BABBABA 
SANTA  BARBARA  TAA  AP 
SANTA  rMRIA  WSO  AP 


ICR 


SANTA  MONICA  ( 
SANTA  PAULA 
5AUGU5  Pwa  PLT  J 
SOniS  3  NU 
SUCr  SANCM 

SUN  CITY 

SUSANA  i^NOlLS 

THOUSAND  OAKS 

T8PANGA  PATROL    STA  TCB 

TOQOANCE 

TUJUNGA 

TU5TIN    IRVINE  RANCH 
THITCMCLL  DAn 
UCLA 
UPLAND  3  N 

VALLEY  CENTER  2  NNC 
VAN  NUYS  FC  ISA 
vCNTUBA 

VINCENT  nst  STB  Fciao 

VISTA  3  NNC 

MAtNuT  PTL  STA  fcioac 

UARNER  SPRINGS 
fc*ITTIER  CTV  M  FC  1D6C 
YORBA  L INOA 


AOCLANTO 
APPLE  vAL 
BAKCe 
BAflSTOU 
BCAunONT 


1  C 


BENTON    INSPCCTION  STA 
BIG  PINCS  PARH  FC  83B 
BISHOP  CREEK   IHTARE  3  ■ 
BISHOP  MSO  AP 
BL  YTHC 

BLYTHC  FAA  AIRPORT 
BOaaEGO  DESEBT  PABk 
BOULEVABO  2 
BQAM.  CY  2  SU 
CAiEXICO  3  NE 

DAGGETT  FAA  AIBPOBT 

DEATH  VALLEY 

DEEP   CANYON  LABORATORY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

EAGLE  MOUNTAIN 

El   CCNTBO  2  SSU 

EL  niBAGE  FIELD 

FAIBMONT 

GOLD  aOCK  BANCH 

COLDSTONC  CCHO  3 


HAIkCC 

HAYFIELC 
HESPEBIA 
irvcRIAL 
irvERIAL 


PUrVING  PLANT 


INDEPENDENCE 

INOIO  U  S  DATE  GARDEN 

INYOREBN 

INYOKCRN  ABMITACE 
laON  tJUNTAIN 

JOSHUA  TREE  3  S 
«CC  RANCH 

lAKc  AeaokMCAo 

LA«C  SABBINA 
LANCASTCB  FSS.^AA 

fCCCA  FIBE  STATION 
niTCMCLL  CAVCBNS 
r«jAvC 

MOUNTAIN  PASS 

m  SAN  JACINTO  U  S  PK 

NCC0LC5  FAA  AIBPOBT 
NILAHO 

OCOTILie  ICLLS 
OCOTILLO  2 
PAL  rO  ALE 
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STATION 

TOTAL 

DAY  OF  MONTH 

1    2  3 

4    5  6 

7    8  9 

10  11  12 
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16  17  18 

19  20  21 
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25  26  27 

28  29  30 

31 

PALn  SPBirtG^ 
PARKER  RCSCavOIt) 

SNDU  caCCK  UPPER 
SOUTH  LflUE 

thermal  faa  hp 
troha 

TlCNTYniNE  PAL"S 
vflLrCOMO  riBE  STA  79 

vICTORVILLE  PUf*  PLANT 
kWITE  MOUNTAIN  1 
fOUNTAIN  2 
WILDROSE  RANGER  STA 

1.11 
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.05 
.41 

I  .  74 
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.22 
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1  .30 
1  .37 

.04 

.30 
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.54 
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DAILY  TEMPERATURES 


STPT ION 

DRY   OF  MONTH 

o 
a 
a: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

2? 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

a 

■        •  • 

NORTH  COOST 

ORRINRCE  01 

(ILDERPOINT 

HRX 
HIN 

49 

71 
48 

76 
49 

75 
39 

66 
42 

74 
46 

90 
45 

87 
44 

88 
43 

79 

42 

101 
48 

65 
39 

73 
43 

90 
36 

66 
38 

69 

35 

72 

49 

73 
52 

77 
39 

74 
46 

90 
40 

66 
36 

69 
53 

67 
51 

68 
47 

77  .0 
43.9 

PNGHIN  PPC  UNION  COL 

HRX 
HIN 

BIG  eOR  RONCER  STHTION 

HRX 
HIN 

68 
48 

62 
44 

76 
42 

80 
41 

77 
47 

74 

37 

63 
42 

94 

52 

92 
S3 

90 
SO 

79 
43 

85 
45 

100 
50 

96 
47 

87 
41 

93 
44 

85 
42 

74 

37 

75 
36 

72 
36 

85 
40 

85 
40 

80 
40 

80 
42 

75 
45 

82 
45 

95 
46 

69 
43 

70 
35 

69 
48 

66 
46 

81.9 
43.5 

CRLI  HhRN 

HRX 
HIN 

71 
39 

68 

31 

69 
32 

69 
37 

65 
47 

69 
29 

75 
36 

79 
44 

79 
42 

72 
44 

71 
33 

84 

39 

65 
43 

63 
42 

76 
35 

78 
38 

73 
31 

71 
34 

71 
32 

70 
30 

75 
33 

73 
34 

73 
34 

71 
37 

71 
34 

83 
37 

82 
32 

75 
31 

65 
29 

60 
48 

63 
46 

73.2 
36-6 

CECILVILLE  5  SE 

HRX 
HIN 

78 
34 

72 
40 

68 

35 

74 
34 

70 
36 

69 
35 

71 
35 

63 
42 

82 
44 

61 
43 

75 
36 

79 
39 

96 
40 

92 
41 

86 
39 

BS 
39 

80 
31 

72 
31 

72 
30 

CLOVEROOLE  3  SSE 

HRX 
HIN 

BS 
4S 

78 
4S 

75 
46 

81 
43 

78 
48 

77 
47 

82 
S2 

87 
51 

81 
49 

60 
47 

60 
46 

93 
54 

104 

55 

97 
50 

95 
54 

95 
SO 

62 
44 

76 
44 

76 
46 

76 
48 

85 
44 

62 
44 

81 

41 

60 
44 

SO 
54 

87 
5S 

96 
52 

77 
45 

74 
47 

74 
46 

76 
46 

83  -0 
47  .9 

COVELO 

HRX 
HIN 

77 
39 

74 

3S 

79 
3S 

77 
38 

72 
42 

77 
35 

BS 
42 

85 
45 

85 
45 

63 
44 

66 
43 

100 
43 

92 
48 

90 
45 

90 
39 

86 
39 

79 
42 

75 
38 

74 

37 

84 

36 

84 
40 

60 
36 

80 
37 

76 
42 

8 1 
44 

9 1 
43 

88 
45 

70 
34 

72 
34 

66 
48 

68 
48 

80  .8 
40.7 

CRESCENT  CITY  1  N 

HRX 
HIN 

61 
49 

SB 
40 

60 
36 

S9 
46 

56 
46 

60 
46 

74 
46 

63 
45 

62 
46 

52 
45 

55 
45 

83 
44 

62 
46 

59 
47 

66 

39 

60 
47 

57 
37 

57 
38 

57 
45 

59 
40 

60 
41 

59 
41 

60 
40 

60 
40 

61 
47 

6S 
42 

64 
46 

58 
37 

S6 
39 

SI 
47 

57 
47 

61  .1 
43.4 

OUTTONS  inNDINC 

HRX 
HIN 

82 
45 

71 
41 

75 
43 

67 
47 

68 
45 

57 
47 

60 
49 

73 
45 

67 
47 

70 
46 

69 
45 

87 
49 

102 
56 

92 
46 

75 
52 

88 
45 

70 
42 

71 
42 

66 
42 

74 
42 

72 
45 

66 
45 

75 
45 

73 
44 

73 
47 

78 
49 

65 
46 

77 
42 

73 
42 

72 

50 

70 
52 

75  .2 
46.0 

ELK  VBLLET 

HRX 
HIN 

EUREKB  H50  CI 

HRX 
HIN 

64 
46 

55 
47 

56 
47 

55 
48 

54 
45 

54 
45 

61 
44 

S3 
47 

54 
46 

56 
45 

57 
45 

69 
45 

56 
47 

54 
45 

56 
42 

55 
47 

54 
46 

54 
46 

54 
44 

55 
40 

55 
45 

55 
47 

56 
45 

61 
48 

57 
48 

58 
44 

55 
46 

SS 
45 

58 
43 

56 
48 

57 
48 

56.5 
4S.7 

FOREST  OUEN 

HRX 
HIN 

62 
36 

73 
35 

71 
33 

77 
35 

73 
42 

70 
32 

74 
42 

84 
43 

8S 
42 

84 
44 

76 
35 

85 
40 

95 
47 

89 
39 

82 
35 

89 

35 

80 
34 

70 
30 

73 
30 

66 
30 

70 
31 

71 

33 

72 
32 

72 
33 

74 

33 

74 
34 

72 
32 

89 

31 

70 
30 

66 
26 

63 
34 

76  .6 
35.2 

FORT  BRnCG 

HRX 
HIN 

65 
45 

67 
47 

6 1 
46 

61 
43 

60 
43 

60 
45 

66 
44 

60 
45 

55 
45 

57 
45 

59 
46 

66 
46 

73 
48 

66 
47 

63 
41 

62 
45 

61 
40 

62 
46 

62 
45 

6 1 
38 

64 
41 

6 1 
40 

61 
39 

62 
42 

64 
48 

63 
42 

61 
46 

60 
47 

61 
43 

63 
48 

62 
50 

62  .2 
44.4 

FORI  JONES  RRNOER  SIR 

HRX 
HIN 

BO 
32 

73 
36 

70 
39 

66 
31 

72 
36 

83 
40 

73 
32 

76 
31 

69 
42 

88 
47 

80 
22 

72 
35 

75 
33 

65 
30 

76 
34 

75 
39 

70 
34 

75 
36 

86 
40 

72 
31 

67 
31 

FORT  ROSS 

HRX 
HIN 

66 
42 

58 
47 

57 
42 

56 
40 

59 
41 

77 
36 

7  1 
34 

55 
46 

55 
46 

55 
46 

67 
43 

84 
47 

76 
48 

72 
33 

74 
43 

59 
45 

57 
40 

SB 
34 

58 
35 

60 
41 

60 
41 

60 
40 

57 
46 

60 
46 

65 
47 

63 
43 

59 
48 

57 
45 

57 
41 

59 
46 

60 
47 

62  ■  3 
42.7 

CRRTON 

HBX 
HIN 

83 
40 

77 
37 

78 
37 

75 
40 

77 
39 

60 
39 

62 
45 

74 
47 

61 
47 

68 
46 

71 
39 

93 
47 

100 
47 

86 
41 

84 
43 

90 
45 

76 
34 

78 
35 

74 

36 

82 
37 

76 
40 

67 
45 

65 
38 

60 

37 

60 
41 

85 
43 

90 
40 

86 
34 

80 
36 

77 
44 

75 
50 

79.7 
40.9 

HBPPT  CRMP  RRNCER  STR 

HBX 
HIN 

75 
38 

Bl 
47 

86 
34 

76 
39 

75 
44 

74 

39 

79 
42 

83 
41 

67 
44 

91 
47 

77 
36 

89 
42 

98 
48 

94 
49 

83 
39 

76 
36 

89 
34 

75 
37 

78 
37 

78 
35 

84 

39 

68 
41 

84 

39 

BS 
39 

66 
41 

93 
47 

75 
39 

75 
35 

70 
34 

66 
49 

60 
44 

81  .0 
40.5 

HERLOSBURC 

HRX 
HIN 

60 
46 

81 
48 

79 
49 

BO 
46 

63 
46 

64 
44 

81 

50 

71 
49 

75 
49 

74 
49 

97 
46 

105 
59 

99 

55 

69 
48 

96 
55 

81 
49 

61 
41 

79 
43 

62 
44 

65 
46 

74 
45 

85 
49 

82 
45 

84 
44 

86 
54 

96 
50 

82 
46 

78 
49 

74 

51 

75 
50 

78 
54 

63.2 
48.4 

MILTS 

HRX 
HIN 

76 
38 

69 
34 

66 
37 

65 
37 

60 
39 

66 
31 

82 
37 

80 
46 

64 
42 

80 
46 

75 
33 

89 
37 

86 
44 

82 
42 

61 
34 

61 
39 

76 
34 

72 
39 

66 
38 

76 
29 

77 
36 

72 
43 

68 
44 

67 
39 

72 
36 

67 
38 

84 
41 

58 
30 

64 

31 

58 
44 

62 
43 

73.8 
3B.2 

NOOPn 

HRX 
HIN 

62 
42 

81 
41 

64 
41 

78 
43 

74 
48 

69 
40 

60 
44 

83 
45 

82 
46 

90 
48 

75 
43 

88 
45 

99 
52 

86 
47 

84 
49 

90 
43 

62 
37 

69 
42 

70 
45 

70 
36 

82 
42 

82 
43 

73 
42 

73 
44 

72 
49 

76 
44 

91 
48 

63 
48 

67 
36 

67 
49 

62 
50 

77 .5 
44  .4 

KENTF IELO 

HBX 
HIN 

80 
49 

75 
46 

75 
44 

74 
41 

71 
46 

77 
42 

76 
46 

75 
44 

7 1 
47 

74 
47 

87 
46 

96 
52 

96 
57 

93 
48 

9 1 
49 

90 
45 

76 
42 

73 
45 

76 
43 

79 
41 

77 
43 

82 
40 

80 
48 

74 
46 

83 
48 

92 
47 

92 
47 

7S 
44 

74 
45 

75 
S3 

75 
52 

80  .2 
46.4 

KLRHRTH 

HBX 
niN 

62 
SO 

62 
44 

57 
44 

56 
46 

60 
45 

67 
40 

72 
44 

58 
45 

57 
46 

59 
47 

68 
4o 

62 
44 

63 
45 

67 
46 

66 
41 

57 
46 

SB 

36 

56 
38 

SB 
42 

62 
38 

60 
39 

SB 
48 

6 1 
44 

61 
43 

63 
47 

66 
40 

57 
45 

58 
33 

58 
36 

55 
48 

59 
48 

61  .8 
43.4 

LHvS  BEDS  NAT  MONunENI 

nflx 

HIN 

76 
44 

70 
35 

61 
32 

66 
36 

66 
39 

60 
30 

62 
41 

72 
46 

72 
42 

73 
46 

70 
21 

64 
40 

82 
54 

81 
45 

66 
33 

76 
44 

75 
31 

75 
35 

70 
36 

58 
29 

66 
40 

70 
39 

7  1 
38 

69 
40 

65 
39 

69 
42 

60 
45 

72 
29 

59 
32 

65 
43 

58 
47 

69. 1 
38.5 

I10UNI  HEBRON  RS 

HRX 
HIN 

75 
25 

61 
26 

65 
30 

64 

35 

58 
29 

66 
33 

77 
36 

75 
42 

70 
25 

68 
31 

62 
38 

84 
41 

67 
26 

73 
31 

76 
24 

66 
29 

67 
28 

SB 
22 

66 
27 

7  1 
34 

70 
32 

70 
34 

64 

31 

68 
30 

81 
38 

67 
21 

58 
26 

62 
44 

59-0 
31  .0 

NflPB  STRIE  HOSPITAL 

HRX 
HIN 

82 
45 

77 
43 

74 
44 

71 
49 

72 
46 

80 
46 

7  1 
49 

72 
47 

75 
46 

78 
44 

88 
34 

103 
57 

1 00 
54 

96 
42 

92 
51 

88 
4S 

72 
38 

72 
40 

72 
40 

76 
4  1 

73 
42 

74 
41 

76 
42 

74 

39 

79 
46 

89 
SO 

86 
49 

74 
40 

74 
42 

70 
SO 

73 
S3 

79  .2 
45.1 

ORICK  PRHIRIE  CREEK  PK 

HRX 

niN 

65 
48 

60 
38 

63 
41 

6 1 
45 

59 
45 

66 
32 

61 
38 

68 
41 

58 
46 

60 
45 

66 
41 

89 
39 

66 
41 

65 
47 

7  1 
34 

66 
44 

56 
30 

57 
38 

63 
32 

63 
34 

60 
48 

60 
40 

64 
43 

62 
49 

70 
36 

64 
46 

57 
32 

60 
32 

57 
47 

59 
47 

64  .6 
40-6 

ORLERNS 

HBX 
HIN 

86 

42 

60 
42 

75 
43 

72 
42 

84 

39 

92 
39 

90 
50 

90 
49 

73 
51 

85 
41 

100 
4S 

99 
46 

68 
47 

93 
46 

85 
45 

76 
39 

70 
39 

60 
39 

85 
38 

63 
42 

76 
43 

74 
41 

70 
45 

75 
47 

80 
SO 

91 
44 

63 
46 

79 
42 

76 
40 

62 
4  1 

81  .B 
43.4 

PETHLUHR  FIRE  STB  2 

HRX 
HIN 

74 
48 

7  1 
45 

72 
43 

69 
47 

7 1 
47 

8 1 
44 

82 
49 

70 
50 

69 
50 

63 
49 

86 
44 

1  01 
52 

94 

52 

67 
48 

91 
49 

6 1 
48 

71 
39 

70 
43 

79 
44 

79 
41 

77 
45 

74 
49 

69 
47 

70 
46 

79 
47 

89 
46 

79 
47 

7  1 
43 

69 
46 

67 
52 

69 
54 

76.6 
47.0 

POINT  RRENB 

nnx 

HIN 

64 
43 

70 
45 

59 
47 

57 
45 

58 
44 

S7 
45 

63 
43 

65 
45 

56 
47 

57 
46 

SB 
44 

58 
47 

69 
45 

66 
46 

SB 
44 

63 
46 

SB 
43 

58 
46 

SB 
45 

58 
44 

60 
36 

60 
39 

SB 
45 

60 
46 

62 
4B 

60 
46 

63 
47 

57 
45 

59 
44 

61 
50 

63 
51 

61  . 1 
45.0 

POTTER  VBLLET  PH 

HRX 
HIN 

78 
42 

75 
36 

6 1 
40 

77 
43 

76 
41 

80 
40 

68 
44 

66 
45 

85 
45 

60 
47 

90 
44 

100 
46 

96 
50 

62 
46 

93 
43 

85 
40 

74 

36 

7S 
39 

75 
40 

8S 
38 

85 
44 

60 
41 

75 
36 

76 
42 

84 
43 

93 
46 

76 
45 

7  1 
36 

71 
56 

68 
48 

70 
38 

Bl  .0 
42.8 

RICHBRDSON  GROVE  ST  PH 

HBX 
HIN 

8 1 
36 

70 
44 

6B 
43 

75 
43 

70 
45 

6 1 
42 

7  1 
41 

87 
40 

83 
40 

66 
39 

77 
39 

77 
45 

101 
45 

62 
48 

71 
41 

9 1 
41 

68 
41 

68 
42 

66 
39 

70 
40 

75 
42 

79 
42 

74 
42 

71 
42 

75 
42 

7  1 
42 

89 
45 

61 
45 

66 
39 

65 
39 

62 
39 

74  .6 
41  .7 

SB  INT  MELENB 

HBX 

niN 

43 

43 

41 

51 

47 

49 

64 

51 

79 
47 

80 
49 

BO 
49 

94 
43 

103 
57 

99 
S2 

89 
46 

94 

S3 

64 
46 

80 
37 

79 
41 

61 
40 

82 
41 

79 
46 

84 
46 

62 
47 

67 
41 

90 
45 

94 
46 

89 
46 

79 
44 

78 
4S 

72 
49 

75 
50 

63  .5 
46.2 

SBN  RRFREL 

HBX 

38 

38 

37 

70 
45 

73 
48 

76 
42 

60 
S3 

77 
48 

72 
47 

72 
45 

88 
47 

100 
56 

100 
60 

94 

53 

69 

52 

66 
40 

72 
35 

70 
45 

66 
37 

79 
41 

76 
46 

72 
31 

71 
46 

69 
47 

Bl 
47 

91 
49 

72 
50 

67 
44 

65 
44 

70 
48 

70 
48 

76  .8 
45.6 

SRNTB  ROSB 

HBX 
HIN 

80 
46 

77 
43 

74 
44 

73 
45 

75 
43 

80 
42 

80 
SO 

70 
46 

70 
43 

68 
47 

88 
44 

100 
SI 

97 
53 

63 
45 

92 
46 

63 
47 

77 
39 

75 
40 

78 
41 

79 
42 

74 
43 

SI 
48 

81 
43 

79 
42 

83 
47 

90 
47 

84 

45 

61 
43 

78 
45 

73 
48 

75 
54 

79  .9 
45.3 

SBHTERS  BBR  RBNCER  STB 

HBX 

niN 

61 
35 

78 
37 

76 
41 

73 
38 

75 
42 

66 
47 

86 
47 

65 
49 

76 
36 

80 
43 

96 
50 

90 
40 

78 
40 

87 
44 

64 

34 

75 
36 

73 
33 

68 

33 

80 
39 

81 
38 

76 
37 

7S 
41 

71 
43 

81 
39 

82 
42 

66 
34 

6B 
34 

64 
47 

60 
46 

77.8 
40.2 

scoTin 

nnx 

HIN 

69 
4B 

66 
47 

56 
48 

61 
46 

61 
47 

55 
4S 

62 
43 

76 
47 

60 
47 

63 
45 

66 
48 

62 
43 

6S 
48 

60 
47 

58 
39 

74 
44 

56 
43 

55 
46 

SS 
4S 

58 
44 

60 
44 

62 
48 

59 
42 

60 
48 

64 

SO 

60 
44 

71 
48 

54 
47 

57 
43 

60 
47 

63 
48 

62.3 
45.6 

SHELTER  COVE  RVIBTION 

HRX 
HIN 

61 
48 

62 
48 

62 
46 

66 
47 

63 
48 

68 
4S 

74 

51 

S3 
42 

62 
45 

S8 
44 

70 
44 

85 
58 

62 
S3 

67 
48 

75 
S6 

60 
45 

58 
47 

63 
46 

59 
45 

69 
50 

69 
53 

62 
47 

62 
SO 

61 
47 

65 
49 

65 
4S 

70 
SS 

59 
47 

S7 
47 

56 
49 

57 
43 

64  .2 
48.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONING  STBTION  INDEX 


1  3 


DniLY  TEMPERATURES 


STRT ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
a 
q: 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

<z 

SONOHR 

NAX 
HIN 

87 
41 

76 
42 

81 
36 

74 
44 

76 
43 

83 
38 

85 
49 

84 
46 

82 
47 

ei 

47 

90 
42 

IDS 
55 

99 

51 

94 
44 

93 
45 

89 
41 

74 

35 

74 

37 

79 
37 

82 

3e 

80 
42 

85 
47 

76 
40 

75 
38 

84 
43 

100 
43 

90 
42 

78 
40 

76 
41 

72 
44 

74 

37 

83.2 
42.5 

FRINIIT  RIVER  HfllCH 

HAX 

niN 

ruLELBKE 

nBX 

niN 

79 
32 

72 
31 

68 
34 

69 
33 

64 

39 

68 

29 

74 

29 

78 

37 

77 
40 

75 
42 

70 
27 

84 

27 

84 

38 

82 
45 

75 
36 

78 
36 

76 
29 

72 
28 

74 

3D 

72 
24 

73 
34 

73 
35 

71 
36 

70 
35 

71 
35 

81 
36 

82 
40 

28 

65 
28 

63 
46 

60 
32 

73.4 

33.9 

UK  IRH 

MAX 
MIN 

75 
44 

73 
43 

79 
41 

75 
43 

73 
48 

80 
42 

SB 
46 

83 
48 

86 
49 

82 
45 

88 
46 

101 
45 

97 
S3 

84 

51 

93 
46 

86 
43 

72 
41 

72 
42 

73 
40 

86 
40 

85 
46 

78 
42 

75 
45 

76 
42 

81 
46 

96 
43 

65 
50 

71 
42 

70 
41 

71 
52 

71 
50 

80.8 
4S.0 

HBRM  SPRINGS  OHn 

HflX 
HIN 

B4 

54 

81 
43 

81 

44 

78 
54 

61 
54 

68 

50 

73 
51 

86 
49 

78 
51 

93 
60 

102 
62 

97 
53 

92 
48 

46 

57 

49 

76 
46 

79 
54 

85 
44 

80 
49 

77 
49 

82 
53 

80 
55 

88 

51 

95 
50 

79 
51 

76 
S3 

72 
55 

73 
47 

82.2 
51  .2 

MEBVERVILLE  RBNGER  SIB 

BBX 
MIN 

83 
40 

78 
32 

83 
33 

80 
37 

76 
41 

74 

31 

78 
36 

85 
44 

66 
46 

83 
44 

78 
35 

84 

38 

96 
43 

93 
40 

81 
34 

88 
39 

69 
49 

75 
33 

78 
34 

71 
29 

83 
35 

77 
38 

76 
42 

77 
40 

75 
38 

83 
38 

92 
43 

72 
29 

69 
30 

71 
46 

65 
42 

80.0 
38.2 

WEEO  FIRE  OEPflRTMENI 

MBX 
MIN 

60 
34 

61 
35 

7S 
43 

67 
37 

66 
43 

62 
32 

69 
36 

75 
4  \ 

78 
43 

78 
49 

73 
35 

69 
36 

82 
35 

84 
43 

68 
33 

75 
47 

77 
29 

66 
30 

70 
32 

60 
3D 

69 
34 

74 

36 

71 
35 

70 
37 

68 
35 

70 
36 

83 
40 

69 
29 

61 
28 

64 

33 

62 
44 

70.2 
36. S 

HILLIIS  1  NE 

MBX 
MIN 

7S 
39 

6B 
34 

72 
35 

69 
38 

68 
35 

77 
36 

65 
38 

80 
42 

81 
41 

79 
42 

81 

3e 

98 
43 

94 
46 

68 
41 

90 
37 

84 

35 

66 
37 

68 

33 

66 
34 

79 
34 

78 
39 

74 

36 

66 
34 

69 
41 

74 
43 

90 
40 

86 
41 

64 

38 

63 
32 

65 
47 

65 
49 

76.3 
38  .6 

UILLOU  CREEK  1  NH 

MBX 
MIN 

85 
37 

74 

36 

75 
33 

79 
35 

78 
40 

72 
32 

84 

36 

91 
40 

92 
41 

91 
40 

75 
38 

86 
38 

102 
42 

92 
41 

88 

3S 

94 

35 

72 
3D 

72 
33 

74 

31 

75 
30 

88 
33 

87 
35 

79 
35 

76 

37 

76 
42 

83 

37 

94 
41 

65 
36 

73 
29 

68 
37 

63 
43 

80.8 
36-4 

rREKB 

MBX 

niN 

81 
41 

79 
34 

68 
35 

73 
40 

71 
42 

66 
32 

74 
44 

82 
46 

84 
46 

82 
51 

75 
37 

77 
42 

69 
48 

90 
47 

75 
41 

82 
44 

84 

35 

72 
41 

76 
38 

66 
33 

76 
38 

79 
42 

76 
42 

76 
44 

71 
38 

76 
42 

67 
46 

78 
33 

67 
35 

66 
41 

61 
43 

76.2 
40.7 

sbcrbhento 

drbinbge  02 

BDIN  RBNGER  STBTION 

MAX 
MIN 

80 
32 

68 
39 

73 
29 

73 
35 

74 
45 

68 
34 

76 
34 

80 
44 

78 
42 

78 
38 

73 
29 

87 
30 

87 
49 

81 
38 

75 
20 

74 

33 

72 
25 

73 
23 

75 
31 

73 
26 

73 
26 

71 
28 

73 
40 

85 
35 

62 
35 

71 
18 

68 
12 

61 
14 

75.  1 
31  .7 

flLTURfiS  RBNGER  STATION 

MAX 
MIN 

79 
29 

75 
33 

65 
32 

69 
24 

68 
43 

62 
34 

65 
39 

74 
34 

77 
43 

75 
38 

73 
27 

69 
28 

64 

32 

87 
45 

67 
25 

75 
33 

81 
30 

75 
32 

72 
25 

64 

IB 

70 
27 

74 

28 

73 
30 

75 
32 

71 
31 

72 
35 

83 
35 

75 
34 

64 
24 

70 
33 

72 
34 

72.7 
31  .8 

AUBURN 

MAX 
MIN 

82 
49 

77 
47 

79 
47 

82 
47 

76 
49 

76 
49 

79 
52 

82 
54 

81 
55 

84 

5D 

83 
56 

87 
57 

95 
64 

96 
58 

85 
58 

66 
56 

82 
47 

76 
45 

73 
44 

75 
44 

78 
53 

BO 
52 

80 
50 

77 
47 

78 
49 

84 

50 

92 
58 

86 
46 

77 
48 

78 
53 

66 
45 

81  .0 

50.9 

BUBURN  DBn  PROJECT 

MBX 
MIN 

80 
46 

76 
45 

76 
45 

80 
44 

74 
47 

73 
47 

76 
49 

82 
53 

78 
49 

61 
47 

81 
51 

86 
53 

94 

63 

94 
54 

85 

60 

90 
52 

80 
43 

78 
42 

74 

39 

76 
47 

80 
53 

60 
50 

61 
48 

77 
45 

77 
48 

62 

52 

89 
56 

90 
42 

75 
39 

72 
49 

73 
49 

80.3 
48. 6 

BLUE   CANTON  HSMO 

MBX 
MIN 

65 
43 

6S 
43 

65 
47 

65 
44 

58 
43 

54 

39 

68 
47 

69 
51 

67 
51 

66 
49 

77 
48 

82 
60 

77 
60 

68 
54 

75 
51 

70 
52 

64 
47 

62 
46 

61 
41 

66 
45 

66 
48 

65 
45 

64 
43 

64 
44 

67 
48 

77 
57 

69 
44 

59 
38 

61 
42 

57 
40 

57 
40 

66.1 
46.8 

BOHNAN  DAtI 

MAX 
MIN 

66 
40 

68 
36 

68 
46 

66 
38 

60 
42 

55 
36 

69 
46 

64 
42 

67 
42 

67 
42 

72 
42 

83 
56 

78 
50 

76 
46 

67 
48 

72 
44 

68 
4  1 

65 
36 

61 
34 

68 
40 

67 
46 

66 
42 

67 
38 

64 
40 

70 
42 

78 
52 

79 
48 

69 
36 

64 
40 

59 
42 

57 
40 

67.7 
42.4 

BRBNNAN  ISLAND 

MAX 
MIN 

86 
54 

72 
51 

79 
S3 

80 
49 

74 

53 

76 
50 

76 
48 

66 
53 

74 

50 

80 
51 

75 
54 

67 
61 

95 
57 

96 
58 

67 
61 

92 
52 

74 

53 

75 
53 

73 
50 

76 
54 

84 

51 

75 
53 

77 
52 

60 
52 

76 

55 

86 
59 

95 
57 

80 
52 

7S 
SS 

76 
54 

72 
55 

60.4 

53.5 

BROOKS  FBRNHfln  RANCH 

MAX 
MIN 

90 
48 

84 
43 

84 
42 

89 
45 

85 

51 

62 
47 

81 
52 

91 
51 

90 
52 

90 
51 

90 
53 

92 
63 

100 
54 

99 

60 

96 
50 

86 
45 

84 
45 

63 

52 

89 
52 

87 
46 

89 
47 

65 
48 

92 
55 

100 
60 

90 
43 

85 
46 

SO 
53 

79 
55 

88.3 
50.3 

BURNET 

MAX 
MIN 

CBNBT  RANGER  STATION 

MBX 
MIN 

80 
30 

76 
34 

69 
30 

7D 
28 

70 
43 

64 

26 

72 
34 

75 
33 

78 
32 

76 
38 

76 
28 

82 
29 

86 
35 

86 
45 

74 
24 

80 
30 

78 
28 

76 
35 

72 
28 

68 
20 

74 

32 

76 
40 

76 
32 

74 

33 

69 
33 

81 
33 

83 
35 

74 
34 

70 
26 

70 
44 

70 
24 

75. 0 
32.2 

CANTON  DAn 

MBX 
MIN 

76 
35 

67 
34 

70 
34 

73 
35 

68 
42 

67 
35 

73 
37 

74 
40 

73 
40 

73 
40 

76 
40 

81 
39 

83 
40 

81 
42 

74 

33 

78 
38 

75 
32 

71 
33 

69 
31 

72 
39 

73 
41 

73 
35 

72 
35 

71 
36 

75 
39 

80 
39 

77 
4S 

70 
36 

69 
31 

66 
39 

73.3 
37.2 

CHESTER 

MAX 
MIN 

77 
29 

69 
29 

74 

29 

72 
3D 

65 
28 

65 
32 

74 

31 

74 

35 

73 
36 

75 
34 

76 
35 

82 
35 

83 
3S 

BO 
39 

76 
29 

76 
31 

74 

27 

70 
29 

69 
26 

71 
27 

73 
36 

71 
30 

72 
29 

71 
30 

75 
35 

80 
34 

80 
35 

68 
26 

64 

37 

61 
40 

73.0 
31  .9 

CHICO  UNIVERSITY  FBRN 

MBX 
MIN 

85 

50 

83 
47 

62 
46 

64 
49 

79 
55 

8D 
55 

81 
54 

89 
56 

83 
52 

84 

55 

63 
52 

89 

52 

94 

60 

99 
59 

88 
55 

82 

50 

86 
49 

79 
48 

76 
49 

82 
47 

87 
56 

83 
45 

84 
45 

60 
50 

80 
51 

85 
SI 

94 

52 

89 
42 

81 
44 

78 
54 

74 

51 

84  .0 

51  .0 

CLEBRLAKE  HIGHLANDS 

MBX 
MIN 

82 
42 

75 
4D 

76 
41 

82 
44 

81 
48 

77 
46 

77 
44 

87 
45 

88 
47 

88 
45 

64 
43 

90 
46 

100 
48 

92 
54 

86 

52 

92 
43 

84 
45 

79 
47 

76 
48 

77 
3B 

82 
40 

84 

52 

60 
52 

78 

85 
49 

B5 
46 

94 

60 

80 
44 

75 
47 

69 
51 

72 
S2 

82.5 
46.6 

COLFAX 

MAX 
MIN 

78 
SO 

75 
44 

76 
47 

74 

50 

71 
46 

71 
48 

77 
5D 

79 
52 

79 
57 

81 
57 

84 

52 

90 
52 

90 
65 

89 
55 

85 
62 

85 
55 

61 
47 

74 
46 

74 
45 

77 
45 

77 
54 

77 
52 

76 
52 

74 
47 

78 
51 

86 

51 

87 
59 

80 
42 

73 
43 

73 
40 

71 
49 

76.8 
50.5 

COLUSB  2  SSH 

MAX 
MIN 

86 
50 

85 
52 

87 
51 

86 
47 

79 
53 

82 
58 

89 

55 

86 
53 

96 

50 

85 
50 

89 

55 

98 
62 

103 
58 

100 
57 

92 
61 

88 
55 

87 
45 

77 
47 

82 
48 

65 
54 

85 
55 

86 

50 

82 
50 

82 
49 

69 
55 

97 
58 

96 
57 

89 
50 

81 
52 

82 
S3 

81 

53 

87.2 
53.0 

OBVIS  2  HSH  EXP  FBRn 

MBX 
MIN 

64 
47 

81 
43 

80 
46 

84 
44 

78 
47 

78 
50 

80 
53 

66 

51 

62 
49 

84 
49 

88 

52 

89 

7D 

98 
57 

101 
52 

86 
64 

94 

50 

Be 

47 

81 
46 

76 
46 

80 
49 

86 
51 

84 
47 

88 
47 

63 
47 

82 
50 

87 
52 

96 
53 

90 
44 

82 
44 

80 

50 

79 

51 

85.1 
49.9 

DEER  CREEK  FOREBBT 

MBX 
MIN 

DE  SBBLA 

MBX 
MIN 

77 
45 

75 
43 

76 
43 

75 
44 

68 
47 

72 
43 

77 
47 

79 
46 

78 
48 

79 

50 

83 
46 

92 
57 

90 
55 

69 
61 

83 
SI 

83 
51 

80 
43 

77 
41 

72 
40 

78 
40 

78 
48 

76 
46 

75 
47 

73 
44 

78 
43 

67 
54 

87 
53 

83 
39 

72 
39 

66 
43 

78.7 
46.6 

ooeeiNs  1  s 

MBX 
MIN 

78 
44 

77 
43 

78 
42 

77 
44 

76 
44 

74 
47 

81 
49 

81 
50 

83 
50 

61 
52 

93 
47 

94 
54 

68 
49 

90 
40 

86 
38 

77 
37 

60 
38 

80 
49 

81 
45 

90 
42 

88 

50 

83 
38 

74 
45 

70 
48 

81  .7 
45. 2 

OOHNIEVILLE  RANGER  5TA 

MBX 
MIN 

80 
38 

79 
35 

80 
39 

75 
3B 

74 
40 

70 
46 

68 
44 

79 
44 

ei 

42 

79 
45 

76 
43 

82 
44 

95 
46 

88 
44 

61 
41 

79 
43 

81 
37 

78 
36 

76 
35 

70 
36 

78 
43 

78 
41 

80 
39 

74 
40 

72 
43 

77 
42 

67 
45 

BO 
40 

70 
36 

71 
43 

68 
51 

77.7 
41  .3 

EAST  PBRK  RESERVOIR 

MBX 
MIN 

84 

45 

62 
39 

79 
42 

83 
46 

79 
47 

78 
54 

77 
51 

87 

51 

85 
52 

85 
51 

8B 
46 

87 
46 

98 

56 

97 
55 

64 

58 

90 

50 

90 
42 

79 
44 

77 
45 

76 
46 

83 
49 

85 
46 

82 
47 

79 
48 

80 
50 

B7 
52 

94 

55 

86 
40 

78 
44 

79 
50 

77 
53 

83.7 
48.5 

FBIRFIELD  FIRE  STBTION 

MAX 
MIN 

85 
51 

76 
43 

78 
52 

77 
35 

70 
47 

75 
47 

77 
56 

82 
50 

72 
43 

80 
43 

75 
48 

91 
51 

97 
56 

95 
54 

82 
SS 

93 
51 

87 
50 

73 
46 

72 
47 

76 
45 

82 
51 

71 
48 

80 
48 

73 
47 

74 

52 

63 
53 

93 
S3 

80 
46 

72 
48 

74 

50 

72 
51 

79.6 
46.9 

FOLSon  OBn 

MAX 
MIN 

63 
53 

82 

'  J 

82 
51 

85 
47 

77 
48 

76 
49 

8 1 
54 

85 
56 

82 
50 

85 
49 

83 
51 

89 

55 

98 
60 

1  DO 
56 

62 

54 

46 

46 

46 

46 

55 

47 

47 

78 
47 

52 

84 

55 

95 
57 

88 
46 

80 
48 

60 
46 

54 

83. 2 
51  .2 

GEORCETOHN  RBNGER  STB 

MBX 
MIN 

71 
49 

72 
44 

77 
45 

75 
50 

73 
44 

69 
46 

68 
SO 

75 
53 

77 
53 

79 
53 

82 
62 

69 
63 

92 
55 

79 
59 

80 
47 

84 
49 

75 
43 

72 
45 

73 
47 

75 
53 

77 
51 

77 
47 

74 
47 

73 
50 

78 
56 

82 
58 

81 
40 

70 
45 

73 
42 

69 
47 

76.4 
49  .6 

GRASS  VALLET  2 

MBX 
MIN 

7S 
45 

75 
43 

73 
43 

73 
45 

74 
45 

68 
46 

71 
47 

75 
48 

75 
51 

76 
SO 

78 
47 

81 
49 

86 
54 

89 
49 

69 
49 

83 
48 

81 
40 

74 
41 

70 
39 

70 
39 

74 
45 

75 
46 

75 
44 

73 
44 

71 
48 

76 
47 

85 
S' 

79 
40 

69 
39 

72 
41 

68 
46 

76.0 
45.5 

GRIZZLT   ISLAND  REFUGE 

MBX 
MIN 

87 
52 

77 
46 

80 
SI 

79 
46 

73 
51 

76 
47 

60 
51 

85 
51 

73 
49 

81 
49 

77 
51 

91 
58 

99 
SS 

99 
56 

95 
48 

72 
49 

75 
49 

73 
48 

77 
50 

65 
51 

64 

50 

75 
50 

75 
54 

86 
55 

95 
S5 

80 
44 

76 
44 

74 

53 

75 
55 

81  .2 
50.7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONINO  SIBTION  INDEX 


1  4 


DRILY   TEMPERniURES  -r-" 


STfiT ION 

DOT   OF  MONTH 

o 
a 
a: 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CE 

HRRRISON  GULCH  RS 

nB> 

tllN 

HRT  CREEK  PM  1 

HRX 

niN 

64 
3* 

60 
36 

72 
32 

79 
34 

78 
49 

74 

37 

72 
26 

64 
42 

64 
43 

83 
43 

79 
36 

80 
37 

93 
40 

92 
46 

77 
31 

86 

36 

84 

35 

79 
35 

77 
33 

71 
28 

78 
34 

82 
36 

78 
35 

77 
37 

76 
38 

60 
37 

89 
41 

80 
36 

72 
30 

74 
47 

69 
44 

79. S 
37.0 

JESS  VBLLET 

nB< 
niN 

12 

3e 

69 
32 

65 
31 

61 
34 

60 
41 

55 
27 

69 
36 

74 

36 

72 
41 

72 
35 

78 
28 

64 
34 

80 
36 

76 
28 

82 
41 

77 
35 

74 

28 

73 
33 

67 
31 

6 1 
23 

65 
30 

70 
31 

69 
33 

67 
35 

67 
38 

78 
34 

79 
40 

62 
35 

69 
2S 

65 
39 

65 
36 

70-2 
33.7 

LBKEPORT 

nBx 

KIN 

eo 

43 

75 
36 

62 
40 

80 
42 

77 
41 

77 
42 

87 
47 

66 
47 

85 
46 

83 
46 

86 
42 

96 
47 

96 

51 

90 
SO 

89 
43 

66 
43 

77 
38 

78 
40 

76 
41 

63 
39 

66 
47 

63 
47 

79 
42 

79 
41 

86 
43 

95 
47 

94 
47 

75 
37 

72 
37 

73 
49 

74 
46 

82  .8 
43.6 

CBKE  50LRN0 

nBx 
niN 

6S 

ss 

78 
50 

61 
54 

64 
47 

60 
54 

77 
54 

79 
55 

86 
56 

85 
52 

86 
49 

65 
S3 

91 
63 

95 
S3 

95 
58 

67 
62 

9 1 
52 

83 
49 

80 
50 

78 
49 

79 
50 

81 

53 

83 
49 

83 

52 

80 

51 

6 1 

55 

86 

56 

93 
61 

65 
54 

79 
56 

77 
54 

75 
56 

63.5 
53.6 

LBKE  SPBULOINO 

NBX 
NIN 

"74 

36 

66 
31 

70 
39 

69 
31 

69 
44 

60 
39 

73 
42 

72 
40 

66 
42 

69 
39 

60 
39 

85 
59 

87 
44 

80 
45 

79 
41 

74 

37 

70 
33 

66 
32 

70 
35 

68 
44 

72 
33 

8 1 
46 

79 
30 

66 
31 

64 

39 

72  -5 
36.6 

nBN2BNITB  LBKE 

nAx 
niN 

72 
31 

67 
24 

62 
30 

67 
32 

65 
31 

61 
26 

57 
26 

65 
38 

67 
37 

69 
38 

67 
37 

68 
37 

83 
44 

79 
32 

64 

30 

76 
34 

72 
30 

66 
30 

63 
27 

59 
26 

66 
31 

66 
33 

65 
30 

64 

32 

64 

32 

68 
32 

76 
39 

69 
31 

62 

26 

62 
33 

57 
30 

66  .9 
32-0 

HBRRLEr  COVE 

riBx 
niN 

66 
SO 

76 
46 

8 1 
47 

8 1 
44 

78 
46 

76 
48 

76 
S3 

85 
SO 

81 
46 

86 
47 

62 
52 

90 
58 

97 
55 

97 
54 

66 
63 

92 
48 

81 
44 

76 

44 

76 
45 

80 
47 

64 
49 

80 
44 

64 
47 

60 
45 

79 
54 

87 
53 

95 
S3 

85 
45 

78 
48 

77 
SI 

75 
56 

82  .9 
49.5 

riBRrsvii.i.E 

nax 

NIN 

66 
S4 

66 
53 

63 
52 

67 
50 

63 
S3 

79 
SS 

62 
59 

89 
59 

66 

53 

87 
SS 

87 
54 

89 

65 

96 
65 

10) 
61 

66 
60 

94 

60 

87 
50 

63 

SI 

80 
50 

8 1 
SI 

67 
58 

67 
SI 

87 
S3 

64 

52 

84 

56 

68 

60 

96 
60 

92 

SO 

8 1 
SI 

83 

55 

81 
54 

86  .6 

55.2 

nz  CLOUD 

NBX 

niN 

79 
35 

73 
32 

68 
34 

74 

36 

73 
40 

69 
35 

72 
38 

83 
41 

79 
41 

79 
43 

73 
35 

78 
43 

91 
45 

85 
42 

76 
35 

83 
37 

77 
33 

72 
35 

72 
34 

66 
32 

78 
36 

79 
40 

75 
39 

74 
40 

73 
36 

77 
42 

84 
44 

77 
32 

68 
33 

69 
40 

56 
45 

75.4 

37.9 

niNERBL 

NAX 
NIN 

72 
30 

66 
30 

65 
28 

69 
29 

66 
36 

62 
27 

56 
36 

70 
35 

71 
35 

71 
36 

70 
30 

72 
42 

78 
38 

79 
36 

70 
3S 

73 
32 

73 
28 

65 
27 

65 

27 

60 
26 

68 
32 

69 
28 

67 
30 

62 
29 

65 
22 

70 
38 

77 
37 

70 
27 

61 
26 

64 
40 

59 
38 

68  .0 
31  .9 

nOUNT  SHBSTB  HSO  CI 

MAX 
MIN 

41 

40 

40 

40 

42 

37 

44 

46 

41 

44 

36 

40 

47 

43 

38 

40 

36 

40 

36 

33 

46 

45 

45 

39 

43 

42 

40 

35 

33 

45 

42 

71  .3 
40.7 

NEVBOB  cirr 

MAX 

niN 

79 
39 

78 
37 

74 

38 

76 
39 

76 
43 

71 
42 

70 
42 

76 
43 

78 
46 

60 
45 

80 
42 

83 
41 

90 
47 

90 
47 

80 
45 

87 
42 

84 

35 

77 
34 

75 
34 

73 
34 

76 
37 

77 
41 

78 
38 

77 
36 

79 
42 

78 
40 

87 
42 

82 
35 

70 
33 

76 
42 

72 
49 

78.4 
40.4 

ORLBNO 

NAX 
NIN 

67 
SO 

67 
46 

64 

56 

88 
46 

62 

51 

82 
53 

83 
54 

92 
54 

86 
52 

68 

S3 

66 
57 

9 1 
64 

101 
56 

99 
61 

69 
64 

93 
52 

69 
45 

61 
46 

76 
48 

6 1 
SS 

88 
54 

87 
52 

85 
49 

82 
49 

8 1 

SO 

90 
62 

97 
58 

90 
53 

82 
SO 

62 
52 

80 
52 

66  8 
53.2 

OROVILLE  RANGER  SIB 

NAX 

niN 

PBRBDISE 

NAX 
NIN 

60 
57 

76 
50 

76 
53 

79 
51 

74 

51 

75 
51 

76 
51 

62 
56 

80 
56 

81 
56 

8 1 
54 

60 
65 

94 

69 

63 
64 

66 
62 

83 
50 

76 
48 

74 
48 

75 
52 

81 
57 

79 
52 

79 
51 

77 
49 

77 
52 

84 

5S 

91 
61 

80 
47 

79 
49 

75 
49 

70 
48 

79  .5 
54.0 

PLBCERVILLE 

NAX 

niN 

6 1 
45 

77 
40 

75 
43 

79 
45 

76 
49 

7  1 
45 

73 
41 

76 
SO 

60 
49 

63 
S2 

63 
46 

64 

57 

92 
S6 

96 
53 

63 
52 

66 
SO 

64 
43 

76 
41 

74 

39 

75 
43 

79 
54 

79 
41 

79 
42 

78 
41 

77 
47 

80 
48 

90 
54 

84 

42 

73 
40 

75 
47 

75 
41 

79  .9 
46.4 

PLBCERVILLE  IPG 

NBX 

niN 

77 
57 

78 
48 

76 
53 

74 

S3 

74 
47 

69 
46 

76 
52 

79 
S4 

60 
57 

6 1 
60 

63 
56 

9 1 
67 

94 

67 

9 1 
S8 

67 
62 

63 
S9 

77 
52 

76 
SO 

74 
48 

75 
51 

74 

57 

79 
55 

74 
49 

74 

50 

77 
54 

88 
59 

87 
63 

8 1 
44 

75 
45 

69 
47 

77 
47 

79  .0 
53.8 

PORTOLB 

NBX 

niN 

79 

20 

73 
24 

70 
22 

65 
3S 

60 
31 

73 
32 

72 
31 

70 
30 

70 
29 

76 
29 

63 
30 

67 

30 

78 
2S 

79 
26 

75 

21 

66 
20 

73 
21 

75 
29 

7  1 
26 

73 
22 

71 
22 

76 
29 

62 
30 

76 
32 

77 
24 

70 
21 

74  .0 

26.7 

aUINCT 

MAX 
MIN 

65 
33 

78 
32 

76 
34 

78 
32 

76 
44 

74 

35 

65 
39 

81 
36 

82 
39 

61 
37 

77 
38 

82 
34 

91 
36 

68 
42 

80 
31 

85 
35 

82 
27 

72 
30 

76 
26 

72 
33 

79 
39 

76 
34 

76 
30 

77 
32 

76 
37 

63 
34 

69 
37 

60 
34 

74 

27 

74 
41 

72 
32 

78  .7 
34.6 

RED  BLUFF  HSO  BP 

NBX 
NIN 

67 
50 

64 
49 

69 

57 

60 
50 

64 

55 

64 

ss 

92 
58 

68 
60 

69 
55 

87 

57 

92 
56 

102 
60 

1 00 
61 

90 
64 

97 
59 

92 
SS 

6 1 
48 

81 

SO 

65 
50 

90 
59 

9 1 
53 

87 
56 

88 

52 

64 

52 

91 

55 

1 00 
66 

92 
59 

84 

55 

80 
52 

80 
56 

60 
56 

88  ■  1 

S5.5 

REDDING  FIRE  STB  2 

HBX 

niN 

65 
51 

84 

53 

66 
54 

87 
S2 

84 

SB 

64 
54 

9 1 
60 

9 1 
59 

9 1 
59 

66 
S9 

90 
55 

103 
62 

103 
65 

96 
62 

92 
63 

91 
56 

69 
55 

82 
54 

62 
51 

69 
54 

92 
60 

66 

55 

65 
54 

65 

55 

91 
S7 

98 
62 

96 
60 

82 

51 

79 
54 

75 
55 

79 
54 

88.3 
56-6 

ROCKL IN 

NBX 

niN 

52 

46 

47 

48 

50 

52 

52 

52 

51 

5? 

53 

66 

61 

53 

49 

48 

49 

44 

57 

49 

54 

53 

47 

51  .6 

SflCRBtlENIO  HSO  BP 

nAx 

fllN 

82 
53 

63 
46 

64 
49 

79 
SO 

79 
SO 

64 
S4 

69 

SS 

64 

56 

69 

52 

65 

52 

96 
■"4 

1 00 
66 

104 

66 

92 
59 

97 
64 

83 
54 

83 

51 

76 
49 

83 

51 

88 

51 

63 
53 

90 
49 

62 
51 

80 
52 

89 
54 

101 
59 

92 
54 

84 
47 

8 1 
49 

6 1 
SO 

64 

53 

86-7 
53.4 

SBCRBBENTO  NSO  CI 

MAX 

MIN 

83 
57 

84 

53 

88 
54 

80 
53 

82 
54 

84 
54 

92 
61 

63 

57 

86 
54 

64 
54 

9 1 
57 

1 0 1 
66 

102 
69 

90 
61 

98 
65 

82 
55 

62 
52 

60 
52 

64 

53 

88 

S5 

65 
S7 

69 
52 

83 
55 

62 
54 

69 

57 

99 
61 

89 
56 

63 
52 

61 
52 

60 

56 

64 

57 

86  .8 

56.3 

SMBSTB  OBfl 

NAX 

niN 

SIERRA  CITY 

NAX 
NIN 

60 
38 

40 

75 
46 

73 
39 

68 
45 

72 
45 

76 
46 

76 
46 

74 
46 

72 
43 

6S 
44 

66 
47 

64 
46 

6 1 
42 

80 
40 

76 
38 

74 

38 

72 
38 

66 
34 

78 
43 

74 
46 

73 
43 

74 
40 

73 
41 

79 
43 

86 

50 

76 
46 

70 
39 

73 
40 

69 
40 

69 
41 

76.0 
42.4 

SIERRAVILLE  RANGER  STR 

NAX 

niN 

33 

30 

7S 
30 

70 
30 

7 1 
39 

7 1 
36 

SS 
35 

75 
36 

72 
42 

75 
43 

7  ] 
39 

76 
34 

69 
39 

8 1 
45 

7 1 
31 

74 

37 

75 
37 

72 
30 

69 
29 

6 1 
31 

74 
40 

72 
36 

74 

39 

70 
35 

70 
40 

7 1 
36 

62 
41 

73 
34 

66 
30 

70 
40 

65 
45 

72.3 
36.2 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

NBX 
MIN 

47 

43 

44 

47 

65 
50 

6 1 
55 

79 
50 

89 

53 

87 
54 

86 

53 

90 
48 

89 
50 

99 
56 

1 00 
60 

86 

60 

92 
SO 

88 
43 

80 
47 

77 
45 

79 
48 

65 
52 

8S 
50 

81 

50 

86 
52 

8 1 
52 

88 

55 

96 
58 

69 
42 

81 
48 

6 1 
54 

76 

S6 

85.4 

50.7 

STRAHBERRT  VBLLEr 

HBX 
MIN 

40 

35 

40 

37 

39 

66 
40 

76 
44 

76 
43 

76 
41 

76 
42 

82 
40 

66 
49 

65 
47 

80 
SO 

6 1 
48 

61 
41 

7  1 
33 

69 
34 

68 
31 

75 
34 

75 
47 

73 
40 

72 
40 

72 
36 

75 
39 

64 
47 

62 
45 

68 
33 

68 
33 

70 
31 

65 
43 

74  .5 
40.1 

TMIN  LBKES 

MAX 
MIN 

39 

26 

35 

26 

35 

26 

56 
34 

57 
31 

54 

31 

55 
30 

65 
29 

72 
43 

67 
38 

61 
50 

67 
37 

62 
38 

58 
44 

55 
42 

S3 
34 

57 
30 

54 

36 

54 

29 

56 
27 

54 

28 

62 
30 

66 
41 

60 
43 

53 
39 

55 
28 

S3 
39 

52 
38 

57.0 
34.7 

VBCBVILLE 

MAX 
MIN 

53 

42 

43 

49 

49 

51 

85 
SS 

83 
51 

86 
47 

86 
47 

90 
48 

96 
70 

101 
54 

98 
S3 

96 
66 

95 
52 

85 
46 

78 
46 

80 
45 

85 
43 

83 
51 

87 
43 

80 
47 

79 
45 

88 

SO 

97 
52 

95 
55 

80 
42 

77 
42 

77 
53 

8 1 
54 

85.7 
49.9 

HMISKETTONN  RES 

MAX 
MIN 

52 

5? 

53 

52 

52 

46 

S3 

54 

85 
54 

64 

S3 

8S 
59 

97 
58 

93 
59 

82 
56 

86 
54 

51 

78 
51 

79 
51 

75 
48 

64 
54 

86 
57 

84 

56 

8 1 

53 

60 
SS 

64 

58 

58 

SO 

52 

56 

49 

82  .4 

S3. 6 

MILLIBMS 

MAX 

niN 

67 
S2 

65 
SO 

86 
53 

88 

SO 

83 
54 

60 
56 

62 
57 

90 
57 

85 
S4 

67 
52 

66 

53 

90 
66 

98 
60 

102 
61 

77 
56 

80 

57 

79 
49 

70 
48 

67 
50 

70 
51 

74 

55 

75 
52 

7S 
52 

71 
52 

78 
55 

77 
59 

86 
57 

79 
S2 

75 
50 

69 
53 

68 
56 

80.7 
54.3 

HILLOHS 

MAX 
M  I  N 

65 
52 

66 
45 

64 

53 

85 
SO 

79 
55 

76 
56 

83 

57 

90 
57 

84 

SS 

66 
57 

86 
56 

91 
70 

102 
61 

100 
60 

90 
67 

92 
54 

88 

56 

81 

SO 

78 
53 

81 

59 

88 

56 

85 
54 

85 
55 

81 

53 

80 

55 

92 
68 

95 
61 

91 

52 

63 

51 

79 
SS 

79 
SS 

86.1 
56. 1 

HINTERS 

MAX 
MIN 

66 

53 

6S 
50 

63 
52 

87 
48 

84 

52 

80 
56 

82 
53 

90 
54 

8B 

S3 

68 
50 

89 
59 

93 
71 

100 
58 

102 
66 

92 
69 

95 
54 

69 
53 

85 
49 

79 
48 

82 
56 

67 
54 

86 
SO 

69 

SO 

65 
51 

85 
SS 

90 
60 

98 
66 

90 
49 

82 
54 

81 

57 

65 
57 

87.7 
SS.l 

HOOOLBNO    1  HNH 

MAX 
MIN 

66 

51 

67 
47 

83 

50 

87 
40 

82 
49 

79 
51 

82 
47 

90 
52 

86 

50 

89 
49 

91 

52 

91 
62 

100 
59 

104 

58 

89 
64 

9S 
53 

94 
47 

85 
47 

82 
46 

82 

52 

67 
52 

88 
48 

91 

50 

85 
47 

65 
52 

89 

55 

99 
SS 

93 
45 

83 
49 

84 

S3 

84 

54 

86 . 2 

51  .2 

SEE  REFERENCE  NOIES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERniURES 


STRTION 

DRY  OF  MONTH 

0 
a 
q: 

1 

2 

3 

i 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

M 

IS 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

■        ■  • 

NORTHERST  INTERIOR 
BASINS  03 

aocfl 

MAX 
MIN 

26 

24 

25 

23 

39 

32 

30 

29 

29 

31 

30 

74 
24 

82 
26 

8 1 
38 

72 
25 

78 
26 

75 
26 

72 
19 

69 
26 

66 
19 

70 
27 

70 
32 

69 
22 

70 
20 

70 
29 

74 

27 

80 
31 

72 
22 

66 
18 

70 
31 

65 
37 

70  .9 
27.2 

eODIE 

MAX 
MIN 

63 
IS 

6 1 
27 

62 
29 

63 
13 

52 
36 

45 
24 

54 

30 

S9 
28 

60 
29 

64 
24 

64 

31 

73 
32 

75 
23 

69 
25 

7 1 
29 

70 
21 

67 
34 

63 
20 

65 
32 

65 
32 

59 
40 

62 
24 

66 
30 

63 
25 

63 
34 

62 
32 

65 
31 

61 
29 

63 
20 

61 
27 

62 
30 

63  .0 
27.6 

BRIDGEPORT 

MAX 
MIN 

22 

26 

21 

?9 

38 

27 

31 

26 

32 

7 1 
25 

29 

77 
20 

60 
25 

7 1 
3S 

77 
20 

77 
24 

72 
31 

72 
22 

70 
35 

68 
31 

66 
37 

70 
22 

70 
26 

66 
23 

70 
25 

76 
23 

73 
35 

66 
35 

76 
17 

66 
27 

68 
46 

70  .0 
27.6 

CEOBRVILLE 

MAX 
MIN 

76 
35 

76 
33 

66 
39 

69 
36 

69 
42 

69 
31 

60 
36 

74 
34 

74 

50 

76 
49 

34 

60 
35 

8 1 
44 

66 
47 

67 
35 

74 
40 

81 
43 

76 
39 

72 
34 

6S 
28 

69 
37 

73 
39 

74 
40 

7 1 
40 

7 1 
41 

71 
41 

80 
41 

78 
36 

61 
33 

72 
47 

64 
41 

72  .2 
38.7 

OONNER  NEnORlBL  ST  Pn 

MAX 
MIN 

75 
30 

26 

30 

26 

30 

57 
31 

31 

33 

33 

66 
33 

68 
31 

73 
30 

60 
34 

60 
43 

67 
27 

76 
33 

73 
34 

69 
28 

66 
29 

6S 
26 

68 
34 

68 

27 

70 
27 

68 
28 

68 

33 

73 
31 

79 
37 

7 1 
28 

64 

27 

66 
31 

63 
40 

69  .2 
31  .0 

OOTLE  S  SSE 

MAX 
MIN 

42 

33 

43 

35 

46 

36 

41 

42 

42 

42 

43 

32 

42 

55 

78 
35 

62 
40 

76 
44 

75 
35 

72 
39 

72 
33 

74 
41 

75 
41 

77 
34 

77 
39 

75 
42 

83 
37 

82 
49 

7 1 
38 

76 
32 

70 
43 

69 
40 

75  .6 
39.9 

FLEMING  f  ISM  RNP  OnflE 

MBX 
MIN 

BO 
36 

76 
33 

76 
40 

76 
36 

70 
46 

68 
33 

75 
34 

76 
41 

60 
41 

79 
40 

75 
43 

83 

37 

69 
39 

84 

50 

78 
33 

84 

33 

60 
32 

73 
32 

7 1 
31 

75 
40 

77 
38 

76 
32 

74 

36 

76 
42 

82 
42 

63 
43 

73 
35 

75 
31 

72 
39 

69 
42 

76  .9 
37.7 

FORT  BIOHELL 

MAX 
MIN 

76 
24 

69 
36 

73 
36 

7 1 
31 

66 
45 

34 

70 
34 

76 
39 

47 

76 
44 

32 

8  3 
35 

67 
41 

73 
47 

75 
31 

80 
40 

78 
37 

74 

38 

68 
40 

73 
26 

72 
33 

74 

3S 

76 
38 

72 
40 

73 
35 

8 1 
38 

78 
43 

67 
36 

72 
31 

63 
47 

5 1 
44 

73 .  1 
37.5 

nONO  LRKE 

MAX 

niN 

72 
33 

67 
34 

70 
33 

7 1 
3S 

62 
44 

54 

33 

61 
38 

65 
36 

66 
38 

7  1 
33 

74 
40 

78 
36 

63 
36 

75 
51 

75 
36 

6 1 
38 

76 
40 

75 
36 

72 
43 

57 
36 

66 
42 

7 1 
35 

73 
39 

73 
37 

74 

36 

75 
41 

74 
43 

72 
45 

7 1 
33 

70 
38 

72 
44 

71.3 
38.3 

SUSBNVILLE  AIRPORT 

MBX 

niN 

79 
35 

76 
33 

74 
34 

77 
33 

75 
46 

70 
34 

6 1 
34 

75 
41 

77 
42 

83 
39 

76 
39 

75 
34 

62 
36 

89 
50 

74 

29 

78 
34 

84 
34 

79 
30 

76 
33 

74 

26 

7  ] 
36 

79 
38 

78 
33 

76 
38 

77 
41 

76 
35 

86 
43 

82 
34 

74 

29 

76 
47 

7] 
45 

77  .0 
36.7 

TBHOE  CITY 

MBX 
MIN 

62 
26 

62 
27 

56 
29 

62 
26 

60 
40 

57 
30 

48 

31 

59 
37 

65 
34 

58 
33 

63 
34 

67 
32 

70 
34 

73 
41 

62 
28 

64 

33 

66 
34 

67 
35 

64 

33 

63 
31 

60 
39 

62 
34 

60 
29 

64 

30 

65 
33 

66 
36 

69 
39 

72 
36 

67 
30 

52 
34 

64 

33 

63.3 
33  .0 

TBMOE  VBLLET  FBB  BP 

MAX 
MIN 

68 
29 

60 
26 

65 
29 

65 
26 

56 
38 

44 

31 

63 
35 

63 
32 

63 
34 

62 
31 

66 
34 

72 
30 

77 
33 

68 
41 

67 
29 

72 
32 

66 
34 

66 
29 

63 
29 

63 
26 

64 

37 

65 
31 

65 
26 

66 
27 

67 
31 

74 

32 

69 
38 

62 
28 

66 
26 

62 
42 

60 
42 

65  .0 
31  .9 

TERno 

MAX 
MIN 

75 
32 

68 

26 

72 
24 

71 
20 

63 
41 

59 
36 

72 
29 

74 

33 

75 
39 

71 
35 

74 

31 

80 
31 

85 
32 

74 

35 

74 

28 

80 
37 

79 
23 

73 
23 

67 
25 

69 
14 

71 
31 

74 
34 

72 
26 

71 
31 

71 
34 

80 
30 

79 
35 

64 

36 

73 
24 

64 

37 

64 
40 

72.2 
30  .7 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

72 
30 

70 
26 

63 
28 

70 
25 

40 

29 

21 

32 

32 

32 

33 

25 

3? 

38 

26 

30 

34 

26 

28 

23 

22 

28 

24 

24 

30 

29 

35 

35 

34 

36 

41 

70.0 
29  .9 

HOOOFOROS 

■          ■  ■ 

MBX 
MIN 

77 
42 

72 
36 

74 

38 

73 
36 

65 
44 

59 
30 

66 
38 

41 

7 1 
43 

72 
41 

45 

41 

49 

55 

38 

44 

46 

39 

39 

36 

45 

41 

38 

41 

41 

42 

51 

42 

34 

33 

45 

72  .6 
41  .3 

CENTRAL  COBST 
ORBINBGE  04 

BEN  LOMOND  4 

MAX 
MIN 

Bl 
43 

77 
40 

72 
41 

7  1 
46 

66 
46 

77 
47 

78 
41 

70 
43 

75 
49 

60 
SO 

92 
43 

103 
47 

1  04 

51 

97 
46 

69 
44 

77 
SO 

36 

72 
40 

42 

36 

46 

39 

42 

41 

50 

43 

44 

40 

38 

53 

52 

60.0 
44.3 

BERKELEY 

MAX 
MIN 

69 

50 

53 
50 

59 
50 

59 
49 

63 
49 

77 
49 

67 
51 

59 
50 

6 1 
49 

59 
48 

77 
50 

98 
63 

86 
66 

70 
S3 

82 
5S 

6 1 
50 

64 
49 

63 
49 

69 
46 

66 
49 

62 
SI 

50 

5? 

51 

S2 

76 
S3 

SO 

46 

SO 

63 
53 

55 

66.1 
51  .3 

BURL INGBME 

MAX 
MIN 

73 
40 

74 
41 

67 
40 

75 
45 

65 
59 

74 
44 

77 
50 

79 
46 

72 
50 

69 
SS 

82 
48 

47 

97 
47 

52 

44 

46 

47 

48 

48 

41 

49 

41 

50 

5? 

51 

45 

47 

47 

45 

S3 

55 

74  .9 
47.5 

CBRMEL  VBLLET 

MAX 
MIN 

75 
43 

69 
42 

60 
39 

53 
46 

56 
45 

66 
47 

75 
40 

69 
44 

70 
48 

73 
43 

85 
42 

97 
57 

93 
62 

85 
47 

80 
46 

77 
47 

42 

36 

47 

34 

45 

44 

36 

43 

SO 

45 

47 

43 

44 

52 

52 

71  .7 
45.2 

CROCKETT 

MAX 
MIN 

8 1 
52 

70 
50 

74 

51 

75 
49 

72 
46 

73 
46 

78 
S3 

76 
51 

69 
51 

73 
50 

69 
,9 

86 

SI 

'bo 

56 

55 

50 

47 

47 

49 

46 

51 

SO 

52 

5! 

53 

52 

50 

54 

S6 

76.6 
SI  .0 

GILROY 

MAX 
MIN 

90 
48 

78 
46 

79 
42 

77 
50 

68 

50 

68 
49 

45 

48 

49 

52 

51 

44 

'56 

53 

49 

49 

44 

40 

42 

42 

49 

47 

41 

45 

51 

50 

95 
49 

83 
42 

80 
44 

76 
50 

78 
51 

62.0 
47.4 

HALF  MOON  BAY 

MAX 
MIN 

43 

44 

58 
44 

54 
48 

59 
46 

60 
48 

63 
44 

64 
44 

62 
46 

60 
49 

66 
50 

71 
46 

69 
49 

64 

SO 

65 
44 

65 
47 

65 
48 

56 
47 

60 
48 

57 
43 

56 
SO 

60 
49 

60 
48 

63 
-i 

61 
50 

63 
43 

62 
49 

59 
41 

57 
47 

62 
SO 

62 
52 

61  .8 
47.0 

mOLLISTER  2 

MAX 
MIN 

9 1 
49 

79 
49 

74 
43 

66 
44 

65 
49 

63 
47 

73 
46 

78 
48 

70 
49 

75 
51 

78 
48 

54 

56 

'52 

48 

SO 

42 

42 

42 

42 

46 

45 

46 

46 

50 

49 

49 

42 

42 

44 

50 

77.2 
47.2 

KING  CITY 

MAX 
MIN 

85 
46 

72 
41 

72 
42 

71 
46 

67 
49 

63 
46 

64 

39 

8 1 
46 

8 1 
49 

75 
50 

9 1 
47 

1 08 
47 

I  OS 
53 

53 

41 

49 

44 

42 

40 

40 

49 

47 

42 

45 

49 

44 

46 

49 

39 

5? 

46 

79.9 
45.8 

LIVERMORE  COUNTY  F  0 

MAX 
MIN 

LOS  GATOS 

MAX 

niN 

8 : 

41 

74 
44 

75 
41 

74 
45 

70 
52 

76 
43 

62 
35 

60 
48 

60 
49 

77 
53 

69 
43 

'52 

57 

47 

42 

SI 

40 

41 

40 

39 

46 

43 

40 

43 

44 

47 

43 

40 

40 

72 
52 

75 
51 

60.1 
44  .9 

MART  INEZ  MBTER  PLBNT 

MBX 
MIN 

87 
50 

80 
45 

82 
45 

76 
45 

77 
47 

80 
43 

86 
46 

8 1 
47 

78 
50 

77 
46 

93 
47 

96 
34 

58 

S3 

46 

44 

41 

43 

44 

43 

47 

43 

47 

47 

49 

51 

93 
47 

75 
43 

73 
43 

7 1 
41 

76 
53 

62.5 
46.2 

nONTERET 

MBX 
MIN 

66 
49 

61 
45 

54 
47 

55 
48 

54 
48 

65 
47 

66 
44 

59 
47 

65 
48 

63 
46 

73 
43 

57 

63 

50 

46 

47 

45 

44 

45 

46 

48 

45 

47 

47 

62 
SO 

73 
45 

62 
48 

6 1 
44 

60 
45 

66 
50 

67 

50 

65  .2 
47.6 

MONTEREY  FAA  BP 

MBX 
MIN 

70 
53 

67 
45 

56 
50 

56 
51 

56 
52 

65 
50 

64 

so 

64 
46 

59 
52 

70 
52 

97 
56 

62 

54 

so 

50 

48 

51 

50 

52 

51 

52 

54 

63 
S3 

76 
SO 

66 
51 

62 
47 

66 

55 

66 
56 

67.2 
51  .6 

MORRO  8BY  FIRE  DEPT 

MBX 
MIN 

79 
46 

65 
48 

6 1 
46 

60 
SO 

59 
48 

59 
49 

58 
43 

65 
46 

60 
SO 

59 
50 

60 
41 

50 

57 

52 

49 

SO 

49 

43 

45 

44 

47 

42 

60 
44 

62 
44 

62 
45 

6 1 
45 

63 
46 

61 
4S 

6 1 
41 

60 
46 

6 1 
48 

63. 2 
46.9 

MOUNT  DIABLO  N  GfllE 

MBX 
M 1  N 

60 
43 

6 1 
45 

78 
42 

77 
43 

65 
42 

70 
43 

72 
SO 

76 
51 

81 
54 

62 
53 

80 
54 

86 
60 

72 

49 

so 

55 

40 

40 

39 

42 

SO 

80 
44 

70 
43 

70 
42 

69 
44 

8 1 
49 

92 
S9 

72 
41 

40 

69 
42 

66 
48 

78.2 
47  .4 

MOUNT  HAMILTON 

MBX 
MIN 

66 

51 

63 

4  ' 

67 
48 

67 
49 

58 
47 

56 
43 

67 
SO 

68 
51 

71 
52 

73 
57 

75 
52 

86 
63 

66 

70 

62 
58 

76 
55 

74 

59 

65 
50 

62 
42 

65 
42 

67 
49 

66 

SI 

66 

52 

59 
42 

60 
39 

70 
45 

78 
57 

76 
55 

63 
41 

61 
44 

56 
41 

60 
42 

68.2 
49.7 

NBClnlENTO  0AM 

MAX 
MIN 

90 
41 

68 
45 

84 
42 

64 
43 

76 
44 

72 
46 

58 
40 

83 
39 

67 
47 

87 
47 

88 
46 

93 
46 

103 
57 

103 
SO 

96 
44 

93 
47 

88 
41 

87 
39 

81 
36 

83 
39 

77 
44 

72 
44 

86 
40 

84 
42 

81 
45 

87 
47 

93 
47 

91 
37 

81 
38 

82 
39 

82 
46 

43.6 

NEHARK 

MBX 
MIN 

76 
57 

76 
50 

76 
49 

64 

50 

62 
51 

65 
51 

75 
53 

75 
51 

69 
54 

66 
53 

65 
50 

62 
55 

95 
67 

90 
55 

70 
57 

88 

52 

87 
49 

64 
49 

61 
49 

65 
49 

77 
52 

69 
51 

69 
52 

68 
50 

66 
S3 

72 
S4 

86 
52 

71 
50 

65 
48 

65 
54 

67 
56 

72.5 
52.4 

OAKLAND  KSO  BP 

MBX 
MIN 

67 
52 

65 
50 

61 
50 

59 
52 

62 
51 

79 
SI 

71 
52 

64 

52 

64 

52 

61 
51 

76 
S3 

93 
56 

86 
56 

65 
54 

63 
54 

59 
51 

62 
SO 

58 
SO 

64 

50 

68 
48 

66 
52 

64 

50 

60 
52 

62 
52 

68 
52 

80 
52 

63 
52 

64 
46 

62 
49 

64 

55 

65 
54 

67.3 
51  .7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMING  SIhTION  INDEX 
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DRILY  TEMPERflTURES  "^i™ 


STflT ION 

DfiY  OF  MONTH 

o 
<x 
q: 

1 

2 

3 

5 

6 

6 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1 6 

1  7 

1  6 

1  9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

a 

OnKLRND  nuSEun 

MBX 

n  1 N 

69 
52 

68 
49 

83 
50 

60 
50 

65 
49 

79 
50 

70 
53 

62 
50 

62 
52 

62 
49 

84 

SI 

105 
58 

93 
64 

71 
52 

87 
55 

61 
49 

63 
49 

63 
48 

69 
46 

70 
48 

65 
52 

67 
49 

63 
51 

63 
51 

71 
51 

81 
53 

70 
51 

68 
47 

67 
49 

64 

53 

69 
S5 

70.1 
51  .2 

PBLO  BLTO 

hbk 

MIN 

92 
42 

72 
44 

74 
45 

73 
46 

72 
50 

72 
40 

78 
S7 

78 
52 

71 
54 

69 
51 

69 
46 

89 
52 

100 
S7 

92 
51 

91 
49 

94 
49 

66 
41 

74 
43 

69 
42 

71 
42 

78 
46 

73 
47 

77 
46 

69 
45 

68 
49 

78 
50 

90 
49 

73 
41 

72 
42 

70 
S4 

70 
56 

76.6 
47  .7 

PBSO  ROBLES 

MBI 
MIN 

90 
43 

84 

47 

82 
43 

68 
4  1 

68 
4  1 

65 
47 

82 
36 

82 
42 

BS 
41 

90 
43 

93 
44 

103 
44 

102 
47 

100 
47 

93 
44 

84 
40 

85 
40 

81 
43 

79 
44 

78 
38 

67 
44 

BS 

39 

84 

39 

81 
40 

BS 
45 

92 
44 

91 
45 

82 
35 

81 

37 

83 
46 

85 
50 

84  .2 
42.5 

P«SO  ROBLES  FAR  flP 

NB« 
MIN 

as 

48 

83 
47 

76 
46 

71 
47 

71 
46 

60 

45 

84 

37 

87 
46 

86 
46 

90 
50 

96 
SI 

105 
53 

105 
52 

99 
S2 

93 
42 

78 
46 

88 
45 

84 
46 

64 
47 

74 
42 

72 
46 

86 
43 

84 
46 

81 
47 

88 
S3 

96 
SI 

92 
52 

BS 
45 

81 
45 

83 
52 

87 
54 

85.1 
4'7.4 

PINNACLES  NBI  flONUnENF 

MBX 

niN 

PISNO  8EBCM 

RBX 

niN 

7S 
46 

75 
48 

76 
46 

70 
SO 

67 
51 

61 

49 

67 
43 

66 
46 

65 
52 

67 
SO 

80 
43 

76 
47 

73 
56 

71 
SI 

70 
47 

63 
51 

69 
50 

69 
43 

69 
45 

66 
45 

65 
49 

65 
42 

70 
43 

69 
44 

69 
47 

70 
47 

71 
52 

70 
43 

69 

40 

83 
45 

80 
44 

70.2 
46.9 

PRIEST  VBLLEt 

nnx 
niN 

62 
37 

78 
34 

77 
32 

7S 
33 

67 
4S 

60 
33 

80 
32 

82 
36 

84 

39 

86 
40 

86 
39 

96 
41 

99 
46 

91 
46 

92 
38 

85 
40 

83 
31 

78 
33 

80 
29 

78 

33 

77 
40 

81 
35 

78 

3S 

76 
43 

62 
36 

91 
41 

87 
44 

78 
28 

78 

31 

77 
4  1 

81 
40 

81  .5 
37.1 

REONOOO  CUT 

HBX 

niN 

63 
47 

75 
43 

71 
44 

70 
42 

71 
49 

78 
43 

81 
48 

81 

50 

77 
54 

74 

S3 

90 
47 

101 
53 

100 
56 

94 

S2 

93 
49 

BB 
48 

75 
41 

66 
46 

71 
41 

81 
43 

79 
46 

79 
46 

68 
45 

68 
49 

82 
47 

93 
49 

90 
56 

74 
44 

70 
4  1 

72 
S3 

75 
51 

79.7 
47.6 

RtCHHONO 

tiflx 
niN 

76 
53 

71 
50 

66 
51 

65 
52 

66 
53 

78 
48 

78 
53 

63 
45 

65 
48 

65 
48 

80 
48 

100 
52 

88 
54 

68 
54 

82 
54 

69 
49 

65 
50 

65 
49 

72 
50 

70 
47 

64 
47 

71 
47 

70 
45 

71 
45 

71 
48 

76 
S3 

74 
48 

70 
4S 

69 
SO 

68 
S3 

72 
55 

71  .9 
49.8 

SfllNT  riBRTS  COLLEGE 

MBX 
MIN 

74 
40 

74 
42 

67 
46 

70 
46 

64 
47 

66 
47 

78 
47 

75 
48 

73 
48 

72 
49 

88 
46 

97 
4B 

92 
54 

85 

50 

89 
46 

78 
47 

64 
47 

61 
45 

66 
43 

79 
42 

70 
SI 

74 
48 

65 
47 

66 
48 

79 
50 

91 
50 

78 
50 

70 
SI 

67 
SO 

66 
52 

70 
SS 

74  .5 
47.7 

SBLINBS  3  E 

MAX 
lilN 

66 
49 

65 
48 

56 
46 

58 
49 

57 
48 

68 
49 

72 
43 

62 
47 

61 
47 

61 
49 

75 
49 

99 

53 

93 
58 

80 
51 

76 
45 

65 
49 

61 
49 

60 
45 

62 
50 

65 
48 

62 
SO 

65 
SO 

65 
49 

61 
49 

66 

SI 

7S 
46 

66 
48 

63 
42 

60 
48 

66 
52 

67 
53 

67.2 
48.7 

SBLINBS  FBB  BP 

NflX 

niN 

69 
SI 

64 

50 

59 
49 

58 
51 

56 
51 

67 
49 

74 
44 

64 

SO 

65 
51 

65 
51 

76 
50 

99 
54 

93 
54 

65 
50 

77 
47 

60 
49 

64 
49 

61 
46 

64 
49 

64 
47 

54 

50 

65 
51 

64 

50 

65 
51 

64 

51 

76 
47 

65 
SO 

64 
49 

62 
48 

67 
S4 

69 
54 

67.4 
49.9 

S   F   RICMNONO  SUNSET 

HBX 
NIN 

60 
46 

62 
48 

66 
44 

58 
48 

61 
46 

62 
45 

69 
49 

67 
49 

58 
49 

SB 
48 

70 
48 

82 
48 

79 
51 

63 
54 

65 
46 

63 
48 

69 
47 

59 
48 

59 
47 

59 
44 

60 
50 

62 
48 

61 
47 

60 
50 

63 
49 

64 
49 

62 
49 

59 
46 

59 
46 

62 
50 

64 

52 

63.4 
48.2 

SBN  FRBNCISCO  H50  BP 

MBX 
MIN 

67 
51 

61 
47 

61 
44 

57 
50 

62 
49 

73 
46 

77 
50 

72 
48 

65 
50 

62 
SO 

79 
49 

96 
54 

90 
52 

63 
50 

66 

51 

59 
46 

60 
48 

58 
48 

61 
47 

72 
45 

68 
48 

65 
46 

60 
50 

52 
SO 

68 

50 

81 

50 

60 
49 

62 
47 

60 
47 

64 

S2 

65 
51 

67.6 
48.9 

SBN  FRBNCISCO  HSO  CI 

MBX 
MIN 

63 
SI 

62 
49 

57 
49 

56 
49 

61 
48 

70 
48 

63 
50 

60 
49 

57 
50 

56 
49 

73 
50 

96 
62 

80 
53 

61 
52 

79 
SI 

56 
49 

57 
48 

58 
48 

61 
48 

64 

SO 

61 
50 

60 
50 

58 
SO 

59 
50 

66 
51 

71 
52 

59 
49 

61 
49 

59 
49 

59 
SI 

61 
S2 

63.4 
SO. 2 

SBN  GREGORIO  2  SE 

MBX 
MIN 

68 
4  I 

60 
43 

55 
48 

58 
48 

64 
47 

72 
42 

65 
47 

65 
49 

63 
49 

74 
49 

95 
46 

85 
50 

63 
47 

77 
39 

S6 
45 

60 
45 

56 
46 

59 
4S 

69 
40 

65 
49 

63 
48 

62 
46 

65 
49 

62 
43 

71 
39 

57 
48 

50 
43 

59 
42 

66 
51 

64 

50 

65.3 
45.8 

SBN  JOSE 

MBX 
MIN 

78 
S3 

71 
49 

71 
47 

70 
50 

67 
52 

75 
50 

80 
51 

77 
SI 

74 

51 

72 
53 

85 
51 

99 
57 

99 
63 

93 
54 

90 
53 

86 
51 

70 
44 

65 
45 

69 
44 

78 
45 

74 

50 

74 
49 

70 
49 

69 
48 

74 

53 

90 
S3 

B9 
52 

70 
46 

68 
47 

70 
55 

71 
56 

77.0 
SO.  7 

SBN  LUIS  OBISPO  POLT 

MBX 
MIN 

8S 
46 

73 
46 

70 
46 

68 
49 

62 
48 

61 
48 

57 
43 

71 
45 

69 
49 

67 
49 

70 
50 

61 

62 

94 

57 

88 

52 

79 
47 

75 
48 

67 
46 

69 
45 

65 
45 

66 
46 

70 
41 

65 
42 

68 
44 

69 
44 

66 
46 

65 
46 

68 
46 

70 
4S 

76 
41 

64 
40 

69 
50 

70. S 
46.9 

SBN  nBTEO 

MAX 
MIN 

74 
47 

69 
48 

60 
44 

67 
44 

64 

51 

72 
52 

70 
52 

69 
46 

68 
45 

75 
46 

SBNTB  CLBRB  UNIVERSIIT 

MAX 

niN 

74 
49 

75 
48 

74 
46 

72 
49 

71 
52 

77 
50 

83 
57 

79 
57 

78 

57 

74 
54 

88 

50 

102 
57 

100 
62 

90 
52 

93 
53 

81 
52 

73 
45 

59 
49 

72 
45 

61 
45 

75 
50 

76 
49 

71 
48 

71 
48 

79 
52 

92 
57 

88 

52 

71 
45 

71 
45 

72 
55 

74 

55 

78.9 
51  .1 

SBNTB  CRU2 

MBX 
MIN 

65 
37 

77 
43 

70 
42 

64 
47 

66 
46 

64 
48 

69 
45 

66 
48 

66 
49 

69 
50 

85 
40 

95 
46 

89 
53 

88 
49 

76 
55 

70 
SO 

73 
39 

71 
38 

72 
39 

70 
37 

63 
38 

66 
40 

75 
40 

75 
41 

70 
44 

75 
43 

77 
46 

75 
38 

69 

37 

76 

SI 

77 
47 

73.6 
44  . 1 

UPR  SBN  LEBNDRO  FILTER 

MBX 
MIN 

76 
41 

69 
45 

67 
43 

64 
42 

59 
40 

63 
44 

77 
45 

72 
45 

63 
45 

67 
46 

65 
45 

62 
46 

99 
52 

91 
48 

70 
48 

85 
44 

60 
44 

62 
42 

61 
44 

66 
41 

72 
42 

73 
42 

74 
43 

64 
45 

64 
46 

72 
45 

83 
45 

68 
42 

68 
40 

66 
43 

64 
48 

70.6 
44.2 

HBTSONVILLE  UBTERHORKS 

MBX 

MIN 

83 
46 

75 
48 

69 
47 

60 
49 

58 
48 

61 
48 

63 
44 

69 
45 

60 
49 

61 
50 

63 
44 

81 
48 

98 
S6 

87 

52 

69 
46 

73 
50 

65 
48 

69 
43 

65 
45 

68 
43 

60 
49 

60 
45 

64 

47 

70 
44 

72 
50 

6S 
47 

73 
SO 

72 
43 

71 
46 

68 
49 

69 
48 

69.1 
47.3 

HOODSIDE  F IRE  STB  1 
. 

MBX 
MIN 

81 
41 

74 
40 

78 
39 

69 
39 

72 
48 

78 
43 

85 
40 

81 
46 

ec 

47 

77 
51 

91 
44 

102 
46 

99 
S7 

97 
47 

94 
45 

89 
43 

74 

36 

69 
41 

74 

37 

62 
36 

77 
41 

80 
42 

68 
47 

68 
45 

84 
44 

94 
45 

92 
45 

76 
38 

67 
40 

70 
53 

75 
54 

80.5 
44  .0 

SBN  JOBQUIN 

DRBINBCE  OS 

BNi lOCM  Pumping  pl  3 

MAX 
MIN 

66 
S6 

77 
51 

60 
50 

84 
48 

79 
51 

76 
SI 

76 
50 

88 
S3 

61 
49 

81 
48 

63 
55 

83 
64 

95 
55 

100 
56 

86 
61 

93 
50 

80 
51 

79 
50 

76 
50 

80 
49 

85 
52 

60 
46 

BS 
53 

80 
53 

76 
53 

66 
57 

95 
55 

85 
61 

78 
47 

77 
41 

76 
62 

62.9 
52.6 

nsH  nouNTBiN 

MAX 
MIN 

64 
54 

87 
51 

78 
53 

83 
S3 

82 
49 

71 
49 

75 
45 

78 
46 

86 
53 

87 
60 

90 
59 

88 

55 

98 
55 

102 
65 

97 
58 

94 

63 

93 
55 

87 
SS 

84 
54 

82 
55 

81 
S7 

83 

55 

84 
54 

82 
51 

80 
52 

83 
58 

94 

60 

95 
52 

78 
49 

80 
49 

81 
52 

85.4 
54.1 

nuBERRr  1  NM 

MBX 

MIN 

82 
58 

78 
55 

76 
52 

77 
55 

70 
50 

64 

50 

75 
44 

80 
55 

83 
58 

84 

60 

83 
60 

93 
52 

98 
70 

90 
68 

90 
63 

69 
65 

84 

57 

79 
54 

77 
54 

77 
54 

78 
57 

78 
56 

77 
54 

75 
52 

79 
53 

89 
59 

89 
65 

78 
50 

75 
49 

72 
50 

80 
51 

80.7 
56. 1 

BBKERSFIELO  MSO  BP 

MBX 
MIN 

90 
61 

83 
60 

86 
62 

86 
60 

77 
SB 

79 
59 

80 
57 

88 
65 

90 
64 

92 
65 

88 
64 

103 
69 

107 
74 

100 
72 

95 
69 

97 
69 

90 
63 

85 
59 

83 
59 

83 
60 

86 

61 

85 
62 

83 
SB 

81 
58 

86 

57 

95 
67 

t«9 
70 

82 

57 

84 

58 

83 
59 

84 

59 

88.1 
62.4 

BBLCM  POMER  HOUSE 

MBX 
MIN 

63 
SS 

83 

55 

78 
52 

80 
55 

80 
S3 

70 
46 

76 
45 

79 
56 

83 
56 

84 
40 

85 
SO 

94 

59 

96 
65 

96 
65 

91 
56 

90 
62 

89 
58 

63 
48 

80 
48 

79 
54 

79 
58 

79 
55 

79 
49 

78 
51 

79 
50 

89 
69 

90 
65 

69 
53 

77 
51 

77 
53 

78 

55 

83.0 
54  .4 

BUTTONHILLOM 

MBX 

n  I N 

85 
51 

88 

52 

81 

51 

85 
49 

86 

51 

76 
49 

77 
50 

80 

55 

87 

SS 

90 
60 

90 
57 

88 

57 

99 
57 

104 

62 

99 
56 

94 

56 

97 
55 

90 
52 

85 
52 

85 
57 

83 
54 

87 
51 

86 
S2 

85 
53 

83 
SI 

BS 
55 

94 

60 

95 
52 

81 
48 

84 

51 

83 
54 

87.5 
53.7 

CBLBVERBS  BIG  TREES 

MBX 
MIN 

77 
41 

71 
37 

67 
39 

69 
39 

70 
40 

68 
38 

55 
33 

88 
41 

70 
44 

73 
43 

72 
43 

77 
46 

85 
51 

86 
48 

76 
46 

80 
46 

78 
44 

71 
42 

70 
38 

72 
42 

70 
40 

71 
39 

69 
38 

67 
40 

72 
45 

84 

51 

76 
32 

66 
33 

67 
38 

66 
40 

72.1 
41  .2 

CflUP  PBROEE 

MBX 
MIN 

86 
49 

78 
47 

79 
48 

63 
46 

79 
49 

74 

50 

76 
52 

82 
55 

81 
51 

84 
54 

84 

53 

89 
56 

98 
67 

101 
60 

68 
59 

94 

56 

81 
50 

81 
46 

78 
46 

80 
51 

83 
SS 

82 
50 

84 

SO 

79 
49 

79 
53 

85 
57 

96 
60 

BS 
46 

79 
47 

78 
53 

77 
S3 

83.3 
52.2 

CBIMETS  vr  BULL  RUN  RM 

MBX 
MIN 

85 
49 

82 
45 

78 
4S 

79 
45 

79 
52 

71 
43 

67 
43 

78 
49 

83 
36 

84 

52 

67 
50 

86 
SO 

95 
56 

100 
60 

91 
49 

90 
52 

89 
49 

83 
44 

79 
43 

79 
45 

79 
S7 

81 
48 

81 
SO 

80 
48 

79 
43 

82 
54 

92 
58 

88 
48 

76 
42 

78 
46 

76 
52 

82  .5 
48.5 

CHERRT  VBLLET  Dfln 

MAX 

niN 

79 

72 

70 

73 

73 

65 

55 
36 

71 

69 

74 

73 
47 

79 
52 

85 
52 

87 
5 1 

80 
46 

76 
45 

72 
42 

71 
42 

72 
42 

73 
44 

70 
4  ] 

72 
4  1 

75 
47 

85 
48 

80 

71 
39 

72 
39 

70 
4  3 

73.7 
43.2 

COALINGB 

MBX 

niN 

87 
53 

66 
50 

85 
52 

85 
SO 

85 
53 

75 
49 

84 
48 

88 
55 

89 
S6 

90 
57 

89 
56 

99 
58 

104 
62 

103 
62 

95 
54 

94 

SB 

92 
56 

88 
SI 

84 
49 

85 
54 

86 
57 

88 
54 

84 
48 

86 
SO 

66 
51 

96 
58 

97 
64 

93 
50 

B3 
50 

83 
55 

84 

53 

BB.8 
54  .0 

CORCORBN  IRRIC  DIST 

MBX 
MIN 

88 

51 

BE 

50 

84 
48 

85 
48 

84 
46 

76 
48 

62 

50 

88 

55 

69 
54 

91 
56 

90 
S3 

98 

57 

104 

61 

103 
60 

98 

56 

95 
54 

94 

50 

87 
46 

BS 
4? 

84 
49 

87 
54 

85 

51 

82 

S2 

86 
47 

86 
SO 

95 
56 

97 
60 

93 
49 

65 
48 

84 

SI 

82 

50 

88.8 
SI  .9 

OENBIR  3  NNE 

MBX 
MIN 

80 
SO 

78 
49 

81 
47 

78 
45 

73 
47 

71 
46 

80 
51 

85 
49 

63 
50 

83 

SO 

66 
S4 

97 
59 

101 
53 

88 

61 

92 
49 

83 
67 

82 
45 

78 
46 

79 
42 

83 
4S 

83 
52 

84 
48 

80 
50 

79 
47 

83 
SO 

91 
54 

86 

57 

75 
47 

79 
47 

79 
46 

80 
52 

82. 6 
50.2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOUINC  STATION  INDEX 
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DniLY  TEMPERniURES 


STflT ION 

DRY   OF  MONTH 

a 
a: 

1 

2 

3 

0 

c 
□ 

g 

g 

1 0 

1 2 

1 5 

1 6 

]  7 

1  B 

I  9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

OUOLErS 

MAX 
MIN 

ELECTRB  POHER  mouse 

MAX 
MIN 

85 
45 

81 
43 

63 
45 

63 
44 

80 
49 

75 
47 

81 
46 

84 

50 

83 
5 1 

86 
5 1 

90 
49 

97 
5 1 

101 
57 

100 
53 

93 
49 

92 
5 1 

84 

83 
4  I 

80 
42 

83 
45 

63 
53 

83 
45 

83 

80 

65 

94 

95 

85 

79 

76 

80 

85.5 
47.7 

F IVE  POINTS  S  SSH 

MAX 
MIN 

61 

52 

77 
50 

85 
5 1 

85 
46 

82 
S3 

75 
42 

83 
48 

90 
56 

86 

50 

98 

58 

104 
64 

94 

62 

90 
54 

88 

56 

95 
5 1 

87 
48 

82 
46 

82 

84 

65 

85 

94 

9S 

92 

78 

78 

80 

86.6 
52  .2 

FRESNO  HSO  RP 

MAX 
MIN 

68 
54 

64 

52 

84 

52 

63 
50 

74 

52 

66 

SO 

61 
50 

86 
55 

89 

57 

89 

57 

86 

57 

98 
59 

103 
61 

96 
65 

94 
54 

94 

58 

87 
5 1 

63 
49 

82 
48 

83 
50 

85 
58 

85 
52 

83 

80 

84 

94 

93 

80 

81 

61 

62 

85.9 
53.5 

FRIBNT   OOVERNNENT  CSUP 

MAX 
MIN 

86 
4  7 

69 
45 

83 
45 

85 
46 

85 
46 

77 
46 

71 

63 
50 

66 
53 

90 
53 

91 
52 

91 
52 

100 
57 

105 
6 1 

98 
5 1 

97 
5 1 

96 
48 

90 

66 

85 

86 

87 

87 

84 

82 

88 

97 

95 

83 

84 

83 

66.2 
46.7 

GLENNVILLE 

MAX 
MIN 

60 
38 

76 
39 

73 
40 

74 

39 

72 
38 

66 
38 

72 
4  1 

75 
44 

79 
43 

62 
44 

60 
43 

90 
45 

93 
46 

91 
47 

86 
40 

66 
43 

84 
40 

82 
39 

73 
38 

75 
38 

76 
36 

74 

36 

71 
35 

75 
38 

87 
4  3 

87 

85 

71 

71 

72 

76.6 
40.4 

CRBNt  GROVE 

MAX 
MIN 

44 

66 
39 

55 
37 

56 
38 

58 
36 

46 

36 

46 
34 

55 
36 

57 
40 

62 
38 

62 
42 

65 
46 

72 
50 

75 
49 

70 
4  4 

70 
46 

71 
43 

65 
40 

65 
36 

65 
35 

56 
38 

58 
38 

60 
39 

56 
37 

56 
38 

60 

72 

70 

58 

58 

60 

61  .8 
40.1 

HBNFORO  2  S 

MAX 
MIN 

66 

50 

61 
49 

84 
46 

85 
4S 

76 
51 

74 
48 

83 
50 

67 
56 

89 
55 

91 
56 

69 
55 

99 
55 

104 

58 

97 
62 

95 
54 

95 
54 

86 
47 

84 
48 

84 
46 

63 
46 

66 
53 

86 
49 

85 
48 

81 
49 

84 
48 

93 
55 

95 
60 

81 
48 

84 

81 

83 
54 

86  .9 

51  .6 

METCM  HETCHT 

MAX 
MIN 

HUNTINGTON  UBKE 

MAX 
MIN 

63 
37 

60 
34 

55 
32 

57 
31 

56 
35 

46 
34 

55 
31 

54 
34 

60 
35 

61 
35 

62 
37 

71 
40 

74 
42 

73 
42 

67 
36 

68 
40 

63 
39 

60 
34 

56 
34 

55 
33 

57 
36 

56 
35 

57 
36 

55 
33 

58 
35 

70 
40 

68 
42 

65 
38 

54 

3 1 

55 

59 

60.4 

35.8 

lORIfl 

MAX 
MIN 

60 
56 

75 
50 

76 

50 

78 

55 

70 
46 

64 
46 

79 
49 

63 
55 

84 

S7 

63 
58 

93 
62 

96 
69 

89 
66 

67 
57 

88 

6 1 

83 

55 

76 
49 

77 
48 

76 
5 1 

78 
54 

60 
54 

79 
52 

77 
46 

80 

52 

88 

58 

88 

74 

76 

77 

78 

80.5 
53.9 

KERN  RlvER  PH  1 

MAX 
MIN 

67 
65 

88 

62 

62 
64 

83 
48 

84 

57 

77 
57 

78 
54 

84 
64 

66 
65 

89 
68 

92 
67 

97 
59 

103 
79 

106 

97 
69 

95 
7 1 

95 
66 

90 
64 

85 
63 

84 
64 

85 
6  3 

87 
63 

88 

85 
59 

81 

93 

97 

97 

81 

61 

88.6 
63.9 

KERN  RIVER  PH  3 

MAX 
MIN 

88 
42 

85 
48 

79 
52 

80 
50 

77 
53 

72 
46 

76 
48 

79 
52 

84 

56 

86 
58 

88 

56 

96 
56 

96 
66 

96 
67 

93 
60 

93 
63 

91 
52 

89 
57 

85 
55 

80 
51 

80 
53 

81 

57 

60 
53 

80 
4  7 

82 

93 
54 

92 
54 

BB 

56 

78 
45 

78 
48 

80 

50 

84.7 

53.3 

KETTLEflBN  STATION 

MAX 
MIN 

66 
63 

81 
54 

84 

55 

65 

55 

80 
54 

73 
53 

64 

50 

88 

60 

66 

62 

90 
62 

66 

58 

100 
66 

104 

75 

97 
7  1 

95 
6 1 

95 
66 

88 
58 

82 
62 

61 
64 

83 
64 

82 
58 

85 
63 

85 
63 

60 
54 

85 

57 

94 

6 1 

97 
69 

85 
48 

83 
5 1 

82 
56 

83 
54 

86.9 
59.9 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 
MIN 

86 

56 

83 
49 

81 
47 

64 
4  1 

81 
50 

74 
47 

74 

5 1 

82 
S3 

85 
56 

88 
52 

88 

56 

91 
52 

99 
62 

103 
62 

90 
48 

93 
60 

86 
45 

84 
42 

79 
45 

61 
50 

84 

56 

84 
49 

86 
48 

81 
5 1 

80 
50 

87 
55 

95 
59 

69 
42 

78 
50 

81 
52 

79 
55 

85.1 
51  .3 

LE  GRBNO 

MAX 
MIN 

LEMON  COVE 

MAX 
MIN 

87 
59 

90 
50 

64 

52 

84 

50 

85 
46 

77 
53 

77 
49 

82 
57 

88 

56 

91 

56 

91 
55 

90 
6 1 

100 
52 

103 
63 

78 
55 

96 
6 1 

95 
50 

89 
47 

85 
48 

65 
49 

62 
55 

86 
SO 

86 
48 

65 
5 1 

83 
SO 

85 
59 

96 
62 

97 
50 

82 
45 

82 
48 

83 

87.2 
53.1 

L INOSBr 

MAX 
MIN 

90 
51 

87 
50 

85 
46 

85 
50 

64 
47 

76 
50 

82 
48 

66 

55 

91 
57 

92 
53 

90 
53 

99 
55 

104 

58 

102 
62 

96 
53 

95 
54 

94 

50 

88 
4  7 

85 
48 

64 
48 

87 
55 

87 
50 

66 
46 

65 
47 

66 
SO 

95 
54 

97 
58 

95 
4B 

64 
40 

84 
46 

85 
48 

89.4 

50.9 

LODGEPOLE 

MAX 
MIN 

57 
33 

65 
3 1 

57 
29 

55 
32 

59 
33 

49 

30 

48 

30 

52 
36 

S3 
33 

56 
33 

63 
35 

66 
36 

74 

39 

76 
40 

72 
33 

71 
36 

72 
35 

68 
32 

63 
33 

57 
39 

58 
37 

59 
33 

60 
35 

70 
32 

55 
33 

62 
39 

74 
40 

69 
36 

57 
30 

58 

31 

58 
33 

61  .6 
34  .2 

LOOl 

MAX 
MIN 

88 
52 

61 
50 

85 
5 1 

65 
49 

79 
5 1 

80 
5 1 

89 
5 1 

87 
50 

88 
55 

86 
52 

92 
53 

102 
58 

101 
63 

97 
60 

95 
56 

95 
53 

93 
46 

80 
4  7 

82 
48 

85 
50 

85 
53 

85 
50 

80 
49 

60 
50 

88 
52 

97 
56 

97 
58 

84 
48 

76 
50 

77 
54 

80 
58 

87.1 
52.5 

LOS  BBNOS 

MAX 
MIN 

66 
54 

85 
48 

61 
51 

85 
49 

76 
52 

73 
49 

72 
48 

84 

5 1 

66 

53 

88 

52 

67 
52 

85 
56 

95 
63 

104 

65 

94 

52 

92 
55 

83 
45 

86 
52 

78 
49 

83 
49 

83 
54 

80 
52 

68 
54 

82 
52 

80 
55 

87 
57 

94 

63 

88 

50 

80 
5 1 

79 
55 

79 
5 1 

84.7 

52.9 

LOS  BBNOS  Oei  RESV 

MRX 
MIN 

65 
56 

82 
56 

79 
53 

82 
54 

77 

68 
49 

69 
50 

84 

60 

86 
55 

88 

55 

86 
56 

66 
52 

96 
72 

102 
70 

91 
64 

91 
6 1 

92 
51 

82 
63 

75 
59 

81 
53 

82 
58 

80 

55 

64 

57 

78 
59 

76 
60 

85 
59 

92 
69 

65 
49 

78 

52 

78 

59 

75 
54 

83.  1 
57.4 

MBOERB 

MAX 
MIN 

86 

55 

67 
52 

82 
50 

65 
49 

63 
53 

76 
47 

86 

89 
54 

88 

55 

86 

53 

94 

59 

lOS 
63 

95 
49 

95 
55 

92 
50 

88 
43 

83 
47 

61 
48 

83 
54 

85 
50 

86 
52 

83 
48 

81 
50 

85 
54 

94 

SB 

93 
47 

80 
48 

82 
49 

84 

55 

ee  .9 

51.5 

MBNTECfl 

MAX 
MIN 

87 
55 

78 
50 

80 
49 

85 
49 

85 
5 1 

77 
49 

78 
55 

86 
55 

66 

5 1 

86 
SI 

86 
54 

90 
62 

100 
62 

102 
62 

89 
59 

94 

55 

78 
53 

80 
48 

82 
49 

81 
51 

85 
53 

84 

52 

67 
53 

78 
52 

77 
54 

87 

55 

96 
59 

88 
49 

79 
49 

78 

53 

76 
57 

64  .7 
53.4 

flBRICOPfl 

MAX 
MIN 

83 
54 

87 
54 

79 
58 

82 
57 

84 

55 

76 
55 

79 
50 

79 
58 

86 
62 

69 
53 

89 
59 

86 
67 

99 
66 

103 
69 

97 
64 

93 
69 

95 
58 

88 

S3 

63 
53 

82 
58 

83 
60 

85 
59 

86 
57 

83 
54 

80 
58 

85 
64 

93 
69 

96 
55 

79 
55 

83 
55 

60 
57 

86  .2 
58.9 

MERCED  MUNICIPAL  RP 

MAX 
MIN 

85 
49 

82 
5 1 

85 
46 

85 
4  3 

82 
48 

73 
46 

83 

50 

87 
53 

86 

52 

93 
S  1 

89 
52 

97 
53 

105 
59 

102 
56 

94 

55 

93 
52 

85 
46 

84 
43 

82 
44 

89 
48 

86 
54 

67 
49 

87 
52 

82 
48 

86 
44 

95 
57 

94 

58 

83 
60 

62 
44 

61 

53 

83 
52 

67.4 
51  .0 

MODESTO 

MAX 
MIN 

80 
54 

80 
5 1 

85 
50 

80 

74 

SO 

72 
49 

84 

52 

86 
S  3 

86 
5 1 

86 
52 

66 
54 

98 
6 1 

100 
60 

89 
65 

93 
59 

10 
56 

82 
48 

77 
46 

61 
45 

83 
50 

85 
54 

87 
5 1 

80 

51 

79 
49 

66 
52 

94 

55 

86 
58 

77 
49 

78 
50 

77 
55 

81 

55 

83.7 
52.7 

NEHMRN 

MAX 
MIN 

88 
SO 

62 
45 

88 

65 
45 

63 
50 

76 
49 

66 
46 

92 
S3 

69 
52 

88 
53 

90 
5 1 

99 
56 

104 

60 

99 
56 

100 
S4 

92 
55 

86 
4  4 

84 
43 

83 
45 

85 
48 

86 
52 

90 
50 

88 
50 

83 
47 

86 
50 

97 
55 

96 
57 

89 
44 

64 
46 

83 
SO 

85 
53 

86.7 
50.3 

NORTH  FORK  RANGER  STR 

MAX 
MIN 

66 
40 

76 
43 

75 

67 
4  1 

71 
36 

76 
35 

82 
46 

62 
48 

89 
49 

94 

5 1 

95 
53 

88 
4  1 

66 
49 

89 
46 

82 
45 

78 
4  3 

76 
40 

76 
49 

76 
43 

78 
44 

76 
4  I 

75 
43 

86 
48 

89 
50 

87 
4  1 

75 
40 

74 
4  1 

75 
43 

60.2 
44  .  1 

ORANGE  COVE 

MAX 
MIN 

69 

50 

81 
50 

65 
49 

65 
49 

76 
52 

74 
46 

83 

57 

87 
56 

90 
55 

91 
54 

89 
SS 

100 
6 1 

104 

62 

94 

58 

96 
57 

95 
52 

69 
47 

85 
47 

84 
48 

82 
57 

85 
50 

86 
49 

64 
48 

82 
SO 

84 

57 

95 
56 

95 
4B 

81 
46 

82 
47 

80 
46 

87.  1 
52.1 

PORTERVILLE 

MAX 
MIN 

86 
57 

90 
54 

81 

S3 

85 
55 

65 
52 

78 

78 
52 

82 
59 

66 
6 1 

90 
61 

93 
60 

90 
58 

99 
67 

105 
67 

99 
60 

96 
56 

95 
54 

90 
52 

85 
51 

85 
53 

84 

57 

87 
55 

87 
52 

86 
51 

82 
54 

85 
61 

95 
62 

97 
51 

82 
48 

83 
51 

83 
52 

86.1 
55.5 

POSEt  3  E 

MAX 
MIN 

74 

38 

74 
4  1 

67 
42 

63 
40 

64 
4  1 

55 
39 

55 
37 

56 
36 

63 
36 

73 
39 

77 
4  1 

82 
45 

85 
46 

79 
45 

77 
42 

70 
44 

74 
43 

74 
40 

71 
39 

69 
40 

68 
38 

67 
40 

66 
36 

65 
39 

67 
40 

66 
40 

67 
42 

65 
38 

64 

35 

66 
38 

68 
41 

69.  1 
40.  1 

SRLI  SPRINGS  PHR  HOUSE 

MAX 
MIN 

60 
S  3 

74 
49 

74 
4  3 

74 
49 

72 
49 

69 
39 

71 
50 

71 
46 

74 

52 

75 
53 

62 
54 

89 
59 

68 
63 

87 
54 

84 

59 

62 
55 

79 
53 

76 
45 

74 
44 

73 
44 

74 
54 

75 
47 

75 
47 

74 
48 

76 
47 

64 
49 

85 
58 

78 
42 

72 
40 

71 
46 

72 
46 

76.9 
49.6 

SRN  LUIS  ORtI 

MAX 
MIN 

84 

60 

60 
54 

79 
53 

76 
45 

69 

66 
49 

69 
50 

86 
56 

83 
55 

85 
49 

86 

59 

87 
6 1 

95 
7 1 

103 
65 

90 
64 

88 
52 

77 
50 

80 
52 

72 
52 

79 
52 

82 
52 

74 
48 

80 
51 

75 
53 

73 
54 

84 

56 

93 
64 

82 

50 

77 
SO 

74 

53 

74 

56 

80.8 
54  .2 

SONORR  RS 

MAX 
MIN 

85 
46 

62 
42 

79 
45 

79 

79 

72 
42 

66 
42 

77 

82 
53 

83 
50 

64 
49 

86 
50 

95 
53 

98 
52 

67 
46 

89 
50 

90 
45 

84 
41 

79 
40 

60 
43 

79 
51 

83 
45 

83 
43 

79 
43 

76 
42 

83 

55 

91 
59 

89 
47 

78 
47 

76 
49 

77 
44 

62.4 
46.7 

SO  ENTRANCE  TOSEMITE 

MAX 
MIN 

75 
37 

73 
39 

64 

38 

68 
39 

66 
39 

57 
37 

50 
36 

63 
38 

63 
41 

65 
4  1 

71 
4  1 

75 
43 

82 
48 

85 
49 

61 
42 

80 
4  1 

79 
40 

79 
40 

76 
39 

69 

37 

68 
36 

66 
39 

71 
4  I 

66 
36 

68 
38 

72 
39 

80 
46 

77 
40 

76 
34 

66 
35 

66 
39 

71  .3 
39.7 

STOCKTON  MSG  AP 

MAX 
MIN 

75 
SI 

77 
45 

81 
44 

75 
43 

72 
47 

71 
46 

62 
44 

81 
51 

83 
47 

82 
47 

86 
48 

94 

56 

98 
56 

85 
59 

89 
53 

76 
47 

77 
44 

74 
44 

60 
48 

85 
SO 

85 
55 

87 
50 

79 
52 

78 
52 

87 
54 

96 
58 

87 
54 

78 
50 

79 
50 

78 
56 

61 
56 

81  .9 
50  .2 

STOCKTON  FIRE  5TA  4 

MAX 
MIN 

65 
SI 

78 
46 

60 
51 

85 
45 

60 
49 

77 
48 

78 
52 

87 
53 

84 

50 

66 

50 

85 
53 

90 
57 

100 
62 

102 
58 

101 
53 

95 
52 

81 
46 

82 
45 

78 
4  1 

80 
49 

86 
52 

82 
48 

65 
49 

80 
49 

80 
51 

87 

55 

96 
55 

66 
45 

78 
45 

77 
52 

77 
55 

84.8 

SO. 5 

TEHRCHHPI 

MAX 
MIN 

63 
42 

74 
46 

69 
46 

71 
47 

68 
44 

67 
43 

70 
42 

72 
46 

7o 
49 

76 
53 

77 
52 

89 
46 

95 
50 

93 
46 

87 
47 

87 
48 

81 
49 

76 
42 

74 
45 

71 
48 

71 
49 

71 
SO 

69 
48 

66 
44 

71 
48 

89 
44 

87 
50 

61 
47 

67 
45 

66 
41 

68 
44 

76.2 
46.5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
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DniLY  TEMPERATURES 


STflT ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
a 
« 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

Q 

g 

1 0 

1  1 

1 2 

1  3 

1  4 

1  5 

1 6 

1  7 

1 8 

1  9 

20 

2  1 

22 

2  3 

24 

25 

26 

27 

28 

29 
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800 

c 

MRS  PATRICIA  K  BRLLRRD 

ASH  MOUNTA  I  N 

0343 

05 

TULARE 

9 

36 

29 

1  18 

50 

1  708 

8A 

BA 

H 

U  S  NRT  PRRK  SERVICE 

HlLRS  ROAD  DUTRA 

0368 

01 

NAPA 

1  7 

38 

25 

122 

15 

1  660 

c 

MRS.   GLRDYS  A.  DUTRA 

ATWELL 

0374 

05 

TULARE 

9 

36 

28 

1  18 

40 

6480 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AUBERRY   I  NW 

0379 

05 

FRESNO 

27 

37 

05 

1  19 

30 

2 1  40 

5P 

5P 

STANLEY  TOPHAM 

AUBURN 

0383 

02 

PLACER 

1 

38 

54 

121 

04 

1  292 

7A 

7A 

RAYMOND  0  .   MI LES 

AUBURN  DAM  PROJECT 

0385 

02 

PLACER 

1 

38 

53 

121 

04 

1  272 

BA 

BA 

BA 

U  S  BUR  OF  RECLAMATION 

AVALON  PLEASURE  PIER 

0395 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

21 

1  18 

19 

25 

7A 

7A 

HARBORMASTER 

BADGER 

0422 

05 

TULARE 

9 

36 

38 

1  19 

01 

3030 

c 

LUANA  REED 

BADGER  PASS 

0425 

05 

MARIPOSA 

1  4 

37 

40 

1  19 

40 

7300 

s 

U  S  NRT  PARK  SERVICE 

BAKER 

0436 

07 

SAN  BERNARDI 

6 

35 

1  6 

1  1  6 

04 

940 

5P 

5P 

c 

L.  E.  METHENY 

BAKERSFIELD  WSO  AP  R 

0442 

05 

KERN 

1  0 

35 

25 

1  19 

03 

495 

MID 

MID 

c 

J 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

BALCH  POWER  HOUSE 

0449 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

55 

1  19 

05 

1  720 

4P 

4P 

c 

P  G  4  E  COMPRNY 

BALL   MOUNTAIN  LOOKOUT 

0468 

02 

TEHAMA 

23 

39 

56 

1  22 

47 

6500 

s 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

BARRETT  DAM 

0514 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

41 

1  16 

40 

1  623 

7A 

7R 

SRN  DIEGO  WRTER  OEPT 

BARSTOW 

0519 

07 

SAN  BERDINO 

1  5 

34 

54 

1  17 

02 

2  1 60 

4P 

4P 

BRRSTOW  FIRE  DISTRICT 

BATES  RIDGE 

0543 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

55 

1  19 

55 

5  1  55 

s 

COUNTY  OF  SRNTR  BRRBARA 

BATTLE  CREEK  ADR 

0546 

02 

TEHAMA 

23 

40 

24 

1  22 

08 

420 

c 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

BEARTRAP  MEADOW 

0596 

05 

TULARE 

9 

36 

4  1 

1  18 

52 

6800 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAUMONT 

0606 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

56 

1  16 

58 

2613 

c 

BEAUMONT   IRRIG  DIST 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

0607 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

59 

1  I  6 

58 

3045 

7A 

7A 

7A 

BEAUMONT   IRRIG  DIST 

BEAUMONT    I  E 

0609 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

56 

1  16 

58 

2505 

4P 

4P 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BEL  AIR  FC -  1  OA 

0619 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

1  18 

27 

540 

5P 

c 

L ACFCO 

BEN  LOMOND  4 

0673 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

05 

122 

05 

450 

5P 

5P 

ALBERT  B  STEFFENS 

BENTON   INSPECTION  STR 

0684 

07 

MONO 

1  9 

37 

51 

1  18 

29 

545  1 

MID 

BUR. OF  PL T  .QUARRNT I NE 

BERKELEY 

0693 

04 

ALAMEDA 

37 

52 

122 

15 

345 

BP 

MID 

c 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

8 lEBER 

0731 

02 

LASSEN 

2  1 

4  1 

07 

121 

08 

4  1  25 

c 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

0738 

01 

TRINITY 

35 

40 

45 

123 

15 

1  260 

BA 

8A 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  BEAR  LAKE 

074  1 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

15 

1  16 

55 

6745 

4P 

4P 

BIG  BEAR  LK  FIRE  0 1  ST 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

0742 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

14 

1  16 

58 

6815 

c 

BEAR  VALLEY  MUT  WTR  CO 

BIG  DALTON  DAM  FC223CE 

0758 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

1  0 

1  1  7 

49 

1587 

8  A 

L  R  CO  FLOOD  CONT  DIST 

BIG  PINE  CREEK 

0767 

07 

I  NYO 

1  9 

37 

08 

1  18 

29 

1  0060 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

BIG  PINES  PARK  FC  83B 

0779 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

23 

1  17 

4  1 

6862 

5P 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  SUR  STATE  PARK 

0790 

04 

MONTEREY 

4 

36 

15 

121 

47 

235 

BA 

STRTE  PRRK  SERVICE 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC46DE 

0798 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

18 

1  18 

1  1 

2317 

8R 

DONRLO  R  WHITE-LflCFCD 

BIRMINGHAM  GEN  HOSP 

0818 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

1  1 

1  18 

30 

722 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  CREEK   INTAKE  2  R 

081  9 

07 

INYO 

1  9 

37 

15 

1  18 

35 

8  1  54 

MID 

SO  .  CRl I F  .  EDI  SON  CO 

BISHOP  WSO  AP  R 

0822 

07 

I  NYO 

1  9 

37 

22 

1  18 

22 

4  1  08 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WERTHER  SERVICE 

BLACK   MOUNTAIN  2  SW 

0850 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

18 

122 

10 

2330 

9R 

MRS  MRRY  INCERPI 

BLACKS  MOUNTAIN 

0857 

02 

LASSEN 

21 

40 

46 

121 

12 

7200 

s 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

BLODGETT  EXP.  FOREST 

0883 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

55 

120 

40 

44  14 

c 

BLODGETT  EXP.  FOREST 

BLUE  CANYON  WSMO  R 

0897 

02 

PLACER 

39 

39 

17 

120 

42 

5280 

MID 

MIO 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BLYTHE 

0924 

07 

R I  VERS  I OE 

5 

33 

37 

1  14 

36 

268 

4P 

8A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

BLYTHE   7  W 

0925 

07 

R I  VERS  I DE 

5 

33 

37 

1  14 

43 

390 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

0927 

07 

R I  VERS  I DE 

5 

33 

37 

1  1  4 

43 

390 

MIO 

MIO 

DEPT -TRRNSPORTRT I  ON-FAR 

BOCA 

0931 

03 

NEVADA 

36 

39 

23 

120 

06 

5575 

8R 

8fl 

8R 

H 

RONALD  KIRBY 

BOO  i  E 

0943 

03 

MONO 

38 

38 

13 

1  19 

01 

8370 

5P 

5P 

BODIE  HISTORICAL  ST  PK 

BOONVILLE  MNTNC  STA 

0973 

01 

MENDOC I  NO 

1  7 

39 

01 

123 

22 

340 

8R 

STRTE  DIV  OF  HWYS 

BORON 

0979 

07 

KERN 

6 

35 

00 

1  17 

39 

2460 

c 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

BORREGO  DESERT  PARK 

0983 

07 

SAN  DIEGO 

6 

33 

16 

1  16 

25 

765 

8A 

9fl 

c 

CAL  DIV  BEACH  4  PKS 

BOULDER  CREEK  G  •  S  ■ 

1002 

02 

PLUMAS 

8 

40 

12 

120 

37 

5020 

s 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

BOULDER  C  LOCATELLI  R 

1005 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

09 

122 

12 

2175 

c 

VINCENT  D  LOCATELLI 

BOULEVARD  2 

1010 

07 

SAN  DIEGO 

6 

32 

40 

1  16 

18 

3600 

6P 

MEYER'S  TRAILER  RANCH 

BOUQUET  CANYON 

1013 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

35 

1  18 

22 

3055 

MIO 

L  R  WTR  4  PWR  OEPT 
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BOWMAN  DOM 

1018 

02 

NEVADA 

39 

39 

27 

1  20 

39 

5365 

4P 

4P 

c 

NEVRDA   IRRIG  DIST 

BRANDY  CREEK 

104  1 

02 

SHASTA 

23 

40 

37 

1  22 

34 

1  230 

c 

USBR  SHASTA  FIELD  DIV 

BRANNRN  ISLAND 

104  3 

02 

SACRAMEMTO 

23 

38 

07 

1  2  1 

42 

30 

8A 

8R 

BR 

DEPT-PARKS  4  RECREATION 

BRANSCOMB  3  NNW 

1  045 

D  1 

MENDOCINO 

7 

39 

4  2 

1  23 

39 

1  4  55 

8  A 

MRS.   DOROTHY  F.  JACK 

6RAWLEY  2  SW 

1048 

07 

I MPER I AL 

6 

32 

57 

1  15 

33 

100 

9A 

9A 

G 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

BREA  DAM 

1D57 

06 

ORANGE 

26 

33 

53 

1  17 

56 

275 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRENTWOOD  6  SW 

1 060 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

37 

53 

1 2  1 

46 

325 

c 

VERNON  R  CRKEBRERD 

BRIDGEPORT 

1 072 

03 

MONO 

38 

38 

1  5 

1  I  9 

1  4 

6470 

5P 

5P 

H 

ROBERT  W.  SRNDY 

BRIDGEPORT  RANGER  STR 

1  076 

03 

MONO 

38 

38 

1  7 

I  1  9 

1  7 

6560 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRIDGEVILLE  4  NNW 

1  080 

0  1 

HUMBOLDT 

7 

40 

32 

1  23 

49 

2050 

8A 

MRS  ALBERT  R  HUNT 

8RIDGEVILLE  5  W 

1 084 

0 1 

HUMBOLDT 

7 

40 

29 

1  23 

53 

387 

CRLIF  DEPT  PRRKS  4  REC 

BROCKWAY  SUMMIT 

1 096 

03 

PLACER 

36 

39 

1  6 

1  20 

04 

7200 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

1112 

02 

YOLO 

23 

38 

46 

1  22 

09 

294 

8A 

8A 

MRS  JOYCE   A  FARNHAM 

BRUSH  CREEK  RS 

1  1  30 

02 

BUTTE 

3 

39 

4  1 

1  2 1 

20 

3560 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

1  1  33 

02 

PLACER 

1 

39 

00 

120 

35 

4880 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

BRYSON 

1  142 

04 

MONTEREY 

24 

35 

48 

121 

06 

925 

c 

ERNEST  A  WEFERLING 

BUCKHORN 

114  9 

02 

SHASTA 

2  1 

40 

52 

1  2  1 

5  I 

3800 

3P 

MRS.   RNNR  HOWE 

BUCKS  CREEK  PH 

1  1  59 

02 

PLUMAS 

Q 

39 

55 

1  2  I 

20 

1  760 

2P 

P  G  4  E  COMPRNY 

BURBANK  VALLEY  PMP  PLT 

1194 

06 

LOS  RNGELES 

1  3 

34 

1  1 

1  1  8 

2  I 

655 

5P 

5P 

Q 

BURBRNK  PUBLIC  SERVICE 

BURL INGAME 

1 206 

04 

SRN  MATEO 

4 

37 

35 

1  22 

2  1 

1  0 

4P 

4P 

4P 

B  WRSTE  WTR  TRMT  PL 

BURNEY 

1214 

02 

SHASTA 

2  1 

40 

53 

1 2  1 

40 

3127 

8A 

8A 

MRS  RUTH  C  ESTES 

BURNT  RANCH   1  S 

1215 

0 1 

TRINITY 

35 

40 

48 

1  23 

28 

2150 

8R 

PRUL  F  KRUT 

BUTTE  LAKE 

I  237 

02 

LASSEN 

2  3 

40 

34 

1 2  1 

1  8 

5060 

s 

LRSSEN  VOLCRNIC  NRTL  PK 

BUTTONWILLOW 

1  244 

05 

KERN 

1  0 

35 

24 

1  I  9 

28 

259 

8A 

8A 

BUENR  VISTR  W  S  DIST 

CACHUMA  LAKE 

1253 

06 

SNTA  BRRBRRA 

32 

34 

35 

1  19 

59 

781 

9A 

9A 

9R 

c 

U  5  BUR  RECLAMATION 

CAJON  WEST  SUMMIT 

1272 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

23 

1  17 

34 

4780 

c 

SAN  BERDINO  CO  FCD 

CALAVERAS  BIG  TREES 

1277 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

1  7 

1  20 

1 9 

4595 

8fl 

8A 

CAL  DIV  BEACH  4  PKS 

CALAVERAS  RANGER  STA 

1  280 

05 

CALAVERAS 

34 

38 

I  2 

1  20 

22 

3360 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALAVERAS  RESERVOIR 

1281 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

29 

1  2  1 

49 

805 

7  A 

S  F   WATER  DEPT 

CALEXICO  2  NE 

1288 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

4  1 

1  1  5 

28 

1  2 

5P 

IMPERIAL    IRRIG  DIST 

CAL ISTOGA 

1312 

D  1 

NAPA 

1  7 

38 

35 

1  22 

35 

354 

6P 

CITY  OF  CRLISTOGR 

CALLAHAN 

1316 

0  1 

SISK I  YOU 

1  2 

4  1 

1  9 

1  22 

4  8 

3185 

5P 

5P 

MRS  MRRIRN  HRYDEN 

CAMP  ANGELUS 

1  369 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

09 

1  1 5 

59 

5770 

STATE  DIV  OF  HWYS 

CAMP  HI   HILL  DPIDS  57E 

1  404 

06 

LOS  RNGELES 

26 

3  4 

1  5 

1  1  8 

06 

4250 

5P 

L  .8  .   UNIF lED  SCH  DIST  . 

CAMPO 

1424 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

37 

1  16 

28 

2630 

5P 

SP 

RRCHIE  C  LERCH 

CAMP  PARDEE 

1428 

05 

CALAVERAS 

16 

38 

15 

120 

51 

658 

8R 

8R 

8A 

c 

E  BRY  MUN  UTL  DIST 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTR 

1433 

02 

SIERRA 

39 

39 

38 

1  20 

34 

5600 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  SIX  LOOKOUT 

1456 

0 1 

DEL  NORTE 

1  7 

4  1 

50 

1 2  3 

52 

3700 

5 

STATE  OF  CALIFORNIA 

CAMPTONVILLE  RS 

1462 

02 

YUBA 

39 

39 

27 

1  2 1 

03 

2755 

Q 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRNBY  RANGER  STATION 

14  75 

02 

MODOC 

2 1 

4  1 

27 

1  20 

52 

4  310 

2P 

2P 

U  5  FOREST  SERVICE 

CANDGA  PARK  PIERCE  COL 

1484 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

]  J 

1  1 8 

34 

790 

4P 

4P 

L  A  PIERCE  COLLEGE 

CANYON  DAM 

1  497 

02 

PLUMAS 

4  0 

1  u 

1  9  1 

u  o 

^  O  D  u 

4P 

4  P 

r  H 

L  n 

P  G  4  E  COMPANY 

CARRY  5  WNW 

1  507 

02 

YOLO 

2  3 

38 

4  4 

1  22 

08 

360 

r 

L 

BROOKS  FOREST  FIRE  STA 

CARBON  CANYON  DAM 

1517 

06 

ORANGE 

26 

33 

55 

1  1  7 

50 

404 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  OILMAN 

1518 

06 

ORANGE 

26 

33 

55 

1  17 

47 

1624 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

1520 

06 

SAN  BERDINO 

26 

33 

58 

1  17 

4^ 

1  180 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

1  522 

02 

PLUMAS 

g 

4  0 

05 

1 2 1 

09 

2986 

4  p 

P  G  4  E  COMPRNY 

CARMEL  VALLEY 

1  534 

04 

MONTEREY 

4 

J  D 

9Q 

1  9  t 

4  4 

4  9  ^ 

**  t  0 

5P 

o  r 

CRRMEL  VALLEY  FIRE 

CARPINTERIR  RESERVOIR 

1  540 

06 

SANTA  BARBAR 

33 

34 

24 

1  1  Q 

1  1  J 

29 

J  a  O 

r 

L 

COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 

CflSTLE  ROCK  RRD  LRB 

1583 

n  ^ 
u  O 

SAN  JOAQUIN 

J  / 

J  o 

1  9  1 

J  u 

O  D  u 

RQ 

OH 

LAWRENCE  LIVERMORE  LAB 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

1  588 

05 

MAR  I POSR 

27 

37 

94 

1  9n 

n  ^ 

1  4  9  C. 
1  *!  ^  O 

8A 

RQ 

r 

L 

WM  H  ALISON 

CRZADERO  3  W 

1  Rn^ 

1  O  U  J 

n  1 

U  1 

SONOMA 

J  o 

9 

1  9 

np 
uo 

t  ii  n  n 

1  *4  U  U 

or 

DR.  CLIFFORD  G.  FISH 

CECILVILLE  5  SE 

1  606 

0  1 

5  I SK I  YOU 

1  2 

4  1 

UD 

1  9 

*C  J  o  u 

6A 

D  n 

GEORGE  DENOMfl 

CEDARVILLE 

1614 

03 

MODOC 

18 

4  1 

32 

120 

10 

4670 

8A 

8A 

U  5  SOIL  CON  SERVICE 

CHALLENGE  RANGER  STA 

1653 

02 

YUBA 

39 

39 

29 

121 

13 

2560 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHAMPS  FLAT  WEST  MOW 

1656 

02 

LASSEN 

1  8 

40 

42 

1  2D 

58 

5590 

s 

DWR-NORTHERN  DIST 

CHATSWORTH  FC24F 

1680 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

15 

1  18 

36 

948 

5P 

MRS.  PAUL  NEWTON 

CHATSWORTH  RESERVOIR 

1582 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

14 

1  18 

37 

906 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY  VALLEY  DAM 

1697 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

58 

1  19 

55 

4765 

8fl 

8A 

HETCH  HETCH  WTR  SUP 

CHESTER 

1700 

02 

PLUMAS 

8 

40 

18 

121 

1  4 

4525 

5P 

5P 

H 

ROGER  D  ROYAL 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 

1715 

02 

BUTTE 

23 

39 

42 

121 

49 

185 

8R 

8A 

8A 

c 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 

CHIQUITO  CREEK 

1737 

05 

MADERA 

27 

37 

30 

1  19 

23 

7290 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

CHITTENDEN  PASS 

1739 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

54 

121 

36 

125 

8A 

VICTOR  L  HRSKIN 

CHOLAME  ALLEY  RANCH 

1743 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

43 

120 

15 

1753 

c 

GLENN  PLflSKETT 

CHUCHUPRTE  RANGER  STR 

1754 

05 

VENTURA 

10 

34 

48 

1  19 

01 

5260 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHULR  VISTA 

1758 

06 

SRN  DIEGO 

33 

32 

36 

1  17 

06 

9 

8R 

8R 

8R 

WESTERN  SALT  COMPRNY 

CITRUS  HEIGHTS 

1773 

02 

SRCRRMENTO 

23 

38 

42 

121 

18 

1  38 

9P 

HEIDI  GOODRIDGE 

CLAREMONT   POMONA  COL 

1779 

06 

LOS  RNGELES 

26 

34 

06 

1  17 

43 

1201 

8R 

8R 

POMONR  COLLEGE  PHYSICS 

CLARKS  VALLEY  MUOD  RCH 

1785 

02 

GLENN 

23 

39 

33 

122 

24 

4  10 

7R 

DICK  MUDO 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SiOTION  INDEX 
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STnriON  INDEX 


CRLIFORNIfi 
MRY  1976 


STRT I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 
z 

CI 
O 

LATITUDE 

c 

2 

c 

ELEVATION 

OBSERVPTION 
TIME  PND 
TABLES 

a. 

a: 
a. 

a. 
> 

UJ 

UJ 
Q_ 
to 

2 

3 
X 

CLEAR  CREEK 

1  1QQ 

U  1 

S  I  <^K  I  YOU 

1  2 

A  1 

A  "a 

1  23 

27 

Q  T  Q 
3  /D 

9A 

CLEflRLflKE  HIGHLRNDS 

1  ODD 

09 

L  PKE 

23 

■^R 

JO 

J  0 

1 22 

38 

1      P  C 

1  jDo 

On 

r 
L 

1  p  ^  p 

n  1 

U  1 

ij  U  '1  L/ ' 

22 

P 

A  P 
4  D 

1  22 

59 

j^U 

On 

On 

CI  OVF RDfll  F    I  S 

1  P  "^Q 

U  1 

SONOMA 

22 

^P 

JO 

A  P 
4  0 

1  2  3 

00 

9n 
j<:  U 

c 

CLOVER  VALLEY 

1  P  ^  ^ 

n9 

PLUMAS 

8 

Q 

J  3 

P  T 

120 

27 

p  pnn 

DDUU 

C 

CORL INGfl 

1854 

05 

FRESNO 

27 

35 

09 

120 

21 

671 

Dr 

c:  D 
Dr 

CORL I  NCR  1  SE 

1857 

05 

FRESNO 

27 

36 

08 

1  20 

2 1 

663 

r 
L 

COFFEE  CREEK  RS 

1  PPP 
1  O  O  D 

n  1 

U  I 

TRINITY 

35 

A  1 

np 

U  0 

1  22 

42 

9  pnn 

t  DUU 

r 
L 

rtlHR'iSFT    1  NNF 

1  P  Q  1 

n9 

BUTTE 

2  3 

J  3 

p  1 

1  2  1 

4  3 

1  fin 
J  1  ou 

On 

C0L6YS  FC  53  D 

1  PQP 

np 

1  ns  ANGFI  FS 

1  3 

A 
J  *t 

1  p 
1  0 

1  1  8 

07 

JO  'O 

j1  P 
4  r 

CQLFMRN   FISHFRIFS  STR 

1  JU  1 

n  9 

SHASTA 

23 

A  n 

**  U 

9  A 
C.  4 

1  22 

08 

8A 

colfrx 

n9 

PLACER 

39 

"1 Q 
J  3 

np 

UD 

1  20 

57 

9  4  1  n 
^  4  1  u 

A  P 
4  r 

j1  P 

H 

COLGATE  POWER  HOUSE 

1  Q  1  P 
i  3  I  D 

09 

YUBA 

39 

J  3 

9n 

c.  U 

1  2  1 

1  1 

PQP 
D  3D 

4  P 

COLUSR  2  SSW 

1  Q  ^  P 
1  3  *•  0 

n9 

rOl  USA 

ij  l_  u  o  <■ 

23 

"^Q 
J  3 

1  9 
1  C 

1  22 

0 1 

PD 

ou 

4  r 

>(  P 
4  r 

COOL 

1  Q  P  c; 
1  3  0  D 

n  9 
u  c 

EL  DORADO 

1 

JO 

P  "5 
D  J 

121 

01 

1  4  ou 

A  P 

4  r 

COPCO  NO   1  DAM 

1990 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

59 

122 

20 

2703 

p 

4  r 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

2012 

05 

K  I  NGS 

g 

36 

05 

1  1  9 

34 

200 

Dr 

C  P 

Dr 

r 

L 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

C\JC  1 

n  9 

U  c. 

TEHAMA 

23 

Q 
J  3 

C  A 
D  4 

1 22 

2  1 

4  0' 

Q  D 

on 

CORONA 

^.  U  J  1 

DP 
UD 

R  I  VERS  I  OF 

28 

■5 

J  J 

P  "3 
D  J 

1  1  7 

3  3 

D  1  U 

5P 

c  P 

Dr 

CORRAL  1 TOS 

9n  ^  p 

^  U  *♦  t3 

n  A 
u  *» 

SRNTR  CRUZ 

20 

■^P 

jD 

PQ 
D3 

1  2  1 

48 

9  P  yl 
^D  4 

r 

L 

COTTONWOOD  CREEK 

9  n  C  Q 
d  UD  3 

n  1 
U  / 

INYO 

1  9 

jD 

0  Q 
^3 

1  1  8 

1  1 

1  U  1  bU 

s 

COVELO 

9np  1 

U  1 

MFNnnr i no 

7 

"3  Q 
J  3 

4  / 

1 23 

1  5 

\  4  JU 

5P 

5P 

H 

rnvFi  n  ffi  r i vfr  rs 

9np  ^ 

n  1 

MFNnnr i Nn 

7 

■3  Q 
J  3 

oU 

1  2  3 

05 

1514 

C 

rnvINA    TFMPIF   FT    IR^  R 

9n  QD 

DP 

1 ns   ANCFI  FS 

26 

"3  A 
J  4 

UD 

1  1  7 

52 

D  /o 

C  P 

Dr 

CRABTREE  MEADOW 

Uo 

TULARE 

10 

jD 

J  4 

1  18 

21 

1  mnn 

J  U  /  UU 

5 

CRAWFORD  RANCH 

2139 

07 

SRN  DIEGO 

6 

32 

53 

1  16 

17 

1500 

c 

CRFSCFNT   CITY    1  N 

2147 

01 

DF 1    NHR  T  F 

1  7 

4  1 

46 

1 24 

1  2 

40 

4  P 

4  P 

CRFSCFNT   CITY   7  FNF 

1  >1  Q 

n  1 
U  i 

DF 1    NHR  T  F 

U  t_  L     M  U  ^^  1  L 

1  7 

4  1 

A  Q 
4  0 

1  24 

05 

8R 

CRESCENT  CITY  MTNC  STR 

C  1  OU 

n  1 

nFl  NflRTF 

1  7 

4  1 

4  D 

1  24 

1 2 

p  n 

DU 

L 

CRFSTI  INF   FIRF   STA  ? 

U  / 

SRN  RFRniND 

1  5 

^  A 

1  c 
I  0 

1  1  7 

1  5 

>i  Q  n  n 
4  dUU 

r 
L 

fRnCKF  T  T 

U      *J  U  F>  l_  1  1 

CONTRA  COSTA 

4 

Jo 

n9 

1  22 

1  3 

Q 

3 

8A 

8R 

CROWDER  FLAT 

n  1 

MODOC 

1  2 

A  1 
4  i 

p 

0  J 

1 20 

4  4 

P  1  T  P 
0  i  /  D 

c 
D 

CRYSTRl    1  RKF   FT  Pfl^P 

9  1  Q  Q 

U  D 

1  ns  ANGFI  FS 

26 

■3  A 

I  3 

1  1  7 

5  I 

D  J  /U 

P  D 
OH 

»rUI  VFR   r  I  TY 

9  9  1  >l 

UD 

1  ns   ANGFI  FS 

33 

^  A 

n  1 
U  I 

1  1 8 

24 

1  UD 

5P 

5P 

CUMMINGS 

2218 

0 1 

MENDOC INO 

7 

"3  Q 
03 

50 

123 

38 

1  285 

5P 

CUYRMRCR 

2239 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

39 

1  16 

35 

4640 

Q  D 
on 

OH 

c 

H 

nOGGFTT   FniSON  PIRNT 

2255 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

52 

1  1  6 

52 

1970 

C 

DRGGETT  FRA  RIRPORT 

2257 

07 

SAN  BERDINO 

g 

34 

52 

1  1 6 

47 

1915 

n  I  D 

n  I  D 

nONR   7  SF 

u  ri  11  n    ^    o  c 

2259 

02 

SHASTA 

2 1 

4  1 

06 

1 2  1 

3  1 

3320 

8R 

nRVFNPORT 

2290 

04 

SANTA  FRIl? 

4 

37 

0  1 

1 22 

1 2 

275 

1  2M 

DflViS   2  WSW  EXP  FPRM 

2294 

02 

YOLO 

23 

38 

32 

1 2  1 

46 

60 

8P 

8R 

80 

CG 

Ofl  Y 

2306 

02 

M  n  n  n  r 

1  1  u  u  u  o 

2  1 

4  1 

1  3 

1  2  1 

2  3 

3650 

C 

DFRD   HHRSF   RFS   ?  SF 

2311 

02 

Mnnnr 

1  1  U  U  U  L 

2  1 

4  1 

4  2 

1 20 

33 

5057 

S 

2319 

07 

INYO 

g 

36 

28 

1  1  6 

52 

1  94 

4  P 

4  P 

4  P 

DEEP  CANYON  LfiBORflTORY 

2327 

07 

RIVERSIDE 

6 

3  3 

39 

1  16 

23 

1  200 

8R 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

2331 

07 

INYO 

6 

37 

22 

1  17 

59 

5225 

4  P 

4  P 

H 

nFFR    TRFFK  FHRFRPY 

2338 

02 

NF  vpnp 

39 

39 

18 

1  20 

50 

4455 

9P 

9R 

u  1. 1_  n  IN  u 

2346 

05 

KERN 

g 

35 

4  7 

1  1  9 

1  5 

32  3 

8R 

nFl  liflNTF 

2352 

04 

MPN  T  FRF  Y 

4 

36 

36 

1 2  1 

52 

45 

C 

nFl    piiFRTn  Rfion  roMP 

2359 

05 

STPN  I  "^1  PllS 

27 

37 

25 

1  2 1 

2  3 

1  200 

5P 

OE  L  TP 

2379 

02 

SHflS  T  P 

23 

4  0 

57 

1  22 

25 

1  1  70 

8R 

c 

2389 

05 

9TPN  T  SI  pim 

37 

37 

34 

1  20 

4  7 

1  4  0 

7P 

7P 

nF  ^^PRi  p 

U  C    u  n  u  L  ri 

2402 

02 

BUTTE 

23 

39 

52 

1  2 1 

37 

2720 

4  P 

4  P 

H 

nF^rpiM^n  rpni^fr  <^tp 

2406 

06 

SPN  niFnn 

33 

32 

5 1 

1  1  6 

37 

3500 

2P 

DIAMOND  BAR 

2432 

06 

LOS  PNGELES 

26 

34 

GO 

117 

48 

880 

c 

DOBBINS   I  S 

2456 

02 

YUBP 

39 

39 

22 

121 

12 

1640 

6P 

6P 

UUi^rNcn    ncnur\inL    oi  rn 

2467 

03 

NF  VPHP 
IN  L.  V  rl  U  " 

36 

39 

1  9 

1  20 

1  4 

5937 

8P 

8  A 

H 

nflUINFY   FIRF    STQ  Ffimn 

UUnrNL'     line    Oln  rLIU'U 

2494 

06 

ins  PNHFlFS 

33 

33 

56 

1  1  8 

09 

1  10 

5P 

nnuiWlFUlllF    RQMP.FR  ^^TD 

2500 

02 

S  I  F  RRP 

o  I  L,  n  r\  n 

39 

39 

34 

1  20 

50 

2895 

8P 

8A 

C 

nnvi  F 

2504 

03 

1  PPPF  N 
L  n  o  o  L  1 1 

1 8 

40 

02 

1  20 

06 

4240 

8A 

nnvi  F  R  ccc 

2506 

03 

1  PPPF  NJ 
L  n  o  O  L.  ti 

1 8 

39 

57 

1  20 

05 

4385 

6P 

5P 

H 

nRY    rQUYHM  PFQFPuniR 

2516 

06 

inp  PWnFlFS 

29 

34 

29 

1  1  8 

32 

1455 

7P 

7A 

nt  1  ni  F  V  ^ 

2539 

05 

MPR I pnsp 

1  4 

37 

45 

1  20 

06 

3000 

5P 

5P 

OUNNIGPN 

2568 

02 

YOLO 

23 

38 

53 

121 

58 

60 

7A 

DUNSriUiR  RPNGER  STP 

2572 

02 

SiSKIYOU 

23 

4  1 

13 

122 

16 

2420 

8A 

2580 

01 

NAPA 

1  7 

38 

12 

1 22 

1  8 

20 

8P 

8A 

8A 

EPGLE  CREEK 

2591 

05 

TULARE 

10 

35 

59 

1  18 

39 

6650 

s 

EPGLE  MOUNTRIN 

2598 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

48 

1  15 

27 

973 

7P 

7A 

EAST  PPRK  RESERVOIR 

2640 

02 

COLUSA 

23 

39 

22 

122 

31 

1205 

8R 

8fi 

OBSERVER 


JOHN  R  JRROINE 

CARL  R  POTTS 

ELMER  W  OLSON 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

CRL  OEPT  WTR  RESOURCES 

COALINGfl  FIRE  OEPT 

UNION  OIL  COMPANY 

U  S  FOREST  SERVICE 

WALTER  ROACH 

DONALD  E  MILLER 

BUR-SPORT  FISH  4  WLDLF 

GORDON  FRRRELL 

YUBR  CO.  WATER  AGENCY 

CITY  OF  COLUSA 

W  B  THRELKEL 

PRC  POWER  4  LIGHT  CO 

CORCORRN  IRRIG.  OIST 

TROY  DUNCAN 

CORONA  FIRE  DEPT 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

L  R  DEPT-WHTER  4  POWER 
MRS  FRRNCES  V  BLACK 
MILO  C  CUMMINGS 
WILLIAM  B  TEMPLE 
ST  OF  CALIF  SNOW  SURVEY 
ROBERT  A  CRAWFORD 
PRC  POWER  4  LIGHT  CO 
STATE  DEPT-PRRKS  4  REC 
STATE  DIV  OF  HWYS 
CRESTLINE  FIRE  STA  NO  2 

C4H  SUGAR  REFINING  CO 
CHL  DEPT  WTR  RESOURCES 
U  5  FOREST  SERVICE 
CULVER  CITY  FIRE  DEPT 
MRS  MARY  S.  INGRAM 
HELIX   IRRIGATION  OIST 
SO  CALIF  EDISON  CO 
FED  AVIATION  AGENCY 
DALE  5.  BOSE 
LONE  STAR   INDUSTRIES  I 

UNIVERSITY.  OF  CALIF 
HERMAN  L  LORENZEN 
CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 
US  NRT  PARK  SERVICE 
BOYD  DESERT  RESEARCH  CT 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
PACIFIC  GAS  4  ELEC  CO- 
OELHNO  FIRE  DEPT 
USN  POSTGRAD  SCHOOL 
STANISLAUS  CO .  PARK  D. 

MS  EILEEN  P  DICKSON 
KEN  C  .  BRRTTON 
P  G  4  E  COMPRNY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GREGORY  L.  ROYAT 
CALIF  DIV  BEACH  4  PKS 
DOWNEY  FIRE  STA-LACFCD 
U  5  FOREST  SERVICE 
JUNIUS  M  OIXON 

FRANK  M  ROWLAND 
L  A  WTR  4  PWR  DEPT 
MRS  VIRGINIA  fl  DEUTSCH 
MRS.   MRRY  R.  HUNT 
WRLLRCE  E.  MHRSHALL 
LOUIS  RBRTE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
METRO  WATER  DISTRICT 
FRANKLIN   I  HOLDEN 
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STATION  INDEX 


COL IFORNIP 
MAY  1976 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNT  Y 

DRRINfiCE  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVRT ION 
TIME  AND 
TABLES 

PRECIP. 

a 

SPECIAL 

EL  CfiPITflN  DflM 

2709 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

53 

1  16 

49 

500 

7R 

7A 

C 

EL  CENTRO  2  SSW 

2713 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

46 

1  15 

34 

30 

5P 

5P 

c 

ELECTRO  POWER  HOUSE 

2728 

05 

AMADOR 

16 

38 

20 

120 

40 

715 

4P 

4P 

ELK  VfiLLEY 

2749 

01 

DEL  NORTE 

17 

42 

00 

123 

43 

1705 

5P 

MID 

c 

F  1  1   F  P  V     1  0 1^  r 

2756 

03 

M  n  ki  n 

n  UNU 

38 

37 

56 

119 

1  4 

9645 

MID 

ELL  lOTT 

2760 

05 

SAN  JOAQUIN 

1  6 

38 

1  4 

1  2 1 

1  2 

92 

7A 

EL  MIRAGE  FIELD 

2771 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

36 

1  17 

36 

2910 

8A 

8A 

EL  MOOENR 

2775 

06 

ORANGE 

28 

33 

48 

1  17 

47 

460 

c 

ELSINORE 

2805 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

40 

1  17 

20 

1285 

5P 

5P 

c 

ESCONDIOO 

2862 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

07 

1  1  7 

05 

660 

6P 

6P 

ESCONOiDO  2 

2863 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

07 

1  17 

05 

600 

c 

ET  IWflNOFl 

2895 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

08 

1  17 

31 

1390 

c 

ETNA 

2899 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

28 

122 

54 

2950 

c 

■•EUREKfi  WSO  CI  R 

2910 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

48 

124 

10 

43 

MIO 

MID 

c 

2920 

05 

MOP  I  DnCQ 

riHK  1  r  UoH 

1  4 

37 

35 

120 

16 

442 

8A 

EXETER  FfiUVER  RRNCH 

2922 

05 

TULARE 

9 

36 

2  1 

1  1  9 

04 

4  39 

c 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

2934 

02 

SOLANO 

23 

38 

16 

122 

02 

40 

8A 

8A 

FAIRFIELD  3  NNE 

2935 

02 

SOLANO 

23 

38 

17 

122 

02 

1  10 

c 

FAIRMONT 

2941 

07 

LOS  ANGELES 

15 

34 

42 

I  18 

26 

3060 

7A 

7A 

FRLLBROOK 

2958 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

21 

1  1  7 

15 

660 

c 

FERGUSON  RANCH 

3020 

02 

TEHAMA 

23 

40 

21 

122 

27 

800 

c 

FIDDLETOWN  LYNCH  RANCH 

3038 

05 

AMADOR 

16 

38 

32 

120 

42 

2140 

8A 

c 

FIGUEROR  MOUNTAIN 

3048 

05 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

44 

120 

00 

3200 

c 

FILLMORE   1  WNW 

3050 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

1  18 

56 

435 

8A 

FT\/F    PniMTQ    c  ecu 

3083 

05 

C"  D  C  C  M  n 

r  KtoNU 

1  I 

36 

22 

120 

09 

285 

5P 

5P 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

3087 

03 

LASSEN 

1  8 

40 

22 

1  20 

1  9 

4000 

5P 

5P 

5P 

FLORENCE  LAKE 

3093 

05 

FRESNO 

27 

37 

16 

1  18 

58 

7325 

c 

FOLSOM  DAM 

3113 

02 

SACRAMENTO 

1 

38 

42 

121 

10 

350 

8A 

8A 

8A 

FONTANA  5  N 

3118 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

1  1 

1  1  7 

27 

1  972 

5P 

FONTANA  KAISER 

3120 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

05 

1  1  7 

30 

1  090 

4P 

4P 

FOREST  GLEN 

3130 

01 

TRINITY 

35 

40 

23 

1  23 

20 

2340 

8A 

8A 

H 

FORESTHILL  RANGER  STA 

3134 

02 

PLACER 

1 

39 

01 

1  20 

51 

3015 

8A 

FORT  BIDWELL 

3157 

03 

MODOC 

18 

41 

51 

120 

08 

4500 

5P 

5P 

H 

FORT  BRAGG 

3161 

01 

MENDOC INO 

1  7 

39 

27 

1  23 

48 

80 

8A 

8A 

c 

r  UK  1    U  I  L f\ 

3173 

01 

UtL    NUK 1 t 

17 

41 

52 

124 

09 

46 

8A 

FORT  JONES  6  ESE 

3 1  76 

0  1 

SISKIYOU 

1  2 

4  1 

35 

1  22 

43 

3324 

c 

FORT  JONES  RANGER  STA 

3182 

01 

SISKIYOU 

1  2 

4  1 

36 

1  22 

5  1 

2725 

8A 

8A 

FORT  ORO 

3186 

04 

MONTEREY 

4 

36 

4  1 

121 

46 

1  34 

M  I  0 

FORT  ROSS 

3191 

01 

SONOMA 

17 

38 

31 

123 

I  5 
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SO.   CALIF  .  EDISON  CO. 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  HELEN  0  HURNER 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 
SANTA  BARBARA  WTR  DEP 
STATE  DIV  OF  HIGHWAYS 
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E.  F.  CHITTENDEN 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
CITY  OF  GRASS  VALLEY 
MISS  LOUISE  HALLBERG 
MRS  EMMA  R  PEREIRA 
U  S  FOREST  SERVICE 
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32 

34 

29 

119 

30 

2075 

8R 

MPNTPPiTn  rnnwTY  wtr  np 

iiuiiiLUi  lu    loUUiNi  1     nin  ur 

t\HlDtr<  ntHUUWo 

4442 

05 

F  or  c  Kin 
r  IT  C  0  li  U 

27 

37 

18 

119 

06 

9110 

S 

Sn   PDI  IF    Fnic;nw  pn 

r\tt  KHNLH 

4467 

07 

<^ Q  W    RF  RD  I  Wn 

6 

34 

10 

116 

32 

4325 

BR 

KFF  RRNfH 

KELSEY    1  N 

4484 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

49 

120 

49 

2000 

BR 

ROBERT  C  KYLE 

KENTF lELD 

4500 

01 

MARIN 

17 

37 

57 

122 

33 

128 

4P 

4P 

RRYMOND  J.  MULLEN 

KFRl  INPtFR 

4508 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

4  1 

121 

26 

177 

BR 

LONE   STRR  INDUSTRIES 

•KERN  RIVER  PH  1 

4520 

05 

KERN 

10 

35 

28 

118 

47 

970 

5P 

5P 

SO  CRLIF  EDISON  CO 

KERN  RIVER  PH  3 

4523 

05 

KERN 

10 

35 

47 

1  18 

26 

2703 

5P 

5P 

H 

SO  CRLIF  EDISON  CO 

KETTLEMAN  STATION 

4536 

05 

KINGS 

1  1 

36 

04 

120 

05 

508 

6P 

oP 

P  G  4  E  COMPANY 

SEE  REFERENCE   NOTES  FOLLOHINC  STRTION  INDEX 
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INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRRINRGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVRTION 

OBSERVRTION 
TIME  RND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

UJ 

SPECIAL 

1  (SEE  NOTES  1  j 

KILRRC  POWER  HOUSE 

4544 

02 

SHRSTR 

23 

40 

41 

121 

52 

2648 

IDA 

PG  4  E  KILARC  PWR  HOUSE 

KING  CITY 

4555 

04 

MONTEREY 

24 

36 

12 

121 

08 

320 

4P 

4P 

c 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

KLfiMflTH 

R 

4577 

01 

DEL  NORTE 

12 

41 

31 

124 

02 

25 

5P 

5P 

c 

HAROLD  DEL  PONTE 

KNEELflND   10  SSE 

4587 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

38 

123 

54 

2356 

c 

MRS.   EDRA  L.  MOORE 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

4590 

05 

STRN I SL AUS 

34 

37 

48 

120 

39 

335 

8R 

8A 

8R 

RAYMOND  WILLMS 

KYBURZ  STRPWBERRY 

4  616 

02 

EL  DORADO 

J 

38 

4  8 

1 20 

09 

5700 

HARRY  STEVENSON 

Lfl  CRESCENTR  FC  251  B 

4628 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

13 

118 

15 

1565 

5P 

CRESCENTA  VLY  CO  W  0 

LRFFIYETTE  2  NNE 

4633 

04 

CONTRA  COSTR 

4 

37 

55 

122 

06 

535 

8A 

ROSS  R  SANBORN 

"LRGUNR  BEflCH 

4647 

06 

ORRNGE 

33 

33 

33 

117 

47 

35 

4P 

4P 

SEWAGE  DISPOSAL  PLRNT 

LRGUNR  BEflCH  2 

4650 

06 

ORRNGE 

33 

33 

33 

1  17 

48 

210 

c 

L  B  WRTER  DISTRICT 

LR  HONOR 

4660 

04 

SRN  MRTEO 

4 

37 

19 

122 

16 

750 

6P 

MRS  GLADYS  W  CLARE 

LRKE  ALPINE 

4664 

05 

ALPINE 

34 

38 

29 

120 

01 

7500 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LRKE  RRROWHERD 

4671 

07 

SRN  BERDINO 

15 

34 

15 

117 

1  1 

5205 

5P 

5P 

LAKE  ARROWHEAD  F  0 

LRKE  MENOOCINO  ORM 

4689 

01 

MENDOC INO 

22 

39 

14 

123 

1  1 

670 

c 

COYOTE  DAM  PROJ  OFFICE 

LflKEPORT 

4701 

02 

LRKE 

23 

39 

02 

122 

55 

1  345 

5P 

5P 

GEORGE  R  TURNBULL 

LAKE  SRBRINR 

4705 

07 

INYO 

1  9 

•37 

1  3 

1  1  8 

37 

9065 

M  I  D 

SOUTHERN  CALIF.  EDISON 

LRKESHORE  2 

4708 

02 

SHRSTR 

23 

40 

52 

122 

23 

1075 

c 

USBR-SHASTR  FIELD  DIV 

LRKESIOE  2  E 

4710 

06 

SRN  DIEGO 

25 

32 

51 

1  16 

53 

690 

8A 

HELIX   IRRIGATION  DIST 

LRKE  SOLRNO 

4712 

02 

SOLANO 

23 

38 

30 

122 

DO 

140 

8A 

8A 

8R 

c 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

LAKE  SPRULDING 

4713 

02 

NEVADA 

39 

39 

19 

120 

38 

5156 

4P 

4P 

4P 

H 

P  G  4  E  COMPANY 

LAKE  WOHLFORO 

4726 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

10 

1  17 

00 

1500 

c 

ESCONDIDO  MTL  WTR  CO 

LA  MESA 

4735 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

46 

1  17 

01 

530 

5P 

5P 

LR  MESR  FIRE  DEPT 

LRNCflSTER  FSS/FRA 

4749 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

44 

1  18 

1  3 

2340 

MID 

MID 

DEPT  OF  TRANSPORTATION 

LR  PRNZR 

4762 

04 

SAN  LUIS  GBP 

24 

35 

22 

120 

13 

1880 

c 

THOMAS  W  FOSS 

LR  PORTE 

4773 

02 

PLUMAS 

8 

39 

4  1 

120 

59 

4975 

c 

T  L  GOULD 

LRSSEN  CREEK  UPPER 

4  816 

03 

MODOC 

1  P 

1  o 

A  I 

*4  0 

1  c.  u 

1  C 
1  0 

D  /  /  0 

c 
0 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LRVfl  BEOS  NAT  MONUMENT 

4838 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

44 

121 

31 

4770 

9A 

9A 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

LAYTONVILLE 

4851 

01 

MENDOCINO 

7 

39 

42 

123 

29 

1650 

c 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

LEBEC 

4863 

05 

KERN 

10 

34 

50 

1  18 

52 

3585 

8A 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

LECHUZR  PT  STR  FC 

352B 

4867 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

1  18 

53 

1600 

4P 

c 

L  fl  CO  FIRE  DEPT 

LEESVILLE  KEEGRN  RRNCH 

4880 

02 

COLUSA 

23 

39 

09 

122 

26 

1330 

7A 

MRTTHEW  J  KEEGRN 

LEGGETT 

4883 

01 

MENDOCINO 

7 

39 

52 

123 

43 

700 

c 

CLYTIERNN  MOSS 

LE  GRRNO 

4884 

05 

MERCED 

27 

37 

14 

120 

15 

255 

5P 

5P 

MERCED  CO  FIRE  DEPT 

LEHMAN  RANCH 

4886 

05 

EL  DORADO 

16 

38 

36 

121 

01 

600 

7A 

IVRN  R  LEHMAN 

LEMON  COVE 

4890 

05 

TULARE 

9 

36 

23 

1  19 

02 

513 

8A 

8A 

KAWEAH  LEMON  CO 

LIGHTS  CREEK 

4932 

02 

PLUMAS 

Q 
O 

1  A 

1  c.  u 

A 

D  J^l  U 

c 
0 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LINDSRY 

4957 

05 

TULARE 

9 

36 

12 

1  19 

03 

420 

7P 

7P 

L INDSAY-STRATHMORE   IR  0 

LIVERMORE  COUNTY  F 

0 

4997 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

40 

121 

46 

490 

4P 

4P 

LIVERMORE  ALMDA  CTY  F  D 

LOCKWOOD  2  N 

5017 

04 

MONTEREY 

24 

35 

58 

121 

05 

1  104 

8A 

c 

RRCHIE  M  WEFERLING 

LODGEPOLE 

5026 

05 

TULRRE 

9 

36 

36 

1  18 

44 

6735 

8A 

8R 

C  H 

U  S  NRTL  PARK  SERVICE 

LODI 

5032 

05 

SRN  JOAQUIN 

16 

38 

07 

121 

17 

40 

5P 

5P 

5P 

CITY  OF  LODI 

LOG  SPRING 

5043 

02 

TEHAMA 

23 

39 

50 

122 

47 

5050 

5 

CORP:  of  ENGINEERS 

LOMPOC 

5064 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

39 

120 

27 

95 

4P 

4P 

LOMPOC  WATER  TREAT  .  PL . 

LONE  PINE  CTNWOOO 

PH 

5067 

07 

INYO 

19 

36 

27 

1  18 

03 

3790 

c 

L  fl  WTR  4  PWR  DEPT 

LONG  BERCH  WSO  RP 

5085 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33 

49 

1  18 

09 

34 

MID 

MID 

NATL  WEflTHER  SERVICE 

LONG  BELL  STRTION 

o  U  O  D 

n  1 

U  1 

MODOC 

~l 
1 

CO 

1  0  1 
1  C  1 

4  375 

s 

CflL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LOOKOUT  3  WSW 

5093 

02 

MODOC 

21 

4  1 

12 

121 

12 

4  180 

9R 

CHflRLES  SHEPHERD 

LORAINE 

5098 

05 

KERN 

10 

35 

18 

1  18 

26 

2720 

c 

BURRELL  REED 

LOS  ALAMOS 

5107 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

45 

1  20 

17 

555 

8R 

S  BflRBARA  CO  F  STA  24 

LOS  ANGELES  HSO  AP 

R 

5114 

06 

LO?  ANGELES 

13 

33 

56 

1  18 

23 

100 

MID 

MID 

c 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LOS  ANGELES  CIVIC 

CTR  R 

51  15 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

03 

1  18 

14 

270 

MID 

MID 

c 

LA  CO  AIR  POL  CON  DIST 

LOS  BANGS 

5118 

05 

MERCED 

27 

37 

03 

120 

52 

120 

8fl 

8R 

CENTRAL  CALIF    IRR  DIST 

LOS  BANGS  RRBURUR 

RCH 

5119 

05 

MERCED 

27 

36 

53 

120 

56 

860 

5P 

ARBURUA  RANCH 

LOS  BANGS  DET  RESV 

5120 

05 

MERCED 

27 

37 

01 

120 

56 

407 

9A 

9fl 

9fl 

CflL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LOS  GRTOS 

5123 

04 

SRNTR  CLARA 

4 

37 

1  4 

121 

58 

365 

5P 

5P 

LOS  GRTOS  4  SW 

5125 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

1  1 

122 

02 

2415 

8fl 

ALLEN  HELENIUS 

LOS  PRIETOS  RRNGER 

STR 

5147 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

33 

119 

47 

1024 

8R 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOST  HILLS 

5151 

05 

KERN 

10 

35 

37 

1  19 

4  1 

288 

c 

KERN  COUNTY  FIRE  DEPT. 

LOWER  OTRY  RESERVOIR 

5162 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

37 

1  16 

56 

540 

c 

SAN  DIEGO  WTR  DEPT 

LUCIR  WILLOW  SPRINGS 

5184 

04 

MONTEREY 

4 

35 

53 

121 

27 

355 

c 

STATE  DIV  OF  HWYS 

LUMBERYARD  RS 

5189 

05 

EL  DORADO 

5 

38 

33 

120 

18 

6473 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LYTLE  CR  FOOTHILL 

BLVD 

5212 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

06 

1  17 

20 

1  160 

c 

SAN  BERNARDINO  FCD 

LYTLE  CREEK  RRNGER 

STR 

5218 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

14 

1  17 

29 

2730 

8fl 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

MROEL INE 

5231 

02 

LASSEN 

18 

4  1 

01 

120 

30 

5320 

1  2M 

MRS  LUANNE  MONTGOMERY 

MRDERR 

5233 

05 

MADERA 

27 

36 

57 

120 

02 

270 

8fl 

8R 

MADERA  COUNTY  FIRE  DEPT 

MRD  RIVER  RRNGER  STR 

5244 

01 

T  D  I  fcl  I  T  w 

TRINITY 

17 

40 

27 

123 

32 

2775 

8fl 

DIST  RANGER  US  FOR  SERV 

MRHNKE 

5258 

02 

LAKE 

23 

38 

51 

122 

47 

2390 

c 

MRS  ELIZABETH  MAHNKE 

MRMMOTH  PASS 

5284 

07 

MONO 

19 

37 

37 

1  1  9 

02 

9500 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

MRMMOTH  POOL 

5288 

05 

MADERA 

27 

37 

21 

1  19 

19 

3390 

5 

SO.   CALIF.   EDISON  CO. 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  S'PTION  INDEX 
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DIVISION 
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UJ 

o 
<r 
z 

a 
a: 
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LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
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OBSERVER 

0. 

r 
- 

PRECIP. 

EVBP. 

SPECIAL 
(SEE  NOTES i 

MflNTECfl 

5303 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

48 

121 

12 

40 

6A 

8A 

8A 

SPRECKELS  SUGAR  CO. 

MflNZPNITR  LAKE 

5311 

02 

SHASTA 

23 

40 

32 

121 

34 

5750 

8A 

8A 

H 

LASSEN  VOLCANIC  NATL  PK 

MFIR  I  COPfl 

5338 

05 

KERN 

1  0 

35 

05 

119 

23 

675 

8A 

8A 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

MflR I POSfl 

5346 

05 

MAR  I POSA 

27 

37 

29 

1  19 

58 

201  1 

9A 

MARIPOSA  CO  COURT  HOUSE 

MRRKLEEV  ILLE 

5356 

03 

ALP  I NE 

3 

38 

42 

1  19 

47 

5500 

c 

CHARLES  W  JOHNSON 

MflRKLEY  COVE 

5360 

02 

NAPA 

23 

38 

30 

122 

07 

480 

9A 

9A 

9A 

U  5  BUR  OF  RECLAMATION 

MRRTINEZ  2  S 

537  1 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

58 

1  22 

08 

230 

c 

MRS  MARGARET  S  PLUMMER 

MPRTINEZ  WATER  PLANT 

5378 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

38 

01 

122 

07 

40 

4P 

4P 

MARTINEZ  WTR  PURIF  PT 

MRRYSV ILLE 

5385 

02 

YUBA 

8 

39 

09 

121 

36 

57 

9A 

9A 

MARYSVILLE  FIRE  DEPT 

MATHER 

5400 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

53 

1  19 

51 

4513 

8A 

CITY  SAN  FRANCISCO 

MATlLijA  0AM 

5417 

06 

VENTURA 

33 

34 

29 

1  19 

18 

1060 

c 

VENTURA  C.  FLOOD  CONT . 

MC   CARTHY  POINT 

5444 

02 

TEHAMA 

23 

40 

1  1 

121 

41 

3800 

S 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MC  CLOUD 

5449 

02 

S I SK I  YOU 

21 

41 

15 

122 

08 

3280 

7A 

7A 

- 

-H-- 

MCCLOUD  COMMUNITY  SERV 

MC  CLOUD  RANGER  STA 

5452 

02 

S I SK I  YOU 

21 

41 

15 

122 

07 

3280 

c 

LARRY  RYAN 

MEADOW  LAKE 

5495 

05 

FRESNO 

27 

37 

05 

1  19 

26 

4480 

7A 

KF5N-TV 

MECCA  FIRE  STATION 

5502 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

34 

116 

04 

180 

5P 

5P 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

MEDICINE  LAKE 

5505 

0 1 

SISKIYOU 

12 

4  1 

35 

1 2  1 

37 

6726 

5 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MENDOTR  DAM 

5528 

05 

FRESNO 

27 

36 

47 

120 

22 

155 

7A 

ERNEST  MRNGUS 

MERCED  MUNICIPAL  AP 

5532 

05 

MERCED 

1  4 

37 

17 

120 

31 

153 

5P 

5P 

MERCED  MUNICIPAL  AP 

MERCED  2 

5535 

05 

MERCED 

1  4 

37 

19 

120 

29 

170 

c 

MERCED  IRRIG  DIST 

MICHIGAN  BLUFF 

5586 

02 

PLACER 

1 

39 

03 

120 

44 

3650 

c 

ELOON  A  HALL 

MIDDLETDWN 

5598 

02 

LAKE 

23 

38 

45 

122 

37 

1  1  3D 

8A 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

MILFORO  LAUFMAN  RS 

5623 

03 

LASSEN 

18 

40 

08 

120 

21 

4860 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

MILL  CREEK  INTAKE 

5632 

05 

SAN  BERDINO 

28 

34 

05 

1  16 

55 

4945 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MILL  CREEK  SUMMIT  R  S 

5637 

05 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

23 

1  18 

05 

4990 

c 

U  5  FOREST  SERVICE 

MILD  5  NE 

5669 

05 

TULARE 

9 

36 

16 

118 

46 

3100 

c 

MRS.   FLORENCE  S.  WALTER 

MINERAL 

5679 

02 

TEHAMA 

23 

40 

2 1 

1  2 1 

36 

4875 

8A 

8  A 

Q 

H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

MIRANDA  4  SE 

571  1 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

1  1 

123 

47 

263 

c 

CHARLES  A  EMRICK 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

5713 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

12 

123 

46 

360 

c 

PHYLLIS  ANN  BARTON 

MITCHELL  CAVERNS 

5721 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

56 

1  15 

32 

4330 

5P 

5P 

H 

CAL  DIV  BEACH  4  PKS 

MITCHELL  MEADOW 

5723 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

45 

1  18 

43 

9700 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MODESTO 

5738 

05 

STAN  I SLRUS 

37 

37 

39 

121 

00 

91 

MID 

MID 

MODESTO   IRRIG  DIST 

MODESTO  2 

5741 

05 

STANISLAUS 

37 

37 

38 

121 

DO 

89 

c 

CITY  OF  MODESTO 

MOJAVE 

5756 

07 

KERN 

6 

35 

03 

1  18 

10 

2735 

8R 

8A 

8A 

c 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

MONO  LAKE 

5779 

03 

MONO 

38 

38 

00 

1  19 

09 

5450 

5P 

5P 

H 

JACK  PRESTON 

MONTAGUE  SISK  CO  RP 

5785 

01 

S I SK I  YOU 

1  2 

41 

47 

122 

28 

2635 

c 

FLIGHT  SERVICE  STATION 

MONTEREY 

5795 

04 

MONTEREY 

4 

36 

35 

1  2 1 

54 

385 

6P 

6P 

ROBERT  J  RENARD 

MONTEREY  FAA  AP 

5796 

04 

MONTEREY 

4 

36 

35 

121 

51 

245 

6P 

6P 

FEDERAL  AVIATION  ADMIN 

MOORPARK 

5823 

06 

VENTURA 

33 

34 

17 

1  18 

53 

580 

8A 

VENTURA  COUNTY  FIRE  OEP 

MORENA  DAM 

5840 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

4  I 

1  16 

31 

3075 

c 

DEP-SANI TRTION-FLOOD  C 

MORGAN  HILL  2  E 

5844 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

08 

121 

37 

225 

8A 

MRS  THELMA  F  DOWNER 

MORGAN  HILL  SCS 

5853 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

08 

121 

39 

350 

c 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

MORRO  BAY  FIRE  OEPT 

5866 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

22 

120 

51 

1  15 

8A 

8A 

MORRO  BAY  F I  RE  DEPT . 

MORRO  BAY  3  N 

5869 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

25 

120 

51 

620 

MID 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

MOUNTAIN  HOME 

5887 

05 

TULARE 

10 

36 

15 

1  18 

43 

5360 

s 

U  S  ARMY  ENGINEERS 

MOUNTAIN  PASS 

5890 

07 

SAN  BERDINO 

6 

35 
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225 

6P 

5P 

7646 

0 1 

NRPR 

1  7 

38 

30 

1  22 

32 

1780 

c 

766  1 

04 

CONTRR  COSTfl 

4 

37 

50 

1  22 

05 

623 

7P 

7P 

7668 

04 

MONTEREY 

24 

36 

40 

1  2 1 

35 

85 

5P 

5P 

7669 

04 

MONTERY 

24 

36 

40 

1  2 1 

36 

59 

M  I  D 

M  1  D 

7672 

04 

SN  LUIS  08P0 

24 

35 

20 

1  20 

30 

1245 

8  A 

7681 

06 

SNTR  BRRBRRR 

32 

34 

35 

120 

24 

250 

8A 

7689 

05 

RMRDOR 

16 

38 

30 

120 

13 

3700 

3P 

3P 

3P 

7702 

05 

CRLRVERRS 

2 

38 

1  0 

1  20 

40 

830 

7  A 

7712 

06 

SRN  BERNDINO 

28 

34 

1  0 

1  1  7 

40 

2125 

Q 

7716 

04 

MONTEREY 

24 

36 

02 

1 20 

54 

450 

8A 

7719 

0  4 

SRN  BENITO 

20 

36 

3 1 

1 2 1 

05 

1  355 

7723 

06 

SRN  BERDINO 

28 

34 

08 

1  1  7 

1 6 

1  125 

6P 

6P 

773  1 

04 

MONTEREY 

4 

36 

26 

1 2  1 

42 

600 

BA 

7734 

06 

LOS  ANGELES 

15 

34 

45 

1  1  8 

4  3 

4025 

8R 

7735 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

45 

1  18 

44 

4517 

MID 

M  I  0 

Q 

7740 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

44 

1  17 

10 

1  3 

MID 

M  I  D 

(; 

7749 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

06 

1  1  7 

46 

955 

BA 

7750 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

12 

1  17 

46 

2720 

I 

7762 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

19 

118 

30 

1250 

Q 

7767 

04 

SN  FRRNCISCO 

4 

37 

46 

122 

30 

32 

5P 

MID 

c 

7769 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

37 

122 

23 

8 

MIO 

M  1  0 

7772 

04 

SN  FRANCISCO 

4 

37 

47 

122 

25 

52 

MID 

MID 

c 

7776 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

09 

1  17 

54 

744 

5P 

7779 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

12 

1  17 

52 

1481 

8R 

c 

7785 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

06 

118 

06 

450 

4P 

4P 

7807 

04 

SRN  MATED 

4 

37 

18 

122 

22 

275 

7P 

7P 

7810 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

47 

1  16 

58 

1535 

6P 

6P 

781  3 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

47 

116 

58 

1560 

c 

7817 

05 

MADERA 

27 

37 

05 

1  19 

43 

1050 

c 

STflTION 


OBSERVER 


POMONA  CAL  POLY 

PORTERVILLE 

PORTOLA 

PORTUGUESE  MEADOW 
POSEY  3  E 

POTTER  VALLEY  3  SE 
POTTER  VRLLEY  PH 
POWRY  VRLLEY 
PRRDO  DRM 
PRIEST  VALLEY 

OUINCY 

RRMONR  F IRE  DEPT 

RRNDSBURG 

RRTTLESNRKE  CREEK 

RED  BLUFF  wSO  RP  R 

REDDING  5  SSE 

REDOING  FIRE  STR  2 

REOLRNDS 

REDWOOD  CITY 

REDWOOD  CREEK  O'KRNE 

REPRESR 

RICHRRDSON  GROVE  ST  PK 
"RICHMOND 
RIO  VISTR 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 
RIVERSIDE  CIT  EXP  STA  R 
ROBBS  PEAK  PH 
ROBERTSON  FLRT 
ROCK  CREEK 
ROCKL  IN 

ROGERS  CAMP 
ROSE  MARIE  MEADOW 
ROUND  MT  P  G  RND  E 
RUNNING  SPRINGS   1  E 
RUTH  DRM  TELEMETERING 
SRCRRMENTO  WSO  RP  R 
.SRCRAMENTO  WSO  CI  R 
SRDOLE  CRMP  RANGER  STA 
SAGEHEN  CREEK 
SAINT  HELENA 

SflINT  HELENA  4  WSW 
SAINT  MRRYS  COLLEGE 
SALINAS  3  E 
SALINAS  FAA  RP 
SALINAS  DAM 

5ALSIPUEDES  GAGING  STA 
SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 
SRN  RNDRERS  2  S 
SAN  ANTONIO  DAM 
SRN  ARDO 

SAN  BENITO 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SRN  CLEMENTE  DRM 
SRNDBERG  PTL  FC13DB 
SRNDBERG  WSO  R 
•SRN  DIEGO  WSO  RP  R 
SRN  DIMRS  F IRE  WD  FC9S 
SRN  DIMRS  TRNBARK  FLRT 
SRN  FERNANDO  PH  3 
S  F  RICHMOND  SUNSET  R 

SRN  FRRNCISCO  WSO  RP  R 
•SAN  FRRNCISCO  WSO  CI  R 
SRN  GRBRIEL  CRNYON  PH 
SRN  GABRIEL  DM  FC425BE 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SRN  GREGQRIO  2  SE 
SAN  JRCINTO 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 
SAN  JOAQUIN  EXP  RANGE 


HJ 
J 


CALIF  POLYTECHNIC  UNIV 
JOHN  H  ORYBELL 
MS  PRT  CHENEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PRNORRMA  HTS  LODGE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  4  E  COMPANY 
POWAY  FIRE  OEPT 
DEPT  OF  THE  ARMY 
NELSON  H  PALMER 

U  5  FOREST  SERVICE 
RAMDNA  FIRE  DEPT 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NATL  WEATHER  SERVICE 
CITY  OF  REDDING 
REDOING  FIRE  DEPT 
REDLANOS  DAILY  FACTS 
CITY  FIRE  OEPT  STR  2 
CLYDE  M  HEMPHILL 

FOLSOM  STATE  PRISON 
RICHRRDSON  GROVE  ST  PK 
CITY  OF  RICHMOND 
RRMY  RESERVE  TRRIN  CNTR 
RIVERSIDE  FIRE  STR  3 
U  OF  CRLIF  RIVERSIDE 
SRC  MUNIC  UTL  DIST 
CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 
CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 
CITY  OF  ROCKLIN 

CORPS  OF  ENGINEERS 
SO  CRLIF  EDISON  CO 
PRCIFIC  GRS  RND  ELEC  CO 
CRLIF  DIV  OF  HIGHWRYS 
RUSSELL  FRASIER 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NATL  WERTHER  SERVICE 
NRTL  WERTHER  SERVICE 
UNIVERSITY  OF  CRLIF 
EDWIN  L  PAULSON 

MRS  EDNA  M  LEARNED 
BROTHER  U  BENEDICT 
U .S .OEPT  .OF  RG.  1  ARS 
FED  AVIATION  RGENCY 
SRLINRS  DRM  OPERATORS 
JOE  CABRAL  JR 
P  0  4  E  COMPANY 
FLINTKOTE  COMPANY 
US  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  JEAN  BRINRN 

JOHN  M  SHIELDS 
S  B  COUNTY  HOSPITAL 
CALIF  AMERICAN  WATER  CO 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NATL  WERTHER  SERVICE 
L  A  COUNTY  FIRE  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CITY  SAN  FRRNCISCO 

NRTL  WERTHER  SERVICE 
NRTL  WERTHER  SERVICE 
PflSRDENR  WRTER  OEPT 
TONY  H  GEORGE 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
GARY  J.  RRRTR 
BYRON  H  JOHRNSEN 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 


SEE  REFERENCE 
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o 
(I 
z 

(Z 
Q 
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OBSERVER 

£ 

a. 

IIj 
a. 

> 

SPF.CIBL 
I5EE  NOTES  1 

SON  JOSE 

7821 

04 

SRNTR  CLRRR 

4 

37 

21 

121 

54 

67 

4P 

4P 

c 

J 

CITY  OF  SAN  JOSE 

SflN  JUfiN  BfiUTlSTfi  3SSE 

7834 

04 

SRN  BENITO 

20 

36 

48 

121 

31 

550 

c 

MRS  CRY  D  CRRMRN 

SON  LUIS  OflM 

7846 

05 

MERCED 

27 

37 

03 

121 

04 

277 

BA 

8A 

BR 

c 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

SRN  LUIS  OBISPO  POLY 

7851 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

18 

120 

40 

315 

7R 

7A 

c 

CRL  STATE  POLY  COL 

SON  MfiRCOS  PASS 

7859 

06 

SAN  BRRBRRR 

32 

34 

31 

I  19 

49 

2300 

c 

CTY  OF  SANTA  BARBARA 

«SfiN  HflTEO 

7864 

04 

SRN  MRTEO 

4 

37 

32 

122 

1  8 

2  I 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SPIN  MIGUEL  WOLF  RRNCH 

7867 

04 

SAN  LUIS  OBI 

24 

35 

45 

120 

41 

720 

c 

MISS  JUDY  A  WOLF 

SRN  NICOLRS  ISLAND 

7870 

06 

VENTURR 

33 

33 

1  4 

1  19 

27 

502 

MID 

MID 

c 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

"SON  RRFREL 

7880 

01 

MAR  I  N 

1  7 

37 

58 

122 

32 

40 

4P 

4P 

INDEPENDENT  JOURNAL 

SRNTR  RNR  FIRE  STRTION 

7888 

06 

ORANGE 

28 

33 

45 

1  17 

52 

1  15 

4P 

4P 

SANTA  ANR  FIRE  DEPT 

SRNTR  RNR  RIVER  PH  3 

7891 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

06 

I  17 

06 

1  970 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SRNTR  BRRBRRfl 

7902 

06 

5NTA  BARBARA 

33 

34 

25 

I  19 

4  1 

5 

BR 

8A 

c 

SANTA  BARBARA  SWG.  TR. 

SRNTR  BRRBRRfl  FRR  RP 

7905 

05 

SNTR  BARBARA 

33 

34 

26 

I  19 

50 

9 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

SRNTR  CLRRR  UNIVERSITY 

7912 

04 

SANTA  CLRRR 

4 

37 

21 

121 

56 

88 

5P 

5P 

UNIV  OF  SANTA  CLRRR 

SRNTR  CRUZ 

7916 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

36 

59 

122 

01 

125 

5P 

SP 

ROBERT  E  BURTON 

SRNTfl  EE  DRM 

7926 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

07 

1  I  7 

58 

427 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SRNTR  MRRGRRITfl  BOOST 

7933 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

22 

120 

38 

1  100 

8A 

c 

THOMRS  M  BROWN 

oHNIH   nHRIR   W50   HP  R 

7946 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

54 

120 

27 

254 

MID 

MID 

c 

J 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

sSflNTR  MONICR  PIER 

7953 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

DO 

1  IB 

30 

15 

4P 

4P 

5  M  LIFEGURRD  SER 

SRNTR  PRULR 

7957 

06 

VENTURA 

29 

34 

21 

1  19 

05 

260 

4P 

8A 

VENTURR  CO  FIRE  OEPT 

5HNTH  R 1 TR  PERK 

7962 

05 

FRESNO 

27 

36 

19 

120 

35 

4300 

7A 

ATLRS  ASBESTOS  CO 

SRNTR  ROSR 

7965 

01 

SONOMA 

22 

38 

27 

122 

42 

157 

4P 

4P 

MRS  OCIE  K  NEWBERRY 

SRNTR  YNEZ 

7975 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

37 

120 

05 

600 

c 

SANTA  BARBARA  CO  FIRE  D 

SRNTIflGO  CRM 

7987 

06 

ORANGE 

28 

33 

47 

1  17 

43 

855 

c 

WILLIAM  0  SflPPINCTON 

SRNTIRGO  PERK 

7993 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

43 

1  17 

32 

5638 

c 

ORRNGE  CO  FL  CON  OIST . 

SRUGUS  PWR  PLT  1 

80  1  4 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

35 

1  1  8 

27 

2  1  05 

6A 

L  R  WTR  i  PWR  DEPT 

SRWYERS  BRR  RRNGER  STR 

8025 

01 

SISKIYOU 

I  2 

41 

18 

123 

08 

2169 

BR 

MID 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

"SCOT  I  R 

8045 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

29 

124 

06 

1  39 

BR 

BA 

PRCIFIC  LUMBER  CO 

SEBRSTOPOL 

8072 

01 

SONOMA 

I  7 

38 

24 

122 

49 

65 

c 

CITY  OF  SEBRSTOPOL 

SECRET  VRLLEY 

8074 

03 

LASSEN 

1  8 

40 

30 

120 

15 

4440 

4P 

MRS  BARBARA  HOWE 

SEPULVEOR  ORM 

8092 

06 

LOS  ANGELES 

I  3 

34 

10 

lis 

28 

670 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHRSTR  DRM 

8135 

02 

SHASTA 

23 

40 

43 

122 

25 

1075 

8R 

BA 

BR 

c 

H 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SHELTER  COVE  flVIRTION 

8163 

01 

HUMBOLDT 

I  7 

40 

02 

124 

04 

410 

4P 

4P 

STANLEY  B  OLSEN 

SHINGLETOWN  2  E 

8175 

02 

SHASTA 

23 

40 

30 

121 

51 

3555 

7A 

MRS.   GERTRUDE  POLEN 

SHOSHONE 

8200 

07 

INYO 

6 

35 

58 

116 

16 

1570 

7A 

K  E  HUSKINS 

SIERRR  CITY 

8207 

02 

SIERRA 

39 

39 

34 

1 20 

38 

4230 

5P 

5P 

H 

RAYMOND  V  OARRAH 

SIERRRVILLE  RRNGER  STR 

8218 

02 

S I ERRA 

8 

39 

35 

120 

22 

4975 

BR 

BA 

c 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

S I GNRL  HILL  EC  4  15 

8230 

05 

LOS  ANGELES 

1  3 

33 

48 

I  18 

10 

100 

c 

MANUEL  V  I  LLEGflS-LACFCD 

SILVERADO  RANGER  STR 

8243 

06 

ORANGE 

28 

33 

45 

I  17 

39 

1095 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SlMl    SANITATION  PLANT 

8261 

06 

VENTURA 

33 

34 

17 

1  18 

49 

660 

c 

VENTURA  CO  FLOOD  CONT  D 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMRS 

8272 

01 

SONOMR 

12 

38 

4  1 

123 

08 

1930 

8A 

CLOSED  1/1/76 

SLRCK  CRNYON 

8276 

04 

MONTEREY 

24 

36 

05 

120 

40 

1730 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SNOW  CREEK  UPPER 

8317 

07 

R I  VERS  I DE 

6 

33 

52 

1  16 

4  1 

1940 

7A 

DESERT  WATER  AGENCY 

c  Ki  n  1 1    c  1  n  T 
SNOW  r  L  A  1 

8318 

05 

MAR  I POSA 

1  4 

37 

50 

119 

30 

8700 

S 

CRL   DEPT  WTR  RESOURCES 

SODR  SPRINGS  I  E 

8332 

02 

NEVADA 

39 

39 

19 

120 

22 

6885 

c 

SNOW  PROJECT 

SOLEDRD 

8338 

04 

MONTEREY 

24 

36 

26 

1  2  I 

1  9 

205 

8fl 

ALDEN  N  ANDERSON 

oUMtKSET   5  ESE 

8344 

05 

EL  DORADO 

1 6 

38 

37 

120 

36 

3160 

c 

JACK  A.  HASELEY 

c     M  r  c     ^  Kill 

oUn 1 0   3  NW 

8349 

06 

VENTURA 

33 

34 

17 

119 

03 

500 

BR 

KAISER-ETNA 

SONOMR 

8351 

01 

SONOMA 

1  7 

38 

18 

122 

28 

97 

5P 

5P 

CAL  DEPT  PARKS  4  REC 

SONORR  RS 

8353 

05 

TUOl UMNE 

37 

37 

59 

120 

23 

1749 

8R 

Bfl 

H 

STATE  DIV. OF  FORESTRY 

SONORA  JUNCTION 

8355 

03 

MONO 

38 

38 

21 

I  19 

27 

6885 

c 

STRTE  DIV  OF  HWYS 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

8380 

05 

MAR  I POSA 

I  4 

37 

30 

1  1  9 

38 

5120 

8A 

8R 

H 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

SOUTH  LAKE 

8406 

07 

INYO 

1  9 

37 

1  I 

I  18 

34 

9580 

MID 

SOUTHERN  CALIF  EDISON  C 

SPRDRR  PRC  EC  356  C 

8436 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

03 

I  17 

49 

575 

c 

J.  E.  STULL 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

8446 

04 

MONTEREY 

24 

36 

36 

121 

4  1 

60 

8R 

WALTER  B.  HENNES 

SPRINGVILLE  RRNGER  STR 

8460 

05 

TULARE 

9 

36 

08 

I  18 

48 

1050 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPRINGVILLE  TULE  HDWKS 

8463 

05 

TULARE 

9 

36 

1  2 

I  18 

39 

4070 

c 

P  G  i  E  COMPANY 

STRND I SH-H I CKEY   ST  PK 

8490 

01 

MENDOC I  NO 

7 

39 

53 

123 

44 

850 

8R 

CA  DEPT-PARKS  4  REC 

OIHNI5LHU5  POWER  HOUSE 

8499 

05 

TUOLUMNE 

34 

38 

08 

120 

22 

1060 

1  P 

P  G  4  E  COMPANY 

STRTE  LAKES 

8510 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

56 

I  18 

35 

10300 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ST  I RL I NG  CITY  RS 

8544 

02 

BUTTE 

8 

39 

54 

121 

32 

3520 

c 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

STOCKTON  DISPOSAL  PL 

8554 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

56 

121 

20 

1  I 

c 

CITY  OF  STOCKTON 

CTrtft^Tnn    tier*  no 

STOCKTON   WSO  AP 

8558 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

54 

121 

15 

22 

MID 

MID 

c 

J 

WEATHER  SERVICE  OFFICE 

STOCKTON  FIRE  STA  4 

8560 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

38 

00 

121 

19 

12 

8A 

8A 

STOCKTON  FIRE  STA  NO  4 

STONYFORD  COOLEY  RANCH 

"578 

02 

COLUSA 

23 

39 

15 

122 

40 

3015 

8A 

FRED  H  COOLEY 

8580 

02 

rni  1  ICQ 

L  U  L  U  O  H 

9 

39 

23 

122 

33 

1  168 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

8587 

02 

GLENN 

23 

39 

35 

122 

32 

791 

8A 

BA 

c 

ORLAND  WATER  USERS  ASSN 

STOUTS  MEADOW 

8591 

02 

SHRSTR 

21 

4  1 

10 

121 

56 

5300 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

STRAWBERRY  VALLEY 

8606 

02 

YUBA 

8 

39 

34 

121 

06 

3808 

5P 

SP 

H 

MRS.   LILLIAN  MAGRUDER 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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cr 
> 

UJ 
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SUEY  RANCH 

U  D 

SN  LUIS  OBPO 

30 

JO 

uu 

1  9n 
1  ^  u 

9 

c  J 

jy  u 

c;p 

Dr 

SUEY  RANCH 

SUMM I T  MEfiDOW 

O  D  *♦  O 

U  0 

FRESNO 

1  1 

J  1 

UD 

t  1  Q 

1  1  y 

1  J 

R  9  ^  n 

D  ^  4  u 

c 
o 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

SUN  CITY 

O  D  O  O 

U  D 

RIVERSIDE 

28 

J  J 

A  ^ 

4  J 

1  1  7 

1  1  ' 

1  9 

I  4 9n 

1  4  u 

RP 
o  r 

^P 

D  r 

RIVERSIDE  CO  FIRE  DEPT 

SUNSET  STflTE  BEflCH 

pf;pn 

O  D  O  U 

u  ** 

SRNTR  CRUZ 

20 

jD 

A 

O  4 

1  9  1 

I  c.  1 
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REFERENCE  NOTES 

„  CALIFORNIA 
This  Bullftin  IS  prepared  in  Cooperation  with  Department  of  Water  Resources,  Slate  of  California 

Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashevllle,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  In  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,    dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in   'F,   precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65"F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  dayllRht  saving  time.     Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  Stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.,  P.s.t.  ,  except  for  Bishop  WSO,  Blue  Canyon  WSO,  and  Sandberg 
WSO,  which  arc  taken  at  6  a.m.,  P.s.t.,  and  Ml.  Shasta  WSO  at  8:00  a.m.,  P.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Pi-eclpltatlon"  table,  "Daily 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours 
ending  at   time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-loot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  nay  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. Time  of  observation  10:00  a.m.,  P.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall   in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,    the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground   int^lude  snow,  sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  19A1-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1941 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  tbe  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

EVAPORATION  AND  WIND  TABLE:  Camp  Pardee  Pan  is  of  copper,   and  painted  inside  and  outside  with  aluminum  paint. 

Newark  :     Pan  painted  outside  with  gray  enamel. 

Salt  Springs  Pwx  House  :     Pan  is  of  steel  plate,  painted,  with  aluminum  inside  and  outside. 
Friant  Government  Camp  :     Pan  screen  covered. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Brawley  2  SW  :     Holtville  silty  clay,   level,   grass-covered  surface  exposed  to  full  sun.     Grass  mowed  and 

irrigated  to  maintain  growth.     Max  and  min  readings  from  thermograph  for  24  hours  ending  at 
9  a.m.     Readings  at  9  a.m.  are  from  mercury-in-glass  thermometers. 
Davis  2  WSW  Exp  Fia  ;     Sandy  loam  —  under  bare  ground  surface.     Max  and  rain  data  from  soil  thermograph  for  24  hours 

ending  at  8  a.m. 

Fresno  WSO  :     Atwater  sandy  loam,  level.     Bare  ground,  drainage  to  south;   late  afternoon  shade  in  summer 

only.  Palmer  thermometers  for  20-  and  40-lnch  depth.  Lambrecht  distance  soil  thermograph 
for  2-,   4-,  and  8-inch  depth.     Max  and  min  readings  for  24  hours  ending  at  midnight. 

Indio  U.S.  Date  Garden    ;     Sandy  loam  level.     Bare  ground.     Science  Associates  Max-Min  dial  reading  capillary  thermometers. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  Will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE- THE  FOLLOWING: 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gstge  Is  equipped  with  a  windshield. 

t     Extreme  occurred  at  station  with  Incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
A    Data  collected  by  radio  telemetry. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
£    Amount  is  oartially  estimated. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special   purposes,    and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  In  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Cage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

0    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t  DRAINAGE  CODE:     1-AMERICAN     2-CALAVERAS     3-CARSON    4-CENTRAL  COAST     5-COLORADO     6-DESERT     7-EEL    8-FEATHER     9-KAWEAH     10-KERN     11-KlNGS  12-KUAMATH 
13-LOS  ANGELES     14-MERCED     15-MOJAVE     16-MOKELUMNE     17-NORTH  COAST     18-N.E,    INTERIOR     19-OWENS     20-PAJARO     21-PIT  22-RUSSlAN 
23-SACRAMENTO     24-SALINAS     25-SAN  DIEGO     26-SAN  GABRIEL     27-SAN  JOAQUIN     28-SArfTA  ANA     29-SANTA  CLARA     30-SANTA  MARIA  31-SANTA 
MARGARITA     32-SANTA  TSY-Z     33-SOUTH  COAST     34-STANISLAUS     35-TRINITy     36-TRUCKEE     37-TUOLUWNE     38-WALKER  39-YUBA-BEAR 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOCICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through   1955  nay  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  Slate,  price     $1.25.        Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Clinatologlcal  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     S5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  S5.55  additional  for  foreign  mailing;  40?  single  copy;  309  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Comnerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Ashevllle,   N.   C.   26801.       Attn:  Publications. 


USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,   N.C.  7/B/76-2740 
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12 

0 

0 

0 

T 

T 

1  0 

.0 

0 

0 

0 

0 

SIERRO  CITY 

78  .4 

44.7 

61  .6 

93 

27 

35 

6* 

1  46 

3 

0 

0 

0 

.66 

•  49 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

SIERROVILLE  RONGER  STO// 

73.8 

4  1.6 

57  .7 

.  1 

89 

28 

29 

S« 

257 

0 

0 

6 

0 

.47 

-  .20 

•  47 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

87.5 

54  .9 

71  .2 

- 

.9 

106 

29 

45 

1 1 

22 

14 

0 

0 

0 

.31 

•  14 

•  26 

10 

•  0 

0 

1 

0 

0 

5TR0HBERRY  VOLLEY 

76.3 

42  .2 

59.3 

92 

27 

29 

3 

198 

3 

0 

2 

0 

•  54 

•  30 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

THIN  LOKES 

61  .6 

37.9 

49.7 

1  .7 

75 

27 

27 

12- 

450 

0 

0 

7 

0 

.50 

-  ^73 

•  26 

8 

T 

T 

9 

2 

0 

0 

VflCOV  i  LLE 

88.7 

54  .6 

71  .7 

.9 

106 

27 

45 

2. 

22 

14 

0 

0 

0 

.01 

-  •IS 

•  01 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

HHISKEYTOHN  RES 

85.3 

55.2 

70.3 

100 

29« 

47 

8« 

20 

1  2 

0 

0 

0 

T 

T 

ID 

.0 

0 

0 

0 

0 

HILLIfltIS 

87.7 

58.0 

72.9 

107 

29 

48 

7 

23 

I  5 

0 

0 

0 

•  14 

.08 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

HILLOHS 

88.5 

60 . 1 

74  .3 

1  .3 

103 

25 

48 

1 

3 

1  4 

0 

0 

0 

•  03 

•  33 

.03 

9 

•  0 

0 

0 

0 

0 

HINTERS 

90  . 4 

59  . 3 

74  .9 

106 

29 

48 

6 

2 

15 

0 

0 

0 

•  05 

-  .13 

.05 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

HOOOLONO   1  HNH 

91  .2 

55  . 4 

73  .3 

•  8 

1 08 

29 

46 

6* 

4 

IS 

0 

0 

0 

.12 

•  03 

.12 

9 

•  0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

65  .4 

.8 

.27 

•  44 

T 

■        a  ■ 

NORTHEBST  INTERIOR 

BOSINS  03 

80CB 

73  .0 

28-6 

SO  .8 

2-7 

87 

29> 

16 

4 

417 

0 

0 

23 

0 

.21 

-  •sg 

.21 

10 

•  0 

0 

1 

0 

0 

BOD  IE 

67.1 

29.0 

48.1 

80 

27 

17 

5 

501 

0 

0 

22 

0 

.64 

.64 

10 

•  0 

0 

1 

1 

0 

BRIDGEPORT 

73.8 

30  .5 

52  .2 

es 

27 

17 

5 

?80 

0 

G 

18 

0 

T 

T 

1 0 

.0 

0 

0 

0 

0 

CEDORVILLE 

73  .4 

44.5 

59  .0 

2  .5 

91 

29 

35 

14* 

212 

1 

0 

0 

0 

•  20 

-  •gi 

•  09 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

DONNER  flEHORIBL  ST  PK 

70  .8M 

34  .0 

52  •4M 

87 

28 

26 

5> 

379 

0 

0 

1  1 

0 

.37 

•  22 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

DOYLE  S  SSE 

78  .6 

42  •9M 

60  .8M 

95 

28 

32 

6» 

IS6 

4 

0 

2 

0 

.22 

.20 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

FLEMING  FISH  AND  GOME 

79. IM 

40. 7M 

59. 9M 

93 

28 

31 

7» 

164 

S 

0 

0 

.21 

•  21 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

FORT  BIOHELL 

74.9 

40.4 

57.7 

1  .8 

89 

28  • 

30 

26 

225 

0 

0 

3 

0 

■  34 

•  82 

.  I  9 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

MONO  LAKE 

76. S 

40.9 

58.7 

90 

27 

31 

1  1 

191 

1 

0 

2 

0 

T 

I 

21  • 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SUSONVILLE  OIRPORT 

79.4 

40  .4 

59.9 

1  .5 

95 

30  • 

28 

4 

177 

6 

0 

6 

0 

.31 

-  ^46 

•  16 

10 

•  0 

0 

2 

0 

0 

lOHOE  CITY 

66  .3 

37  .0 

51.7 

.9 

83 

27 

28 

4 

393 

0 

0 

5 

0 

•  21 

-  .45 

•  12 

10 

•  0 

0 

1 

0 

0 

TOHOE  VOLLEY  FflO  OP 

69.3 

35.6 

52.5 

86 

27 

25 

4 

371 

0 

0 

1  2 

0 

TERMO 

74  .7 

35.3 

55  .0 

90 

28> 

21 

25« 

297 

2 

0 

7 

0 

•  51 

•  43 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

TRUCKEE  RONGER  STATION 

72  . 6 

32  . 1 

52  . 4 

I  ■  1 

87 

29 

21 

4 

374 

0 

0 

17 

0 

•  1  3 

•  60 

•  13 

9 

•  0 

0 

1 

0 

0 

HOODFORDS 

75  .2 

43  .9 

60 . 1 

■  5 

91 

27 

32 

14 

166 

2 

0 

1 

0 

T 

.51 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

55  . 4 

1  .8 

.24 

.56 

.0 

■       ■  ■ 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

BEN  LOMONO  4 

86  .0 

47  -3 

66  .7 

109 

27 

35 

4 

58 

1  1 

0 

0 

0 

.20 

.20 

10 

•  0 

0 

1 

0 

0 

BERKELEY 

74.0 

55.6 

64.8 

3.8 

103 

24 

47 

3 

1  19 

7 

0 

0 

0 

.05 

•  1  4 

.05 

9 

•  0 

0 

0 

0 

BURL  INCOME 

81.3 

50.2 

65.8 

104 

26 

40 

5« 

90 

I  1 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

CORMEL  VOLLEY 

78  .  2M 

49  -OM 

63  .6M 

104 

24 

33 

4 

143 

7 

0 

0 

0 

•  1  3 

•  13 

10 

•  0 

0 

1 

0 

0 

CROCKETT 

82  .  7M 

55  .8M 

69 .  3M 

104 

25 

47 

7« 

45 

8 

0 

0 

0 

•  01 

•  15 

•  01 

10 

•  0 

0 

0 

0 

GILROT 

87.5 

50  .9 

69.2 

I  10 

28 

36 

7 

49 

13 

0 

0 

0 

•  14 

•  14 

10 

•  0 

0 

1 

0 

0 

HALF  MOON  BAY 

64.7 

48-6 

56.7 

.  1 

81 

24 

42 

8 
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0 

0 

0 

0 

•  04 

-  ^24 

•  03 

10 

•  0 

0 

0 

0 

HOLLISTER  2 

M 

51  .OM 

M 

108 

28 

42 

5« 

0 

0 

0 

•  I  0 

.04 

•  I  0 

10 

•  0 

0 

0 

0 

KING  CITY 

LIVERMORE  COUNTY  F  0 

86.3 

50.4 

68.4 

2.0 

107 

28« 

40 

6« 

64 

13 

0 

0 

0 

•  18 

•  06 

•  16 

ID 

•  0 

0 

0 

0 

LOS  CATOS 

84  .0 

46.3 

65.2 

- 

.8 

105 

27 

37 

14. 

92 

8 

0 

0 

0 

.17 

•  10 

•  17 

10 

.0 

0 

0 

0 

MARTINEZ  HATER  PLANT 

84  .9M 

49. 3M 

67. IM 

102 

24 

31 

30 

73 

12 

0 

1 

0 

.00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

MONTEREY 

72-2 

49.8 

61  .0 

98 

27 

44 

4* 

176 

3 

0 

0 

0 

.17 

.17 

10 

.0 

0 

0 

0 

MONTEREY  FOB  BP 

69.9 

52.2 

61  .  1 

90 

27 

42 

20 

147 

1 

0 

0 

0 

.31 

.31 

10 

■  0 

0 

0 

0 

HORRO  BAY  F IRE  DEPT 

69.4 

SO.O 

59.7 

:oi 

25 

40 

4 

202 

3 

0 

0 

0 

•  02 

•  02 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT  OlOBLO  N  GATE 

M 

M 

M 

40 

10. 

0 

0 

0 

.09 

•  05 

10 

•  0 

0 

0 

0 

0 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  c«liforni« 
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MOUNT  HHMILTON 

72 

.5 

52 

.2 

62 

4 

1  .7 

91 

27 

37 

1  1 

188 

2 

0 

0 

0 

.15 

-  .07 

.14 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

NBCIMIENTO  OfiM 

90 

■  2 

48 

.0 

69 

1 

1  07 

27> 

37 

4 

48 

1  5 

0 

0 

0 

.10 

•  10 

1 0 

.0 

0 

1 

0 

0 

NEHflRK 

76 

■  6 

55 

.9 

66 

3 

100 

28 

48 

4 

82 

8 

0 

0 

0 

.08 

.03 

.04 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

ORKLflNO  HSO  flP 

R 

71 

.9 

54 

.7 

63 

3 

1  .4 

92 

28« 

50 

4. 

1  18 

4 

0 

0 

0 

.  1 1 

.03 

.06 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

OfiKLBNO  MUSEUM 

75 

.8 

55 

.  1 

65 

5 

103 

27. 

48 

3 

108 

7 

0 

0 

0 

.04 

.03 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

PBLO  BLTO 

81 

.1 

51 

.3 

66 

2 

2.1 

106 

2S 

42 

6 

89 

8 

0 

0 

0 

.12 

•  06 

.07 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

PfiSO  ROBLES 

89 

.4 

45 

.  1 

67 

3 

.6 

1  04 

27' 

33 

7 

56 

I  6 

0 

0 

0 

.08 

•  06 

.06 

1  0 

.0 

0 

0 

0 

0 

PBSO  ROBLES  FBB  BP 

91 

.9 

51 

.4 

71 

7 

109 

27. 

43 

4 

1  4 

1  8 

0 

0 

0 

.05 

.04 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

PINNBCLES  NBT  MONUMENT 

87 

.4 

44 

.8 

66 

1 

-   1  .2 

105 

25 

16 

1  1 

88 

14 

0 

I 

0 

.  I  2 

•  06 

.09 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

PISMO  BEBCH 

75 

■  6 

50 

.2 

62 

9 

99 

25 

41 

4 

1 14 

3 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PRIEST  VBLLET 

87 

.3 

41 

.  1 

64 

2 

.6 

104 

27 

29 

4 

102 

I  3 

0 

7 

0 

.25 

•  21 

•  25 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

REOHOOD  CITY 

8< 

.4 

50 

.9 

67 

7 

2.1 

104 

27. 

41 

4 

66 

1  1 

0 

0 

0 

.03 

•  06 

•  03 

1  0 

.0 

0 

0 

0 

0 

RICHMOND 

76 

.5 

54 

.6 

65 

6 

102 

24 

49 

7. 

84 

7 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SBINT  MBRYS  COLLEGE 

80 

.0 

51 

.4 

65 

7 

104 

27 

44 

8 

95 

8 

0 

0 

0 

•  03 

•  17 

•  03 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

SBLINflS  3  E 

75 

.0 

SO 

.3 

62 

7 

103 

24 

43 

8 

1  29 

5 

0 

0 

0 

.05 

•  05 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

SBLINBS  FBB  BP 

It 

.6 

51 

.7 

63 

2 

2.6 

100 

24 

45 

6 

123 

8 

0 

0 

0 

.04 

-  ^04 

•  04 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

65 

.6 

50 

.  1 

57 

9 

88 

25 

43 

4 

214 

0 

0 

0 

0 

.01 

•  01 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

SBN  FRRNCISCO  HSO  BP 

R 

73 

.6 

52 

.7 

63 

2 

1  .6 

97 

27. 

47 

4 

I  36 

7 

0 

0 

0 

.01 

.12 

•  01 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

SBN  FRBNlISCO  WSO  CI 

R 

68 

.7 

54 

.2 

61 

5 

2  .8 

95 

24 

49 

8. 

1  79 

3 

0 

0 

0 

•  03 

.  1  4 

•  02 

1 1 

0 

0 

0 

SBN  GRECORIO  2  SE 

72 

.0 

45 

.7 

58 

9 

97 

24 

39 

14. 

201 

4 

0 

0 

0 

.18 

•  14 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

SBN  JOSE 

82 

.1 

53 

.9 

68 

0 

2.3 

102 

27 

43 

4 

61 

I  0 

0 

0 

0 

•  07 

-  .01 

•  07 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

SBN  LUIS  OBISPO  POLY 

78 

.9 

51 

.5 

65 

2 

3.5 

106 

26 

40 

6 

1  02 

7 

0 

0 

0 

.03 

•  02 

•  03 

10 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SBN  MBIEO 

80 

.6M 

54 

.3M 

67 

5M 

4.3 

104 

27 

42 

8 

86 

10 

0 

0 

0 

.01 

-    •I  I 

•  01 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

SflNTB  CLBRfl  UNIVERSITY 

SBNTfl  CRUZ 

82 

.6 

46 

.6 

64 

6 

3.6 

106 

24 

36 

4 

104 

9 

0 

0 

0 

•  20 

•  00 

.18 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

UPR  SBN  LEBNDRO  FILTER 

75 

.4 

48 

.  1 

61 

8 

100 

28. 

41 

5. 
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8 

0 

0 

0 

•  06 

.06 

10 

•  0 

0 

0 

0 

0 

MBTSONVILLE  HBTERHORKS 

7S 

.2 

50 

.7 

63 

0 

3.5 

101 

25 

42 

3 

1  38 

6 

0 

0 

0 

•  1 1 

.00 

.  1  1 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 
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8S 

.  IM 

46 
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65 

7M 

105 

27. 

36 

3 

91 

10 

0 

0 

0 

.07 

.07 

1  0 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

64 

6 

1  .8 

.09 

-  .04 

.0 

■      ■  ■ 

SBN  JOBQUIN 

ORBINBGE  OS 

BNTIOCM  PUMPING  PL  3 

86 

.6 

57 

•  1 

71 

9 

105 

29 

44 

4 

23 

I  2 

0 

0 

0 

.07 

.07 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

BSH  MOUNTAIN 

89 

.2 

59 

.0 

74 

1 

.  I 

109 

29 

48 

I  ) 

1  7 

I  4 

0 

0 

0 

.15 

-  .09 

.14 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

flUBERRY   1  NH 

85 

.9 

60 

.3 

73 

1 

3.4 

1  02 

28. 

47 

10 

20 

I  3 

0 

0 

0 

.01 

.  1  3 

.01 

1  0 

.0 

0 

0 

0 

0 

BBKERSFIELO  HSO  OP 

R 

93 

.4 

65 

.9 

79 

7 

2.8 

1  1  4 

28 

56 

12. 

0 

14 

0 

0 

0 

•  02 

.04 

.02 

I  0 

.0 

0 

0 

0 

0 

BBLCH  POWER  HOUSE 

87 

.7 

59 

.4 

73 

6 

105 

27 

35 

1  1 

19 

16 

0 

0 

0 

•  00 

■  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BUTTONHILLOH 

91 

.6 

57 

.0 

74 

3 

-1.4 

106 

29. 

50 

8 

1 

I  4 

0 

0 

0 

•  05 

.02 

.05 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

CBLBVERBS  BIO  TREES 

75 

.2M 

43 

.9M 

59 

6M 

.  1 

94 

28 

34 

3 

197 

2 

0 

0 

0 

•  02 

-  .62 

■  01 

1 1  • 

.0 

0 

0 

0 

0 

CRHP  PARDEE 

88 

.3 

56 

.3 

72 

3 

1  .0 

100 

29 

46 

1  I  . 

24 

I  3 

0 

0 

0 

•  01 

■  19 

.01 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

CBTHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

86 

.9 

53 

.3 

70 

1 

105 

29 

40 

2 

38 

13 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHERRY  VALLEY  OBM 

80 

.OH 

48 

.2M 

64 

IM 

94 

29. 

37 

I  1 

101 

3 

0 

0 

0 

.16 

.  16 

10 

.0 

0 

I 

0 

0 

COALINGA 

92 

.4M 

57 

.4M 

74 

9M 

.7 

106 

28. 

49 

7. 

0 

1  7 

0 

0 

0 

.00 

-  .03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CORCORAN   IRRIG  GIST 

93 

.7 

SS 

.  I 

74 

4 

I  1  1 

28 

46 

5. 

0 

1 7 

0 

0 

0 

.31 

.31 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

OENAIR  3  NNE 

86 

.7 

51 

.7 

69 

2 

-  2.1 

103 

28 

4  I 

4. 

29 

1  1 

0 

0 

0 

.07 

-01 

.07 

I  0 

.0 

0 

0 

0 

0 

DUDLEYS 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

90 

.7 

50 

.8 

70 

8 

.  1 

107 

28 

43 

6. 

22 

15 

0 

0 

0 

.00 

.33 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FIVE  POINTS  5  SSW 
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SAN  DIEGO  HSO  AP  R 

75.6 

63.8 

69 

7 

4  .2 

94 

26 

59 

10 

0 

2 

0 

0 

0 

.02 

-  .03 

.02 

10 

.0 

0 

0 

0 

SAN  GABRIEL  F IRE  OEPT 

87.2 

57.2 

72 

2 

3.9 

107 

27 

51 

7. 

8 

1  1 

0 

0 

0 

.37 

.31 

.37 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  JRCINTO 

93.6 

51  .6 

72 

7 

2.5 

1  10 

27 

41 

10 

14 

1  9 

0 

0 

0 

.29 

.25 

.29 

10 

.0 

0 

' 

0 

0 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

M 

M 

M 

101 

27 

55 

10. 

7 

0 

0 

0 

.59 

.56 

.59 

10 

.0 

0 

1 

1 

0 

SANTA  BARBARA 

77.8 

57.1 

67 

5 

4  .4 

100 

25 

51 

12 

22 

4 

0 

0 

0 

.20 

.13 

.20 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

76.5 

54.5 

65 

5 

3.5 

97 

23 

46 

5 

57 

3 

0 

0 

0 

.19 

■  16 

.19 

10 

.0 

0 

I 

0 

0 

SANTA  MARIA  WSO  AP  R 

76.2 

49.1 

62 

7 

3.1 

102 

25. 

39 

3 

132 

7 

0 

0 

0 

.05 

.01 

.03 

9 

■  0 

0 

0 

0 

SANTA  MONICH  PIER 

SANTA  PAULA 

81  .2M 

52. 6M 

66 

9M 

103 

24 

42 

8 

69 

7 

0 

0 

0 

.  1  1 

.1  1 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

SUN  CITY 

93.1 

54  .3 

73 

7 

107 

27 

46 

1  1  • 

8 

20 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

TORRANCE 

79.7 

56.6 

68 

2 

3.6 

100 

24 

44 

2 

22 

7 

0 

0 

0 

.24 

.22 

.24 

10 

.0 

Q 

0 

0 

TUJUNOA 

85  .9 

55  .0 

70 

5 

102 

26 

46 

1  1 

32 

12 

0 

0 

0 

.16 

.14 

10 

.0 

0 

0 

0 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

82.1 

54  .3 

68 

2 

1  .9 

IDS 

26 

44 

13 

23 

6 

0 

0 

0 

.44 

.4  1 

.44 

10 

.0 

0 

0 

0 

TMITCMELL  DBM 

87. OM 

53. SM 

70 

3M 

105 

26 

36 

3 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

UCLA 

76.3 

59.5 

67 

9 

3.6 

97 

27. 

S3 

10 

34 

4 

0 

0 

0 

.19 

.15 

.19 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

UPLAND  3  N 

87.3 

54.2 

70 

.8 

105 

27 

45 

8 

28 

13 

0 

0 

0 

.02 

-  .08 

.02 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

VI STB  2  NNE 

79.2 

54  .4 

66 

8 

99 

27 

45 

5 

32 

5 

0 

0 

0 

.37 

.21 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INOEX 
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MONTHLY  SUriMflRIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  c«LiroRNi« 


TEMPERRTURE 

PRECIPITPTION 

NO 

OF 

DATS 

SNOM 

SLEET 

NO. 

Of 

oars 

STDT ION 

MAX. 

niN. 

a 

o 

« 

1 

a 

UJ  C 

1 

c 

*  S 

3  O 

°  i 

1  ^ 

1 

o 

•-  z 
« 

2 

a 

£ 

IL  O 

z 

o 

2  o 

5  z 

a 

° 

a  £ 

a 

r 

> 

O  £ 

o 

a 

i  i 

'  ^ 

5 

o 

r  o 

° 

HRRNER  SPRINGS 

TORBfi  LI  NOB 

0 1 V  I S I  ON 

68 

9 

3  •  4 

6 

0 

SOUTHEfiST  DESERT 

BBSINS  07 

BPKER 

1 03  •  9 

66 

•  8 

65 

1  1  7 

28 

48 

1 2 

0 

29 

0 

0 

0 

•  00 

00 

0 

BBRSTOH 

Si  .7 

60 

.0 

77 

4 

-      .  1 

1  10 

25 

50 

6 

1 

24 

0 

0 

0 

T 

-  .04 

T 

10 

.0 

0 

0 

0 

BEBUMONT   1  E 

90.1 

S2 

.5 

71 

3 

3.4 

105 

27 

45 

12* 

18 

16 

0 

0 

0 

.27 

•  16 

.27 

10 

.0 

1 

0 

0 

BISHOP  MSO  BP  R 

86-9 

49 

•  6 

69 

3 

1  00 

27 

36 

1  1 

2  1 

16 

0 

0 

0 

10 

' 

BLTTHE 

104  .0 

65 

.0 

84 

5 

'  ^ 

1  1  4 

30* 

53 

'  ' 

^ 

29 

Q 

0 

Q 

nn 
■  00 

.03 

.00 

n 

BLYTHE  FBR  BIRPORT 

1 03  •  6 

/ 1 

87 

^ 

.  3 

1  1  5 

27 

56 

1  1 

0 

28 

0 

0 

0 

.  00 

•  0  3 

00 

0 

BORRECO  DESERT  PBRK 

102.4 

68 

.6 

85 

5 

116 

29* 

50 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

-0 

0 

0 

0 

BRBHLET  2  SM 

102.8 

64 

.  I 

83 

5 

-  1.1 

114 

28 

51 

10 

0 

28 

D 

0 

0 

.00 

-  .01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

OBDGETr  FBB  AIRPORT 

98  •  1 

59 

■  3 

8  3 

3 . 6 

1 1  2 

26 

58 

1 0 

0 

27 

0 

0 

0 

■  00 

.03 

.00 

OEBTM  VBLLET 

107.2 

60 

•  9 

94 

1 

•  3 

1  1  9 

28 

62 

1  1 

0 

30 

Q 

Q 

Q 

^ 

.03 

1 0 

'n 
.0 

DEEP  SPRiNDS  COLLEGE 

94 

29  ♦ 

33 

I  1 

0 

0 

0 

.07 

.04 

1 0 

0 

EBGLE  KOUNTflIN 

99.8 

77 

.4 

88 

6 

1  .5 

1  14 

29 

61 

10 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSH 

104  .6 

65 

.9 

85 

3 

.9 

116 

28* 

53 

10 

0 

29 

0 

0 

0 

-00 

-  .01 

.00 

.0 

J: 

0 

0 

0 

EL  HIRBOE  FIELD 

ft?  *  ? 

5 1 

69 

6 

1 02 

29  ♦ 

40 

1 0 

30 

1  3 

0 

0 

0 

.  1  2 

.  I  0 

1  1 

FBIRMONT 

82  . 1 

59 

*Q 

-9 

7  I 

^ 

1  .7 

98 

29 

44 

1  1  * 

44 

g 

Q 

Q 

Q 

.01 

.02 

.01 

1  0 

'n 

GOLD  ROCK  RBNCH 

103  0 

71 

87 

1 15 

27 

57 

28 

0 

0 

0 

00 

00 

0 

HBIHEE 

86.7 

56 

.5 

71 

6 

-   1  .6 

99 

29* 

43 

1 1 

20 

1  1 

0 

0 

0 

.02 

-  .05 

.02 

1 1 

.0 

0 

0 

0 

HBYFIELD  PUMPING  PLBNT 

98.7 

67 

.4 

83 

I 

1  .3 

114 

29 

53 

12 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

-  .02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

IMPERIBL 

29 

*^ 

2  . 1 

I !  c 

1  ? 

28 

0 

0 

0 

■  00 

'  2S 

IMPERIAL  FBB  BP 

1      '  Q 

102.9 

DO 

85 

I  I  5 

27 

54 

28 

Q 

Q 

Q 

.00 

-  00 

n 

■  0 

INDEPENDENCE 

88-8 

55 

•  6 

72 

2 

1 02 

28 

40 

I  2  ♦ 

2  3 

15 

0 

0 

0 

•  1  3 

•  07 

•  1  3 

1  1 

.  0 

0 

D 

0 

INDIO  U  S  DATE  GBRDEN 

102.8 

72 

.8 

87 

6 

2-0 

117 

28 

60 

10 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

I NYOKERN 

96.2 

59 

78 

OH 

109 

28 

45 

1  1 

1 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

IRON  MOUNTBIN 

It 

"  ^ 

^? 

^ 

!  n 

1  1  7 

65 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  00 

LBKE  BRROMHEBQ 

75  . 7 

47 

•  6 

6 1 

1  -0 

90 

28 

34 

1  4  0 

Q 

.  4  5 

.  34 

.  45 

1  0 

.  0 

LBNCBSTER  FSS/FBA 

87.9 

59 

•  6 

73 

6 

I  04 

28 

4  8 

1  0 

1 6 

1  3 

0 

0 

D 

I  0 

.  0 

0 

0 

G 

0 

MECCA  FIRE  STBTION 

104  .9 

67 

.0 

86 

0 

2.3 

120 

27 

56 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

87  .5 

66 

.5M 

77 

CM 

103 

28 

34 

1 1 

1  1 

12 

0 

0 

0 

.03 

.03 

10 

.0 

0 

0 

0 

MOJBVE 

88.6 

6 1 

■  DM 

74 

8M 

1 05 

28* 

1? 

1  0 

1  3 

14 

0 

0 

0 

.00 

.03 

.00 

■  0 

0 

0 

0 

MOUNTBIN  PASS 

98 

29 

42 

I  1 

.00 

.00 

■  0 

^ 

0 

0 

MT   SBN  JBCINTO  U  S  PK 

8 1 

27 

29 

1  2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

NEEDLES  FBA  BIRPORT 

102.7 

74 

.5 

88 

6 

.3 

117 

28 

53 

I  1 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

-  .01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALMDALE 

89.4 

57 

.4 

73 

4 

.7 

104 

28 

45 

14 

1  4 

0 

0 

0 

T 

-  -02 

T 

10 

.0 

D 

0 

0 

0 

PBLM  SPRINGS 

65 

'  ^ 

85 

2 

2 . 3 

1 1  8 

28  ♦ 

1 0 

0 

•  00 

.00 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

102-0 

76 

■  0 

89 

0 

•  6 

1 1  8 

28 

60 

1  1 

0 

28 

0 

0 

0 

^ 

.02 

22* 

.  0 

0 

0 

0 

0 

RBNDSBURG 

90.7 

62 

.2 

76 

5 

.7 

105 

28* 

43 

iO 

10 

16 

0 

0 

0 

.00 

-  .02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

THERMBL  FBB  BP 

102.7 

69 

.8 

85 

3 

116 

27 

61 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRONB 

97.1 

64 

.5 

80 

8 

-  .3 

1 1  1 

28 

54 

1 1  • 

0 

26 

D 

0 

0 

.00 

-  .05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

THENTTNINE  PBLMS 

99.6 

53 

.0 

81 

3 

.  I 

1  12 

26 

52 

1 1 

0 

29 

0 

0 

0 

•  00 

-  .02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VBLTERMD  FIRE  STB  79 

88  .  IM 

49 

.3M 

68 

7M 

99 

27 

40 

31 

IS 

0 

0 

0 

T 

T 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLRNI 

89.5 

54 

.2 

71 

9 

.5 

105 

29 

44 

1 1 

22 

16 

0 

0 

0 

.00 

'  .03 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HHITE  MOUNTBIN  1 

59. 6 

34 

.3 

47 

0 

70 

28 

25 

12 

534 

0 

0 

13 

0 

-04 

.04 

1 1 

1  .5 

0 

0 

0 

0 

WHITE  MOUNTBIN  2 

46.2 

29 

.0 

37 

6 

58 

28 

15 

1  I  • 

816 

0 

1 

20 

0 

•  70 

•  50 

1 1 

7.0 

2 

1  1  • 

2 

1 

0 

WILDROSE  RBNGER  STB 

87.0 

52 

.9 

70 

0 

99 

29 

41 

1  1 

25 

1  1 

0 

0 

0 

.00 

-00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

78 

3 

1  .4 

•  05 

-  .01 

-2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLQHING  STATION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITnTION 


STRT  ION 


«LOERPOINT 
ANCUlfl  PAC  UrtlON  COL 
6IG  BAR  QANGCR  STATIO 
BOONVILLE   rwTMC  ST« 


BRioae 

BURNT  RANCH   1  % 
CAL  I5T0GA 
cailaman 
cazaderd  3  u 

cecaviLLc  s 

CLCAR  CREC« 
CLOVEROALC  3  SSE 
COPCO  NO  1  DAH 

covet.  0 

CREICCNT  CIT*   1  1 
CRESCENT  CITY  T  ENE 
CUPTtlNGS 
DUTTQNS  LANDING 
ELK  vBLLCr 

EUREKA  USO  CI 
rOREST  GLEN 
rORT  BRAGG 

roRT  ore* 

rORT  jONEi  RANGER  STi 

FORT  ROSS 

GARBERVILLE 

GASOUET  RANGER  STATU 

GRATON 

CREENVIEu 

QUERNEVILLE  3 
HAPPY  CArP  RANGER  STi 
HAvrOBK  RANGER  STATU 
HEALOSBURC 
HEAlDseuRG  2 

MILTS 
HOOPA 

lOLEWILD  HWY  ITNTNC  S 
HENTF  lELO 


LAVA  BEDS  NAT  MQNUfCN' 
f«0  RIvEft  RANGER  STA 
nOUNT  HEBRON  RS 

njiR  uooos 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

OAK  XN0LL  Q  S  2 
OAKVILLE  1  UMU 
OCCIDENTAL 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  Pi 
ORLEANS 

PETALUnA  FIRE   STA  2 
POINT  ARENA 
POTTER  VAlLET  PH 
RICHARDSON  CRBvE  ST  Pi 

SAINT  HELENA 

SAN  RAFAEL 
SONTA  ROSA 

SAUYERS  BAR  RANGER  STI 
SCOTIA 

SMELTER  COVE  AVIATION 
SONOnn 

STANOISH-HICKET   ST  P« 
TRINITY  RIVER  MATCH 
TULELAKC 
UK  I  AH 

UKIAH  4  WSU 
UPPER  MATTOLE 
UARn  SPRINGS  DAri 
^AvERvlLLE  RANGER  STi 
l«£0  FIRE  OEPARTrtNT 


UILLITS  1  NE 
UlLLOU  CREEK 
THEKA 


ADIN  RANGER  STATION 
ALTLlRAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

AUBURN  CAM  PROJECT 

BLUE  CANYON  WSW  ^/ 

BOUMAN  DAn 
BRANNAN  ISLAND 
BROOKS  FARnhAM  fiANCH 
BRUSH  CREEK  RS 

6UCi(H0RN 

BUC«S  CHEEK  PW 
BURNEY 

CANfiY  RANGER  STATION 

CANYON  DAn 

CARIBOU  POKR  HOUSE 

CHALLENGE  RANGER  STA 
CHESTER 

CMICO  UNIVERSITY  FABn 

CITRUS  HEIGHTS 

CLABCS  VALLEY  ML'DO  RCh 

clerrlake  highlands 

COMASSET   1  NNE 
COLEMAN  FISHERIES  STA 
COtFAX 

COLGATE  POKR  HOUSE 

COLUSA  2  SSW 
COOL 

CORNING  HOUChTQN  ranch 
DANA  3  SE 

DAVIS  2  WSU  EXP  FARn 


DRY  OF  MONTH 


12    3     4    5    6     7    8    9    10  1 1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30  31 


SEE  REfERENCE  NOtES  FOLLOMINO  SIOtlON  INDEX 
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DRILY  PRECIPITnilON 


STflT  ION 


DRY  OF  MONTH 


2  3 
 I  


4    5  6 


0  1112 


3  14  15 


16  17 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  21 


28  29  30 


31 


DC  SABLA 
DOeeiNS  1  S 

OOHMIEVILLC  RfiNGEB  STft 
DUNNIGAN 

OUNSnuiR  QANGCR  STA 

ERST  Pflfi*  RESERVOIR 
rftrsriELO  FIRE  STflTIOM 
rOLSOM  OflM 

FDRESTHILL  RftNOER  STft 
FRENCH  GUUCM 

GEQRGETOUM  RANGER  STA 
GIBSON  HWV  r«iTNCE  STA 
GOLD  RUN 
GRASS  VALLEY  2 
GREENVILLE  RANGER  STA 

GRIZZLY  ISLAND  REFUGE 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  ENGLE6SIGHT  DAM 
HAT  CREEK  PM  1 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 

lOUA  HILL 

JESS  VALLEY 

KELSEY  1  N 

K  ILARC  POUCR  HOUSE 

LAREPORT 

LAKE  SOLANO 
LAKE  SPAULDING 
LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
LOOKOUT  3  WSU 
rtADEL  INE 

MANZANITA  LAKE 
MARKLEY  COVE 
MARYSVILLE 
nC  CLOUD 
MIDDLETOWN 

MINERAL 

MOUNT  SHASTA  USO  CI 
NEVADA  CITY 
NICOLAUS  2 
ONO 

ORLAND 

OBOVILLE  RANGER  STA 
PACIFIC  MOUSE 
PARADISE 

PfiSKENTA  RANGER  STA 

PAYNES  CREEK 
PIT  RIVER  PM  1 
PIT  RIVER  PM  6 
PLACERVILLE 
PLACEHVILLE  IFG 

PORTOlA 

OUINCY 

RED  BLUFF   USO  AP 
REDOING  FIRE  STfi  Z 
REPRE5A 

RIO  VISTA 
ROCKL IN 

BOUND  MT  P  G  AND  E 
SACRArCNTO  WSO  AP 
SACRAMENTO  USO  CI 

SHASTA  DAM 
SHINGLETOUN  2  E 
SIERRA  CITY 

SIERRAvILLE  RANGER  STA^ 
STONtFORO  COOLEY  RANCH 

STONYFORO  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 
TWIN  LAKES 
UPPER  LAKE  7  u 

VACAVILLE 
VINTON 

VOLTA  POWER  HOUSE 
UHISKETTOWN  RES 
WILL lAMS 

UILLOUS 
WINTERS 

WOODLAND  1  UNW 


BOCA 
60DIE 

BRIDGEPORT 
CEDflfiviLLE 

OONNER  fCMORIAL  ST  PK 
DOYLE 

OOYLE  5  SSE 

ELLERY  LAKE 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

FORT  BIDWELL 


GEM 


LAKE 


MONO  I 
SAGEMEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 
SUSANVILLE  AIRPORT 

TAHOE  CITY 
TEHMO 

THUCKEE  RANGER  STA 
t«NDEL    10  SE 
WOOOFORDS 


ARROYO  GRANOe 

BEN  LOMOND  * 

BERKELEY 

BIG  SUR  STATE  i 

BLACK  MOUNTAIN 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STflllON  INDEX 

8 


DniLY  PRECIPITATION 


STflT ION 


CRRrCL  VALLCV 
CMITTEHOCN  PftSi 
CQOC^CTT 
DAVENPORT 
rOQT  ODD 

GCfibEB  flRNCM 
GUROY 

QILHOV  14  tHt 
HRLr  MOON  6AT 
HCBNANDCZ  3  tiU 

HOLLJ&TER  3 
RING  CITY 
LftfSYCTTt  3  NNC 
LA  HONDA 

t.  ivcBMoat  r.oufiTY  r  0 

LOCKUOOO  3  n 
LOS  QATQS 
LOi  GATOS  4 
MftRTfNEl  UAYCR  PLANT 
MONTEREY 

MOhTCBEY  FAA  AP 
MORQAn  HILL    2  E 
MOBRO  BftY  riBE  DEPT 
MOBOO  BAY  3  N 
MOUNT  DIA6L0  N  GATE 

MOUNT  HAMILTON 
NftCIMIENTO  0AM 
NEUAB^ 

OAi^LAhO  USO  RP 

Oahlamo  museum 


PINNACLES  NAT  MONUMENT 
PIS"0  BEAtM 
PRIEST  VALLEY 
BEOUOOD  CITY 
BICMMONO 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SAL INAS  3  E 
SAL  INA:.  FAA  AP 
SAL INAS  DAM 
SAN  ABOO 

SAN  CLEKNTE  0AM 
S  r  BICMMONO  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  MSD  AP 
SAN  FRANCISCO  USO  CI 
SAN  CREGOBIO  2  SE 

SAN  jOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  ClABA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  nARGABITA  BOOST 
SOLCOAO 

SPRCCKCLS  HUY  BBIOGC 
LiPR  SAM  LEANORO  FILTEB 
WALNUT  CREEK  4  E 

MATSONVILLE  UATERUORKS 
WOODSIDE  riBE  STA  1 
UBIGMTS 


ANGIOLA 

ANTIOCM  PumiNC  PL  3 
ASH  MOUNTAIN 
AUBEBRY   1  NU 
BAKCBSFIElD  WSO  AP 

BAlCh  POUEB  HOUSE 
BUTTONWILLOW 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALAVERAS  RANGER  STA 
CArV  PARDEE 

CASTLE  ROC«  RAO  LAB 
CATHEYS   VY  BULL    RUN  BH 
CHERRY  VALLEY  DAM 
COAL INGA 

COBCOBAN  IBBIG  DIST 
DELANO 

DEL  PUERTO  ROAQ  CAr* 
DENAIB  3  NNE 
DUDLEYS 

ELECTBA  POkCB  HOUSE 
ELL I8TT 

EXCHEOUEB  RESERVOIR 
FIOOLETOHW  LYNCH  Rf..tC« 
FIVE  POINTS  S  SSw 
PBESNO  USD  AP 


FBIANT  COVEBNrC< 

glennville 
cbant  grove 
croveland  ranger  sta 
hanforo  2  s 

hetch  hetchy 
huntington  lake 

IDBIA 
I  ONE 

johnsohoale 

<ERL(NGIR 
KERN  OlwEfl  PH  1 
«ERN  QIVER  PH  3 
KETTLEMAN  STATION 
KNIGHTS  FERRY  1  SE 

LEBEC 
LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
L  INOSAY 


CAr«> 


DAY  OF  MONTH 


4     5    6     7    8  9 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  18 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


.03  .42 

.07  .02 


see  REFERENCE  NOTES  FOLtONlNG  STftTION  INDEX 


DfllLY  PRECIPITATION 


STATION 


DRY  OF  MONTH 


2  3 


4    5  6 


7    8  9 


10  11  12 


3  14  15 


16  17  18 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


LODGEPOLE 
LDOI 

LOS  BONOS 

LDS  fiAMOS  ARBunuA  RCM 
LOS  BftNOS  OET  BESv 

MftNTECW 
MARICOPA 
riARIPOSA 
MATMEQ 

r-CNDOTA  DAM 

KRCED  nUNICIPAL  AP 

MODESTO 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

ORANGE  COVE 
PACHECO  PASS 
PANOCHE  2  u 
PATTIUAY 
PINE  TLftT  DAM 

PORTCRViLLE 
POSEY  3  E 

SALT  SPRINGS  PUR  HOUSE 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  LUIS  0AM 

SANTft  RITA  PEAK 
SONORA  RS 

50  ENTRANCE  yOSEMITE 
STANISLAUS  POWER  MOUSE 
STOCKTON  WS8  AP 

STOCKTON  riHE  STA  4 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

TEHBCMAPI 

TEJON  RANCHO 

THREE  RVRS  EDISON  Ph  1 

TIGER  CREEK  PH 
TRACY  CARBONA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TURLOCK 
vISAL  Ifi 

WALLACE    1  NNE 
UASCO 
UESTHAVEN 
WEST  POINT 
WOFFOHD  HEIGHTS 

YOSEMITE  PARK  HEADOTHS 


DRAINAGE  Oe 

ACTON-ESDO  CYN  FCa61F 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  4^6 

ALPINE 

ALTAOENA 

ANZA 


'lER 


AVAL  ON  PLEASURE 
BflORETT  DAM 
eEfiUMONT  PUMPING  Plant 

6EL  AIR  rC-lOA 
BIG  SEAR  LAKE 

BIG  DALTON  DAM  FC223CE 
BIG  TUJUNGA  DAM  FC460E 
BOUQUET  CANYON 
8UR6ANK   VALLEY  PMP  PL T 
CACHUMA  LAKE 

CAMP  HI  HILL  OPIDS  57E 
CAr»>0 

CANOGA  PAfiK  PIERCE  COL 
CHATSWORTH  FC24F 


CHL'I 


VIS 


CLAHEMONT  POMONA  COL 
COLBYS  FC  53  0 
CORONA 

COVINA  TEMPLE  FC  193  B 
CRYSTAL    LAKE  FC  2e3C 

CULVER  CITY 
CUYAMACA 

OCSCANSO  RANGER  STA 
DOWNEY  FIRE  STA  FCIO'D 
DRY  CANYON  RESERVOIR 


DAM 


OS 


EL  CAPITA 
ELSINORE 
ESCONDIDO 
FILLMORE    I  WNW 
FONTANA  5  N 

FONTANA  KAISEH 
FULLERTON  HKLCRES 
GIBRALTAR  DAM  2 
GILLESPIE  FIELD 
GLENOORA  WES 

HAINES  CYN  UPPER  FC3I 
HEMCT 

HENSHAW  DAM 
HOECCES  FC  60  A 
IDYLLWILO  FIRE  DEPT 

JUL  IAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 

LA  CRESCENTA  FC  261  I 
LAGUNA  BEACH 
LAKESIDE  2  E 


LB  «SA 

LECHUZA  PT  STA  FC  3S26 
LOr*>OC 

LONG  BEACH  WSO  AP 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WSO  AP 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 
LOS  PRIETOS  RANGER  STA 
LYTLE  CREEK  RANGER  STA 
MOORPARK 

MT  BALDY  FC  85G 

MT  WILSON  2 

NEW  CUYAMA  FIRE  STA 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


10 


DRILY  PRECIPITRTION 


STflT  ION 


«k*«(.L  ^OLEOAO  FC33CE 

NIP9nO  2  NU 

9CEANSIDE 

QJAI 

9XNAR0 

PAC8IMA  0AM  rc  33  A  E 
PALOMRO  MT  06iE8VAT0RY 
PAL05  vEBOtS  C5T  rC«D 
PAiftDENft 

PIEORA  MAMCA  GQO  %TA 

PT  ARGUCLLO  LIGHT  STA 
POMOAA  CAt  POUY 
POWAT  VALLEI* 

QAFQNR  riBC  DCPT 
REOtANOS 

aivERSIDC  riBE  STA  3 
RIvEflSIDE  CIT  EXP  iTA 
SAlJIDUEOti  GAQINC  STA 


H05P 


SAM  ftERNAROIMO  i 
SAnObEBG  PTt.  FC1306 
SAnoeCRG  wSO  y. 
SAN  OtCGO  USD  AP 
SAN  OlUflS  riBE  WO  rC95 

SAN  GABRIEl   CANVQN  PH 
SAH  GASRIEL  OH  fC4256E 
SAH  CAftRIEL  riRE  OEPT 
SAN  JACINTO 
SAM  NICOLAS  ISLAND 


SANTi 


SANK 


ANA  r tat  STATION 
BABBABA 
'  eABBARA  FAA  AP 

SANTA  nnsiA  wso  ap 

SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 
SAUGUS  PUB  PLT  1 

SOniS  3  nu 

5UEY  BANCM 
SUN  CITY 

SUSAMA  KNOLLS 

THOUSAND  OAKS 

TOPANGA  PATBOL  STA  rC6 

TORBANCE 

TUJUNGA 

TUSTtN    IBVINC  BANCH 

THITChELL  DAri 

UCLA 

UPLAND  3  N 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

VAN  NUYS  rc  ISA 
VENTURA 

VINCENT  FIRE  STB  FCIJO 

VISTA  2  NNE 

WALNUT  PTL    STA  rciOaC 

UABNEB  SPBIRCS 
►WITTIER  CTT  H  FC  106C 
YOBBA  LINDA 


APPLE  VI 
BAKER 
BABSTOM 
BEAUMON 


BENTON   INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARK  rc  636 
BISHOP  CREEK  INTAKE  2  . 
BISHOP  WSO  AP 
6L  YTHE 

BtYTHE    FAA  AIRPORT 

aoBBEGO  OESEBT  PARK 
BOULEVARD  2 
BBAk4.EY  2  SU 
CALEXICO  2  NE 


DAGGET 


FAA  AIBPOBT 


DEEP  CANYON  lABOBATORy 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
EAGLE  MOUNTAIN 

EL  CENTRQ  2  SSW 

EL  niBAGE  FIELD 

FAIRMONT 

GOLD  BOCK  RANCH 

COLOSTONE  ECHO  2 

HAIkCE 

HAyTIELD  PUI*INC  PLh.M 

HESPERIA 

IfOERIAL 

ir«)EflIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

INYOKEBN 

INyOKERN  ARMITAGE 
IRON  MOUNTAIN 

JOSHUA  TREE  3  S 
KE£  RANCH 
LAKE  ARBOWEAO 
LAKE  SABRINA 
LANCASTER  F5S^*"AA 

^CCCA  FIRE  STATION 
MITCHELL  CAVERNS 
MO J AVE 

MOUNTAIN  PASS 

MT  SAN  JACINTO  U  S  PK 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NIL  AND 

OCOTILLO  KLLS 
OCOTILLO  2 
PAL  rVALE 


DAY  OF  MONTH 


1     2    3     4    5  6 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STDTION  INDEX 


1  1 


DRILY  PRECIPITATION 


STATION 

TOTAL 

DAY  OF  MONTH 

1    2  3 

4    5  6 

7    8  9 

10  11  12 

13  14  15 

16  17  18 

19  20  21 

22  23  24 

25  26  27 

28  29  30 

31 

PALM  SPRINGS 
PA&KCD  RESERVOIR 
RANOSBURG 
SHOSHONE 

SNOU  CREEi^  UPPER 

SOUTH  LA« 
THERMAL  FAA  AP 
TRONA 

TwEHTrNINE  PALMS 
VALVERMO  riflC  STA  79 

VICTORVILLE  PUflP  PLANT 
MHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 
WtLOROSE  RANGER  STA 

.00 

.00 
.00 

.76 
.00 
.00 
.00 

.00 
.04 

.  70 
.00 

.  10 

.48  .12 

.04 
.20  .50 

.  06 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  SlfillON  INDEX 


1  2 


DRILY  TEMPERATURES  "^.i--- 


STRT ION 

DRY  OF  MONTH 

0 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■        ■  ■ 

NORTH  COAST 

ORRINQGE  01 

BLDERPOINT 

HAX 

niN 

40 

42 

44 

45 

48 

SO 

44 

52 

51 

48 

65 

47 

80 
41 

46 

93 
SI 

89 

52 

79 
53 

98 
52 

93 
49 

87 
51 

60 
49 

73 
42 

82 
45 

69 
46 

93 
41 

66 
42 

92 
45 

1 00 
46 

97 
4B 

84 
43 

81  -6 
47.0 

nNGHIN  PRC  UNION  COL 

HAX 

niN 

45 

75 
40 

75 
36 

78 
44 

40 

75 
41 

67 
39 

42 

63 
45 

72 
46 

70 
42 

60 
46 

67 
51 

92 
63 

95 
67 

96 
56 

90 
66 

90 
48 

9 1 
45 

77 
40 

79 
46 

89 
54 

95 
65 

1 00 
73 

99 
72 

96 
74 

102 
69 

101 
59 

95 
56 

es 

40 

84.6 

SI  .7 

BIG  BRR  RRNGER  STDTION 

HBX 

niN 

69 
41 

66 
38 

72 
38 

36 

40 

49 

48 

42 

51 

48 

48 

55 

42 

43 

49 

50 

50 

'53 

'ss 

51 

56 

st 

46 

49 

51 

44 

45 

47 

57 

84 

45 

64.4 
47.3 

CBLLBnBN 

HBX 

niN 

63 
30 

31 

62 
40 

32 

34 

33 

39 

37 

34 

43 

38 

41 

38 

37 

43 

46 

43 

48 

52 

48 

46 

39 

39 

43 

54 

40 

45 

46 

46 

74 

38 

75.1 
40.8 

CECILVILLE  5  SE 

RBX 

rtiN 

CLOVERDBLE  3  5SE 

HBX 

niN 

46 

47 

45 

46 

44 

82 
43 

44 

45 

48 

70 
SI 

75 
48 

76 
47 

84 
54 

88 
52 

1 00 
63 

1 0 1 
61 

97 
SB 

90 
53 

83 
52 

80 
SO 

76 
51 

76 
S2 

93 
57 

I  04 

67 

1 06 
70 

1 0 1 
65 

103 
66 

1  07 
60 

1  04 

51 

84 

52 

66.3 
52.9 

COVELO 

nRx 

HIN 

69 
38 

40 

7 1 
37 

75 
37 

75 
39 

40 

71 
45 

35 

75 
45 

49 

73 
45 

79 
53 

85 
44 

96 
42 

96 
46 

68 
49 

96 
49 

94 

52 

9 1 
49 

87 
43 

76 
51 

67 
42 

95 
45 

97 
48 

93 
50 

9S 
44 

1 00 
46 

1  00 
46 

96 
46 

96 
42 

es.2 

44  .7 

CRESCENT  CITY  1  N 

nBx 
niN 

41 

39 

45 

38 

43 

48 

48 

45 

47 

49 

5? 

49 

40 

43 

45 

5? 

48 

50 

49 

SO 

49 

42 

SO 

SO 

43 

42 

73 
46 

48 

52 

64 

S3 

62.4 
46.5 

DUTTONS  LBNDINC 

HAX 
HIN 

72 
43 

75 
43 

72 
42 

72 
42 

42 

70 
42 

68 
44 

65 
44 

70 
49 

67 
49 

68 
49 

70 
48 

50 

86 
58 

98 
56 

95 
58 

6 1 
54 

7 1 
50 

69 
50 

73 
51 

66 
50 

72 
49 

66 

56 

1 0 1 
63 

1 06 
64 

98 
59 

96 
58 

1 03 
61 

92 
53 

81 

50 

79.9 
50.9 

ELK  VBLLET 

HAX 
HIN 

EUREKA  HSO  CI 

HAX 
HIN 

43 

44 

46 

44 

48 

48 

48 

46 

49 

49 

SO 

SO 

47 

45 

47 

SO 

49 

47 

50 

49 

49 

49 

48 

49 

47 

44 

46 

47 

52 

61 
51 

57.6 
47  .7 

FOREST  GLEN 

HBX 
HIN 

FORT  SRBGG 

HBX 
HIN 

40 

41 

46 

45 

40 

41 

47 

43 

47 

51 

47 

52 

48 

43 

45 

SO 

45 

46 

50 

SO 

50 

4^ 

44 

50 

50 

42 

43 

46 

49 

66 
50 

64  .7 
46.3 

FORT  JONES  RBNGER  STB 

HBX 
HIN 

30 

28 

36 

" 

37 

39 

40 

28 

46 

37 

47 

36 

34 

40 

45 

40 

45 

49 

46 

49 

38 

37 

40 

4  1 

34 

40 

42 

46 

80 
40 

78.9 
39.4 

FORT  ROSS 

HBX 

niN 

40 

36 

40 

43 

44 

37 

58 
44 

36 

60 
47 

44 

66 
47 

45 

65 
42 

47 

46 

48 

49 

49 

45 

46 

51 

51 

46 

47 

48 

44 

63 
48 

65.9 
44.8 

GRBTON 

HBX 
HIN 

37 

36 

33 

35 

37 

37 

39 

36 

46 

43 

4  1 

44 

46 

52 

47 

'49 

48 

52 

51 

50 

43 

43 

44 

49 

'54 

'49 

48 

'so 

43 

86 
42 

85.5 
44.2 

HflPPY  CBMP  RBNGER  STB 

HBX 
HIN 

33 

38 

35 

34 

40 

44 

43 

49 

49 

48 

5? 

39 

47 

50 

50 

42 

51 

50 

50 

50 

44 

43 

46 

47 

39 

44 

47 

60 

42 

71 
37 

63. 0 
44.7 

MEBLOSBURC 

HBX 
HIN 

49 

45 

49 

46 

44 

45 

46 

46 

52 

5? 

47 

50 

59 

'eo 

'sB 

53 

56 

55 

54 

53 

50 

58 

60 

'58 

102 

'59 

'52 

'eo 

S2 

80 
54 

88.0 
S4.S 

MILTS 

HBX 
HIN 

33 

32 

41 

30 

36 

46 

40 

40 

47 

46 

40 

49 

37 

38 

43 

44 

44 

47 

52 

46 

46 

48 

36 

39 

43 

34 

42 

44 

52 

75 
41 

76. S 
41  .9 

MOOPB 

HAX 
HIN 

62 
45 

63 
38 

71 
40 

72 
38 

74 

37 

74 

50 

70 
52 

65 
49 

77 
52 

71 
52 

66 
53 

73 
54 

76 
44 

83 
44 

92 
50 

66 
S3 

65 
50 

98 
54 

96 
54 

96 
53 

60 
51 

67 
47 

82 
47 

93 
52 

94 

51 

66 
45 

92 
46 

98 
48 

94 

56 

79 
50 

80.6 
48.5 

KENTFIELD 

HBX 
HIN 

46 

46 

41 

42 

42 

44 

49 

44 

49 

48 

49 

50 

53 

58 

'56 

51 

52 

SO 

49 

49 

50 

48 

49 

'ss 

'es 

S6 

'ss 

'52 

59 

83 
48 

66.6 
50.2 

KLBMBTM 

HBX 
HIN 

58 
40 

62 
36 

61 
39 

64 
40 

60 
42 

59 
48 

60 
49 

59 
46 

- 1 
46 

6 1 
50 

60 
50 

6 1 
51 

7  1 
44 

59 
42 

63 
45 

S3 

68 
46 

62 
51 

51 

51 

6 1 
50 

42 

43 

49 

45 

42 

68 
43 

45 

51 

64 

51 

64  .6 
46.2 

LflVB  BEOS  NAT  MONUHENT 

HAX 
HIN 

nOUNT  HEBRON  RS 

HAX 
HIN 

SB 
27 

59 
27 

58 
32 

56 
29 

62 
30 

57 
31 

70 
38 

33 

33 

40 

39 

46 

29 

32 

36 

42 

34 

41 

44 

42 

49 

30 

32 

37 

37 

30 

34 

39 

40 

69 
32 

69.3 
35.5 

NflPB  STATE  HOSPITAL 

HAX 
HIN 

79 
44 

75 
41 

75 
41 

76 
41 

75 
49 

70 
43 

67 
44 

73 
41 

7  1 
51 

69 
49 

72 
49 

47 

87 
49 

98 
50 

1  0 1 
56 

56 

53 

52 

5? 

48 

5^ 

49 

's2 

'76 

'es 

59 

's8 

'so 

S3 

79 
50 

84  .2 

50.9 

ORIC"  PRAIRIE  CREEK  PK 

HAX 
HIN 

59 
39 

60 
32 

59 
36 

61 
33 

60 
38 

SB 
47 

57 
47 

63 
45 

62 
44 

59 
49 

60 
49 

SI 

67 
39 

37 

69 
40 

52 

49 

SO 

SO 

46 

49 

36 

38 

41 

39 

36 

37 

38 

48 

65 
48 

65.4 
42.6 

ORLEANS 

HAX 
HIN 

65 
45 

67 
44 

66 
42 

75 
40 

75 
46 

72 
51 

65 
52 

79 
46 

72 
51 

S7 

SI 

56 

45 

43 

50 

SO 

50 

54 

53 

51 

56 

52 

46 

SO 

52 

44 

48 

48 

65 

73 
50 

81-3 
49.6 

PETBLUNB  FIRE  STB  2 

HAX 
HIN 

71 
45 

70 
43 

7 1 
41 

77 
41 

7 1 
41 

70 
42 

65 
48 

71 
44 

68 
51 

68 
51 

70 
50 

72 
50 

84 

52 

54 

52 

57 

52 

S3 

53 

S3 

53 

49 

51 

69 

65 

58 

'53 

56 

53 

73 
50 

82.2 
51  .0 

POINT  BRENB 

HAX 
HIN 

69 
37 

61 
38 

60 
37 

60 
37 

58 
45 

59 
46 

60 
39 

6 1 
41 

62 
45 

63 
47 

65 
45 

54 
44 

46 

49 

47 

46 

51 

45 

50 

50 

51 

SO 

46 

49 

56 

SO 

47 

47 

45 

68 
46 

63.6 
45.8 

POTTER  VALLET  PH 

HBX 
HIN 

70 
38 

75 

42 

73 

37 

78 
39 

77 
41 

74 
40 

65 
45 

79 
40 

69 
54 

73 
49 

75 
40 

79 
48 

69 
43 

97 
51 

98 

50 

92 
50 

99 
S3 

S3 

49 

48 

54 

45 

50 

'52 

54 

47 

'so 

's3 

52 

71 
45 

85  6 
47.  1 

RICHRROSON  GROVE  ST  PK 

HBX 
HIN 

66 
38 

70 
38 

74 
42 

70 
41 

67 
41 

59 
40 

78 
41 

60 
50 

70 
47 

69 
47 

79 
46 

75 
45 

90 
45 

86 
45 

97 
50 

83 
50 

70 
50 

69 
46 

68 
48 

78 
49 

9 1 

47 

66 
46 

92 
46 

1  0 1 
46 

95 
45 

81 
44 

77.8 
45.2 

SAINT  HELENB 

HBX 
HIN 

79 
46 

78 
43 

79 
37 

82 
40 

79 
41 

79 
40 

70 
41 

79 
43 

67 
42 

75 
42 

75 
41 

64 
46 

93 
53 

1 00 
59 

1 02 
S3 

96 
53 

89 
51 

84 

52 

90 
51 

7  1 
52 

87 
51 

93 
47 

1 0 1 
54 

1 05 
78 

104 

63 

1 03 
57 

1  1 0 
54 

103 
55 

88 

57 

BO 

52 

87.5 
49.8 

SBN  RAFAEL 

HRX 
HIN 

73 
54 

72 
51 

72 
45 

79 
46 

77 
40 

71 
48 

66 
46 

73 
49 

73 
53 

68 
53 

68 
47 

74 
49 

86 
S3 

95 
52 

1 00 
54 

95 
SB 

84 

55 

78 

55 

79 
53 

51 

72 
52 

46 

54 

'59 

'56 

62 

'el 

64 

51 

79 
40 

B3.6 
52.9 

SANTA  ROSA 

HRX 
HIN 

79 
43 

77 
42 

60 
39 

80 

41 

78 
41 

74 
42 

71 
43 

73 
43 

68 
50 

74 
48 

74 
44 

83 
48 

93 
50 

99 
57 

101 
53 

93 
56 

e9 

52 

75 
53 

74 

52 

70 
52 

80 
49 

92 
46 

102 
S3 

106 
66 

106 
62 

102 
55 

107 

54 

103 
57 

92 
57 

81 
46 

85.9 
49.9 

SAHTERS  BAR  RBNGER  STB 

HBX 
HIN 

62 
36 

62 
32 

69 
40 

68 
35 

74 
43 

72 
37 

71 
40 

70 
35 

73 
47 

63 
38 

71 
42 

68 
50 

73 
39 

79 
41 

90 
41 

90 
43 

90 
36 

94 

52 

95 
52 

90 
47 

81 
51 

76 
42 

85 
43 

89 
46 

90 
49 

66 
41 

91 
42 

46 

93 
53 

78 
44 

42.8 

SCOTIA 

HBX 
HIN 

58 
42 

61 
44 

S7 
47 

57 
46 

59 
46 

54 
48 

54 
48 

57 
44 

63 
48 

S9 
49 

59 
46 

65 
S2 

57 
49 

61 
43 

71 
45 

70 
52 

63 
49 

73 
50 

69 
51 

66 
49 

38 
49 

SB 
50 

63 
46 

70 
46 

72 
45 

69 
42 

73 
43 

82 
47 

80 
50 

70 
46 

64.3 
47.3 

SHELTER  COVE  AVIATION 

HAX 
HIN 

SB 
45 

60 
50 

62 
47 

63 
46 

62 
48 

62 
SO 

58 
46 

59 
40 

57 
49 

58 
48 

62 
50 

63 
SO 

74 

53 

76 
59 

82 
58 

81 
57 

80 
51 

57 
47 

56 
48 

60 
48 

63 
47 

71 
52 

84 
64 

87 
SO 

86 

65 

75 
54 

84 

66 

83 

62 

70 
49 

63 
49 

68.5 
51  .7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


CBL IFORNIB 

JUNE  1976 


STHTION 

DRY  OF  MONTH 

0 
a 
a: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

SONOMB 

MAX 
niN 

<2 

44 

35 

34 

35 

37 

40 

35 

48 

47 

38 

42 

46 

'52 

'so 

52 

35 

52 

51 

51 

52 

48 

'so 

76 

1 0  3 
65 

1 03 
54 

1 08 
S3 

1 05 
56 

96 
51 

81 
49 

67.6 
47.7 

TRINITY  RIVER  HBTCM 

MAX 

niN 

10 
40 

40 

40 

37 

39 

76 
43 

41 

39 

43 

64 
41 

43 

49 

42 

40 

45 

48 

46 

Vi 

92 
51 

88 

50 

8 1 

51 

60 
44 

6 1 
45 

69 
47 

93 
51 

90 
44 

92 
45 

96 
48 

97 
52 

82 
46 

81.8 
44.7 

TULELBKE 

HAX 

niN 

31 

34 

33 

31 

35 

34 

41 

37 

41 

44 

42 

47 

33 

35 

39 

44 

43 

45 

48 

8  3 
45 

46 

72 
37 

74 

38 

77 
43 

76 
46 

77 
34 

85 
39 

90 
4  I 

89 
45 

70 
36 

73.0 
39.7 

UKIBH 

MAX 

niN 

HBRM  SPRINGS  DBM 

MAX 
MIN 

46 

44 

46 

49 

45 

46 

45 

43 

SO 

45 

55 

58 

63 

'52 

56 

52 

70 
53 

97 
56 

79 
69 

92 
61 

1 02 
61 

1 06 
62 

95 
60 

1  DO 
59 

1 04 

59 

1  OS 
46 

84 

37 

76 
53 

84 

56 

66.7 
52  .7 

UEflVERVILLE  RBNDER  SIB 

MAX 
MIN 

39 

35 

35 

32 

34 

39 

37 

3S 

49 

37 

37 

55 

37 

35 

40 

44 

45 

43 

46 

c,2 
40 

85 
48 

76 
39 

86 
40 

9 1 
42 

94 
47 

90 
38 

93 
40 

99 
43 

99 
54 

82 
46 

62  .9 
41.1 

HEED  FIRE  OEPORTtlENT 

MAX 
MIN 

S3 
28 

61 
33 

61 
33 

58 
30 

66 
32 

71 
37 

72 
43 

66 
37 

70 
46 

62 
41 

67 
42 

63 
43 

70 
37 

67 
34 

78 
42 

85 
46 

77 
42 

82 
46 

69 

55 

65 
58 

77 
50 

70 
35 

73 
37 

75 
44 

80 
44 

75 
32 

80 
37 

89 
44 

92 
46 

78 
36 

73.4 
40.3 

HILLITS  1  NE 

MAX 
MIN 

6S 
31 

69 
35 

67 
33 

73 
32 

71 
36 

68 
39 

65 
44 

76 
36 

72 
48 

63 
49 

70 
37 

71 
47 

79 
48 

92 
40 

94 
45 

88 
46 

94 
47 

90 
47 

82 
45 

76 
44 

69 
47 

61 
36 

94 
43 

97 
48 

94 

38 

91 
41 

99 
42 

96 
42 

89 
43 

72 
38 

80.2 
4  1.6 

WILLOW  CREEK  1  NH 

MAX 
MIN 

37 

32 

33 

29 

34 

40 

45 

42 

43 

43 

42 

47 

38 

37 

41 

47 

42 

46 

47 

43 

47 

40 

38 

43 

43 

36 

38 

'39 

47 

81 
36 

84  .7 
40.6 

YREKB 

MAX 
MIN 

36 

34 

40 

34 

40 

45 

45 

42 

49 

50 

43 

47 

39 

42 

46 

50 

46 

53 

54 

51 

63 
50 

42 

79 
43 

82 
46 

67 
47 

60 
46 

87 
46 

94 

50 

97 

so 

61 
46 

78  .  1 
45.  1 

SBCRBMENIO 

ORBINflOE  02 

BOIN  RBNGER  STBTION 

MBx 
MIN 

65 
12 

66 
29 

62 
37 

70 
29 

7 1 
28 

72 
34 

7  ] 
3S 

69 
39 

43 

55 
38 

45 

47 

38 

80 
33 

45 

46 

40 

42 

44 

43 

50 

35 

79 
36 

39 

8 1 
45 

39 

66 
41 

90 
49 

86 
32 

75 
38 

75.  1 
36.4 

BLTURBS  RBNGER  STBTION 

MBX 
MIN 

79 
29 

67 
24 

68 
37 

60 
25 

68 
31 

32 

70 
28 

35 

43 

39 

42 

29 

32 

33 

32 

41 

49 

4  I 

43 

41 

38 

35 

40 

39 

38 

29 

34 

86 
33 

49 

84 

38 

74  .  I 

36.0 

BUBURN 

MBX 
MIN 

72 
47 

49 

45 

48 

46 

49 

45 

42 

49 

49 

46 

48 

56 

60 

65 

61 

63 

63 

58 

6? 

52 

5' 

59 

65 

67 

6? 

66 

'59 

65 

88 

52 

65  .4 

55.3 

BueuRN  OBn  PROJECT 

MAX 
MIN 

44 

45 

43 

45 

43 

43 

43 

42 

48 

47 

43 

48 

55 

58 

60 

58 

57 

60 

54 

54 

so 

52 

56 

65 

64 

66 

54 

'es 

'57 

87 
50 

84  .4 

53.1 

BLUE  CBNTON  WSMO 

MAX 
MIN 

41 

44 

40 

36 

42 

41 

39 

40 

40 

38 

40 

44 

50 

50 

57 

57 

60 

57 

54 

51 

49 

46 

57 

60 

60 

60 

57 

61 

47 

63 
45 

68.2 
48  .9 

BOHMBN  OStI 

MAX 
MIN 

38 

38 

40 

38 

40 

38 

40 

40 

42 

42 

40 

42 

44 

48 

48 

46 

52 

54 

50 

49 

54 

46 

56 

58 

50 

50 

49 

56 

49 

62 
40 

69  .8 
46  .0 

BRBNNBN  ISLBNO 

MBX 
MIN 

74 

S3 

52 

78 
SO 

52 

47 

47 

51 

50 

52 

54 

53 

55 

55 

62 

57 

65 

62 

55 

54 

54 

54 

57 

63 

76 

71 

70 

'se 

55 

'52 

64 

56 

84  .6 

57.1 

BROOKS  FSRNHfln  RANCH 

MAX 
MIN 

4S 

82 
43 

83 
46 

86 
46 

47 

47 

SO 

54 

47 

51 

57 

72 

52 

59 

61 

56 

56 

60 

56 

62 

61 

'es 

'55 

'58 

'sB 

89 
50 

91  .0 
54  ,6 

BURNET 

MAX 
MIN 

29 

66 
34 

67 
41 

26 

27 

30 

37 

32 

43 

35 

46 

45 

35 

28 

34 

40 

37 

40 

42 

41 

49 

32 

33 

38 

39 

29 

37 

35 

49 

78 
38 

75.2 
36.7 

CBNBT  RBNGER  STATION 

MAX 
MIN 

64 

28 

27 

68 
34 

24 

30 

3D 

36 

38 

52 

40 

44 

46 

36 

25 

32 

40 

40 

39 

44 

40 

30 

30 

32 

36 

39 

26 

35 

36 

42 

81 
40 

76.7 

3S.B 

CANTON  OAn 

MBX 
MIN 

64 

32 

69 
35 

67 
32 

31 

32 

31 

38 

36 

43 

39 

44 

42 

41 

44 

40 

45 

44 

47 

46 

45 

51 

42 

46 

47 

48 

41 

42 

43 

50 

75 
40 

75.1 
41  .2 

CHESTER 

MAX 
MIN 

28 

68 
33 

30 

27 

27 

25 

35 

30 

.42 

32 

43 

39 

36 

38 

34 

39 

41 

41 

40 

41 

42 

34 

34 

39 

40 

34 

35 

39 

73 
34 

74  .7 

35.6 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 

MAX 
MIN 

79 
SI 

79 
49 

68 
48 

47 

48 

48 

49 

sf 

53 

54 

52 

53 

S3 

57 

53 

69 

63 

63 

55 

56 

54 

53 

50 

6? 

74 

54 

56 

's7 

'es 

89 
55 

87.1 
55.1 

CLEBRLRKE  HIGHLBNOS 

MAX 
MIN 

73 
4S 

72 
44 

76 
44 

74 

39 

79 
42 

79 
47 

77 
46 

45 

48 

49 

52 

51 

54 

46 

47 

56 

51 

52 

45 

50 

53 

46 

49 

65 

'56 

50 

50 

's2 

'52 

65 
50 

85.8 
49.5 

COLFAX 

MAX 
MIN 

74 
45 

74 
46 

72 
40 

75 
43 

76 
47 

74 
46 

7 1 
42 

48 

44 

42 

45 

48 

67 

60 

64 

58 

63 

64 

56 

53 

52 

52 

59 

65 

62 

64 

64 

66 

63 

83 
51 

63.0 
53.6 

COLUSA  2  SSW 

MAX 
MIN 

84 

48 

63 
48 

8 1 
49 

65 
52 

64 
47 

80 
48 

78 
48 

50 

55 

52 

48 

53 

59 

61 

'57 

62 

'es 

's8 

S3 

54 

55 

59 

58 

'bb 

'72 

60 

'e? 

'53 

'eo 

91 
52 

91  .0 
55.8 

DAVIS  2  WSW  EXP  FBRM 

MBX 
MIN 

82 
46 

45 

46 

46 

47 

46 

48 

46 

53 

52 

48 

50 

54 

64 

56 

'52 

67 

'55 

53 

52 

53 

65 
52 

92 
69 

97 
73 

99 
68 

99 
69 

1  DO 
59 

1 06 
61 

1 05 

55 

91 
49 

88.3 
54  .5 

DEER  CREEK  FOREBBY 

MAX 
MIN 

44 

44 

41 

40 

44 

44 

45 

41 

42 

33 

40 

41 

47 

48 

55 

63 
55 

65 
54 

85 
59 

84 

57 

8 1 
54 

76 
49 

76 
44 

76 
53 

63 
54 

88 
59 

87 
56 

86 
58 

89 
61 

90 
59 

78 
45 

75.4 
48.9 

OE  SBBLB 

MBX 
MIN 

40 

43 

43 

40 

40 

44 

44 

42 

45 

42 

41 

44 

46 

57 

56 

53 

9 1 
57 

90 
55 

87 
53 

87 
57 

53 

63 
48 

90 
52 

93 
56 

92 
SB 

90 
58 

96 
64 

96 
57 

95 
56 

82 
46 

61  .5 
49.9 

DOBBINS  1  S 

MAX 
MIN 

46 

36 

37 

40 

38 

41 

57 

42 

4  1 

44 

68 

5? 

97 
52 

90 

50 

86 
52 

79 
56 

85 
47 

97 
57 

98 
66 

95 
51 

1 02 
51 

1 02 
53 

90 
56 

86 
45 

65.  1 
49.0 

OOHNIEVILLE  RANGER  5TA 

MAX 
MIN 

68 
39 

38 

7  3 
36 

34 

36 

36 

39 

38 

47 

41 

42 

42 

45 

50 

44 

45 

47 

49 

49 

48 

so 

44 

67 
45 

90 
46 

95 
49 

89 
46 

90 
45 

92 
46 

92 
(8 

89 
41 

43.5 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

75 
44 

78 
48 

77 
4B 

44 

47 

45 

46 

47 

52 

48 

45 

49 

52 

63 

55 

52 

62 

60 

95 
53 

9 1 
56 

88 

57 

80 

53 

9 1 
58 

93 
69 

98 

67 

96 
59 

96 

56 

1 0 1 
60 

102 
65 

86 
46 

85.4 

53.3 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

MAX 

7 1 
47 

47 

47 

48 

49 

48 

47 

47 

51 

55 

49 

52 

55 

64 

93 
51 

98 
62 

96 
60 

86 
54 

62 
51 

80 
51 

70 
52 

73 
53 

61 

98 
69 

1  04 

65 

98 
58 

97 
S3 

59 

57 

45 

81.5 
53  .6 

FDLSOn  DBn 

MAX 
MIN 

JO 
48 

82 
49 

80 
46 

78 
48 

83 
48 

77 
46 

76 
46 

69 
46 

78 
47 

75 
50 

75 
47 

76 
49 

85 
52 

80 
54 

97 
66 

100 
64 

97 
65 

98 
55 

90 
55 

90 
52 

76 
51 

82 
52 

93 
52 

97 
65 

102 
67 

101 
64 

100 
70 

103 
72 

IDS 
63 

91 
50 

67.3 
54  .7 

GEORGETOWN  RBNGER  STB 

MBX 
MIN 

71 
44 

74 
47 

73 
40 

70 
42 

75 
47 

72 
45 

71 
44 

66 
42 

70 
46 

64 

39 

67 
40 

67 
45 

71 
51 

61 
62 

91 
61 

91 
SB 

89 
63 

91 
63 

86 
59 

87 

52 

79 
52 

75 

so 

85 
61 

93 
62 

96 
63 

91 
63 

94 
64 

97 
68 

98 

57 

85 
48 

80 . 7 
52.6 

GRBSS  VBLLEY  2 

MBX 
MIN 

69 
42 

71 
42 

71 
38 

68 
3B 

72 
41 

73 
40 

7n 

4  1 

65 
42 

69 
49 

63 
44 

63 
42 

66 
44 

73 
49 

80 
54 

86 

51 

66 
51 

66 
53 

89 

55 

86 
51 

84 

51 

78 
55 

74 
47 

84 

51 

91 
53 

95 
54 

88 

51 

91 
50 

95 
53 

95 
55 

82 
46 

76.9 
47.6 

GRI?2LY  ISLBNO  REFUGE 

MBX 
MIN 

79 
48 

82 
47 

79 
47 

79 
50 

83 
45 

75 
50 

71 
47 

80 
52 

72 
52 

71 
52 

91 
55 

95 
57 

103 
57 

96 
56 

93 
53 

84 

51 

78 
54 

76 
55 

95 
61 

101 
72 

104 

61 

103 
60 

101 

57 

107 
60 

102 
58 

86 
S2 

87  .9 
54  .2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


STflT  ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
a 
a: 

a 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MORRISON  OULCH  RS 

KBX 

67 

68 

72 

70 

75 

72 

73 

65 

70 

58 

72 

67 

75 

80 

65 

93 

90 

9 1 

90 

90 

72 

79 

85 

90 

92 

88 

92 

95 

95 

87 

80 

.0 

MIN 

40 

41 

42 

43 

35 

41 

31 

34 

43 

42 

43 

50 

47 

43 

42 

51 

48 

47 

45 

46 

46 

44 

45 

46 

45 

44 

44 

45 

57 

46 

43 

.9 

HBI  CREEK  PH  1 

nBx 

66 

71 

69 

68 

75 

77 

76 

72 

71 

60 

62 

65 

74 

74 

66 

90 

86 

90 

92 

90 

95 

76 

84 

85 

90 

87 

91 

95 

97 

84 

79 

.7 

M  1  N 

32 

36 

41 

30 

31 

33 

39 

34 

47 

37 

47 

50 

38 

34 

39 

45 

43 

j4 

46 

45 

50 

38 

40 

43 

44 

35 

39 

40 

48 

44 

40 

.7 

JESS  VBLLEY 

nBx 

60 

66 

66 

68 

70 

70 

71 

66 

66 

6 1 

54 

6 1 

60 

73 

79 

77 

79 

85 

82 

90 

72 

72 

72 

75 

0 1 

79 

85 

96 

64 

75 

72 

.6 

H  1  N 

32 

29 

31 

27 

31 

31 

33 

33 

41 

38 

43 

44 

33 

31 

39 

39 

36 

43 

45 

43 

34 

35 

34 

36 

40 

32 

36 

44 

so 

38 

36 

.7 

LfiKEPORT 

(1BX 

73 

79 

76 

82 

60 

80 

78 

79 

79 

75 

77 

82 

86 

92 

1 00 

97 

98 

96 

91 

96 

90 

91 

97 

1  00 

99 

95 

101 

1  04 

99 

80 

67 

■  8 

niN 

40 

39 

38 

38 

42 

41 

41 

40 

53 

43 

43 

46 

46 

48 

50 

55 

55 

55 

SO 

50 

40 

45 

49 

54 

55 

SO 

SI 

53 

54 

47 

47 

.3 

LBKE  SOLBNO 

nBx 

77 

81 

78 

76 

80 

77 

76 

69 

78 

70 

71 

75 

63 

89 

93 

98 

95 

96 

92 

92 

79 

8 1 

92 

98 

1 02 

97 

96 

101 

1  Q  1 

86 

85 

.9 

MIN 

54 

56 

49 

52 

44 

47 

45 

49 

55 

55 

53 

51 

56 

65 

56 

64 

60 

65 

55 

57 

59 

54 

66 

90 

66 

58 

58 

62 

65 

56 

57 

.0 

LBKE  SeflULOING 

MBX 

76 

67 

68 

69 

67 

67 

59 

50 

57 

73 

8  I 

80 

93 

83 

6 1 

79 

73 

77 

62 

96 

66 

84 

88 

67 

67 

79 

75 

.7 

MIN 

34 

40 

31 

33 

32 

35 

44 

35 

41 

36 

45 

45 

45 

49 

47 

45 

49 

44 

SO 

49 

46 

43 

42 

47 

44 

36 

41 

.8 

nBN2BM  TB  LBKE 

nflx 

5S 

56 

60 

S8 

64 

64 

65 

60 

61 

47 

46 

55 

62 

74 

73 

78 

76 

9 1 

79 

76 

72 

64 

72 

74 

79 

78 

79 

84 

64 

71 

68 

.4 

niN 

30 

36 

34 

34 

35 

29 

42 

36 

28 

31 

39 

44 

37 

21 

35 

56 

31 

30 

48 

40 

31 

36 

35 

36 

39 

33 

35 

37 

36 

39 

35 

.8 

mbrklet  cove 

NBX 

79 

80 

78 

77 

80 

76 

75 

70 

78 

69 

72 

74 

85 

69 

92 

1 00 

95 

97 

89 

90 

75 

80 

93 

96 

1 00 

100 

97 

1 02 

1  OS 

87 

85 

.9 

MIN 

47 

46 

44 

47 

45 

44 

45 

46 

50 

49 

46 

50 

55 

61 

54 

61 

58 

52 

52 

51 

55 

56 

65 

70 

67 

60 

58 

60 

62 

50 

53 

.6 

PIBRYSVILLE 

MBX 

63 

84 

83 

60 

65 

83 

60 

76 

80 

78 

60 

79 

87 

99 

95 

lOI 

96 

I  0 1 

95 

93 

86 

95 

92 

96 

1 00 

98 

99 

1  04 

1 06 

93 

89 

■  6 

MIN 

51 

52 

49 

51 

49 

49 

50 

51 

54 

54 

51 

54 

59 

61 

60 

63 

67 

61 

59 

55 

54 

57 

66 

71 

69 

66 

64 

65 

64 

55 

57 

.7 

nC  CLOUO 

MBX 

63 

66 

69 

65 

72 

72 

73 

65 

70 

62 

66 

60 

70 

75 

65 

88 

64 

99 

69 

64 

76 

72 

6 1 

84 

85 

80 

68 

92 

92 

76 

76 

.4 

MIN 

31 

37 

38 

34 

35 

38 

36 

37 

37 

44 

45 

46 

37 

39 

43 

47 

44 

48 

49 

46 

52 

39 

38 

46 

48 

40 

42 

47 

47 

40 

4  1 

.6 

nlNERBL 

MBX 

57 

62 

63 

59 

65 

68 

67 

63 

62 

57 

S  1 

57 

65 

69 

73 

6 1 

78 

82 

92 

80 

75 

69 

74 

79 

83 

79 

81 

86 

87 

75 

70 

.9 

MIN 

26 

34 

28 

25 

27 

27 

31 

32 

40 

37 

40 

43 

35 

39 

39 

37 

40 

40 

39 

39 

44 

32 

37 

38 

36 

36 

34 

37 

39 

33 

35 

.4 

nOUNI  SMBSTfl  USD  CI 

MBX 

64 

64 

6 1 

68 

70 

70 

65 

68 

60 

67 

58 

66 

79 

89 

89 

90 

75 

65 

73 

.2 

MIN 

32 

38 

35 

36 

35 

39 

39 

37 

48 

45 

47 

44 

42 

40 

45 

S3 

50 

50 

50 

54 

49 

44 

48 

53 

51 

37 

45 

49 

47 

39 

44 

.0 

NEVBOfl  CITY 

MBX 

74 

74 

75 

71 

75 

77 

74 

69 

7 1 

68 

68 

66 

77 

83 

69 

9 1 

69 

92 

99 

9 1 

89 

77 

84 

92 

95 

90 

93 

97 

99 

86 

82 

.2 

MIN 

36 

38 

34 

32 

35 

35 

37 

37 

42 

40 

41 

44 

52 

46 

45 

46 

49 

49 

47 

49 

47 

42 

48 

47 

48 

45 

43 

46 

SO 

41 

43 

.  I 

ORLBNO 

MBX 

Bl 

82 

80 

60 

64 

83 

80 

78 

80 

77 

77 

77 

85 

88 

97 

99 

98 

lOI 

94 

93 

87 

85 

94 

96 

1  02 

99 

1 00 

1  02 

104 

93 

89 

.3 

MIN 

45 

53 

47 

51 

50 

47 

45 

48 

55 

SO 

47 

51 

60 

63 

60 

65 

73 

59 

53 

53 

53 

57 

66 

72 

75 

70 

61 

62 

59 

51 

56 

.7 

OROVILLE  RBNGER  SIB 

MBX 

MIN 

PBRBOISE 

MBX 

74 

75 

75 

74 

75 

75 

7 1 

57 

72 

68 

60 

7  1 

79 

88 

93 

93 

9 1 

95 

92 

99 

79 

78 

92 

96 

96 

94 

96 

1 00 

1 00 

86 

83 

.2 

MIN 

48 

51 

45 

52 

52 

46 

48 

49 

50 

49 

47 

52 

57 

63 

69 

63 

68 

67 

62 

62 

51 

54 

64 

64 

64 

68 

69 

71 

67 

52 

57 

.5 

PLBCERVILLE 

MBX 

75 

78 

77 

74 

77 

75 

74 

68 

74 

68 

67 

7  1 

78 

85 

91 

95 

92 

94 

89 

89 

60 

79 

86 

93 

95 

93 

95 

1 00 

1 02 

87 

83 

.4 

MIN 

41 

45 

42 

40 

39 

38 

40 

42 

45 

46 

41 

44 

49 

54 

55 

51 

52 

57 

53 

50 

49 

48 

47 

62 

58 

55 

52 

56 

57 

51 

48 

.6 

PLBCERVILLE  IfG 

MBX 

77 

77 

75 

75 

74 

73 

68 

72 

68 

65 

69 

76 

85 

91 

94 

94 

93 

91 

89 

9 1 

76 

86 

93 

97 

95 

97 

101 

1 00 

99 

82 

83 

.8 

MIN 

47 

SI 

45 

47 

51 

48 

47 

47 

46 

43 

44 

51 

58 

65 

66 

63 

66 

68 

64 

59 

52 

55 

63 

69 

68 

69 

70 

75 

63 

51 

57 

.0 

PORTOLB 

MBX 

69 

7  J 

66 

7 1 

72 

65 

63 

56 

62 

69 

72 

84 

93 

66 

99 

84 

79 

80 

62 

86 

84 

67 

91 

90 

79 

74 

76 

.5 

MIN 

23 

23 

24 

20 

26 

25 

23 

30 

33 

25 

24 

39 

28 

34 

35 

38 

36 

36 

36 

32 

25 

34 

35 

30 

28 

33 

35 

30 

30 

.0 

OUINCY 

MBX 

6B 

73 

74 

71 

75 

75 

75 

71 

72 

59 

6 1 

68 

75 

77 

84 

99 

89 

92 

94 

99 

82 

77 

95 

66 

91 

90 

90 

95 

95 

80 

.0 

MIN 

32 

32 

29 

27 

26 

28 

39 

34 

42 

40 

40 

37 

40 

35 

35 

40 

40 

44 

42 

4  1 

48 

38 

37 

39 

41 

36 

37 

37 

42 

37 

.2 

RED  BLUFF  NSO  BP 

MAX 

82 

60 

80 

65 

83 

80 

76 

82 

78 

80 

76 

97 

90 

1 00 

1 02 

1 00 

103 

99 

95 

90 

86 

95 

99 

103 

1 00 

1 00 

106 

1 08 

95 

84 

90 

.8 

MIN 

45 

55 

57 

54 

54 

53 

49 

53 

56 

54 

53 

62 

63 

64 

65 

69 

71 

68 

63 

62 

60 

62 

72 

76 

74 

73 

67 

68 

67 

58 

61 

.5 

REDDING  F IRE  SIB  2 

MAX 

MIN 

ROCKL IN 

MBX 

83 

63 

83 

85 

78 

77 

96 

99 

99 

99 

99 

92 

92 

9 1 

92 

97 

1 0 1 

1 00 

1 06 

MIN 

45 

SI 

47 

48 

49 

52 

49 

64 

62 

60 

52 

55 

79 

53 

51 

55 

58 

60 

57 

SBCRBMENTO  HSO  BP 

MBX 

87 

62 

61 

87 

82 

61 

73 

8 1 

80 

79 

6 1 

65 

99 

97 

1  04 

99 

99 

9 1 

68 

76 

63 

95 

99 

1 03 

1 02 

1  04 

103 

1 07 

93 

88 

90 

■  0 

MIN 

49 

51 

48 

55 

S3 

52 

51 

50 

57 

54 

53 

55 

57 

64 

57 

61 

61 

56 

54 

53 

54 

54 

69 

73 

71 

65 

73 

69 

59 

55 

57 

.7 

SBCRBHENIO  HSO  CI 

MBX 

87 

82 

82 

86 

79 

78 

73 

82 

78 

75 

78 

89 

90 

98 

103 

96 

102 

92 

91 

79 

94 

94 

97 

1 0 1 

1 0 1 

I  Q4 

1 09 

1 06 

9 1 

99 

89 

.9 

MIN 

53 

53 

52 

54 

53 

53 

53 

52 

57 

57 

SS 

56 

61 

67 

70 

66 

65 

60 

58 

56 

56 

58 

69 

74 

74 

70 

69 

72 

64 

57 

60 

.5 

SHflSIB  DBH 

MBX 

74 

78 

78 

75 

81 

78 

79 

72 

79 

74 

76 

7  I 

92 

84 

92 

96 

9 1 

94 

94 

9 1 

93 

82 

86 

93 

97 

93 

94 

1 02 

1 02 

87 

85 

.3 

MIN 

52 

55 

SI 

S3 

57 

55 

52 

52 

56 

S3 

51 

51 

60 

62 

66 

69 

69 

66 

63 

63 

59 

60 

63 

68 

68 

63 

69 

70 

67 

58 

60 

■  0 

SIERRA  CIIY 

MBX 

66 

72 

73 

72 

7 1 

70 

72 

67 

67 

63 

64 

72 

76 

60 

84 

96 

99 

96 

84 

79 

9 1 

60 

85 

86 

86 

90 

93 

92 

89 

76 

78 

.4 

MIN 

44 

35 

36 

35 

36 

35 

36 

38 

40 

38 

42 

41 

44 

48 

SO 

49 

47 

55 

46 

46 

49 

49 

49 

52 

52 

52 

52 

52 

49 

46 

44 

.7 

SIERRBVILLE  RBNGER  STB 

MBX 

64 

68 

70 

63 

57 

68 

70 

65 

65 

57 

60 

63 

69 

7  1 

77 

80 

98 

65 

87 

86 

75 

69 

79 

80 

82 

64 

64 

89 

79 

69 

73 

.8 

MIN 

44 

31 

40 

29 

29 

32 

36 

33 

41 

36 

38 

37 

42 

30 

35 

62 

46 

60 

65 

58 

44 

49 

39 

40 

46 

58 

36 

42 

38 

31 

41 

.6 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MBX 

80 

8 1 

79 

78 

83 

80 

78 

75 

73 

70 

74 

74 

94 

85 

93 

1 00 

96 

1 00 

94 

92 

97 

84 

93 

95 

1 00 

99 

98 

1 02 

1 06 

92 

67 

.5 

MIN 

48 

52 

51 

47 

49 

47 

47 

50 

54 

49 

45 

49 

55 

56 

58 

61 

60 

60 

54 

56 

56 

56 

56 

72 

62 

57 

58 

62 

67 

52 

54 

.9 

STRBH8ERRY  VBLLEY 

MBX 

68 

67 

65 

70 

70 

68 

66 

66 

64 

55 

62 

7  1 

79 

63 

84 

94 

97 

85 

82 

75 

71 

90 

67 

91 

89 

87 

92 

90 

81 

71 

76 

.3 

MIN 

36 

35 

29 

31 

33 

33 

36 

33 

43 

35 

37 

37 

41 

48 

45 

45 

52 

46 

47 

46 

52 

43 

54 

55 

48 

47 

45 

47 

SO 

37 

42 

.2 

YNIN  LBKES 

MBX 

S3 

56 

5 1 

54 

55 

55 

5 1 

5 1 

4  3 

47 

55 

6 1 

67 

67 

89 

7 1 

70 

68 

65 

58 

66 

68 

73 

70 

73 

75 

74 

72 

63 

61 

.5 

MIN 

30 

34 

38 

27 

29 

33 

34 

36 

33 

31 

30 

27 

32 

36 

38 

52 

41 

41 

41 

51 

47 

34 

43 

44 

38 

36 

39 

47 

52 

44 

37 

.9 

VBCflVILLE 

MBX 

65 

60 

79 

82 

8 1 

74 

70 

79 

77 

72 

74 

63 

90 

94 

1 0 1 

99 

95 

95 

88 

85 

8 1 

93 

1  00 

103 

1 03 

1 0 1 

1 06 

1  QS 

1 02 

84 

88 

.7 

MIN 

45 

45 

48 

46 

52 

SO 

48 

46 

46 

54 

51 

50 

53 

72 

54 

60 

58 

60 

55 

S3 

53 

50 

67 

67 

61 

63 

56 

60 

60 

54 

54 

.6 

HMISKEYTOHN  RES 

MAX 

75 

82 

79 

80 

80 

81 

79 

73 

78 

70 

76 

70 

8 1 

8 1 

90 

97 

92 

96 

95 

92 

83 

92 

99 

92 

95 

92 

94 

100 

100 

86 

85 

.3 

MIN 

51 

51 

51 

52 

51 

52 

47 

47 

55 

52 

48 

52 

57 

57 

57 

57 

61 

59 

56 

57 

56 

57 

57 

57 

63 

59 

59 

59 

62 

56 

55 

.2 

MILL IBUS 

MBX 

69 

71 

69 

81 

80 

79 

75 

77 

74 

75 

78 

78 

67 

90 

95 

101 

96 

101 

95 

93 

89 

96 

92 

97 

100 

97 

too 

105 

107 

93 

87 

.7 

niN 

49 

SO 

50 

53 

50 

50 

46 

54 

52 

50 

SO 

54 

60 

61 

63 

66 

68 

59 

55 

54 

55 

61 

69 

73 

72 

69 

64 

65 

59 

57 

58 

.0 

HILLOHS 

MBX 

80 

81 

80 

79 

82 

81 

79 

76 

76 

75 

76 

76 

84 

89 

97 

97 

100 

100 

93 

91 

86 

93 

95 

98 

103 

100 

100 

102 

102 

91 

88 

5 

M I N 

48 

54 

50 

53 

53 

53 

50 

52 

58 

56 

51 

S4 

62 

69 

66 

66 

75 

62 

56 

56 

56 

61 

70 

78 

"6 

72 

63 

66 

60 

HINTERS 

NBX 

82 

85 

83 

80 

84 

83 

80 

76 

82 

76 

79 

80 

87 

91 

97 

102 

98 

100 

96 

96 

62 

86 

95 

100 

104 

102 

101 

105 

106 

93 

90 

4 

NIN 

54 

56 

52 

49 

48 

49 

49 

49 

SS 

SS 

S3 

50 

58 

71 

60 

63 

70 

59 

56 

55 

58 

57 

65 

79 

78 

70 

65 

66 

72 

57 

59 

3 

HOOOLBNO    1  HNH 

NBX 

85 

85 

83 

82 

86 

83 

81 

78 

83 

78 

80 

82 

89 

90 

96 

103 

99 

102 

97 

96 

86 

87 

95 

98 

102 

101 

101 

107 

108 

94 

91 

2 

MIN 

49 

48 

46 

48 

47 

46 

47 

48 

54 

S3 

48 

52 

55 

51 

59 

59 

67 

57 

55 

54 

55 

53 

61 

74 

72 

71 

52 

62 

57 

S3 

55 

4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONINO  STBTION  INDEX 
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DRILY  TEMPERRTURES 


STATION 

DRY   OF  MONTH 

a 
(r 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  I 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASINS  03 

eocn 

MAX 
M I N 

64 

25 

64 

23 

70 
27 

65 
16 

68 
19 

69 
19 

70 
26 

67 
25 

64 

37 

57 
32 

S4 

35 

63 
30 

68 
30 

70 
27 

73 
24 

80 
35 

80 
29 

84 
34 

B6 
35 

81 
31 

75 
37 

69 
27 

75 
28 

76 
29 

82 
32 

81 
27 

84 

26 

87 
32 

87 
36 

77 
25 

28.6 

80DIE 

MAX 
M  I N 

65 
28 

65 
38 

61 
24 

68 
18 

67 
17 

60 
19 

59 
21 

59 
29 

53 
30 

47 

29 

57 
29 

63 
23 

60 
29 

64 

26 

74 

23 

73 
40 

73 
36 

78 
32 

76 
34 

73 
35 

64 

26 

62 
34 

69 
34 

72 
29 

73 
32 

79 
30 

80 
28 

77 
32 

71 
36 

70 
30 

29.0 

BRIDGEPORT 

MAX 
M  1 N 

71 
27 

72 
24 

68 
42 

71 
19 

72 
17 

73 
26 

70 
34 

67 
25 

64 

33 

58 
36 

66 
22 

71 
22 

68 
28 

70 
18 

80 
29 

78 
42 

80 
39 

80 
32 

83 
36 

77 
39 

68 
40 

70 
31 

73 
27 

78 

25 

79 
30 

83 
25 

85 
27 

84 

33 

78 
48 

76 
39 

30. S 

CEDHRVILLE 

MAX 
MIN 

61 
40 

69 
36 

68 
40 

61 
35 

67 
41 

75 
39 

71 
48 

69 
40 

69 
46 

S7 
44 

60 
40 

62 
40 

66 
37 

63 
35 

75 
44 

85 
48 

77 
49 

79 
48 

89 
61 

8/ 
53 

83 
50 

64 

38 

73 
43 

76 
43 

79 
51 

74 

37 

80 
45 

89 

50 

91 
62 

84 

5 1 

44  .5 

CONNER  MEnORIBL  ST  PK 

MAX 
MIN 

60 
33 

65 
29 

66 
30 

61 
26 

66 
26 

69 
27 

33 

63 
30 

60 
32 

53 
33 

S3 
35 

59 
30 

61 
29 

70 
28 

73 
32 

77 
36 

78 
36 

83 
40 

84 
41 

84 
41 

72 
44 

67 
35 

74 

33 

76 
34 

81 
38 

8! 
34 

83 

33 

87 
39 

SO 

75 
34 

34.0 

OOTLE  S  SSE 

MAX 
MIN 

72 
40 

75 
34 

70 
39 

74 

32 

75 
34 

75 
32 

72 
39 

67 
45 

63 
46 

65 
39 

69 
42 

75 
40 

70 
45 

75 
35 

87 
41 

81 
SO 

85 
50 

90 

90 
50 

87 
41 

76 
47 

78 
43 

81 
48 

85 
48 

86 
52 

85 
40 

94 
44 

95 
47 

85 
56 

77 
45 

42  .9 

FLEMING  FISH  flNn  GOHE 

MAX 
MIN 

73 
39 

76 
33 

72 
35 

71 
32 

76 
31 

74 

31 

70 
39 

65 
42 

65 
38 

68 
42 

72 
41 

71 
45 

76 
37 

88 

36 

84 
48 

84 
49 

90 
44 

90 
46 

83 
43 

78 
43 

79 
40 

82 
44 

84 
47 

85 
4S 

84 

38 

91 
39 

93 
43 

90 
52 

79 
39 

79  •  1 
40.7 

FORT  BIOHELL 

MAX 
MIN 

68 
35 

70 
33 

67 
41 

70 
32 

75 
37 

71 
37 

68 
40 

70 
38 

64 

47 

61 
45 

62 
42 

66 
47 

66 
35 

78 
32 

80 
33 

82 
37 

79 
44 

89 
44 

88 

57 

81 
46 

67 
49 

74 

37 

78 
38 

80 
39 

76 
4  1 

80 
30 

88 

37 

89 
42 

82 

SO 

77 

74.9 
40.4 

MONO  LBKE 

HBX 
M  1 N 

74 

38 

75 
38 

71 
37 

73 
36 

74 

35 

75 
39 

67 
46 

65 
41 

64 

40 

68 

35 

67 
31 

73 
37 

72 
41 

73 
32 

83 
37 

82 
44 

83 
4  1 

86 
43 

83 
44 

78 
51 

71 
43 

75 
38 

76 
43 

80 
39 

83 
43 

87 
46 

90 
44 

86 
47 

84 

52 

77 
45 

40.9 

SUSflNVILLE  AIRPORT 

MBX 
M I N 

67 
34 

75 
32 

7S 
32 

71 
28 

74 

31 

77 
29 

75 
38 

74 

37 

72 
41 

57 
38 

64 
46 

69 
44 

74 
45 

71 
31 

75 
37 

89 
47 

82 
41 

85 
45 

94 
49 

90 
47 

90 
45 

77 
55 

77 
42 

81 
42 

88 
44 

88 
38 

86 
41 

95 
42 

94 

52 

95 
39 

40.4 

TBHOE  CITT 

HBX 
MIN 

63 
30 

63 
34 

64 

35 

59 
28 

63 
34 

67 
31 

65 
33 

58 
30 

56 
41 

52 
35 

SI 
36 

52 
30 

58 
44 

60 
48 

66 
34 

67 
44 

75 
40 

76 
42 

76 
4  1 

73 
38 

64 

50 

62 
37 

65 
39 

71 
37 

73 
39 

79 
34 

83 
38 

81 
37 

78 
35 

68 
35 

66 . 3 
37.0 

TBHOE  VBLLEr  FBB  BP 

MBX 
MIN 

63 
42 

67 
34 

62 
38 

65 
25 

64 

26 

66 
31 

63 
36 

61 
29 

57 
41 

SO 
32 

S9 
35 

66 
29 

67 
32 

67 
33 

77 
30 

76 
49 

77 
35 

81 
39 

77 
37 

72 
38 

66 
42 

70 
30 

73 
32 

78 
38 

81 
31 

82 
31 

86 
36 

74 
44 

66 
44 

66 
49 

69 . 3 

35.6 

TERMO 

MBX 
MIN 

70 
27 

72 
26 

70 
24 

69 
21 

72 
27 

71 
25 

70 
34 

74 

37 

66 
35 

53 
34 

62 
40 

67 
42 

64 

37 

72 
41 

84 

42 

77 
37 

80 
35 

89 
47 

86 
49 

80 
42 

71 
40 

74 

33 

76 
41 

80 
35 

78 
21 

82 
34 

90 
33 

90 
34 

81 
50 

72 
37 

74  .7 

35.3 

TRUCREE  RBNGER  STRTION 

HBX 
M  I N 

66 
28 

68 

31 

68 
29 

63 
21 

67 
22 

68 
25 

69 
31 

69 
26 

59 
36 

58 
31 

53 
36 

59 
29 

67 
32 

68 
26 

80 
26 

80 
36 

79 
34 

83 
39 

83 
39 

84 
41 

66 
36 

74 

32 

81 
36 

74 

32 

81 
33 

81 
31 

83 
31 

86 
36 

87 
43 

71 
35 

72.6 
32.1 

HOODFOROS 

... 

MAX 
M  I  N 

72 
40 

74 
44 

67 
42 

73 
34 

73 
37 

74 
45 

70 
52 

66 
43 

59 
43 

61 
33 

65 
37 

74 

36 

70 
42 

72 
32 

83 
41 

B3 
S7 

82 
4S 

65 
48 

85 
52 

83 
49 

78 
47 

77 
38 

78 
47 

80 
44 

84 
45 

85 
43 

91 
42 

90 
52 

BO 
SB 

73 
4B 

76  .2 
43.9 

CENIRfiL  COBST 
ORBINBGE  04 

BEN  LOMONO  4 

MAX 
M  I N 

85 
45 

82 
44 

80 
43 

77 
35 

7S 
36 

77 
48 

73 
48 

76 
4  1 

69 
46 

66 
49 

75 
49 

84 
44 

91 
43 

99 
44 

101 
51 

89 
49 

74 

SI 

75 
52 

63 
52 

75 
53 

76 
SI 

93 
43 

102 
45 

107 
54 

106 
56 

lOS 
SO 

109 
49 

99 
54 

93 
46 

83 
49 

86 . 0 
47.3 

BERKELEY 

MAX 
M  I N 

72 
51 

66 
49 

67 
47 

68 
49 

64 

50 

62 
51 

S9 
51 

62 
49 

62 
SI 

60 
S3 

63 
52 

71 
52 

76 
53 

93 
60 

92 
65 

83 
57 

65 
53 

63 
55 

65 
54 

63 
54 

65 
S3 

75 
54 

94 

56 

103 
74 

93 
72 

92 
66 

95 
65 

86 
64 

69 
55 

72 
54 

74  .0 

5S.6 

BURL INGBME 

MAX 
MIN 

68 
50 

68 
50 

65 
49 

72 
40 

71 
40 

72 
41 

73 
51 

71 
43 

72 
42 

71 
51 

69 
53 

78 
S3 

68 
S2 

90 
48 

97 
52 

96 
52 

102 
49 

99 
SO 

78 
56 

68 
54 

69 
S4 

74 
46 

94 
46 

92 

60 

93 
61 

104 

57 

96 
51 

95 
51 

69 
50 

86 
54 

8 !  .  3 
50.2 

CBRMEL  VBLLEY 

MAX 
M  1  N 

76 
43 

70 
42 

66 
39 

65 
33 

63 
37 

63 
44 

6S 
SO 

66 
42 

69 
48 

65 
49 

70 
47 

73 
45 

77 
43 

94 

53 

95 
62 

82 
47 

77 
49 

77 
51 

73 
51 

69 
53 

67 
52 

81 
44 

98 
52 

104 

62 

102 
65 

103 
62 

96 
60 

es 

S3 

78 
43 

78  .2 
49.0 

CROCKETT 

MAX 
MIN 

71 
50 

74 

51 

72 
47 

74 

50 

77 
47 

65 
49 

7b 
52 

66 
53 

68 
53 

70 
54 

75 
55 

85 
55 

96 
58 

97 
63 

89 
54 

80 
55 

77 
53 

73 
55 

89 
S9 

100 
66 

1  04 

70 

98 
66 

97 
60 

103 
64 

96 
58 

79 
55 

82  .7 
SS.B 

GILROY 

MBX 
MIN 

79 
50 

81 
47 

82 
42 

65 
41 

81 
43 

76 
43 

76 
36 

73 
47 

79 
52 

73 
51 

71 
47 

82 
49 

91 
51 

99 
SB 

103 
S3 

91 
S4 

90 
51 

83 
53 

85 
51 

88 
52 

80 
55 

78 
48 

91 
SI 

1  02 
58 

107 
65 

1  05 
SB 

106 
57 

I  ID 
SB 

lOS 
S3 

93 
53 

87  .5 
SO  .9 

HALF  MOON  BAY 

MAX 
MIN 

61 
44 

60 
45 

59 
47 

60 
43 

58 
49 

59 
49 

61 
49 

60 
42 

61 
SO 

58 
SO 

62 
52 

62 
52 

60 
50 

68 
45 

65 
46 

65 
49 

62 
SO 

61 
53 

64 

S3 

65 
53 

63 
52 

62 
45 

72 
44 

81 
SI 

77 
50 

74 
48 

73 
45 

73 
SI 

71 
47 

64 

S3 

64  .7 
48  .6 

MOLLISTER  2 

HAX 
MIN 

78 
48 

83 
48 

77 
44 

72 
42 

74 
42 

70 
43 

68 
47 

69 
47 

74 
49 

70 
50 

69 
49 

50 

49 

53 

S3 

53 

51 

S3 

52 

53 

53 

73 
48 

85 

100 
63 

107 

1  06 
61 

lOS 
60 

108 
62 

99 
54 

89 
SO 

51  .0 

KING  CITT 

MAX 
MIN 

LIVERMORE  COUNTY  F  0 

MAX 
MIN 

79 
44 

78 
45 

75 
46 

80 
40 

79 
42 

70 
40 

68 
49 

78 
44 

77 
SO 

65 
48 

70 
SO 

78 
48 

91 
47 

96 
57 

101 
52 

94 

57 

93 
52 

92 
SO 

87 
SO 

82 
50 

70 
45 

88 
45 

101 
45 

102 
75 

101 
66 

102 
60 

107 
S3 

1  07 
61 

98 
56 

BO 
45 

B6 . 3 
SO.  4 

LOS  GBTOS 

MAX 
MIN 

77 
39 

7S 
42 

75 
37 

78 
38 

74 
41 

71 
41 

68 
45 

75 
41 

67 
51 

66 
49 

71 
49 

76 
46 

87 
38 

95 
37 

100 
53 

88 

53 

88 

52 

83 
44 

83 
48 

80 
50 

75 
48 

88 
40 

1  00 
40 

104 

S3 

101 
57 

101 
52 

IDS 
51 

101 
62 

89 
48 

80 
43 

84  .0 
46.3 

MARTINEZ  HBTER  PLANT 

MAX 
M  1  N 

77 
44 

77 
43 

76 
45 

80 
40 

77 
43 

71 
43 

71 
4S 

77 
45 

75 
SO 

71 
50 

71 
47 

81 
48 

89 

53 

93 

99 

51 

97 
62 

90 
53 

84 
45 

78 
SO 

78 
47 

75 
43 

90 
47 

101 
51 

1  02 
62 

1  00 
64 

97 
57 

101 

1  00 
61 

59 

31 

84  .9 
49.3 

MONTEREY 

HAX 
HIN 

68 
44 

64 
46 

62 
45 

62 
44 

61 
45 

62 
47 

64 

47 

53 
46 

63 
49 

64 
46 

68 
46 

66 
49 

69 
48 

82 
48 

B8 
SB 

69 
49 

64 

50 

64 

52 

68 
52 

67 
53 

64 

51 

69 
47 

85 
47 

97 
61 

96 
57 

89 

52 

98 
54 

B7 
62 

77 
SI 

57 
49 

72  .2 
49.8 

MONTEREY  FBB  BP 

MBX 
MIN 

66 
50 

64 

52 

62 
50 

62 
50 

61 
51 

62 
S2 

62 
52 

64 

SO 

64 
54 

60 
52 

67 
52 

64 
54 

67 
52 

77 
52 

77 
59 

67 
SS 

68 
51 

66 
51 

65 
53 

65 
42 

62 
52 

70 
S2 

80 
SO 

89 
50 

83 
56 

81 
53 

90 
56 

89 

61 

73 
50 

70 
52 

69  .9 
52.2 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MBX 
MIN 

7S 
49 

73 
48 

64 
44 

60 
40 

60 
42 

60 
41 

60 
48 

61 
43 

60 
46 

64 

SI 

63 
44 

62 
50 

64 
49 

63 
48 

90 
56 

67 
49 

61 
49 

65 
54 

65 
52 

63 
54 

64 
54 

65 
4B 

64 

SO 

80 
56 

101 
61 

90 
S6 

80 
57 

84 

57 

84 

53 

70 
50 

69  .4 

50.0 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MBX 
MIN 

72 
42 

7S 
46 

73 
40 

78 
40 

65 
41 

67 
42 

62 
42 

75 
46 

68 
40 

61 
44 

66 
45 

45 

75 
46 

96 
63 

99 
72 

94 

65 

62 

46 

MOUNT  HAMILTON 

MBX 
HIN 

66 
42 

64 
44 

62 
40 

62 
44 

64 
43 

60 
4  1 

57 
38 

61 
43 

59 
42 

52 
39 

56 
37 

66 
43 

73 
51 

80 
55 

86 
67 

83 
61 

83 
64 

77 
67 

77 
63 

73 
56 

65 
48 

76 
48 

82 
56 

87 
62 

87 
65 

86 
63 

91 
72 

90 
74 

82 

56 

68 
42 

72.5 
52  2 

NACIMIENTO  DAM 

HBX 
HIN 

as 

44 

88 
44 

89 
47 

82 
37 

83 
38 

81 
38 

82 
39 

81 
38 

73 
44 

67 
48 

71 
41 

80 
45 

86 
46 

93 
52 

91 
59 

102 
54 

98 
SO 

98 
48 

89 
49 

94 
48 

90 
50 

85 
42 

94 
47 

102 
56 

105 
61 

107 
60 

107 
60 

106 
58 

100 
51 

97 
47 

90.2 
48.0 

NEHARK 

MBX 
HIN 

68 
52 

70 
50 

67 
50 

68 
48 

71 
SO 

68 
53 

65 
SO 

63 
49 

69 
53 

66 
54 

62 
54 

60 
54 

68 
S3 

77 
S4 

92 
62 

96 
58 

79 
57 

77 
56 

72 
SB 

71 
59 

70 
55 

66 
54 

78 
56 

94 

63 

99 
6B 

91 
62 

95 
61 

100 
72 

9S 
58 

80 
55 

76.6 
55.9 

OAKLAND  HSO  AP 

MAX 
HIN 

68 
S2 

62 
51 

64 

50 

67 
50 

60 
51 

60 
SI 

60 
52 

63 
51 

64 

S3 

60 
54 

66 
53 

65 
54 

71 
52 

88 
S3 

B9 
57 

70 
57 

72 
54 

67 
57 

65 
56 

64 

55 

63 
55 

72 
52 

87 
56 

92 
61 

90 
62 

88 
S9 

92 
60 

92 
60 

69 

57 

68 
S6 

71  .9 
54  .7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DniLY  TEMPERniURES 


STOTION 

DOY  OF  MONTH 

a 

K 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

a 

onxLflNO  nusEun 

MAX 
HIN 

73 

so 

64 
54 

67 
48 

69 
49 

62 
50 

60 
SO 

60 
51 

65 
49 

64 

52 

6 1 
S3 

65 
53 

68 
53 

76 
52 

95 
55 

96 
61 

79 
55 

69 
53 

66 
S5 

67 
SS 

64 
54 

67 
S3 

79 
S3 

1 02 
56 

1 03 
66 

98 
70 

97 
64 

103 
63 

69 
65 

73 
57 

72 
54 

75.8 
55.1 

PALO  HLTO 

MAX 
HIN 

73 
4S 

77 
45 

73 
44 

74 

45 

79 
43 

64 
42 

67 
51 

66 
43 

72 
49 

69 
48 

66 
48 

72 
48 

72 
48 

86 
49 

94 

55 

96 
55 

80 
53 

89 
54 

74 

55 

74 

55 

76 
49 

69 
48 

87 

51 

99 
65 

1 06 
76 

99 

57 

93 
54 

1 03 
60 

1 0 1 
56 

82 
49 

81.1 
51  .3 

PRSO  ROBLES 

HAX 
HIN 

87 
49 

90 
49 

85 
42 

83 
40 

80 

37 

80 
40 

75 
33 

72 
37 

68 
49 

72 
47 

80 
39 

86 
50 

92 
46 

98 
46 

1 0 1 
49 

98 
48 

6 1 
40 

65 
44 

97 
44 

90 
45 

84 
49 

9 1 
42 

1 00 
47 

1 03 
SO 

1  04 
41 

1  04 

52 

1  04 

SI 

1 00 
52 

98 
45 

93 
48 

89.4 
45.1 

PBSO  ROBLES  FflB  BP 

MAX 
MIN 

91 
51 

9 1 
54 

85 
48 

86 
43 

84 
44 

83 
<B 

75 
47 

75 
44 

72 
52 

76 
52 

83 
47 

90 
53 

95 
52 

101 

50 

1  04 

57 

93 
56 

85 
52 

90 
SI 

99 
52 

86 

51 

87 
50 

95 
47 

1  04 

50 

1  07 
57 

1 09 
67 

1 08 
56 

1 09 
59 

1 0 1 
59 

1 00 
48 

90 
55 

91  .9 
51  .4 

PINNACLES  NBI  dONUHENT 

MAX 
MIN 

80 

43 

61 

44 

83 
38 

78 
35 

82 
36 

78 
38 

76 
43 

72 
41 

76 
43 

7 1 
44 

68 
16 

77 
45 

83 
45 

go 
49 

98 

55 

1 00 
52 

94 
47 

94 
44 

93 
47 

94 
46 

85 
40 

8 1 
43 

89 
SO 

1 00 
SO 

1 05 
42 

102 

55 

1 00 
58 

100 
59 

102 
50 

90 
45 

87.4 
44  .8 

PISHO  BEflCM 

MAX 
MIN 

83 
45 

80 
54 

74 
42 

66 
41 

67 
42 

67 
42 

67 
42 

65 
42 

69 

52 

69 
51 

70 
45 

77 
50 

75 
49 

74 
46 

70 
56 

64 
47 

70 
S3 

70 
53 

7  1 
54 

70 
53 

66 
55 

73 
46 

88 

51 

96 
58 

99 
61 

96 
57 

87 
58 

78 
56 

6 1 
51 

65 
51 

75  .6 
50.2 

PRIESI  VBLLET 

HAX 
MIN 

85 

40 

83 
38 

79 
34 

80 
29 

78 
32 

77 
33 

75 
33 

75 
35 

69 
47 

67 
45 

76 
35 

82 
35 

87 
40 

92 
46 

99 
47 

95 
45 

91 
45 

93 
41 

93 
47 

88 
45 

62 
44 

89 
38 

99 
43 

100 
47 

101 
47 

102 
45 

1  04 
47 

101 
49 

93 
40 

85 
40 

87.3 
41  .1 

REOMOOO  CITY 

MAX 
MIN 

78 
45 

78 
45 

74 
44 

81 

41 

74 
42 

66 
44 

67 
43 

74 
44 

74 

SO 

67 
48 

72 
S3 

75 
48 

89 
46 

96 
49 

101 
55 

96 
56 

88 
52 

83 
58 

79 
54 

77 
54 

73 
52 

90 
47 

101 
SI 

1  04 

68 

1 02 
62 

1 00 
S5 

104 

53 

1 00 
60 

93 
54 

77 

S2 

84  .4 

SO.  9 

RICHMOND 

MAX 
HIN 

74 
49 

68 

SO 

73 
49 

70 
SO 

69 
SO 

66 
51 

64 
49 

68 
50 

65 
53 

66 
54 

65 
S3 

72 
54 

75 
54 

92 
58 

90 
58 

75 
57 

70 
54 

67 
55 

68 
55 

64 

52 

72 
53 

7 1 
S4 

99 
53 

102 
67 

97 
65 

97 
61 

99 
59 

89 

61 

75 
57 

73 
54 

76  .5 
54  .6 

SBINT  MARTS  COLLEGE 

HAX 
HIN 

74 
45 

68 
46 

69 
46 

75 
45 

73 
45 

61 
48 

60 
48 

72 
44 

70 
45 

64 

50 

64 

51 

80 
50 

87 
50 

92 
51 

95 
51 

66 

57 

86 
58 

79 
56 

77 
53 

65 
51 

65 
51 

66 
50 

99 
48 

102 
58 

97 
63 

98 

56 

1  04 

53 

98 

59 

80 
57 

71 
58 

80.0 
SI  .4 

SALINAS  3  E 

HAX 
HIN 

71 
47 

68 
46 

64 
47 

63 
46 

62 
47 

62 
49 

63 
50 

66 
43 

67 
50 

63 
50 

68 
48 

68 

52 

70 
49 

89 
47 

92 
55 

76 
49 

71 
SI 

68 
54 

68 
54 

66 
55 

66 
53 

72 
49 

89 
46 

103 
45 

1 00 
57 

94 

51 

97 
54 

89 
58 

79 
54 

74 

52 

75.0 
50.3 

SALINAS  FAB  BP 

MAX 
MIN 

72 
48 

67 
49 

63 
49 

63 
48 

52 
48 

62 
50 

63 
51 

67 
45 

67 
52 

63 
52 

68 
51 

7 1 
S2 

7 1 
50 

90 
47 

92 
54 

65 
50 

6? 
53 

69 
55 

69 
SS 

68 
SS 

67 
54 

71 
51 

90 
48 

100 
55 

99 
57 

95 
52 

99 
56 

90 
57 

78 
54 

69 
53 

74  .6 

51  .7 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

HAX 
HIN 

62 
49 

60 
48 

6 1 
4B 

62 
43 

60 
49 

60 
46 

60 
50 

60 
46 

6 1 
SO 

6 1 
51 

60 
54 

62 
52 

65 
52 

68 
47 

67 
49 

63 
52 

62 
51 

63 
S3 

62 
53 

62 
S3 

62 
S3 

64 
48 

70 
48 

72 
48 

88 
49 

80 
50 

82 
49 

79 
53 

66 
54 

64 

52 

65  .6 
50.1 

SAN  FRANCISCO  HSO  BP 

HAX 
HIN 

66 
49 

61 
50 

64 
48 

67 
47 

59 
49 

6 1 
50 

62 
49 

64 
48 

64 

52 

6 1 
51 

67 
52 

65 
52 

73 
SO 

89 
S3 

95 
55 

73 
52 

75 
52 

72 
54 

66 
S3 

66 
S3 

62 
52 

7 1 
49 

94 

S3 

97 
65 

94 

60 

93 
58 

97 
57 

94 

59 

70 

55 

66 

S3 

73  -6 
52.7 

SAN  FRANCISCO  HSO  CI 

HAX 
HIN 

62 
50 

59 
50 

52 
49 

64 
49 

57 
49 

57 
49 

58 
51 

56 
49 

6 1 
51 

58 
53 

60 
53 

6 1 
53 

7  ] 
53 

66 
60 

89 

57 

64 

53 

63 
52 

6 1 
54 

60 
54 

60 
S3 

61 
S3 

67 
S3 

88 
56 

95 
70 

90 
63 

87 
62 

94 

61 

63 
58 

65 
54 

61 
54 

68-7 
54.2 

SAN  GREGORIO  2  SE 

HAX 
HIN 

64 
40 

62 
40 

60 
46 

65 
40 

60 
49 

62 
49 

63 
49 

65 
39 

65 
46 

59 
46 

69 
50 

65 
49 

67 
43 

84 

39 

89 
44 

65 
45 

73 
47 

71 
43 

70 
53 

66 

53 

64 

51 

67 
43 

85 
42 

97 
49 

92 
48 

63 
42 

96 
40 

91 

51 

74 
43 

66 
49 

72  0 
45.7 

SAN  JOSE 

HAX 
HIN 

48 

49 

44 

43 

45 

46 

sl 

48 

53 

51 

54 

SO 

51 

53 

59 

60 

54 

55 

56 

56 

54 

SI 

Is 

'el 

'ee 

61 

'to 

'54 

60 

79 
54 

82. 1 
53.9 

SBN  LUIS  OBISPO  POLT 

HAX 
HIN 

75 
52 

83 
SO 

70 
44 

68 

41 

69 
41 

69 
40 

65 
46 

66 
42 

68 
45 

67 
50 

57 
45 

67 
49 

78 
50 

75 
54 

97 
59 

82 

50 

79 
SI 

74 

S3 

76 
53 

75 
S3 

70 
54 

68 
47 

77 
50 

1 00 
67 

103 
73 

1 06 
63 

1 00 
62 

98 
59 

9 1 
49 

83 
52 

78.9 
51  .5 

SAN  MATEO 

HAX 
HIN 

66 
49 

70 
51 

68 
47 

70 
52 

69 
48 

63 
51 

66 
42 

70 
46 

68 
47 

68 
51 

69 
49 

83 
57 

93 
53 

97 
56 

9 1 
57 

76 
52 

76 
54 

69 
53 

72 
S3 

84 

50 

97 
S2 

101 
66 

96 
65 

98 
69 

104 

66 

96 
62 

93 
57 

60.6 
54. 3 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

HAX 
HIN 

SANTA  CRU2 

HBX 
HIN 

83 
42 

81 
42 

77 
39 

72 
36 

72 
38 

71 
38 

70 
43 

69 
41 

67 
47 

68 
49 

74 
43 

76 
47 

79 
45 

97 
43 

94 

52 

87 
48 

71 
52 

73 
53 

72 
52 

70 
52 

79 
SI 

76 
43 

100 
45 

106 
50 

105 
55 

103 
49 

105 
51 

103 
54 

90 
51 

66 
47 

82  .5 
46.6 

UPR  SAN  LEBNORO  FILTER 

HBX 
HIN 

68 
44 

72 
43 

65 
43 

68 
41 

71 
41 

62 
45 

61 
45 

60 
43 

68 
43 

63 
47 

60 
47 

65 
47 

68 
47 

76 
46 

93 
56 

94 
49 

79 
48 

71 
49 

66 
49 

69 
48 

64 
48 

65 
45 

79 
44 

97 
SO 

100 
64 

94 

56 

94 

56 

100 
59 

93 
48 

74 
47 

75.4 
48.1 

HBTSONVILLE  HBTERHORKS 

HBX 
HIN 

70 
47 

77 
47 

72 
42 

67 
44 

63 
48 

67 
46 

67 
48 

63 
45 

64 

51 

65 
51 

63 
4S 

66 
52 

66 
48 

76 
49 

95 
57 

69 

52 

65 
52 

64 

53 

65 
54 

66 

55 

66 
54 

70 
49 

70 
46 

68 
54 

101 

S9 

99 
54 

97 
54 

99 
59 

92 
55 

82 
49 

75.2 
50.7 

HOOOSIDE  FIRE  STB  1 

HBX 
HIN 

76 
41 

73 
40 

6 1 
36 

77 
38 

39 

6 1 
47 

77 
40 

C7 
50 

65 
41 

72 
49 

77 
44 

87 
44 

96 
47 

1 00 
46 

96 
52 

93 
48 

88 
52 

84 

50 

85 
50 

78 
45 

89 
44 

1 02 

47 

105 
54 

99 
59 

1 02 
52 

1  OS 
48 

1 00 
45 

89 
49 

78 
47 

85  - 1 
46.3 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  OS 

RNTIOCM  PUMPING  PL  3 

HAX 
MIN 

64 

64 

48 

44 

49 

50 

51 

45 

51 

73 
54 

72 
49 

74 

SO 

63 

92 
67 

95 
57 

1 02 
60 

96 
62 

95 
56 

86 
54 

83 
54 

75 
53 

80 
S7 

92 
65 

1 00 
77 

103 
69 

100 
65 

100 
67 

1  04 

62 

1  OS 
62 

88 
55 

86  .6 

57.  1 

ASH  MOUNTAIN 

HBX 
MIN 

53 

55 

54 

51 

52 

53 

56 

49 

49 

75 
49 

60 
48 

72 
S2 

80 
56 

86 
60 

95 
63 

1  DO 
67 

98 
66 

99 
65 

96 
67 

95 
66 

94 

60 

87 
55 

85 
56 

95 
55 

101 
63 

101 
71 

101 
69 

1 08 
73 

1 09 
68 

98 
68 

89  .2 
59.0 

AUBERRY   1  NH 

MBX 
HIN 

55 

55 

52 

51 

55 

54 

51 

52 

51 

47 

48 

5? 

S7 

63 

95 
68 

93 
68 

93 

67 

9 1 
67 

92 
67 

86 

65 

84 

55 

86 

55 

90 
59 

96 
69 

97 
71 

97 
70 

102 
71 

102 
75 

93 
64 

88 

76 

85  .9 

60.3 

BAKERSFIELO  NSO  AP 

MAX 
MIN 

60 

62 

58 

56 

57 

58 

61 

56 

59 

58 

57 

56 

89 
64 

99 
68 

1 06 
70 

1 05 
73 

1 02 
74 

1 02 
74 

1 00 
72 

96 
70 

89 
64 

88 
61 

98 
74 

104 
74 

1 03 
75 

103 
74 

109 
75 

1  1  4 

80 

99 
72 

86 
64 

93  .4 
65.9 

BALCH  POHER  HOUSE 

MAX 
HIN 

58 

56 

56 

56 

54 

54 

52 

52 

55 

46 

35 

45 

S7 

62 

64 

65 

58 

93 
73 

92 
68 

90 
66 

90 
63 

89 
48 

90 
68 

97 
68 

96 
68 

96 
70 

1 05 
68 

1 04 

70 

103 
66 

95 

60 

87  .7 
59.4 

BUITONHILLOM 

HBX 
HIN 

5? 

54 

S3 

53 

51 

51 

52 

50 

51 

54 

52 

54 

56 

88 

62 

97 
58 

101 
60 

1  04 

63 

1 01 
59 

1 00 
63 

98 
63 

96 
59 

89 
55 

88 
61 

97 
61 

1 02 
61 

1 00 
61 

1 0 1 
60 

1 06 
63 

1 06 
50 

98 
58 

91  .6 
S7.0 

cblbverbs  big  trees 

MAX 
HIN 

69 
36 

39 

34 

67 
37 

3S 

37 

39 

36 

44 

37 

36 

38 

41 

48 

51 

50 

50 

85 
46 

82 
50 

76 
49 

7 1 
41 

78 
51 

84 

55 

89 

51 

86 
48 

90 
SI 

94 
S4 

48 

81 
42 

75  .2 
43.9 

CBMP  PARDEE 

HAX 
HIN 

48 

SI 

46 

48 

SO 

46 

47 

48 

50 

52 

46 

50 

56 

59 

65 

'ee 

97 
66 

1 00 
57 

54 

94 

52 

84 

54 

8 1 
SS 

92 
60 

98 
65 

1  04 

71 

99 
66 

1 02 
68 

1 07 
75 

1 08 
64 

88 

53 

86.3 
56.3 

CATHEYS   VY   BULL   RUN  RH 

HAX 
MIN 

79 
51 

8 1 
40 

8 1 
SO 

76 
42 

45 

80 
44 

44 

46 

56 

52 

43 

46 

52 

S3 

60 

57 

56 

61 

60 

58 

56 

48 

68 
61 

97 
61 

98 
S9 

97 
SS 

99 
59 

'm 

1  OS 
67 

92 
54 

66.9 
53.3 

CHERRY    VALLEY  DAM 

MAX 
MIN 

73 
43 

76 
43 

73 
41 

72 
4  1 

71 
42 

71 
42 

67 
41 

73 
37 

65 
38 

74 
46 

76 
46 

82 
53 

85 
53 

86 
53 

87 
S3 

86 
55 

85 
53 

80 
51 

74 
45 

79 
50 

86 

SS 

89 
55 

88 

52 

90 
52 

94 

S2 

94 

SS 

83 
55 

80.0 
48.2 

COALINGB 

MBX 
HIN 

SB 

55 

84 

50 

85 
50 

84 

50 

85 
49 

83 
49 

81 
50 

81 
51 

80 
54 

80 
50 

85 
50 

92 
58 

98 
61 

102 
63 

100 
64 

101 
66 

98 
62 

96 
62 

94 

62 

88 

57 

90 
S3 

95 
58 

101 
61 

100 
62 

101 
64 

106 
67 

106 
66 

102 
62 

95 
59 

92.4 
57  .4 

CORCORAN  IRRIG  OlSI 

HBX 
HIN 

86 

SD 

87 
51 

85 
48 

86 
46 

88 
46 

84 
47 

83 
49 

81 
49 

80 
54 

76 
53 

80 
49 

65 
51 

90 
SS 

96 
55 

103 
62 

102 
63 

102 
63 

100 
64 

99 

62 

97 
48 

94 

57 

89 
51 

99 
62 

104 

59 

103 
63 

104 

59 

109 
60 

1  1  1 
62 

109 
57 

98 
57 

93.7 
SS.1 

DENAIR  3  NNE 

HAX 
HIN 

81 
49 

81 
51 

78 
41 

83 
41 

76 
45 

78 
46 

77 
45 

77  75 
47  54 

SEE  REF 

73     76  82 
52     44  48 

ERENCE  NOU: 

87    92  100 
54     51  55 

FOLLOMINO  ■ 

93    96  92 
54     55  57 

TAT  ION  INOEI 

B9 
54 

86 
S3 

80 
S2 

89 
52 

95 
54 

97 
61 

97 
57 

97 
58 

101 
55 

103 
58 

89 

55 

81 

52 

86.7 
51  .7 

17 


DniLY  TEMPERATURES 


STflT  ION 

DAY  OF  MONTH 

0 
a 
a: 

2 

g 

g 

g 

g 

1  0 

1  2 

1  5 

1  6 

1  6 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

cr 

DUDLEYS 

MAX 
MIN 

ELECIRH  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

83 
43 

82 
46 

82 
43 

82 
45 

83 
44 

85 
43 

79 
45 

78 
45 

78 
54 

75 
47 

76 
45 

83 
4 1 

89 
52 

96 
49 

100 
55 

99 
57 

99 
55 

99 
56 

95 
52 

93 
54 

84 

5 1 

91 
50 

99 
53 

102 
55 

102 
63 

100 
55 

105 
58 

107 
59 

106 
55 

89 
48 

90 

50 

.7 

.8 

FIVE  POINTS  5  SSH 

MAX 
MIN 

B6 
46 

65 
53 

85 
SO 

64 
47 

79 
47 

76 
46 

84 
48 

60 

50 

81 

55 

78 
53 

79 
46 

62 
56 

89 
63 

63 

93 
60 

92 
60 

100 
61 

1  1  1 

94 

60 

93 
57 

FRESNO  HSO  flP 

MAX 
MIN 

66 
52 

85 
54 

81 
52 

83 
47 

65 
49 

81 
48 

82 
50 

81 
49 

76 
54 

65 
5 1 

78 
48 

83 
53 

68 
56 

94 

57 

100 
6 1 

96 

63 

99 
6 1 

97 
62 

96 
6 1 

92 
60 

85 
58 

90 
53 

95 
56 

100 
60 

100 
6 1 

100 
59 

IDS 
62 

105 
66 

96 
62 

85 

57 

89 
56 

.7 
.  1 

FRlflNT  GOVERNMENT  CfiMP 

MAX 
MIN 

85 
5 1 

89 
49 

87 
49 

83 
4  4 

86 
43 

86 
45 

83 
45 

81 
45 

84 
46 

78 
5 1 

69 
46 

80 
4  7 

86 
50 

91 
56 

97 
60 

102 
6  1 

100 
60 

101 
6 1 

99 
59 

99 
57 

95 
55 

88 

50 

94 

5 1 

96 
6 1 

103 
62 

102 
6  3 

103 
62 

108 
66 

109 
64 

99 

55 

92 
53 

.2 
•  8 

GLENNVILLE 

MAX 
MIN 

75 
4D 

76 
40 

76 
38 

75 
34 

76 
35 

75 
36 

75 
40 

75 
37 

75 
36 

70 
45 

67 
42 

75 
36 

78 
4  1 

89 
46 

92 
4  4 

91 
47 

91 
47 

91 
49 

90 
48 

87 
SO 

85 

79 
42 

89 
45 

94 
45 

92 
46 

94 
49 

100 
46 

101 
52 

98 
48 

90 
45 

84 
43 

.0 
.4 

ORdNT  DROVE 

MAX 
MIN 

60 
40 

64 
40 

63 
38 

61 
36 

59 
37 

62 
38 

62 
37 

57 
36 

57 
37 

50 
33 

41 

32 

47 

35 

60 
40 

65 
45 

71 
50 

73 
50 

73 
46 

75 
50 

73 
49 

71 
48 

70 
45 

65 
39 

64 

71 
SO 

75 
5 1 

75 
50 

60 
56 

76 

53 

84 

58 

83 
53 

65 
43 

.6 
.9 

HRNFORD  2  S 

MAX 
HIN 

87 
53 

85 
53 

81 

51 

84 
46 

85 
42 

82 
42 

81 
48 

81 
47 

77 
54 

71 
53 

78 
51 

84 

53 

88 
56 

95 
59 

102 
60 

99 
60 

99 
6 1 

98 

62 

96 
60 

93 
59 

86 

57 

88 
50 

95 
59 

100 
60 

98 
60 

99 
59 

IDS 
58 

109 
64 

94 

59 

86 
43 

90 
54 

.2 
.6 

HEICH  HETCHT 

MAX 
MIN 

73 
44 

75 
44 

74 
43 

69 
42 

72 
41 

73 
42 

70 
43 

67 
43 

67 
49 

64 
43 

54 
4  1 

65 
4  1 

74 

47 

78 
53 

82 
53 

85 
53 

86 

55 

85 
53 

84 
54 

82 

S3 

78 
53 

73 
46 

79 
50 

64 

62 

86 
54 

86 
5 1 

89 

52 

92 
56 

92 
54 

83 
49 

77 
48 

.4 

.8 

HUNTINGTON  LfiKE 

MAX 
MIN 

61 
36 

60 
35 

58 
34 

57 
33 

58 
32 

58 
34 

56 
36 

55 
36 

51 
39 

47 
34 

45 

33 

58 
33 

63 
37 

69 
4  3 

73 
4  4 

71 
44 

73 
43 

73 
45 

70 

66 

66 
42 

61 
36 

70 
4  I 

75 
43 

73 

76 

61 

80 
51 

79 
SO 

71 
42 

65 
40 

.2 
.1 

IDRIfi 

MAX 
MIN 

81 
52 

80 
54 

77 
49 

79 
49 

79 
52 

78 
50 

72 
48 

73 
45 

70 
47 

64 
46 

79 
45 

83 
55 

88 
58 

95 
50 

93 
62 

93 
54 

92 
67 

90 
64 

82 
54 

85 
54 

94 

62 

95 
67 

95 
59 

96 
69 

100 
65 

100 
64 

81 

53 

85 

56 

.0 
.4 

HERN  RIVER  PH  1 

MAX 
MIN 

83 
58 

83 
62 

84 

62 

85 
60 

86 
63 

87 
62 

86 
64 

81 
58 

83 
59 

78 
60 

75 
58 

79 
58 

85 
66 

95 
70 

100 
77 

104 

73 

101 
78 

100 
7  1 

101 
68 

101 
73 

97 
68 

BB 
63 

97 
70 

100 
75 

104 

75 

101 
74 

107 
77 

110 
84 

1  1  1 
75 

100 
69 

93 
57 

.  1 
.7 

KERN  RIVER  PH  3 

MAX 
MIN 

82 
50 

83 
52 

85 
48 

80 
48 

83 
52 

86 
47 

82 
52 

80 
4  7 

79 
50 

76 
50 

75 
4  7 

82 

50 

84 

SO 

90 
50 

96 
64 

93 
67 

97 
67 

95 
53 

93 
57 

91 
67 

88 
6  1 

86 
55 

94 

56 

98 
66 

97 
69 

100 
70 

103 
70 

104 

69 

102 
72 

96 
55 

89 

57 

.3 
.7 

KEITLENfiN  STATION 

MAX 
MIN 

86 
S3 

85 

57 

81 
54 

66 

50 

66 

57 

63 
53 

62 
SO 

82 
S 1 

76 
58 

73 
55 

79 
5 1 

84 

56 

89 

6 1 

95 
65 

102 
64 

99 

100 
70 

101 
70 

96 

75 

94 
64 

86 
58 

90 
SB 

96 
68 

99 
7  1 

100 

100 
68 

106 
78 

109 

102 
66 

92 
60 

91 
61 

.4 

■  8 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 
MIN 

82 
54 

84 

49 

83 
45 

78 
49 

83 
45 

80 
42 

79 
48 

74 

50 

79 
55 

77 
55 

75 
51 

76 
50 

85 
56 

90 
50 

96 
65 

102 
62 

97 
62 

100 
58 

96 
56 

95 
55 

88 
54 

63 
54 

94 

55 

101 
54 

101 
68 

102 
63 

102 
68 

106 
70 

105 
56 

92 
52 

89 

55 

.6 
•  0 

LE  GRAND 

MAX 
MIN 

83 
55 

82 
54 

80 
48 

78 
48 

81 
48 

80 
47 

78 
48 

77 
51 

75 
58 

75 
55 

75 
55 

76 
48 

86 
55 

91 
55 

98 

60 

98 
60 

97 
60 

98 
60 

94 

58 

91 
57 

91 
55 

69 

51 

93 
57 

96 
60 

96 
62 

98 
56 

101 
55 

106 
64 

104 

59 

90 
56 

88 

55 

.6 
.2 

LEMON  COVE 

MAX 
MIN 

84 

50 

85 
50 

86 
49 

64 

45 

85 
46 

87 
46 

84 

51 

82 
46 

81 

50 

79 
54 

72 
52 

81 
48 

64 

55 

89 
58 

96 
64 

102 
61 

100 
50 

100 
59 

99 
59 

99 
60 

95 
58 

89 
52 

88 
65 

98 
67 

104 

65 

101 
61 

103 
65 

107 
70 

110 
59 

99 
56 

91 
56 

.8 
.0 

LINOSHY 

MAX 
MIN 

87 
50 

87 
50 

67 
47 

87 
45 

89 
45 

86 
47 

85 
49 

83 
46 

82 
50 

79 
54 

82 
50 

86 
49 

90 
5 1 

96 
56 

103 
57 

102 
58 

102 
60 

101 
6 1 

100 
58 

98 
60 

95 
56 

88 
5 1 

98 
57 

105 
59 

102 
58 

104 

57 

108 
56 

1  1  1 
56 

108 
54 

97 
55 

94 

53 

.3 
.4 

LODGEPOLE 

MAX 
MIN 

59 
34 

62 
34 

64 

33 

60 
30 

58 
30 

60 
32 

60 
34 

58 
35 

58 
32 

49 

33 

4  1 

32 

48 

29 

61 
34 

63 
40 

71 
40 

76 
40 

74 

39 

76 
43 

72 
44 

71 
4  1 

70 
39 

67 
34 

64 

37 

71 
4  1 

76 
4  I 

76 
40 

77 
44 

84 
46 

83 
46 

78 

37 

66 
37 

.2 
.  1 

LODI 

MAX 
MIN 

83 
50 

62 
54 

82 
50 

85 
SO 

84 
48 

78 
48 

77 
48 

80 
50 

80 
53 

76 
58 

74 

50 

84 

5 1 

90 
58 

100 
63 

102 
62 

102 
62 

98 
60 

98 
58 

90 
55 

89 
55 

80 
52 

92 
54 

99 
SB 

104 

68 

104 

68 

102 
66 

106 
60 

105 
65 

103 
62 

85 
SS 

90 
56 

.5 
.4 

LOS  BANDS 

MAX 
MIN 

64 

49 

86 

52 

85 
52 

81 
SI 

85 

51 

78 
SO 

76 
5 1 

79 
4  7 

77 
52 

78 
52 

72 
52 

81 

50 

87 
58 

88 
59 

94 

62 

102 
66 

96 
63 

98 
59 

93 
55 

95 

55 

86 
54 

83 
54 

91 

60 

95 
67 

96 
65 

95 
62 

99 
64 

103 
66 

105 
62 

93 

55 

66 

56 

.8 
.6 

LOS  BANDS  DET  RESV 

MAX 
MIN 

62 
5 1 

65 
55 

64 
58 

78 
53 

83 
59 

83 
58 

83 
59 

71 
50 

75 
54 

74 

53 

68 
5 1 

77 
56 

84 

60 

89 
55 

93 
70 

101 
69 

95 
7  1 

96 
59 

93 
56 

92 
56 

87 
63 

80 
62 

92 
66 

96 
69 

98 
72 

98 
68 

99 
7  1 

104 
74 

105 
74 

98 
66 

88 

61 

.  1 
.6 

MADERA 

MAX 
MIN 

67 
53 

85 
44 

86 
46 

85 
49 

84 

49 

83 
48 

80 
43 

82 
38 

80 
38 

73 
48 

80 
50 

65 
56 

89 
56 

94 

59 

102 
60 

98 
60 

100 
62 

97 
60 

96 
58 

93 
56 

86 
54 

91 
60 

100 
61 

100 
53 

100 
53 

101 
57 

106 
60 

108 
66 

96 
54 

86 
50 

91 
53 

.1 
.4 

MANTECA 

MAX 
MIN 

84 

50 

82 
53 

80 
46 

79 
49 

84 

50 

75 
49 

74 

51 

70 
50 

86 
54 

76 
53 

74 
47 

76 
5 1 

84 

55 

90 
59 

96 
6 1 

103 
63 

96 
59 

96 
56 

90 
55 

91 
54 

85 
55 

79 
53 

93 
64 

99 
60 

101 
70 

100 
70 

106 
69 

107 
59 

108 
64 

88 

56 

.5 
.2 

MARICOPA 

MAX 
MIN 

60 
SD 

64 

55 

65 
54 

82 
54 

64 

57 

86 
54 

83 
57 

80 
55 

82 
53 

78 
52 

71 
51 

77 
55 

61 

60 

87 
63 

98 
68 

108 
74 

105 
71 

99 
65 

97 
67 

97 
70 

94 

61 

86 
57 

86 
66 

96 
72 

101 
75 

101 
73 

100 
75 

lOS 
74 

112 
67 

96 
59 

90 
62 

.7 
.  I 

MERCED  MUNICIPAL  AP 

MAX 
MIN 

85 

83 

82 
44 

64 

46 

66 
49 

65 
4  7 

76 
46 

79 
49 

77 
55 

75 
52 

79 
48 

85 
49 

90 
57 

96 
55 

104 

59 

103 
63 

100 
58 

99 
60 

95 
56 

95 
57 

91 
53 

93 
54 

99 
61 

100 
69 

100 
73 

101 
65 

107 
56 

109 
61 

10? 
SB 

92 
60 

91 

55 

.8 

.7 

MODESTO 

MAX 
MIN 

82 
49 

81 
53 

79 
48 

64 
48 

76 
47 

76 
46 

73 
4  7 

81 
48 

76 
55 

74 

53 

77 
46 

85 
51 

89 
57 

96 
57 

102 
61 

97 
61 

98 
60 

93 
58 

92 
55 

87 
53 

80 
52 

92 
55 

98 
61 

100 
66 

100 
69 

100 
65 

105 
60 

107 
67 

90 
62 

82 
52 

66 

55 

.5 
.4 

NEWMAN 

MAX 
MIN 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

78 
42 

81 
43 

79 
42 

75 
4  I 

77 
4  I 

79 
40 

76 
46 

74 
43 

75 
45 

70 
45 

68 
40 

75 
4  I 

81 
54 

88 
45 

93 
52 

93 
53 

92 
49 

93 
47 

91 
53 

89 
52 

B6 
51 

80 
44 

87 
44 

93 
4  1 

94 
54 

94 

51 

98 
53 

101 
58 

100 
51 

91 
48 

85 
47 

.0 
0 

ORANGE  COVE 

MAX 
MIN 

83 
48 

87 
50 

84 
46 

106 

109 
61 

98 
54 

PDRTERVILLE 

MAX 
MIN 

83 
53 

66 
55 

86 
50 

85 
50 

85 
50 

86 
50 

85 
53 

83 
50 

82 
53 

80 
53 

73 
52 

61 

5 1 

65 

57 

89 
60 

96 
62 

102 
54 

99 
65 

101 
67 

100 
65 

98 
65 

95 
59 

89 

55 

89 
63 

98 
64 

104 

63 

102 
63 

98 

67 

107 
67 

112 
61 

99 
58 

91 
58 

9 

2 

POSEY  3  E 

MAX 
MIN 

68 
4  1 

67 
4  1 

66 
40 

64 
4  1 

65 
42 

66 
43 

64 
40 

64 
40 

63 
39 

65 
39 

67 
40 

70 
39 

72 
4  1 

82 
47 

83 
48 

64 

50 

80 
49 

82 
51 

83 
52 

79 
45 

70 
39 

73 
40 

80 
47 

64 

51 

85 
53 

86 
54 

87 
54 

92 
56 

84 
54 

79 

75 
45 

1 

3 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

MAX 
MIN 

74 
46 

74 
46 

72 
41 

73 
45 

72 
42 

73 
43 

71 
45 

68 
42 

66 
47 

62 
44 

67 
42 

74 
47 

79 
52 

84 

61 

85 
61 

86 
49 

87 
62 

87 
65 

67 
62 

85 
59 

79 
56 

81 
47 

88 
57 

90 
64 

89 
63 

90 
62 

93 
64 

95 
68 

93 
55 

81 
48 

80 
52 

2 
8 

SAN  LUIS  DAM 

MAX 
MIN 

63 
55 

65 
57 

82 
52 

75 
S2 

80 
51 

73 
50 

72 
49 

71 
49 

75 
52 

73 
54 

69 
53 

77 
55 

83 
58 

90 
62 

92 
72 

102 
70 

93 
60 

92 

57 

92 
62 

92 
57 

81 

55 

88 

56 

91 

62 

94 

70 

98 
68 

97 
64 

96 
67 

104 

73 

104 

69 

93 
59 

86 
S9 

g 
0 

SONORA  RS 

MAX 
MIN 

79 
43 

62 
4  1 

69 
51 

77 
51 

81 
4  1 

80 
42 

79 
4  1 

73 
42 

76 
51 

72 
44 

69 
4  I 

76 
43 

83 
44 

87 
43 

96 
55 

98 
55 

96 
55 

96 
57 

94 

57 

94 

57 

86 
53 

86 
46 

90 
51 

96 
54 

98 
57 

99 
53 

100 
53 

103 
53 

103 
SI 

91 
47 

87 
49 

6 
1 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

MAX 
MIN 

STOCKTON  WSO  AP 

MAX 
MIN 

84 
49 

83 
53 

80 
51 

84 

51 

77 
50 

76 
49 

72 
51 

79 
50 

75 
55 

74 
54 

77 
53 

85 
53 

91 
57 

97 
64 

102 
62 

97 
66 

99 
64 

89 
58 

91 
57 

82 
55 

79 
54 

93 
55 

99 
61 

101 
70 

100 
67 

100 
63 

105 
63 

106 
65 

90 
59 

84 
54 

88 

57 

4 

1 

STOCKTON  FIRE  STA  4 

MAX 
MIN 

79 
SO 

81 
50 

82 
47 

80 
48 

84 
46 

78 
46 

79 
46 

72 
48 

60 

S' 

74 

52 

75 
50 

75 
50 

84 

53 

90 
60 

97 
62 

102 
62 

97 
60 

97 
55 

86 
53 

88 

53 

78 
51 

81 
54 

94 

57 

96 
69 

102 
64 

101 
62 

101 
63 

105 
63 

105 
62 

98 
51 

66 
54 

1 

6 

lEMBCMAPl 

MAX 
MIN 

71 
45 

73 
47 

71 
47 

70 
43 

72 
43 

72 
46 

69 
48 

75 
40 

73 
45 

63 
43 

63 
45 

69 
45 

73 
51 

84 
48 

91 
51 

87 
61 

90 
52 

88 

55 

86 

53 

64 

53 

80 

55 

73 
46 

86 
50 

93 

51 

87 
59 

89 
60 

99 
51 

100 
55 

97 

59 

84 

53 

80 

50 

4 

0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


DAILY  TEMPERATURES  "^zr" 


STRT ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
a 
q: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

<x 

lEJON  RRNCMO 

MAX 

BI 
S4 

83 
53 

81 
52 

82 
54 

65 
SS 

84 

SI 

80 
52 

82 
60 

83 
SO 

74 
49 

76 
52 

80 
51 

85 
58 

98 
69 

101 
61 

100 
74 

97 
71 

98 
64 

97 
62 

96 
54 

97 
57 

98 
67 

95 
70 

99 
71 

100 
70 

99 
74 

104 

76 

110 
80 

108 
80 

95 
56 

61  .6 

THREE  RVRS  EDISON  PM  1 

MBX 

B6 

50 

85 

SI 

84 

51 

85 
49 

86 

SI 

84 
49 

83 
49 

81 
48 

79 
50 

77 
52 

77 
51 

84 

50 

92 
53 

97 
55 

102 
61 

101 
62 

100 
61 

102 
63 

101 
64 

99 
63 

97 
61 

89 

55 

98 

57 

104 

61 

101 
63 

105 
63 

109 
64 

112 
64 

110 
64 

102 
58 

56.4 

riGER  CREEK  PM 

MAX 

78 
43 

78 
42 

77 
39 

77 
40 

75 
43 

77 
42 

74 
43 

72 
42 

72 
48 

67 
42 

75 
41 

78 
44 

82 
49 

89 

55 

92 
54 

93 
S3 

92 
55 

94 

55 

91 
56 

89 
54 

83 
50 

85 
46 

91 
46 

95 
54 

96 
S6 

96 
S3 

99 
54 

101 
SB 

100 
52 

86 
45 

48.5 

IRSC  CnRBONS 

MAX 
MIN 

19 

51 

82 

51 

78 
49 

78 
44 

83 
45 

78 
43 

76 

44 

71 
44 

77 
53 

74 

50 

74 
46 

73 
49 

83 
SO 

86 
54 

93 
60 

101 
60 

95 
64 

97 

55 

90 
S3 

92 
54 

90 
52 

92 
54 

91 
58 

96 
71 

100 
73 

98 
68 

99 
61 

104 

63 

105 
64 

88 
53 

54.6 

TRBCT  PUMPING  PLBNT 

MAX 
MIN 

B2 
51 

77 
50 

78 
50 

83 
50 

75 
49 

72 
SO 

67 
51 

79 
50 

77 
50 

76 
49 

72 
54 

82 
54 

91 
S3 

95 
S3 

101 
62 

100 
62 

98 
61 

97 
59 

89 

57 

84 

52 

74 

55 

94 

55 

100 
73 

101 
77 

100 
78 

101 
74 

103 
60 

105 
69 

95 
64 

79 
55 

57.6 

VISfiL  Id 

MBX 
M I N 

62 
53 

85 
55 

86 
54 

81 
51 

84 

52 

85 
52 

83 

53 

82 
50 

80 
53 

78 
53 

71 
51 

78 
S3 

83 
59 

87 
61 

95 
60 

101 
63 

99 
63 

98 
63 

97 
62 

9o 
63 

95 
56 

66 
54 

68 

61 

95 
56 

102 
65 

99 
63 

101 
66 

106 
71 

109 
63 

96 
60 

90.2 
56.0 

HRSCO 

MAX 

84 

54 

87 
57 

88 

52 

86 
51 

87 
52 

88 

51 

88 

55 

84 

52 

84 

52 

81 
54 

76 
52 

81 

55 

85 
59 

90 

60 

96 
63 

103 
64 

104 

66 

102 
62 

100 
67 

96 
65 

97 
61 

90 
55 

90 
62 

99 
65 

103 
66 

103 
64 

103 
64 

108 

67 

1  1  1 
65 

100 
62 

93.3 
59.1 

■rOSEMI  IE  PBRK  MEBOQIRS 
• 

MAX 

81 

42 

83 
42 

84 

36 

81 
35 

80 
38 

80 
37 

79 
37 

80 
37 

74 
47 

71 
43 

58 
47 

70 
37 

80 
39 

85 
45 

90 
SI 

94 

50 

94 

51 

94 

51 

92 
53 

90 
52 

66 
46 

67 
44 

85 
38 

91 
49 

97 
51 

96 
52 

99 
52 

102 
49 

103 
49 

97 

44  .6 

SOUTH  COBST 

DRfllNflOE  06 

SLPINE 

MAX 
M  I N 

86 

50 

81 
SO 

81 
55 

62 
51 

8 1 
46 

80 
45 

79 
52 

81 
45 

77 
49 

72 
46 

93 
46 

99 
61 

9 1 
58 

89 
54 

94 

57 

96 
61 

94 

60 

94 

59 

89 
49 

1 00 
62 

1 0 1 
66 

103 
66 

1  04 

70 

1 09 
69 

1  04 

68 

99 
78 

96 
64 

56.9 

SVBLON  PLEASURE  PIER 

MAX 

76 
S3 

79 
54 

78 
58 

78 
54 

72 
55 

78 
55 

76 
57 

74 
54 

74 

52 

72 
55 

72 
54 

76 
54 

73 
56 

76 
57 

76 
55 

77 
57 

78 
56 

74 

59 

90 
58 

74 

59 

75 
55 

79 
54 

65 
57 

90 
65 

90 
64 

91 
60 

90 
67 

89 
64 

76 
60 

80 
58 

79.0 
57.2 

BBRRETT  0PM 

MAX 
MIN 

80 
46 

87 

50 

82 
53 

81 
48 

82 
42 

81 
45 

81 

52 

79 
44 

76 
47 

74 

50 

65 
49 

75 
44 

84 
45 

68 
48 

93 
51 

98 
51 

92 
48 

90 
52 

94 

55 

91 
53 

93 
57 

90 
48 

65 
52 

98 

53 

100 
54 

102 
53 

101 
55 

105 

59 

103 

58 

100 
56 

50.7 

BEBUMONT  PUMPING  PLBNT 

MBX 
MIN 

BIG  BEBR  LBKE 

MAX 
MIN 

72 
37 

72 
40 

72 
37 

69 
31 

70 
35 

70 
36 

69 
38 

62 
41 

64 
40 

60 
34 

64 

30 

68 
33 

72 
37 

77 
40 

77 
37 

7S 
44 

77 
44 

76 
44 

79 
45 

78 
41 

75 
48 

70 
4, 

76 
52 

77 
43 

81 
40 

81 
42 

84 
43 

86 
47 

8S 
SO 

40.4 

BURBBNK  VBLLET  PMP  PLT 

MAX 
M I N 

86 
54 

82 
59 

80 
69 

80 
54 

80 
S3 

79 
50 

79 
46 

77 
59 

70 
50 

70 
48 

77 
46 

84 
48 

85 
49 

100 
SS 

103 
56 

94 

S9 

89 

57 

92 
60 

91 
59 

90 
SB 

86 

56 

87 
57 

102 
59 

107 
63 

103 
63 

103 
61 

1 1 1 

62 

106 
68 

103 
64 

95 
62 

56.9 

CBCHUMB  LBKE 

MAX 

M I N 

79 
44 

93 
44 

83 
41 

76 
42 

77 
44 

74 
44 

75 
43 

74 

39 

70 
51 

68 
SI 

69 
49 

73 
52 

82 
SO 

64 
48 

97 
55 

102 
55 

92 
51 

89 
49 

89 
SO 

91 
52 

84 

51 

79 
49 

65 
46 

101 
57 

105 
63 

104 

62 

104 

65 

107 
66 

103 
55 

93 

50. S 

CBMPO 

MAX 
MIN 

87 
40 

88 
40 

83 
40 

83 
37 

81 
33 

81 
34 

79 
36 

79 
36 

77 
43 

69 
45 

76 
41 

84 

35 

88 
38 

90 
42 

95 
46 

90 
45 

88 

39 

92 
45 

94 
49 

92 
45 

91 
52 

86 
37 

93 
45 

95 
44 

100 
49 

100 
46 

103 
50 

104 

53 

99 
52 

96 
50 

88 . 8 
43.0 

CBNOGfl  PBRK  PIERCE  COL 

MBX 
M 1  N 

89 
49 

88 

50 

79 
54 

80 
50 

85 
48 

84 
46 

61 
47 

79 
47 

70 
54 

69 
50 

79 
45 

90 
47 

88 
SO 

101 
53 

102 
55 

98 
63 

86 
53 

97 
54 

99 
55 

97 
55 

93 
52 

97 
52 

107 
63 

110 
59 

106 
56 

105 
57 

1  1  1 
S6 

112 
62 

107 
57 

99 

55 

92  .9 
53.2 

CMULB  VISTB 

MBX 
MIN 

67 
60 

68 

59 

66 
60 

67 
62 

67 
SS 

66 
59 

66 
60 

66 
57 

65 
59 

64 

57 

66 
56 

66 
55 

67 
57 

67 
59 

71 
57 

66 
59 

67 
53 

68 
61 

71 
61 

70 
62 

72 
64 

69 
61 

71 
58 

79 
62 

75 
59 

78 

60 

B3 

62 

84 
64 

77 
63 

7S 

70 . 2 
59.6 

CLBREMONT  POMONB  COL 

MBX 
MIN 

79 
SO 

86 

SS 

80 
S8 

76 
SI 

78 
48 

60 
SO 

79 
SO 

78 
49 

78 
52 

70 
49 

65 
52 

7S 
SO 

82 
52 

85 
55 

92 
57 

95 
57 

85 
53 

84 

52 

90 
57 

69 
57 

86 

55 

86 
51 

85 
58 

98 

65 

102 
65 

99 
63 

99 
65 

105 
66 

101 
61 

95 
59 

86  •  1 
55.4 

CORONB 

MAX 
MIN 

87 
52 

80 
56 

78 
59 

80 
S3 

82 
50 

80 
51 

80 
49 

70 
52 

70 
SO 

77 
48 

84 

SO 

66 
48 

100 
55 

100 
S4 

95 
54 

88 

SO 

93 

53 

90 
56 

92 
S6 

89 
54 

89 
54 

105 
55 

106 
64 

104 

59 

104 

56 

108 
59 

106 
60 

100 
61 

95 
56 

90 . 3 
54.3 

CULVER  CITr 

MAX 
MIN 

75 
55 

73 
62 

78 
57 

71 
57 

72 
56 

74 

56 

74 

56 

74 

56 

68 

S7 

67 
54 

72 
59 

93 
57 

67 
57 

79 
67 

84 

63 

78 
58 

79 
59 

78 
58 

76 
60 

76 
59 

75 
58 

80 
60 

90 
SB 

100 
68 

68 

65 

95 
65 

97 
65 

85 
66 

79 
65 

61 
62 

79.9 
59.8 

CUTBHflCa 

MAX 
MIN 

70 
38 

76 
45 

76 
49 

71 
46 

69 
50 

68 

50 

70 
48 

65 
49 

6( 
50 

65 
42 

64 

4  1 

63 
35 

72 
40 

75 
45 

78 
50 

65 
54 

75 
57 

75 
57 

61 
49 

61 
61 

76 
60 

77 
S3 

74 
46 

85 
44 

68 
47 

90 
59 

88 
SB 

93 
64 

91 
64 

67 
60 

50.4 

ORY  CBNTON  RESERVOIR 

MBX 
MIN 

EL   CBPITSN  OBM 

MBX 
MIN 

77 
44 

86 
52 

78 
52 

82 
55 

82 
46 

82 
47 

60 
52 

60 
SO 

60 
51 

73 
46 

66 

78 
52 

65 
53 

87 
49 

93 
52 

100 
56 

92 
51 

87 
53 

95 
54 

95 
54 

94 
54 

92 
54 

88 

56 

103 
61 

102 
67 

104 

66 

103 
65 

1  1  1 
69 

106 
59 

100 
60 

54  .6 

ELSINORE 

MBX 

MIN 

ESCONOlOO 

MBX 
MIN 

81 
54 

78 
55 

77 
55 

76 
56 

76 
46 

77 
52 

77 
S3 

78 

51 

70 
59 

70 
52 

74 

50 

81 

50 

83 
52 

69 

55 

94 

54 

67 

53 

85 
55 

88 

56 

67 
56 

66 

57 

65 
59 

83 
56 

98 

SS 

99 
60 

99 
54 

100 
59 

104 

60 

98 

63 

93 
60 

91 
59 

85 . 7 
55.4 

FONTBNB  KBISER 

MBX 
MIN 

93 
52 

86 
56 

83 
57 

64 

57 

65 
53 

8S 
55 

83 
S4 

85 
S3 

76 
56 

70 
55 

78 
54 

88 

55 

90 
58 

102 
60 

98 

53 

96 
61 

87 
64 

91 
60 

90 
62 

67 
60 

68 
60 

87 
61 

105 
65 

105 
74 

102 
78 

106 
79 

108 
80 

105 
76 

102 
75 

99 
7  I 

62.2 

GILLESPIE  flELO 

MBX 
MIN 

80 
55 

77 
56 

76 
56 

77 
59 

77 
51 

76 
55 

75 
58 

76 
54 

72 
55 

70 
53 

76 
50 

81 
51 

83 
55 

66 

se 

93 
56 

B8 
55 

81 
57 

92 
59 

90 
59 

91 
58 

86 
59 

84 

59 

100 
57 

94 

59 

100 
58 

101 
59 

108 
61 

100 
63 

9S 
62 

90 
56 

65.9 
56.8 

MENSHBM  DBM 

MBX 
MIN 

IDTLLHILQ  FIRE  OEPT 

MBX 
MIN 

75 
42 

77 
46 

77 
40 

7S 
39 

72 
39 

73 
40 

74 
40 

66 
41 

77 
4S 

67 
33 

66 
31 

72 
38 

75 
41 

79 
47 

61 

47 

84 
46 

77 
46 

82 
50 

64 

SI 

62 
42 

82 
SO 

79 
45 

83 
46 

85 
48 

84 
49 

87 
SO 

90 
52 

91 
51 

91 
SS 

89 
54 

44.8 

JULIBN  HTNOLB 

MBX 

niN 

82 
45 

81 
48 

76 
43 

77 
41 

75 
37 

76 
40 

72 
40 

74 
40 

69 
44 

56 
42 

65 
44 

78 
40 

81 
44 

93 
51 

89 
66 

68 
47 

63 
46 

89 
48 

89 
54 

67 
49 

86 
SI 

81 
42 

93 
51 

97 

55 

96 
54 

95 
54 

100 
SB 

98 
63 

96 
58 

93 
55 

48.3 

lbgunb  beach 

MBX 
MIN 

72 
54 

71 
59 

70 
58 

72 
58 

70 
52 

72 

50 

71 
55 

73 
56 

70 
52 

68 
54 

70 
50 

73 
49 

73 
52 

71 
56 

75 
53 

74 

52 

70 
52 

75 
57 

78 
55 

80 

55 

BO 
53 

72 
52 

81 
51 

85 
52 

86 
50 

84 

SO 

85 

55 

92 
SB 

85 

55 

83 

S7 

53.7 

LB  MESB 

MBX 

78 
57 

72 
56 

77 
57 

77 
SB 

76 
S3 

74 
54 

75 
56 

75 
55 

72 
55 

70 
55 

74 

S3 

80 
52 

80 
52 

81 
55 

88 

57 

86 
54 

83 
58 

89 
57 

85 
59 

89 

57 

83 
59 

83 
56 

97 
59 

94 

65 

94 

63 

97 
61 

102 
64 

96 
65 

91 
62 

87 
60 

57.5 

LOHPOC 

MBX 
MIN 

79 
46 

70 
46 

71 
40 

71 
42 

71 
44 

65 
47 

65 
50 

68 
40 

73 
52 

72 
53 

67 
47 

69 
51 

68 
SI 

84 
46 

82 
54 

74 
48 

70 
53 

72 
57 

71 
53 

70 
54 

69 
50 

69 
49 

89 
48 

99 
54 

98 
58 

89 
S3 

100 
59 

86 
55 

80 
SO 

77 
47 

49.9 

LONG  BEOCH  HSO  bp 

MBX 
MIN 

76 
60 

72 
65 

75 
63 

74 

62 

75 
59 

7S 
56 

74 

59 

71 
58 

71 
60 

70 
58 

71 
SB 

79 
53 

77 
55 

84 

60 

92 
62 

77 
62 

74 

61 

85 
63 

BS 
62 

86 
61 

82 
60 

85 
61 

102 
62 

99 
65 

99 
64 

91 

65 

104 

65 

97 
67 

90 
65 

88 
64 

82.7 
61  .2 

LOS  ANGELES  HSO  AP 

MBX 
MIN 

72 
58 

71 
63 

71 
61 

71 
60 

70 
58 

70 
58 

70 
57 

68 
56 

67 
58 

67 
56 

69 
SS 

72 
58 

73 
60 

73 
62 

71 
62 

69 
58 

72 
60 

72 
62 

73 
61 

72 
61 

72 
59 

76 
60 

85 
63 

99 
69 

87 
66 

89 
65 

93 
68 

84 

68 

75 
65 

77 
63 

75.0 
61  .0 

LOS  HNCELES  CIVIC  CTR 

MBX 
MIN 

79 

se 

76 
61 

72 
59 

75 
60 

73 
S7 

74 

56 

74 

56 

72 
S6 

66 
56 

66 
53 

71 
55 

78 
56 

80 
56 

85 
60 

90 
62 

78 
60 

81 
59 

81 
61 

82 
61 

79 
61 

78 
60 

78 
59 

97 
64 

102 
71 

94 

68 

97 
68 

102 
69 

94 

69 

87 
66 

85 
65 

81  .S 
60-7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONING  STATION  INDEX 
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DniLY  TEMPERATURES 


STflT ION 

DRY  OF  MONTH 

a 
q: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

nr  HILSON  2 

mx 

HIN 

7S 
51 

73 
55 

74 

53 

72 
49 

67 
49 

69 
SO 

67 
47 

60 
41 

56 
37 

49 

33 

62 
36 

69 
46 

72 
53 

78 
56 

81 
61 

77 
60 

75 
SS 

80 
56 

81 
63 

78 
54 

73 
56 

74 
46 

81 

56 

84 

62 

64 

65 

83 
68 

88 
64 

88 
68 

87 
64 

82 
62 

74  .6 

53.9 

NEH  curnnd  fire  srn 

nRx 
niN 

78 
SI 

80 
SO 

83 
50 

BO 
40 

80 
40 

82 
41 

ei 

41 

77 
39 

79 
36 

71 
46 

64 

39 

74 
49 

80 
45 

83 
50 

94 

52 

97 
46 

95 
52 

93 
52 

95 
50 

93 
52 

90 
42 

90 
45 

92 
45 

9S 
50 

99 
48 

96 

53 

99 
55 

104 

59 

1  02 
55 

102 
52 

87  . 7 
47.6 

NEWPORT  BEBCH  HBRBOR 

nBx 
niN 

70 
57 

69 
60 

69 

60 

68 
61 

69 

61 

68 
58 

69 
61 

66 
58 

65 
57 

65 
56 

67 
58 

69 
57 

69 
60 

69 
SB 

69 
59 

70 
60 

68 
60 

69 
65 

69 
62 

70 
65 

68 
59 

70 
SB 

75 
59 

80 

62 

78 
62 

79 
63 

79 
63 

77 
67 

74 

63 

72 
62 

70  .6 
60.4 

OCERNSlOE 

HBX 
MIN 

76 
51 

69 
47 

72 
49 

71 
51 

73 
53 

71 
53 

71 
53 

71 
S4 

68 
44 

71 
45 

72 
52 

72 
54 

73 
54 

72 
50 

74 

55 

72 
52 

73 
S3 

74 
54 

75 
63 

75 
62 

76 
53 

76 
51 

82 
SB 

81 
56 

78 
53 

82 
60 

82 
65 

81 
62 

80 
59 

80 
58 

74.8 
54  .  1 

OJRl 

MBX 
MIN 

89 
49 

82 
48 

75 
50 

76 
47 

78 
45 

78 
44 

75 
47 

74 

4  1 

71 
51 

66 
47 

76 
45 

85 
45 

86 
48 

92 
51 

1  02 
49 

93 
50 

89 
53 

91 

50 

90 
45 

87 
SO 

94 
49 

94 
49 

104 

S6 

1  09 
S4 

1  03 
64 

102 
56 

109 
58 

106 
61 

99 
55 

94 
54 

89  .0 
50.4 

OXNHRO 

MBX 
MIN 

76 
54 

79 
58 

76 
56 

75 
SO 

75 
50 

73 
50 

73 
51 

72 
SO 

7  I 
52 

72 
52 

73 
52 

74 

52 

77 
53 

77 
56 

79 
57 

77 
57 

73 
58 

77 
59 

74 

SS 

76 
54 

75 
SS 

74 

53 

80 
SS 

85 
62 

96 
61 

90 
61 

89 
62 

98 
66 

85 
60 

80 
57 

78  . 4 
55.6 

PBLOMBR  m  OBSERVRIORT 

MBX 
MIN 

72 
46 

80 
46 

78 

S3 

76 
SO 

73 
48 

73 
49 

71 
49 

69 
45 

69 
40 

68 
35 

65 
36 

68 

36 

73 
SO 

77 
55 

80 
55 

65 
56 

80 
55 

76 
SB 

83 
60 

82 
56 

81 
59 

81 
49 

74 

SB 

85 
60 

88 
63 

90 
64 

92 
66 

90 
65 

93 
62 

90 

65 

78  ■  7 
52. 9 

PBSBOENB 

MBX 
MIN 

83 
53 

81 
58 

76 
60 

76 
55 

77 
51 

77 
53 

76 
51 

74 

53 

69 
54 

66 
52 

73 
51 

81 
53 

83 
54 

93 

57 

96 
59 

90 
58 

82 
56 

67 
55 

87 
59 

66 
60 

84 

56 

82 
55 

98 

S3 

1  02 
68 

98 
62 

99 
66 

106 
67 

104 

69 

95 
64 

91 
57 

85  .7 
57.3 

POMONB  CBL  POLY 

MBX 
MIN 

81 
49 

85 
55 

79 
59 

77 
53 

79 
48 

79 
49 

79 
53 

79 
50 

77 
54 

69 
51 

66 
52 

75 
51 

82 
SO 

84 

55 

96 
58 

99 
59 

85 
53 

84 

57 

90 
55 

68 
53 

86 

52 

86 
52 

B5 
S7 

99 
66 

1  02 
62 

99 
61 

100 
64 

105 
63 

102 
60 

95 
57 

86  .5 
55.3 

RRMONB  F IRE  OEPI 

MRX 
MIN 

85 
45 

82 
48 

79 
53 

79 
51 

80 
40 

79 
42 

75 
45 

78 
43 

74 
47 

66 
44 

73 
46 

82 
42 

86 
45 

97 
46 

98 
51 

94 

50 

87 
46 

92 
49 

92 
52 

89 
SI 

88 

52 

85 
50 

100 
SO 

102 
48 

102 
SS 

100 
S7 

106 
55 

100 
60 

97 
56 

93 
54 

88  .0 
49. 1 

RE0LBN05 

MRX 
MIN 

90 
SI 

83 

S3 

79 
55 

81 
55 

82 
50 

83 
50 

81 
51 

83 
47 

73 

51 

63 
49 

75 
48 

89 
49 

90 
SO 

99 
57 

102 
57 

93 
56 

90 
53 

95 
59 

94 

56 

95 
55 

92 
57 

93 
52 

1  02 
59 

105 
61 

104 

60 

1  OS 
60 

108 
63 

1  06 
65 

103 
61 

98 
59 

91  .2 
55  .0 

RIVERSIDE  FIRE  STB  3 

MRX 
MIN 

90 
53 

86 
57 

80 
60 

82 
58 

83 
52 

62 
52 

81 
54 

83 
51 

74 
54 

69 
53 

77 
50 

87 
51 

89 
54 

99 
57 

102 
57 

96 
59 

90 
56 

95 
57 

94 

SB 

94 

58 

91 
56 

9D 
55 

104 

58 

105 
62 

1  04 

60 

104 

60 

1  09 
61 

105 
65 

101 
63 

96 
60 

91.4 

56  .7 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STfi 

MRX 
MIN 

84 

53 

91 
56 

84 

61 

79 
58 

82 
52 

84 

52 

82 
54 

82 
50 

84 

55 

72 
54 

64 

51 

77 
52 

87 
54 

90 
57 

IDl 
57 

106 
59 

94 

55 

91 
57 

96 
57 

95 
57 

94 

56 

93 
55 

90 
59 

104 

62 

106 
61 

105 
63 

106 
62 

1  10 
64 

106 
63 

102 
59 

91  .4 

56.8 

SBN  BERNBROINQ  CO  HOSP 

MAX 
MIN 

92 
54 

88 
59 

81 
59 

83 
59 

84 

52 

84 

53 

82 
54 

84 

51 

74 

55 

69 
54 

77 
52 

88 

52 

90 
55 

98 
59 

103 
58 

93 
59 

91 

57 

96 
57 

95 
60 

94 

S9 

92 
58 

93 
56 

102 
62 

103 
64 

104 

62 

1 05 
63 

109 
64 

I  07 
66 

103 
65 

98 

62 

92  . 1 
58  .0 

SBNDBERG  H50 

MRX 
MIN 

69 
47 

70 
49 

70 
49 

68 
48 

70 
46 

73 
48 

66 
46 

64 
41 

57 
40 

53 
39 

62 
42 

67 
45 

70 
50 

78 
56 

85 
64 

8  1 
57 

8 1 
55 

85 
58 

85 
65 

81 
59 

79 
52 

69 
46 

85 
S9 

87 
64 

85 
66 

9 1 
65 

94 

68 

94 

72 

9  1 
61 

76 
54 

76  .2 
53.7 

SBN  DIECO  HSO  BP 

MRX 
MIN 

62 

61 

62 

63 

61 

62 

63 

61 

61 

59 

62 

60 

64 

63 

63 

61 

63 

64 

66 

65 

65 

64 

65 

68 

64 

68 

68 

70 

69 

81 
67 

75  .6 
63.8 

SBN  GBBRIEL  F IRE  DEPT 

MRX 
MIN 

84 

53 

83 
60 

78 
60 

78 

55 

78 
51 

77 
51 

78 
51 

8 1 
54 

70 
56 

68 
S3 

75 
52 

82 
53 

91 
59 

92 
53 

96 
58 

69 

se 

85 
58 

87 
60 

85 
SB 

86 
59 

84 

55 

84 

55 

1 00 
S6 

104 

62 

1 0 1 
61 

101 
61 

1 07 
64 

105 
65 

96 
64 

90 
60 

87.2 
57.2 

SBN  jaCINTO 

MRX 
MIN 

92 
49 

89 
50 

85 
55 

86 
52 

86 
45 

8S 
45 

83 
46 

84 

43 

74 
49 

71 
4  1 

78 
50 

89 
46 

92 
49 

1 02 
51 

1  03 
53 

94 

53 

9 1 
49 

99 
51 

99 
55 

98 
SS 

96 
S3 

93 
49 

1  04 
54 

1 06 
SS 

106 
56 

1 05 
57 

1  1 0 
59 

1 09 
62 

1 05 
60 

99 
55 

93.8 
51  .6 

SBN  NICOLBS  ISLBND 

MBX 
MIN 

SBNTB  RNB  FIRE  STRTION 

MAX 
MIN 

78 
57 

77 
60 

75 
60 

75 
57 

75 

55 

68 

55 

77 
56 

82 
58 

86 
50 

60 

64 

59 

80 
60 

69 

60 

92 
65 

93 
64 

93 
64 

101 
64 

96 
67 

95 
64 

90 
63 

SRNTR  BRRBBRB 

MAX 
MIN 

7 1 
52 

59 

7  ] 
56 

54 

54 

53 

53 

55 

54 

53 

52 

51 

56 

57 

59 

58 

57 

58 

56 

57 

57 

55 

61 

60 

64 

62 

64 

63 

61 

73 
60 

77  .8 
57.1 

SBNTB  BBRBBRfl  FBB  RP 

MRX 
MIN 

73 
54 

71 
54 

72 
49 

70 
50 

73 
46 

74 
49 

70 
47 

65 
55 

65 
52 

70 
S4 

74 

47 

71 
51 

69 
51 

74 
54 

7 1 
58 

70 
58 

70 
SB 

69 
SB 

76 
55 

75 
54 

81 
54 

96 
59 

97 
59 

95 
60 

85 
59 

85 
60 

87 
59 

79 
SB 

8 1 
57 

87 
SS 

76.5 
54  .5 

SBNTB  flBRlB  HSO  BP 

MRX 
MIN 

78 
47 

68 
47 

65 
39 

86 
41 

64 
44 

64 
45 

69 
45 

66 
40 

71 
54 

69 
48 

66 
41 

7  1 
52 

70 
50 

90 
47 

83 

50 

72 
46 

72 
54 

73 
56 

7] 
54 

70 
55 

68 
49 

70 
44 

93 
49 

1  02 

59 

1 02 

57 

92 
SS 

97 

57 

94 

51 

79 
50 

71 
48 

76.2 
49.  1 

SBNTB  nONICR  PIER 

MRX 
MIN 

SflNTR  PRULR 

MRX 
M  I  N 

81 
47 

77 
47 

76 
47 

71 
45 

73 
44 

72 
43 

72 
44 

73 
42 

71 
49 

69 
48 

72 
46 

8 1 
45 

77 
57 

84 
49 

85 
51 

77 
50 

79 
59 

77 
51 

77 
48 

78 
48 

75 
53 

1  02 
77 

1 03 
68 

98 

76 

94 

59 

99 

70 

92 
57 

87 
56 

83 
49 

81.2 
52.6 

SUN  CITY 

MRX 
MIN 

91 
52 

91 
54 

84 

56 

84 
54 

85 
48 

84 
49 

82 
53 

80 
46 

78 

55 

75 
50 

76 
46 

89 
48 

90 
51 

98 
52 

101 
57 

98 
54 

92 
57 

96 
54 

99 
57 

97 
56 

95 
57 

93 
52 

101 
54 

1 0^ 
SB 

I  OS 
57 

1 05 
59 

1  07 
60 

1 06 
63 

1 05 
61 

102 
58 

93.1 
54.3 

TORRBNCE 

MRX 
MIN 

79 
54 

75 
44 

73 
61 

73 
SS 

75 
55 

74 

55 

73 
53 

71 
52 

69 
56 

65 
52 

72 
S3 

76 
54 

80 
56 

79 
58 

76 
59 

77 
56 

76 
58 

74 

53 

78 
58 

78 

55 

75 
56 

79 
57 

90 
59 

1 00 
66 

95 
58 

97 
62 

95 
64 

95 
64 

90 
56 

83 
60 

79.7 
56.6 

TUJUNGB 

MRX 
MIN 

66 

52 

81 
S3 

77 
55 

78 
51 

79 
48 

76 
49 

77 
48 

73 
48 

60 
50 

64 
49 

74 

46 

81 
49 

83 
52 

94 
54 

95 
57 

84 

57 

64 

51 

92 
53 

92 
58 

87 
58 

86 
56 

86 
54 

97 
61 

101 
63 

1 00 
63 

99 
63 

1 0 1 
61 

1 02 
67 

97 
63 

90 
60 

85.9 
55.0 

TUSTIN  IRVINE  RBNCH 

MAX 
MIN 

77 
52 

79 
54 

73 
59 

76 
61 

76 
55 

76 
51 

76 
54 

75 
52 

72 
46 

69 
53 

66 
52 

74 

S3 

78 
44 

8 1 
48 

85 
55 

69 

S3 

78 
56 

79 
59 

85 
56 

84 

57 

86 

53 

80 
55 

82 
54 

92 
54 

97 
57 

95 
52 

95 
58 

1 05 
59 

96 
60 

87 

57 

82  .  1 
54.3 

THITCHELL  DBH 

MAX 
MIN 

87 
48 

69 
49 

88 
36 

71 
42 

76 
46 

80 

50 

78 
48 

79 
49 

60 
46 

82 
50 

87 
54 

9 1 
59 

9 1 
62 

52 

82 
60 

80 
56 

79 
51 

78 
52 

80 
53 

78 
42 

99 
S3 

1 03 
75 

1 03 
68 

74 

'70 

49 

85 
50 

87.0 
53.5 

U  C  L  fl 

MAX 
MIN 

56 

60 

69 
61 

55 

55 

S4 

54 

54 

55 

53 

54 

55 

58 

6? 

59 

59 

59 

60 

60 

75 
59 

59 

73 
57 

95 
62 

97 
70 

89 

66 

9 1 
67 

97 
70 

89 
70 

83 
61 

78 
62 

76.3 
59.5 

UPLRND  3  N 

MRX 
MIN 

86 
49 

82 
51 

75 
56 

78 
49 

77 
48 

78 
48 

77 
47 

78 
45 

70 
50 

64 
46 

74 

50 

83 
48 

BS 
50 

95 
53 

98 
56 

92 
57 

85 
50 

90 
51 

89 
56 

90 
56 

87 
54 

87 
49 

100 
59 

103 
63 

100 
65 

101 
65 

105 
65 

102 
66 

96 
62 

91 
59 

87.3 
54.2 

VISTR  2  NNE 

MRX 
MIN 

74 

S3 

73 
56 

72 
56 

72 
56 

73 
45 

72 
53 

71 
56 

72 
52 

68 
54 

68 
51 

71 
49 

75 
50 

77 
51 

78 
S3 

84 

53 

76 
53 

78 
55 

81 
62 

80 
S3 

79 
SO 

77 
53 

77 
S3 

91 
54 

91 
61 

89 
57 

95 
58 

99 
59 

91 
61 

87 
59 

85 

57 

79.2 

HBRNER  SPRINGS 

MRX 
MIN 

rORBR  LI  NOR 

MAX 
MIN 

SOUTHEAST  DESERT 

BBS  INS  01 

BBKER 

MAX 
MIN 

I  DO 
66 

101 
61 

102 
66 

102 
63 

98 
63 

100 
64 

98 

66 

98 
61 

97 

o2 

94 

60 

88 
56 

95 
48 

99 
66 

99 
68 

103 
74 

109 
59 

107 
68 

109 
73 

109 
73 

109 
75 

108 
73 

104 

67 

102 
72 

104 

68 

1  10 
65 

1  1  1 
68 

1  IS 
73 

1  17 
71 

115 
79 

114 

76 

103.9 
66.8 

8BRST0H 

MAX 
MIN 

92 
58 

93 
59 

92 
63 

91 
59 

89 
56 

91 
58 

90 
59 

84 

50 

82 
54 

77 
51 

82 
51 

BS 
52 

92 
56 

92 
58 

93 
57 

97 
68 

100 
64 

100 
60 

99 
61 

IDD 
69 

98 

65 

94 

62 

9S 
57 

98 

66 

104 

62 

1  10 
6S 

106 
60 

108 

65 

104 

68 

102 
66 

94  .7 

60.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


STRT  ION 

ORY  OF  MONTH 

u 
a 
a: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

2* 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

eERUnONT  1  E 

HRX 

89 
47 

85 
49 

82 
54 

82 
S3 

81 

50 

83 
48 

81 
51 

81 
45 

74 
48 

69 
46 

73 
47 

84 
45 

88 
47 

90 
51 

99 
58 

99 
52 

92 
55 

9S 
55 

95 
SS 

92 
SS 

92 
SI 

89 
52 

99 
54 

99 
55 

101 
57 

102 
60 

lOS 
57 

104 

62 

101 
60 

97 
56 

52.5 

BISHOP  HSO  HP 

nRx 

90 
44 

90 
46 

88 
45 

85 
48 

67 
42 

87 
44 

80 
51 

79 
54 

76 
55 

66 
42 

76 
36 

84 
44 

87 
52 

82 

50 

92 
45 

97 
52 

95 
52 

97 
55 

95 
55 

94 
54 

69 
SI 

85 
55 

90 
51 

92 
SI 

96 
51 

97 
59 

lOD 
SS 

97 
S3 

99 
S3 

95 
4  3 

49.6 

BLTTHE 

HRX 

I  DO 
62 

ID2 
61 

lOI 
64 

100 
63 

101 
59 

101 
59 

102 
61 

98 
60 

98 
69 

96 
62 

89 
53 

96 
58 

102 
63 

100 
64 

103 
64 

IDS 
62 

I  OS 
59 

102 
71 

I  1  I 
6S 

1  10 
73 

1  10 
75 

100 
74 

104 

69 

105 
61 

1  ID 
60 

113 
66 

114 

67 

114 

70 

113 
74 

114 

73 

'es.o 

BLTIME  FBd  fllRPOm 

HRX 

101 
68 

102 
67 

101 
69 

101 
69 

100 
65 

101 
S5 

100 
68 

98 
64 

99 
70 

86 
63 

88 
56 

9S 
65 

100 
69 

100 
70 

102 
74 

107 
72 

I  OS 
59 

107 
71 

109 
79 

1  1  1 
79 

109 
84 

101 
76 

105 
78 

108 
72 

109 
70 

1  12 
72 

IIS 
76 

114 
84 

1  1 1 
81 

1 10 
85 

't'.t 

BORREGO  DESERT  PRRK 

HBX 

9S 
6S 

98 
67 

101 
63 

101 
65 

98 

60 

103 
SO 

94 

66 

93 
68 

92 
58 

79 
54 

91 
60 

95 
68 

99 
68 

101 
59 

101 
77 

104 

59 

103 
69 

102 
70 

109 
73 

110 
70 

108 
76 

108 
72 

100 
71 

106 
72 

1  10 

75 

113 
73 

112 
76 

116 
82 

116 
82 

1  14 

80 

'ee.e 

BRRHI.ET  2  SU 

nBx 

94 

60 

98 
62 

100 
60 

100 
59 

101 
59 

100 
59 

100 
62 

100 
61 

98 
65 

99 
51 

83 
56 

89 
63 

95 
62 

100 
62 

102 
61 

104 

61 

109 
5S 

107 
67 

107 
70 

10.' 
75 

109 
73 

108 
69 

100 
69 

IDS 
67 

IDS 
66 

1  1  I 
62 

113 
71 

114 

73 

I  ID 
72 

1  10 

'54.1 

OBGGETI  FSB  RIRPORT 

HBX 

97 
68 

96 
70 

98 
70 

92 
65 

95 
65 

96 
64 

92 
66 

88 

62 

90 
61 

74 

58 

85 
60 

93 
62 

96 
65 

91 
66 

98 
51 

101 
80 

102 
72 

104 

72 

104 

75 

103 
77 

101 
73 

96 
70 

98 
68 

100 
72 

IDS 
73 

ID9 

7S 

I  I  1 
76 

I  12 
78 

1 10 
79 

103 
75 

69.3 

OERIM  vRLlEr 

nBx 

103 
79 

104 

79 

107 
85 

106 
79 

102 
76 

102 
79 

104 

85 

100 
79 

97 
77 

93 
70 

92 
62 

100 
74 

105 
81 

104 

79 

I  OS 
71 

1  1  1 
73 

1  1  1 
75 

1  1  1 
88 

1  1  1 
89 

1  13 
90 

113 
86 

108 
83 

107 
85 

108 
89 

113 
78 

114 

79 

I  IB 
87 

119 
84 

1 18 
91 

1 16 
95 

'bo. 9 

DEEP  SPRINGS  COI  LEGE 

nRx 

61 
S3 

83 
53 

83 
48 

83 

52 

80 
45 

80 
45 

79 

46 

70 
33 

75 
42 

83 
42 

94 

90 

94 

59 

89 
48 

ERCLE  nOUNrRIN 

MAX 

93 

75 

96 
73 

98 

75 

91 
73 

96 
74 

95 
75 

98 

73 

96 
69 

93 
73 

92 
61 

82 
64 

82 
69 

93 
74 

97 
77 

97 
80 

100 
77 

104 

79 

102 
80 

107 
85 

107 
82 

107 
83 

106 
75 

99 
82 

103 
83 

105 
79 

109 
84 

1  10 
83 

I  12 
92 

1  14 

89 

1  1  1 
65 

77.4 

EL  CENrRO  2  SSH 

NRX 

100 
61 

101 
63 

101 
63 

102 
63 

102 
60 

103 
66 

103 
64 

98 
61 

100 
62 

90 
53 

86 
58 

95 
63 

100 
63 

101 
61 

104 
68 

107 
67 

106 
67 

107 
72 

110 
62 

I  1  I 
77 

110 
73 

107 
57 

103 
68 

104 

72 

1  1  1 
72 

114 

68 

1  16 
74 

1  16 
73 

1  14 

75 

1  15 

65.9 

EL  HIRRGE  FIELD 

HRX 

84 

56 

88 
54 

89 
S3 

87 
44 

83 
48 

84 
45 

95 
46 

83 
41 

76 
42 

74 
40 

66 
51 

70 
47 

82 
50 

86 
48 

82 
46 

90 
57 

92 
56 

90 
54 

92 
57 

93 
57 

92 
52 

90 
58 

84 

52 

88 

SS 

90 
57 

97 
SB 

96 
53 

102 
61 

102 
60 

101 
58 

SI  .9 

FHIRHONI 

MRX 
M  1  N 

72 
49 

78 
56 

80 
60 

77 
S3 

74 
54 

77 
56 

75 
52 

73 
48 

70 
52 

62 
44 

60 
44 

70 
50 

80 
57 

78 
61 

85 
62 

94 

71 

85 
63 

82 
63 

90 
67 

90 
64 

85 
64 

83 
55 

80 
57 

93 
6S 

95 
69 

89 
74 

97 
74 

97 
74 

98 
75 

94 

62 

59.9 

GOLD  ROCK  RANCH 

HRX 
f1 1 N 

98 
65 

98 
64 

100 
62 

96 
65 

97 
68 

99 
67 

98 
68 

97 
67 

97 
70 

89 
59 

87 
57 

95 
61 

97 
69 

101 
68 

104 

77 

106 
74 

105 
72 

107 
73 

I  10 
76 

IDS 
80 

109 
82 

106 
74 

105 
73 

108 
72 

112 
74 

1  14 

78 

lie 

78 

112 
83 

1  1  1 
83 

107 
83 

'71.4 

HHIHEE 

HRX 
M  1 N 

85 
55 

85 
60 

87 
57 

87 
51 

82 
49 

83 
47 

63 
56 

80 
53 

77 
49 

73 
48 

67 
43 

75 
47 

60 
53 

85 
54 

82 
52 

88 
57 

93 
63 

91 
62 

93 
63 

93 
65 

93 
68 

88 

SC 

83 

59 

88 
60 

91 
50 

97 
45 

95 
67 

99 
65 

99 
65 

98 
65 

56.5 

MRTFIELD  PUMPING  PLRNI 

HBX 
N I  N 

91 
61 

96 
61 

97 
64 

96 
60 

94 

65 

92 
62 

97 
62 

93 
58 

90 
63 

90 
S7 

83 
54 

87 
53 

92 
61 

96 
68 

95 
72 

99 
63 

102 
57 

101 
66 

105 
74 

105 
70 

104 

72 

104 

72 

97 
79 

100 

77 

103 
71 

109 
69 

108 
73 

112 
90 

114 

81 

110 
78 

57.4 

IHPERIRL 

HBX 
M  I  N 

99 
64 

100 
66 

100 
68 

101 
65 

100 
66 

101 
64 

99 
72 

97 
64 

99 
64 

89 
SO 

87 
58 

96 
64 

100 
66 

101 
58 

103 
65 

107 
75 

106 
78 

106 

71 

109 
76 

1  1  1 
77 

110 
79 

102 
73 

104 

75 

107 
74 

I  10 
76 

113 
76 

IIS 
80 

114 

77 

1  12 

75 

110 
76 

IHPERIRL  FRR  RP 

HBX 

97 
63 

101 
66 

101 
64 

101 
65 

100 
63 

100 
63 

97 
69 

96 
68 

99 
64 

80 
60 

87 
54 

95 
61 

101 
68 

101 
57 

102 
63 

107 
73 

108 
76 

106 
71 

109 
74 

1  1  1 
7S 

108 
78 

100 
72 

IDS 
72 

107 
71 

1  10 
70 

113 
72 

115 
74 

112 
77 

1  10 
77 

109 

'58.9 

INDEPENDENCE 

MBX 

85 
59 

89 
53 

88 
52 

91 
56 

83 
50 

85 
52 

86 
57 

83 
55 

78 
56 

75 
47 

67 
40 

73 
40 

82 
49 

89 
54 

85 
51 

90 
59 

99 
62 

94 

62 

95 
51 

93 
59 

96 
SB 

95 
57 

85 
55 

92 
56 

94 

58 

94 

62 

97 
63 

102 
65 

99 
65 

IDD 

SS.6 

INDIO  U  S  ORTE  GARDEN 

MRX 

94 

71 

98 
68 

98 
68 

99 
68 

97 
72 

98 
73 

100 
71 

97 
67 

96 
66 

95 
60 

82 
62 

90 
67 

95 
70 

98 
71 

103 
65 

107 
7S 

1D7 
77 

106 
76 

108 
83 

1  10 
82 

109 
82 

108 
73 

102 
73 

107 
76 

110 
75 

112 
80 

1 1  1 
79 

1  17 
83 

1  16 
74 

113 

'72.8 

INrOKERN 

MAX 
M  1  N 

93 
55 

95 
55 

93 
69 

89 
53 

92 
50 

92 
52 

92 
63 

92 
61 

81 
53 

78 
53 

83 
45 

88 

SO 

94 

52 

94 

69 

98 

55 

101 
71 

IDO 
62 

101 
61 

100 
51 

98 
70 

95 

94 

61 

98 
62 

103 
63 

lOS 
64 

104 
64 

107 
61 

109 
60 

108 
65 

108 

59.8 

IRON  HOUNTniN 

MAX 
MIN 

96 
73 

99 
73 

100 
72 

100 
76 

99 
77 

99 
76 

101 
76 

99 
69 

96 
72 

95 
78 

85 
65 

89 
66 

92 
68 

101 
76 

95 
76 

100 
69 

107 
73 

106 
77 

109 
82 

109 
85 

108 
86 

107 
77 

98 
78 

103 
76 

103 
73 

110 
78 

112 
81 

IIS 
89 

117 
85 

114 

65 

'75.3 

LRKE  RRROUHERO 

MAX 
M  I  N 

74 
42 

72 
43 

73 
44 

68 
49 

66 
44 

70 
43 

68 
42 

66 
41 

61 
44 

49 

35 

63 
34 

70 
39 

72 
42 

79 
48 

84 

47 

78 
S3 

73 
S3 

82 
56 

81 
S7 

80 
SS 

79 
52 

76 
SO 

82 
45 

84 

SO 

85 
49 

87 
52 

88 
54 

90 
SS 

85 
54 

83 
54 

47.6 

LRNCRSTER  FSS/FRR 

MAX 
M I  N 

85 
58 

87 
60 

82 
S8 

79 
57 

83 
S9 

82 
S8 

77 
57 

77 
51 

6o 
50 

65 
48 

77 
S3 

85 
55 

88 
62 

88 

55 

94 

53 

90 
58 

88 

67 

94 

58 

94 

52 

91 
67 

87 
58 

88 

60 

95 
55 

97 
59 

101 
52 

102 
72 

103 
58 

104 
64 

99 
67 

91 
66 

59.6 

nECCR  FIRE  SIHTION 

MAX 
H  1  N 

98 

6S 

100 
63 

lOD 
65 

100 
61 

101 
66 

103 
68 

102 
63 

99 
58 

97 
63 

85 
61 

90 
51 

95 
52 

101 
53 

104 

59 

108 
62 

109 
53 

lOS 
55 

107 
55 

1  10 
65 

110 
75 

1  1  1 
75 

104 

71 

109 
68 

1  I  1 
73 

114 

73 

I  I  1 
67 

120 
74 

115 
74 

116 
74 

I  13 
76 

'57.0 

nITCHELL  CAVERNS 

HAX 
MIN 

82 
67 

84 
74 

82 
68 

83 
71 

83 
67 

84 

69 

83 
63 

82 
60 

77 

75 
54 

74 
34 

79 
56 

84 

61 

83 
61 

87 
54 

91 
65 

91 
52 

91 
68 

92 
76 

92 
69 

92 
51 

89 
69 

86 
71 

87 
73 

94 

76 

96 
71 

100 
74 

1D3 
84 

100 
BO 

98 
80 

65.5 

(lOJAVE 

MAX 
MIN 

82 

83 
54 

83 
61 

84 

58 

82 
61 

87 
59 

83 
S9 

78 
SO 

73 
51 

64 
47 

74 

56 

84 

57 

83 
59 

86 
56 

95 
54 

95 
67 

95 
71 

95 
70 

97 
73 

91 
68 

90 
66 

83 
59 

93 
S6 

98 
60 

96 
54 

100 
71 

IDS 
69 

IDS 
53 

103 
7S 

88 
65 

51  .0 

nOUNTBlN  PBSS 

MBX 
M  I  N 

91 
51 

82 
56 

84 

57 

84 

S6 

81 
S3 

79 
44 

63 
42 

71 
48 

81 

52 

91 

93 
64 

88 
63 

86 
53 

80 
56 

95 

97 
67 

93 
64 

98 
63 

96 
69 

nT  SBN  JBCINTO  M  S  PK 

MBX 
tllN 

67 
34 

66 
33 

68 
33 

67 
33 

67 
35 

45 

33 

56 
32 

62 
29 

69 
32 

69 
37 

72 
33 

74 
48 

73 
45 

78 
43 

79 
44 

76 
40 

78 
42 

81 
44 

77 
40 

80 
43 

NEEDLES  FAB  RIRPORT 

MBX 
MIN 

100 
70 

101 
70 

99 
76 

99 
72 

99 
70 

100 
57 

98 
71 

97 
71 

97 
73 

85 
69 

89 

63 

95 
57 

99 
69 

94 

70 

101 
74 

106 
68 

105 
77 

108 
79 

110 
80 

109 
83 

108 
85 

100 
78 

102 
78 

103 
78 

1  10 
70 

112 
76 

IIS 

77 

117 
80 

114 

87 

109 
88 

'74.5 

PBLflOALE 

MAX 
MIN 

89 
SS 

90 
53 

85 
54 

79 
53 

83 
55 

82 
50 

79 
57 

78 
49 

76 
45 

65 
46 

79 
51 

85 
49 

89 
S2 

89 
54 

9S 
55 

95 
70 

89 
57 

95 
68 

94 

62 

92 
68 

89 
58 

88 
56 

95 
57 

96 
59 

101 
63 

102 
62 

103 
61 

104 

66 

101 
69 

95 
57 

57.4 

palu  springs 

MAX 
MIN 

96 
67 

101 
68 

100 
66 

99 
63 

99 
63 

102 
64 

97 
59 

96 
57 

94 

58 

89 
44 

91 
54 

9S 
47 

98 
56 

103 
56 

109 
71 

108 
68 

108 
68 

1  1  1 
57 

1  1  1 
62 

1  1  1 
72 

110 
73 

107 
72 

109 
70 

112 
70 

114 
74 

1  14 

76 

IIB 
79 

118 

63 

lie 

78 

115 
76 

'55.4 

PARKER  RESERVOIR 

MBX 
MIN 

95 
72 

100 
73 

102 
74 

100 
73 

98 
72 

98 
71 

100 
75 

99 
68 

96 
72 

97 
58 

85 
60 

88 
68 

95 
70 

99 
77 

95 
76 

IDl 
73 

106 
75 

1D4 

80 

107 
83 

110 
82 

108 
84 

106 
78 

99 
79 

101 
76 

104 

76 

1 10 
80 

112 
B2 

I  IB 
87 

I  16 
87 

112 
89 

'76.0 

RRNDSBURG 

MBX 
MIN 

69 
56 

90 
60 

88 

62 

87 
58 

86 
58 

89 
58 

83 
S8 

80 
54 

78 
48 

73 
43 

79 
49 

85 
SI 

89 
59 

87 
62 

94 

62 

94 

72 

96 
65 

97 
65 

9S 
72 

92 
68 

90 
61 

86 
60 

91 
66 

94 

67 

99 
71 

lOS 
72 

102 
74 

IDS 
72 

102 
74 

95 
58 

62.2 

THERHRL  FRR  RP 

MAX 
MIN 

96 
63 

97 
64 

97 
69 

98 
66 

98 

71 

99 
71 

98 
68 

95 
61 

96 
62 

83 
62 

88 
62 

94 

66 

97 
66 

102 
66 

106 
63 

109 
58 

106 
68 

106 
72 

110 
79 

109 
81 

109 
80 

102 
73 

108 
7S 

109 
70 

112 
73 

112 
70 

116 
77 

112 
79 

1  10 
74 

IDS 
76 

102.7 
69.8 

TRONR 

MAX 
MIN 

95 
64 

96 
62 

96 
60 

92 
60 

94 

66 

94 

60 

90 
60 

86 
58 

83 
58 

77 
54 

85 
54 

91 
59 

9S 
64 

90 
67 

98 
60 

105 
67 

103 
70 

104 

69 

103 
65 

104 

63 

98 
72 

93 
66 

98 
68 

100 
58 

107 
65 

106 
68 

108 
69 

1  1  1 
73 

109 
75 

101 
70 

64  .5 

THENTrNINE  PALHS 

MBX 
MIN 

95 
61 

98 
62 

98 
58 

96 
62 

95 
63 

98 
61 

95 
60 

94 

56 

91 
61 

90 
57 

84 

52 

92 
54 

97 
55 

93 
S7 

97 
58 

101 
64 

102 
65 

104 

68 

105 
55 

IDS 
65 

104 
64 

102 
64 

98 

71 

IDO 
69 

106 
67 

107 
67 

110 
68 

112 
76 

1  1  1 
77 

109 
72 

99.6 
63.0 

VRLTERnO  FIRE  STR  79 

MAX 
MIN 

85 
43 

86 
46 

88 
48 

83 
42 

83 
42 

8S 
41 

82 
43 

76 
40 

76 
46 

72 
44 

81 
4? 

86 
45 

85 
52 

92 
S4 

90 
55 

91 
S7 

94 

S3 

91 
S6 

93 
S2 

90 
49 

84 
48 

90 
51 

92 
55 

97 
52 

97 
55 

99 
52 

97 
61 

97 
57 

92 
49 

88.1 
49.3 

VICIDRVILLE  PUMP  PLRNI 

MAX 

niN 

89 
49 

90 
52 

87 

51 

89 
48 

81 
46 

86 
49 

88 

SO 

79  77 
45  55 

SEE  RE( 

70    64  BO 
47     44  48 

ERENCE  NOTE" 

8S    88  90 
SI     54  52 

FOLLOMINC  ■ 

96  91 
60  64 

TBI  ION 

92 
60 

NDE 

97 
SB 

94 

S7 

93 

SS 

92 
58 

89 

55 

94 

56 

96 
60 

1 00 
58 

99 

57 

103 
63 

105 
65 

102 
59 

89.5 
54.2 
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DniLY  TEMPERATURES 


CBLIFORNIO 

JUNE  1976 


STflT ION 


DRY  OF  MONTH 


10   11  12 


13    14  15 


16    17  18 


19   20  21 


22   23  24 


28   29   30  31 


HHIIE  tlOUNTRlN  1 
HHIIE  MOUNTRIN  2 
HILDROSE  RANGER  STH 


57  59 
29  32 


44     4S  45 

27     2B  27 


55  68 
35  47 


43  42 

25  27 


85  86 
51  48 


85  83  83 
45     46  4S 


47  48 

35  42 


45  40 

28  25 


85  83 
49  51 


59  64 

32  32 


73  70 
45  41 


56     56  54 

30     31  30 


40  43 

28  28 


81     85  85 


55  54  66 
31     30  33 


57  58 
38  36 


58  67 
38  30 


70  68  64 
36     46  32 


50  52 
35  33 


55  49 
36  31 


93  90  89 
56     50  51 


44     43  45 

19    27  29 


88  88  90 
49    63  63 


54  55 

36  38 


58  55 
38  35 


9S     99  98 

68     77  76 


59.6 
34  .3 


46.2 

29.0 


87.0 
52.9 


5EE  REFERENCE  NOTES 


fOLLOHING  5IfiT10N  INOEX 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

CBL IFORNIfl 

JUNE  ISIS 


X 

onr  DF  noNiH 

O 

SlflT ION 

0. 

o 

1  cn  1 

lull 

2 

3 

s 

6 

7 

g 

9 

1  2 

1  3 

1 S 

1 6 

1 7 

16 

19 

20 

2  I 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

K 

a 

BRRHLET  2  SN 

10 

MP« 
KIN 

83 
14 

63 

75 

63 

76 

82 
75 

82 
74 

82 
74 

82 

75 

82 

75 

83 
76 

76 
66 

81 
69 

82 
74 

83 
75 

63 

76 

64 

75 

83 
76 

83 
76 

85 
77 

8S 
78 

85 
79 

85 
79 

83 
78 

63 

76 

82 
77 

84 

77 

85 
78 

85 
78 

87 
80 

88 

81 

87 
82 

83.4 

76.2 

20 

nnx 

MIN 

eo 

76 

80 

77 

81 

77 

60 

77 

80 
76 

80 
76 

79 
76 

79 
76 

80 
76 

76 
71 

77 
71 

79 
75 

80 

76 

81 

77 

81 
77 

81 

77 

81 

77 

82 
78 

83 
79 

S3 
79 

83 
60 

82 
79 

61 
79 

81 
78 

82 
78 

83 
78 

64 

79 

84 

80 

84 

81 

64 

81 

81  .0 

50 

9Rn 

74 

75 

76 

76 

75 

75 

75 

75 

75 

76 

76 

75 

75 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

76 

78 

76 . 1 

100 

9Rn 

73 

73 

73 

73 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

75 

7S 

74 

74 

75 

75 

75 

7E 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

76 

76 

76 

76 

76 

74  .6 

ORVIS  2  HSH  EXP  FRRH 

1  IN  1 

4 

nnx 
niN 

96 

73 

97 
73 

96 
71 

94 

72 

96 

72 

92 

70 

92 
70 

88 

70 

92 
73 

66 

71 

66 
69 

90 
72 

95 
76 

92 
78 

95 
78 

99 
60 

98 
82 

100 
SO 

98 

78 

97 

77 

92 
85 

94 

76 

94 

82 

96 
84 

98 
84 

99 
84 

100 
84 

102 
84 

99 
82 

98 
78 

95.2 
76.9 

FRESNO  HSO 

2 

nnx 
niN 

102 
72 

102 
72 

100 
70 

102 
68 

100 
70 

99 
66 

100 
67 

100 
66 

98 
7  3 

80 
65 

98 
6 1 

101 
66 

104 

72 

109 
74 

113 
78 

113 
8 1 

1  14 

8 1 

113 
82 

112 
62 

1  12 
6 1 

108 
79 

108 

75 

1  1  1 
79 

1  13 
82 

1  12 
63 

117 
8 1 

118 
62 

1  IS 
85 

IIS 
63 

107 
60 

106.6 
75.3 

4 

nnx 
n  I N 

97 
7S 

96 
75 

96 
74 

96 
73 

96 
74 

94 

73 

95 
72 

95 
72 

94 

76 

82 

71 

93 
64 

97 
71 

99 
7S 

104 

78 

108 
62 

109 
84 

109 
85 

109 
86 

108 
66 

106 
86 

104 
84 

103 
81 

107 
83 

109 
86 

108 
87 

110 
86 

112 
87 

1  1  3 
89 

1  10 
89 

103 
BS 

102.3 
79.6 

8 

nnx 
niN 

66 

79 

87 
80 

86 
80 

66 
79 

86 

79 

84 

78 

63 

77 

65 
76 

65 

79 

82 
76 

62 
72 

84 

75 

67 
79 

91 
6 1 

93 
64 

95 
86 

96 
88 

97 
89 

97 
69 

96 
69 

93 
88 

92 
85 

94 

86 

96 
88 

96 
90 

98 

90 

99 
91 

100 
91 

98 
91 

94 

89 

90.9 
63.5 

20 

8fin 

80 

81 

81 

80 

79 

79 

79 

78 

79 

78 

75 

75 

76 

78 

80 

SI 

81 

82 

84 

85 

84 

84 

84 

84 

85 

85 

86 

66 

87 

67 

81  .4 

40 

snn 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

74 

75 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

75 

76 

76 

76 

76 

77 

77 

77 

77 

76 

76 

79 

79 

75.6 

INOlO  U  S  DOTE  CnROEN 

1  CN  1 

10 

nnx 
niN 

94 

82 

94 
84 

94 

85 

95 
66 

95 
65 

94 

85 

94 

84 

94 

85 

93 
85 

94 
84 

92 
62 

93 
82 

95 
85 

96 
65 

97 
87 

97 
87 

99 
86 

100 
69 

95 
92 

99 
89 

98 
88 

98 
67 

100 
89 

100 
89 

101 
90 

101 
92 

102 
92 

96.4 
86.6 

20 

nnx 
niN 

90 
65 

90 
67 

92 
86 

96 
66 

90 
84 

92 
88 

91 
88 

91 
85 

90 
87 

90 
87 

66 
83 

90 
65 

92 
88 

93 
89 

94 

90 

92 
90 

94 

92 

97 
91 

99 
90 

95 
88 

95 
90 

95 
92 

IDO 
92 

104 

93 

97 
92 

97 

101 
95 

94.0 
88.7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMING  STATION  INDEX 
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EVflPORflTION  RND  WIND 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

-> 

2  cc  0 

£  °  5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

NORI^H  COAST 

0RH1NSGE  01 

□UPTONS  LANDING 

•  39 

.39 

.31 

.33 

.33 

.30 

.26 

.27 

.25 

.24 

.28 

.23 

.34 

.37 

.55 

.43 

.30 

■  31 

.28 

.29 

.31 

.30 

• 

.89 

.49 

.48 

.45 

.49 

.48 

.42 

'3140 

HIND 

MO 

114 

95 

82 

78 

1  18 

109 

143 

107 

128 

137 

1  14 

106 

81 

53 

104 

77 

128 

1  36 

153 

1  38 

102 

24 

141 

65 

77 

SS 

58 

105 

166 

77 

77 

77 

77 

77 

75 

74 

70 

77 

71 

76 

73 

60 

82 

88 

68 

87 

80 

60 

81 

75 

77 

83 

90 

95 

90 

69 

91 

87 

80 

HIN 

46 

46 

45 

46 

47 

48 

48 

47 

48 

50 

49 

50 

50 

59 

58 

57 

56 

53 

52 

52 

52 

52 

58 

65 

64 

60 

61 

62 

54 

51 

52  9 

TRINITY   RIVER  HATCH 

EVAP 

.26 

.29 

.26 

.28 

.29 

.24 

.31 

.21 

.24 

.10 

.24 

.16 

.31 

.36 

.35 

.39 

.41 

.24 

.50 

.39 

.36 

.34 

.33 

.41 

.35 

.38 

■  36 

.38 

.38 

.30 

9^46 

HINO 

S6 

43 

37 

37 

28 

31 

32 

30 

28 

29 

32 

30 

42 

39 

30 

43 

42 

59 

6 

36 

39 

42 

31 

48 

34 

32 

29 

21 

29 

SO 

1067 

lULELBKE 

EVAP 

.20 

.28 

.15 

.25 

.45 

.30 

.30 

.21 

.12 

.21 

■  19 

.24 

.30 

.30 

■  35 

.35 

.57 

.36 

.41 

.19 

.30 

.26 

.30 

.30 

24 

26 

.26 

.37 

■  27 

6.606 

NflRn  SPRINGS  onti 

EVAP 

.30 

.  30 

.40 

.30 

1  .05 

.30 

.31 

.10 

■ 

* 

1  .35 

.45 

■  45 

■  39 

1  .23 

.45 

.45 

.45 

.60 

.55 

.30 

.40 

.75 

10-88 

HIND 

IS 

82 

76 

89 

■ 

I 

164 

73 

46 

36 

306 

48 

86 

52 

I 

249 

100 

94 

78 

74 

I 

I 

215 

31 

72 

', 

186 

2240 

HAX 

ee 

82 

84 

82 

■ 

86 

81 

84 

76 

90 

93 

93 

96 

■ 

91 

85 

90 

95 

98 

96 

96 

90 

86 

68-8 

MIN 

49 

52 

50 

51 

52 

52 

53 

58 

55 

60 

60 

63 

57 

^S 

57 

57 

63 

72 

64 

57 

55 

56.8 

UILLOU  CREEK  1  NH 

EVAP 

.IS 

.20 

.21 

.22 

.26 

.21 

■  15 

.15 

.04 

.17 

•  12 

.21 

.30 

■  30 

■  26 

.30 

.31 

.30 

.30 

.30 

.  30 

.29 

.32 

.30 

.25 

.30 

.34 

.  3C 

.27 

7.388 

H  1  NO 

23 

16 

27 

27 

26 

32 

33 

28 

13 

1  3 

16 

18 

22 

20 

1  4 

19 

21 

15 

1  7 

19 

30 

1  7 

19 

19 

20 

15 

15 

15 

1 2 

35 

HAX 

77 

74 

80 

80 

84 

82 

80 

75 

83 

70 

79 

74 

83 

91 

94 

93 

95 

98 

98 

96 

64 

73 

91 

95 

96 

95 

94 

96 

94 

67 

86.4 

niN 

51 

46 

46 

47 

47 

47 

53 

53 

56 

55 

52 

53 

52 

52 

53 

54 

61 

55 

61 

59 

56 

53 

52 

55 

61 

54 

50 

55 

61 

48 

53.3 

■ 

SflCRflHENTO 

DRniNRGE  02 

fiUBURN  ORH  PROJECT 

E  VAP 

.34 

.32 

.30 

.29 

.32 

.30 

.30 

.24 

.26 

.23 

.25 

.27 

.27 

.45 

.47 

.32 

.44 

.42 

.38 

.39 

.37 

.31 

■  41 

.52 

.45 

.44 

.46 

■  43 

■  51 

■  46 

1 0 .92 

HIND 

38 

33 

46 

28 

27 

42 

42 

45 

23 

35 

43 

38 

22 

57 

41 

37 

40 

2a 

47 

30 

53 

43 

34 

59 

40 

29 

27 

31 

52 

47 

1  157 

MAX 

84 

82 

82 

82 

65 

8 1 

8 1 

78 

78 

80 

80 

8 1 

87 

87 

86 

89 

92 

93 

69 

67 

85 

84 

89 

90 

91 

90 

95 

93 

92 

87 

86.0 

MIN 

51 

52 

48 

48 

49 

49 

49 

46 

49 

50 

50 

51 

53 

53 

54 

56 

59 

60 

57 

56 
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*^ 

50 

48 

53 

54 

56 

58 

52 

50 

SO 

58 

66 

6 1 

61 

62 

56 

5 1 

52.7 

TRACY  PUHPINC  PLANT 

EVAP 

S 1 

56 

45 

45 

55 

32 

45 

70 

60 

65 

58 

38 

59 

57 

64 

49 

53 

1 6  32 

HIND 

232 

257 

228 

I8S 

315 

333 

353 

153 

325 

149 

297 

236 

190 

135 

60 

158 

171 

119 

215 

258 

331 

203 

1  1? 

120 

80 

93 

46 

66 

270 

269 

6003 

SOUTH  COAST 

ORAINACE  06 

CACHUtIA  LAKE 

EVAP 

.29 

.34 

.29 

.26 

.25 

.25 

.26 

.27 

.16 

.20 

.16 

.25 

.29 

.26 

.33 

.40 

.35 

.30 

.31 

.31 

.31 

.30 

.33 

.46 

.47 

.55 

.48 

.47 

.45 

.43 

9.78 

NINO 

al 

a? 

BC^? 

MAX 

2o 

fln 

Bl 

85 

72 

OQ 

B- 

BO 

QJ 

BO 

QO 

BO 

or 

QO 

QC 

QO 

on 

MIN 

CO 

52 

52 

52 

ta 

5 1 

55 

52 

52 

CC 

CO 

CO 

CO 

CO 

Cfi 

CI 

cq 

CJ 

CC 

cr 

cri 

62 

63 

58 

SS 

55  S 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.26 

.21 

.15 

.24 

.27 

.50 

.26 

.27 

.24 

22 

• 

.72 

.25 

.23 

.24 

.26 

.29 

.27 

.27 

.27 

.29 

.31 

.28 

• 

.58 

.33 

.31 

28 

7.80 

HIND 

'  0^ 

64 

^: 

'  BO 

'b' 

'  fit 

Q^ 

MAX 

60 

6 1 

73 

8 1 

8 1 

8 1 

8 1 

Oft 

79 

76 

84 

8^ 

B- 

8^ 

6" 

BC 

Bfi 

Be 

BR 

BC 

MIN 

57 

58 

54 

55 

s 

56 

|- 

6C 

5^ 

56 

58 

5' 

57 

SS 

51 

61 

57  '2 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA 

EVAP 

'  154 

HIND 

56 

47 

62 

52 

• 

■ 

164 

59 

el 

80 

37 

■ 

• 

144 

SE 

se 

5" 

56 

■ 

• 

'is; 

62 

6" 

8- 

76 

• 

52 

S3 

1689 

MAX 

MIN 

55 

60 

61 

60 

- 

55 

54 

56 

54 

52 

55 

61 

6C 

58 

60 

57 

57 

60 

60 

6t 

61 

63 

62 

58.2 

THITCHELL  OAH 

EVAP 

" 

■ 

0? 

"ci 

■ 

■  V: 

?Q70^ 

HIND 

*oo 

"q- 

* 

37 

Be 

Cf 

CI 

00 

"0- 

Of 

1  JC 

oe 

CO 

"c- 

"  J- 

or 

MAX 

88 

60 

8C 

82 

8' 

64 

8^ 

9^ 

9C 

8 

8^ 

85 

9^ 

8 

9' 

8C 

94 

9^ 

94 

9^ 

9' 

9C 

87  4 

MIN 

54 

55 

43 

52 

50 

52 

51 

52 

5C 

55 

57 

64 

66 

53 

65 

59 

56 

56 

57 

44 

55 

65 

70 

76 

76 

7; 

54 

56 

57.6 

. 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

DEATH  VALLET 

EVAP 

.65 

.75 

.63 

.64 

.73 

.71 

.67 

.82 

.6; 

.51 

.34 

.48 

.53 

.90 

.60 

.60 

.45 

.67 

.77 

.65 

.93 

1  .05 

.90 

.69 

.56 

.63 

.67 

.67 

.78 

.9C 

21  .19 

HIND 

66 

ini 

n] 

n! 

'of 

Inr 

n! 

nn^c 

MAX 

100 

96 

9" 

96 

9£ 

9J 

9  1 

'9^ 

n- 

n' 

ne 

n- 

ni 

1  m 

in' 

n- 

nf 

np 

I  1  r 

MIN 

70 

66 

6' 

65 

6£ 

|j 

6C 

7C 

6  = 

7C 

74 

74 

74 

7" 

7C 

6^ 

6^ 

7I 

71 

7' 

74 

74 

^. 

71 

69  2 

INDtO  U  S  DATE  GARDEN 

EVAP 

.43 

.49 

.45 

.50 

.49 

.53 

.54 

.53 

.44 

.51 

.50 

.43 

.47 

.60 

.47 

.51 

.56 

.51 

.59 

.62 

.65 

.60 

.60 

.66 

.70 

.59 

.69 

.72 

.60 

.68 

16.67 

HINC 

4? 

27 

49 

51 

54 

72 

62 

46 

46 

63 

84 

51 

41 

36 

21 

25 

40 

49 

56 

56 

51 

57 

46 

38 

32 

36 

33 

22 

26 

2S 

1343 

MAX 

9S 

98 

83 

100 

98 

95 

96 

95 

94 

96 

93 

93 

95 

96 

99 

99 

101 

98 

102 

102 

102 

101 

96 

99 

100 

103 

102 

IDS 

105 

IDS 

98.3 

MIN 

62 

66 

63 

61 

61 

60 

61 

59 

61 

S6 

55 

56 

63 

65 

63 

65 

64 

65 

65 

66 

67 

62 

53 

63 

65 

66 

66 

67 

70 

68 

62.9 

nOJAVE 

EVAP 

.80 

.45 

.75 

.48 

.57 

.40 

.40 

.36 

.39 

.34 

.39 

.45 

.45 

.45 

.59 

.73 

.53 

.53 

.62 

.60 

.56 

.45 

.53 

.53 

.55 

.75 

.60 

.52 

.75 

15.52 

HINQ 

609 

160 

145 

140 

130 

86 

1  18 

113 

169 

16S 

144 

121 

73 

92 

164 

90 

123 

119 

126 

144 

146 

90 

98 

154 

62 

142 

126 

195 

4068 

MAX 

61 

61 

61 

60 

82 

62 

61 

77 

77 

78 

79 

81 

83 

61 

90 

64 

90 

89 

90 

66 

66 

83 

89 

91 

87 

95 

92 

93 

69 

84 

84.8 

MIN 

SO 

52 

52 

48 

47 

50 

SO 

49 

49 

48 

48 

49 

52 

52 

52 

50 

58 

58 

56 

60 

58 

52 

53 

45 

58 

56 

58 

49 

SO 

55 

52.3 
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CALIFORNIA 
JUNE  1976 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CBLIFORNIB 
JUNE  1976 


DAY  OF  MONTH 


STRTION 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SnCRflHENTO 

DRRINRGE  02 
THIN  LAKES 

SHN  jonouiN 

ORRINnCE  05 
CRflNI  GROVE 

SOUIHEnSI  DESERT 
BRSINS  07 

WHITE  nOUNIBlN  1 
WHITE  nOUNTflIN  2 

SNOHFflLL 
SN  ON  CNO 

5N0WFRLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFHLI. 
SN  ON  GNO 

SNONFBLL 
SN  ON  GNO 

T 

T 
I 

2.0 
2 

T 

I  .5 

5.0 

2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 
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STATION  INDEX 


CRLIFORNIR 
JUNE  1975 


STRTION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

ORRINRGE  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVRTION 

OBSERVRT ION 
TIME  RND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP- 

a. 
(-J 

Q£ 

a. 

Q. 

cr 

UJ 

SPECIAL 
tsti  Moresi 

RCTON-ESOO  CYN  FC261F 

0014 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

30 

1  18 

16 

2960 

5P 

C 

L  fl  CO  FLOOD  CONTROL 

fiOELflNTO 

0024 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

35 

1  17 

25 

2845 

SS 

FRANK  EBERT 

RDIN  RANGER  STATION 

0029 

02 

MODOC 

21 

41 

12 

120 

57 

4195 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

flLDERPOINT 

0088 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

I  1 

123 

37 

460 

8H 

8A 

CARL  W  BRADLEY 

OLDER  SPRINGS 

0093 

02 

GLENN 

23 

39 

40 

122 

42 

4440 

s 

U  S  ARMY  ENGINEERS 

flLISO  CN  ORT  MT  FC  446 

0115 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

1  9 

1  18 

33 

2367 

5P 

c 

GETTY  OIL  CO. 

RLP I NE 

0135 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

50 

116 

46 

1735 

5P 

5P 

ALPINE  FIRE  DEPT 

RL  TFIDENfi 

0144 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

1  1 

1  18 

08 

1  127 

5P 

RUBIO  CANYON  L4W  A5N 

HLTURRS  RANGER  STRTION 

0161 

02 

MODOC 

21 

41 

30 

120 

33 

4400 

8fl 

8A 

C 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

RNG I OLR 

0204 

05 

TULARE 

9 

35 

59 

1  19 

29 

205 

8A 

RNGIOLR  ELEV  4  WHSE 

RNGWIN  PRC  UNION  COL 

0212 

01 

NAPA 

17 

38 

34 

122 

26 

1815 

6P 

6P 

C 

PHYSICS  DEP-PAC  UNION  C 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

0232 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

37 

59 

121 

44 

60 

8R 

8R 

8R 

CONTRA  COSTR  WATER  DIST 

ANZ  A 

0235 

06 

R  I  VERS  I DE 

33 

33 

33 

1  16 

40 

3915 

8R 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

APPLE  VALLEY 

0244 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

31 

I  17 

1  3 

2935 

4P 

APPLE  VALLEY  RANCHOS 

ARROYO  GRANDE 

0320 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

07 

120 

34 

105 

8R 

COUNTY  ROAD  DEPT 

ARROYO  SECO 

0322 

04 

MONTEREY 

24 

36 

1  4 

1  2 1 

29 

800 

c 

MRS  PATRICIA  K  BALLARD 

ASH  MOUNTAIN 

0343 

05 

TULARE 

9 

36 

29 

1  18 

50 

1708 

8R 

8R 

H 

U  S  NAT  PRRK  SERVICE 

ATLRS  RORD  DUTRA 

0368 

01 

NAPA 

17 

38 

26 

122 

15 

1660 

C 

MRS.   GLRDYS  A.  DUTRR 

ATWELL 

0374 

05 

TULARE 

9 

36 

28 

1  IB 

40 

6480 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AUBERRY   I  NW 

0379 

05 

FRESNO 

27 

37 

05 

119 

30 

2140 

5P 

5P 

STANLEY  TOPHAM 

AUBURN 

0383 

02 

PLACER 

1 

38 

54 

121 

04 

1292 

7R 

7R 

RAYMOND  D.  MILES 

AUBURN  DAM  PROJECT 

0385 

02 

PLACER 

1 

38 

53 

121 

04 

1272 

8R 

8R 

8R 

U  S  BUR  OF  RECLRMRTION 

AVALON  PLEASURE  PIER 

0395 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

21 

1  18 

19 

25 

7R 

7R 

HRRBORMRSTER 

BADGER 

0422 

05 

TULARE 

9 

36 

38 

I  19 

01 

3030 

c 

LURNH  REED 

BADGER  PASS 

0425 

05 

MARIPOSA 

1  4 

37 

40 

1  19 

40 

7300 

s 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

BAKER 

0436 

07 

SAN  BERNRRDI 

6 

35 

1  5 

1  1 6 

04 

940 

5P 

5P 

c 

L.  E.  METHENY 

BAKERSFIELD  WSO  AP  R 

0442 

05 

KERN 

10 

35 

25 

119 

03 

495 

MID 

MID 

c 

J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BALCH  POWER  HOUSE 

0449 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

55 

1  19 

05 

1720 

4P 

4P 

c 

P  G  4  E  COMPANY 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

0468 

02 

TEHRMR 

23 

39 

56 

122 

47 

6500 

5 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BARRETT  DAM 

0514 

06 

SRN  DIEGO 

33 

32 

41 

116 

40 

1623 

7A 

7A 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

BARSTOW 

0519 

07 

SRN  BERDINO 

15 

34 

54 

117 

02 

2160 

4P 

4P 

BARSTOW  FIRE  DISTRICT 

BATES  RIDGE 

0543 

06 

SNTR  BRRBRRA 

30 

34 

55 

1  19 

55 

5165 

s 

COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 

BATTLE  CREEK  ADR 

0546 

02 

TEHAMA 

23 

40 

24 

122 

08 

420 

c 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

BEARTRAP  MEADOW 

0596 

05 

TULARE 

9 

36 

41 

1  18 

52 

6800 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAUMONT 

0606 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

56 

1  16 

58 

2613 

c 

BEAUMONT    IRRIG  DIST 

BEAUMONT  PUMPING  PLRNT 

0607 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

59 

1  1  6 

58 

3045 

79 

7A 

7fl 

BEAUMONT    IRRIG  DIST 

BEAUMONT    1  E 

0609 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

56 

1  16 

58 

2605 

4P 

4P 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BEL  flIR  FC-IOR 

0519 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

118 

27 

540 

5P 

c 

L ACFCD 

BEN  LOMOND  4 

0673 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

05 

122 

05 

450 

5P 

5P 

ALBERT  B  STEEPENS 

BENTON   INSPECTION  STR 

0584 

07 

MONO 

19 

37 

51 

1  18 

29 

5461 

MID 

BUR. OF  PLT  .QURRANT INE 

BERKELEY 

0693 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

52 

122 

15 

345 

8P 

MID 

c 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

B  I  EBER 

0731 

02 

LflSSEN 

21 

4  1 

07 

121 

08 

4125 

c 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

0738 

01 

TRINITY 

35 

40 

45 

123 

15 

1260 

8R 

8R 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  BERR  LRKE 

074  1 

06 

SRN  BERDINO 

28 

34 

15 

116 

55 

6745 

4P 

4P 

B I G  BERR  LK  F I  RE  DIST 

BIG  BERR  LAKE  DRM 

0742 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

14 

116 

58 

6815 

c 

BEAR  VALLEY  MUT  WTR  CO 

BIG  DRLTON  DRM  FC223CE 

0758 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

1  0 

1  1  7 

4  9 

I  587 

8R 

L  A  CO  FLOOD  CONT  DIST 

BIG  PINE  CREEK 

0767 

07 

INYO 

19 

37 

08 

118 

29 

0060 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

8IG  PINES  PARK  FC  83B 

0779 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

23 

117 

4  1 

6862 

5P 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  SUR  STATE  PARK 

0790 

04 

MONTEREY 

4 

36 

15 

121 

47 

235 

8R 

STRTE  PRRK  SERVICE 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC46DE 

0798 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

18 

118 

1  1 

2317 

8R 

JOHN  FORRESTER-L ACFCD 

BIRMINGHAM  GEN  HOSP 

0818 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

1  1 

118 

30 

722 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  CREEK    INTAKE  2  R 

0819 

07 

INYO 

19 

37 

15 

1  18 

35 

8154 

MID 

SO  .  CRL IF.  EDI  SON  CO 

BISHOP  WSO  AP  R 

0822 

07 

INYO 

19 

37 

22 

118 

22 

4108 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

0850 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

18 

122 

10 

2330 

9R 

MRS  MARY  INCERPI 

BLACKS  MOUNTAIN 

0867 

02 

LASSEN 

21 

40 

46 

121 

12 

7200 

s 

NATL  WERTHER  SERVICE 

BLODGETT  EXP.  FOREST 

0883 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

55 

120 

40 

44  1  4 

c 

BLODGETT  EXP.  FOREST 

BLUE  CANYON  WSMO  R 

0897 

02 

PLACER 

39 

39 

17 

120 

42 

5280 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BLYTHE 

0924 

07 

R I  VERS  I DE 

5 

33 

37 

1  14 

36 

268 

4P 

8R 

STRTE  DIV  OF  FSTRY 

BLYTHE  7  W 

0925 

07 

R I  VERS  I DE 

5 

33 

37 

1  I  4 

43 

390 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

0927 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

1  1  4 

43 

390 

MID 

MID 

DEPT - TRRNSPORTRT I  ON -FAA 

BOCA 

0931 

03 

NEVRDR 

36 

39 

23 

120 

06 

5575 

8A 

8R 

BA 

H 

RONALD  KIR8Y 

BOOIF 

0943 

03 

MONO 

38 

38 

13 

119 

01 

8370 

5P 

5P 

BODIE  HISTORICAL  ST  PK 

BOONVILLE  MNTNC  STR 

0973 

01 

MENDOC INO 

17 

39 

01 

123 

22 

340 

8A 

STATE  DIV  OF  HWYS 

BORON 

0979 

07 

KERN 

6 

35 

00 

1  17 

39 

2460 

c 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

BORREGO  DESERT  PARK 

0983 

07 

SAN  DIEGO 

6 

33 

16 

1  16 

25 

765 

8A 

9R 

c 

CAL  OIV  BEflCH  4  PKS 

BOULDER  CREEK  G-  S. 

1002 

02 

PL  OMRS 

8 

40 

12 

120 

37 

5020 

s 

LHL   Utrl    WIK  KtbOUKLtb 

BOULDER  C  LOCRTELLI  R 

1005 

04 

SRNTA  CRUZ 

4 

37 

09 

122 

12 

2175 

c 

VINCENT  0  LOCRTELLI 

BOULEVRRD  2 

1010 

07 

SAN  DIEGO 

6 

32 

40 

116 

18 

3600 

6P 

MEYER'S  TRAILER  RANCH 

BOUQUET  CANYON 

1013 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

35 

1  18 

22 

3055 

MID 

L  A  WTR  4  PWR  DEPT 
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STRTION  INDEX 


CRL  IFORNIR 
JUNE  1976 


STflT  I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 

z 

a 
tt 
o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVRTION 

OBSERVRTION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

(_> 

UJ 
Q£ 
0- 

a. 

> 
iij 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

PnuiMQN  nQM 

1018 

02 

MP  won Q 
IN  C.  V  rl  U  n 

J  3 

39 

27 

1 20 

39 

5365 

4P 

4P 

C 

MFVQriQ    IRRIP.  niST 

INCVMUn     ir\r\iU  UiOl 

RRRNPIY  PRFFK 

U  l\  n  It  U  1       L.  I\  L  L  F\ 

104  1 

02 

SHQc;  T  Q 
O  n  rt  O  '  n 

7  ^ 

c.  J 

40 

37 

1  22 

34 

1230 

C 

II9RR    SHQ*^TQ    FIFl  fl  fllV 
uoDr\    onnoiri    riLLU  uiv 

104  3 

02 

SQPRQMFMTn 

C  J 

38 

07 

1  2 1 

4  2 

30 

8R 

8fi 

OH 

PIFPT-PQRK*^    k  RFPRFQTinM 

1046 

0 1 

MFwnnp  T  wn 

1  1  L  IN  U  U  L  1  IN  U 

~} 

39 

4  2 

1  2  3 

39 

14  55 

8fi 

MRS      nnRHTHY    F  IQPK 
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CROCKETT 

2177 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

38 

02 

122 

13 

9 

BR 

8A 

C4H  SUGAR  REFINING  CO 

CROWDER  FLRT 

2184 

01 

MODOC 

12 

4  1 

53 

120 

44 

5175 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

CRYSTRL  LRKE  FC  283C 

2198 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

19 

117 

51 

5370 

80 

U  5  FOREST  SERVICE 

"CULVER  CITY 

2214 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

01 

118 

24 

105 

5P 

5P 

CULVER  CITY  FIRE  DEPT 

CUMM I NGS 

2218 

01 

MENDOC I  NO 

7 

39 

50 

123 

38 

1285 

5P 

MRS  MARY  S.  INGROM 

CUYRMRCR 

2239 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

59 

1  1  6 

35 

4640 

8A 

8A 

c 

H 

HELIX   IRRIGATION  OIST 

DRGGETT  EDISON  PLRNT 

2255 

07 

SRN  BERDINO 

6 

34 

52 

1  16 

52 

1970 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

DAGGETT  FRR  RIRPORT 

2257 

07 

SRN  BERDINO 

6 

34 

52 

116 

47 

1915 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

ORNA  2  SE 

2269 

02 

SHASTA 

21 

41 

06 

121 

31 

3320 

8A 

DALE  5.  BOSE 

DAVENPORT 

2290 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

01 

122 

12 

275 

12M 

LONE  STAR   INDUSTRIES  I 

DRVIS  2  WSW  EXP  FARM 

2294 

02 

YOLO 

23 

38 

32 

121 

46 

60 

8A 

8A 

8F 

CG 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

DAY 

2306 

02 

MODOC 

21 

41 

13 

121 

23 

3650 

c 

HERMAN  L  LORENZEN 

DEAD  HORSE  RES  2  SE 

231  1 

02 

MODOC 

21 

41 

42 

120 

33 

5057 

s 

CAL  DEPT   WTR  RESOURCES 

DERTH  VALLEY 

2319 

07 

INYO 

6 

36 

28 

116 

52 

-  194 

4P 

4P 

iP 

US  NAT  PARK  SERVICE 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

2327 

07 

R I  VERS  I OE 

6 

33 

39 

1  16 

23 

1200 

80 

BOYD  DESERT  RESEARCH  CT 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

9  1 
c.  D  J  I 

u  / 

INYO 

g 

37 

22 

1  1  7 

59 

5225 

4P 

4P 

H 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  F0RE8AY 

2338 

02 

NEVRDR 

39 

39 

18 

120 

50 

4455 

9A 

90 

PAC I F IC  GAS  4  ELEC  •   CO • 

DELANO 

2346 

05 

KERN 

9 

35 

47 

119 

15 

323 

80 

DELRNO  F IRE  DEPT 

DEL  MONTE 

2362 

04 

MONTEREY 

4 

36 

36 

121 

52 

45 

c 

U5N  POSTGRAD  SCHOOL 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

2369 

05 

STRNISLAUS 

27 

37 

25 

121 

23 

1200 

5P 

STANISLAUS  CO.   PARK  D- 

DELTA 

2379 

02 

SHRSTR 

23 

40 

57 

122 

25 

1  170 

80 

c 

MS  E  ILEEN  P  DICKSON 

DENAIR  3  NNE 

2389 

05 

STRNISLAUS 

37 

37 

34 

120 

47 

140 

7P 

7P 

KEN  C  .  BRAT  TON 

DE  SABLA 

2402 

02 

BUTTE 

23 

39 

52 

121 

37 

2720 

4P 

4P 

H 

P  G  4  E  COMPANY 

OESCANSO  RANGER  STA 

2406 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

51 

1  16 

37 

3500 

2P 

U  S  FOREST  SERVICE 

DIAMOND  BAR 

2432 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

DO 

1  17 

48 

880 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOBBINS   1  S 

2456 

02 

YUBA 

39 

39 

22 

121 

12 

1640 

6P 

6P 

GREGORY  L .  ROYAT 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

2467 

03 

NEVADA 

36 

39 

19 

120 

14 

5937 

8A 

80 

H 

COLlF  DIV  BEOCH  4  PKS 

DOWNEY  FIRE  STA  FC107D 

2494 

06 

LOS  RNGELES 

33 

33 

56 

1  18 

09 

1  10 

5P 

DOWNEY  FIRE  STO-LACFCD 

OOWNIEVILLE  RANGER  STR 

2500 

02 

SIERRR 

39 

39 

34 

120 

50 

2895 

8A 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

DOYLE 

2504 

03 

LASSEN 

18 

40 

02 

120 

06 

4240 

8A 

JUNIUS  M  DIXON 

DOYLE  5  SSE 

2506 

03 

LASSEN 

18 

39 

57 

120 

05 

4385 

6P 

6P 

H 

FRANK  M  ROWLAND 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2516 

06 

LOS  RNGELES 

29 

34 

29 

1  18 

32 

1  455 

7fl 

7A 

L  A  WTR  4  PWR  OEPT 

DUDLEYS 

2539 

05 

MRRIPOSA 

14 

37 

45 

120 

06 

3000 

5P 

5P 

MRS  VIRGINIA  A  DEUTSCH 

DUNNIGRN 

2568 

02 

YOLO 

23 

38 

53 

121 

58 

60 

7A 

MRS.   MARY  0.  HUNT 

DUNSMUIR  RANGER  STA 

2572 

02 

SISKIYOU 

23 

41 

1  3 

122 

16 

2420 

8A 

WOLLOCE  E-  MORSHOLL 

DUTTONS  LANDING 

2580 

01 

NAPA 

17 

38 

12 

122 

18 

20 

8fl 

8A 

8A 

LOUIS  RBRTE 

EAGLE  CREEK 

2591 

05 

TULARE 

10 

35 

59 

118 

39 

6650 

5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EAGLE  MOUNTAIN 

2598 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

48 

1  15 

27 

973 

70 

70 

METRO  WATER  DISTRICT 

ERST  PRRK  RESERVOIR 

2640 

02 

COLUSA 

23 

39 

22 

122 

31 

1205 

80 

8A 

FRANKLIN    I  HOLDEN 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 
a 
z 

cr 
ai 

Q 

LRTITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVRT ION 
TIME  RND 
TABLES 

TEMP. 

PRECIP. 

a. 
> 

SPECIfiL 

EL  CflPITfiN  ORM 

2709 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

53 

1  16 

49 

600 

7fl 

7fi 

C 

EL  CENTRO  2  SSW 

2713 

07 

I MPER I RL 

6 

32 

46 

1  15 

34 

-30 

5P 

5P 

C 

ELECTRO  POWER  HOUSE 

2728 

05 

RMADOR 

1  6 

38 

20 

120 

40 

715 

4P 

4P 

ELK  VALLEY 

2749 

01 

DEL  NORTE 

1  7 

42 

00 

123 

43 

1705 

5P 

MID 

C 

ELLERY  LRKE 

2756 

03 

MONO 

38 

37 

55 

1  19 

14 

9645 

MID 

ELL [OTT 

2760 

05 

SAN  JOAQUIN 

16 

38 

1  4 

1  2  1 

1  2 

92 

7A 

EL  MIRAGE  FIELD 

2771 

07 

SAN  BERDINO 

1  5 

34 

36 

117 

36 

2910 

8R 

8A 

EL  nODENfi 

2775 

06 

ORANGE 

28 

33 

48 

1  17 

47 

460 

C 

ELS  INORE 

2805 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

40 

1  17 

20 

1285 

5P 

5P 

c 

ESCONDIOO 

2862 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

07 

1  17 

05 

660 

6P 

6P 

ESCONDIDO  2 

2863 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

07 

117 

05 

600 

c 

ET  IWfiNDR 

2895 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

08 

1  17 

31 

1  390 

c 

ETNR 

2899 

01 

S I SK I  YOU 

1  2 

4  1 

28 

122 

54 

2950 

c 

"EUREKR  WSO  CI  R 

2910 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

48 

124 

10 

43 

MID 

MID 

c 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2920 

05 

MAR IPOSA 

1  4 

37 

35 

120 

16 

442 

8A 

EXETER  FflUVER  RANCH 

2922 

05 

TULARE 

9 

36 

2 1 

1  1  9 

04 

439 

c 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

2934 

02 

SOLANO 

23 

38 

16 

122 

02 

40 

8R 

8R 

FAIRFIELD  3  NNE 

2935 

02 

SOLANO 

23 

38 

17 

122 

02 

1  10 

c 

FA  I  RMONT 

294  1 

07 

LOS  ANGELES 

1  5 

34 

42 

1  18 

26 

3060 

7R 

7fl 

F ALLBROOK 

2958 

06 

SRN  DIEGO 

33 

33 

21 

117 

15 

660 

c 

FERGUSON  RANCH 

3020 

02 

TEHRMfl 

23 

40 

21 

122 

27 

800 

c 

FIODLETOWN  LYNCH  RANCH 

3038 

05 

AMADOR 

1  6 

38 

32 

120 

42 

2140 

8A 

c 

FIGUEROA  MOUNTAIN 

3048 

05 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

44 

120 

00 

3200 

c 

FILLMORE   1  WNW 

3050 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

1  18 

56 

435 

8R 

FIVE  POINTS  5  SSW 

3083 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

22 

120 

09 

285 

5P 

5P 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

3087 

03 

LfiSSEN 

18 

40 

22 

1  20 

1  9 

4000 

5P 

5P 

5P 

FLORENCE  LRKE 

3093 

05 

FRESNO 

27 

37 

16 

118 

58 

7325 

c 

FOLSOM  DRM 

3113 

02 

SflCRAMENTO 

1 

38 

42 

121 

10 

350 

8fl 

8A 

8A 

FONTANR  5  N 

3118 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

1  1 

1  17 

27 

1972 

6P 

FONTANA  KAISER 

3120 

06 

SRN  BERDINO 

28 

34 

05 

117 

30 

1090 

4P 

4P 

FOREST  GLEN 

3130 

01 

TRINITY 

35 

40 

23 

123 

20 

2340 

8R 

BR 

H 

FORESTHILL  RANGER  STA 

3134 

02 

PLACER 

I 

39 

01 

120 

51 

3015 

8A 

FORT  BIDWELL 

3157 

03 

MODOC 

1  8 

41 

51 

120 

08 

4500 

5P 

5P 

H 

FORT  BRAGG 

3161 

01 

MENDOC I  NO 

1  7 

39 

27 

123 

48 

80 

BR 

8A 

c 

FORT  DICK 

3173 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

52 

124 

09 

46 

8A 

FORT  JONES  6  ESE 

3  I  76 

0  1 

SISKIYOU 

12 

4  1 

35 

1  22 

4  3 

3324 

FORT  JONES  RANGER  STA 

3182 

01 

S I SK I  YOU 

1  2 

41 

36 

122 

51 

2725 

8R 

BR 

FORT  ORD 

3186 

04 

MONTEREY 

4 

36 

41 

121 

45 

1  34 

MID 

FORT  ROSS 

3191 

01 

SONOMA 

1  7 

38 

31 

123 

15 

120 

5P 

5P 

FORT  SEWARD 

3194 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

1  3 

123 

38 

217 

c 

FRENCH  GULCH 

3242 

02 

SHASTA 

23 

40 

42 

122 

38 

1  100 

7R 

FRESNO  WSO  AP  R 

3257 

05 

FRESNO 

27 

36 

46 

1  19 

43 

328 

MID 

MID 

CG 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

3261 

05 

FRESNO 

27 

36 

59 

1  19 

43 

410 

8R 

8fl 

8fl 

FULLERTON  DAM 

3285 

05 

ORANGE 

26 

33 

54 

117 

53 

340 

c 

FULLERTON  HILLCREST  RV 

3288 

05 

ORANGE 

26 

33 

53 

1  17 

55 

330 

5P 

GARBERVILLE 

3320 

0  1 

HUMBOLDT 

7 

4  0 

06 

1 2  3 

43 

340 

O  M 

GASQUET  RANGER  STATION 

3357 

01 

DEL  NORTE 

1  7 

4  1 

52 

123 

58 

384 

8R 

c 

GEM  LAKE 

3369 

03 

MONO 

38 

37 

48 

1  19 

08 

6970 

MID 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

3384 

02 

EL  DORRDO 

1 

38 

55 

120 

47 

3001 

8R 

8R 

c 

GERBER  RANCH 

3387 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

22 

121 

29 

2140 

8R 

GERLE  CREEK  CAMP 

3388 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

59 

120 

23 

5400 

GIBRRLTRR  DRM  2 

3402 

06 

SNTA  BRRBRRR 

32 

34 

31 

1  19 

41 

1550 

8A 

c 

GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 

3405 

02 

SHRSTR 

23 

4  1 

01 

122 

24 

1650 

8A 

GILLESPIE  FIELD 

3410 

06 

SRN  DIEGO 

33 

32 

49 

1  15 

58 

385 

4P 

4P 

GILROY 

3417 

04 

SRNTR  CLRRR 

20 

37 

00 

121 

34 

194 

9R 

9A 

GILROY  8  NE 

3419 

04 

SRNTR  CLRRR 

20 

37 

02 

121 

27 

1050 

c 

GILROY   14  ENE 

3422 

04 

SRNTR  CLRRR 

20 

37 

06 

121 

20 

1  350 

8A 

GLENDORA  WEST  FC  185 

3452 

06 

LOS  RNGELES 

26 

34 

08 

1  17 

52 

822 

5P 

GLENNV ILLE 

3463 

05 

KERN 

ID 

35 

43 

118 

42 

3140 

5P 

BR 

H 

GLENNVILLE  FULTON  RS 

3465 

05 

KERN 

10 

35 

44 

118 

40 

3500 

c 

GOLD  ROCK  RANCH 

3489 

07 

I MPER I RL 

6 

32 

53 

1  14 

52 

485 

6P 

6P 

GOLD  RUN 

3491 

02 

PLRCER 

39 

39 

10 

120 

52 

3320 

4P 

GOLDSTONE  ECHO  2 

3498 

07 

SRN  BERDINO 

6 

35 

17 

1  16 

47 

2950 

7fl 

GONZALES  9  ENE 

3502 

04 

SAN  BENITO 

24 

36 

32 

121 

17 

2350 

c 

GRANT  GROVE 

3551 

05 

TULARE 

1  1 

36 

44 

1  18 

58 

6600 

BA 

8A 

C  H 

GRASS  VALLEY  2 

3573 

02 

NEVADA 

39 

39 

13 

121 

04 

2400 

8A 

8A 

c 

GRATON 

3578 

01 

SONOMR 

22 

38 

26 

122 

52 

200 

7A 

7A 

GREENVIEW 

3614 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

33 

122 

54 

2820 

1  2M 

GREENVILLE  RANGER  STA 

3621 

02 

PLUMRS 

8 

40 

08 

120 

56 

3560 

8A 

OBSERVER 


SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
EL  CENTRO  WATER  DEPT 
P  G  4  E  COMPANY 
LYLE   J  GARBERSON 
SO.   CALIF  .   EDISON  CO. 
C  NORMAN  RDRMS 
WILLIRM  G  BRIEGLEB 
HOMER  F  WRNNRMRKER 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
DARWIN  M  TING 

ESCONDIDO  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GEORGE  V  HENDRICKS 
NATL  WEATHER  SERVICE 
MERCED  IRRIG  DIST 
CHARLES  0  COULTER 
FAIRF lELD  F IRE  STAT  I  ON 
SOLANO  COUNTY  SURVEYOR 
L  A  WTR  S  PWR  DEPT 
DEPT-SRNTRTION  4  F/C 

BURERU  OF  RECLRMRTION 
WENTWORTH  LYNCH 
U  S  FOREST  SERVICE 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
FIVE  STAR  RRNCH 
CRL  DEPT  FISH  4  GRME 
SO  CALIF  EDISON  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
ROLAND  W  GETCHELL 
KAISER  STEEL  CORP 

MRS  BLANCHE  E  ESLICK 

U  S  FOREST  SERVICE 

JAMES  E  LEE 

CALIF  4  WESTERN  R  R 

BENNY  L.  BERSLEY 

CRRL  C  CRRMER 

U  S  FOREST  SERVICE 

FRITZSCH  ARMY  filRFIELD 

FORT  ROSS  ST  HIST  PARK 

DONNIE  E  MILLER 

MRS  PRTRICA  R  CLRRY 
NRTL  WEATHER  SERVICE 
U  5  BUR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FULLERTON  MUN  UTIL  DEPT 
CARROLL  A  PRNCORST 
U  S  FOREST  SERVICE 
SO  .   CRL IF  .   EDISON  CO . 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  HELEN  0  HURNER 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 
SRNTR  BRRBRRR  WTR  DEP 
STRTE  DIV  OF  HIGHWRYS 
SRN  DIEGO  COUNTY 
GILROY  RURRL  F IRE  DEPT  . 
HENRY  MRNTELLI 
PHILIP  J  GONZRLES 
MRS  L  M  WEST 
KERN  CO  FSTRY  4  F  D 
U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  ROCK  RRNCH 
JOHN  F  WRLL 
ALBERT   0  BURTON 
E.  F.  CHITTENDEN 
U  S  NAT  PRRK  SERVICE 
CITY  OF  GRRSS  VALLEY 
MISS  LOUISE  HALLBERG 
MRS  EMMA  R  PEREIRA 
U  S  FOREST  SERVICE 
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STRTION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 
<z 
z 

a: 

o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVfiTION 

hr\  I  c  £.L  J     loLHINU  r\trUL;C 

3650 

02 

c  n  1  o  M  n 
OULHMU 

23 

38 

09 

1  2  1 

58 

1 

IjKU  V  L  L  HiNU  c 

3669 

05 

T  n  n  1  1 1 M  Ki  c 
1  UUL  UniNlt 

37 

37 

50 

1  20 

1  4 

2875 

ronv/ci  Qkin   ooKiCC  d  ctd 
bKUVtLHINU    KHNIjCK  oIH 

3672 

05 

T  1  1  n  1   1  1  M  M  c 

1 UUL  UnN t 

37 

37 

49 

1 20 

06 

3  1  45 

but  KNt  V  i  L  L  t  d 

3684 

0  I 

C  O  M  n  M  Q 

o  UNUnH 

22 

38 

30 

1  23 

00 

55 

HfllNFS  CYN  UPPER  FC367 

3704 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

1 5 

1  1  8 

1  5 

3440 

HfllWEE 

3710 

07 

INYO 

19 

36 

08 

1  17 

57 

3825 

nHLr   nuuiN  dht 

371  4 

04 

COM  MOTCO 

OHN    nH 1  t  U 

4 

37 

28 

122 

27 

36 

UQMIl    THkl     QDQK<ru  PU 

nHnlLIUrJ    tJKHlNLn  rfi 

3725 

02 

D  1    1  1  M  O  C 

r  L  U  nHb 

8 

40 

1 6 

I  2  1 

05 

4560 

rlHINir  UKU   ^  o 

3747 

05 

K  I  NGS 

1  1 

36 

1  8 

1  1 9 

39 

240 

nHlNotN  UHn 

375 1 

06 

1   nC     QMPCI  cc 

L  Ub    HNbt  L  t  b 

1  3 

34 

1  6 

1  1 8 

24 

1  1  00 

UQODV     rOMD     DOM PCD  CTQ 

376 1 

0 1 

C  I  C  U  T  V  O  1  1 

b 1 b^ 1 Y  UU 

1  2 

4  1 

48 

1  23 

22 

1210 

unDDICriM     PtII   PU  DC 

379 1 

02 

C  UQ  C  TO 

bnHb 1 H 

23 

40 

22 

122 

58 

2750 

uqddy    cm pi  CDDIPuT  nOM 
nHKKT    t  INuL  t  tJ"  I  Un  1  UHn 

3800 

02 

M  c  v/  o  n  o 
Nt  VHUH 

39 

39 

1  4 

1 2  1 

1  6 

580 

MQT     PDCCK  DC 

nHl    LKttrv  Ko 

382  I 

02 

C  UQ  C  T  O 

onHo 1 H 

2 1 

40 

48 

1  2 1 

30 

3345 

HflT  CREEK  PH  1 

3824 

02 

SHRSTR 
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05 

SAN  BENITO 

27 

36 

36 

1  20 

52 

1  320 

5P 

MRS  MRRGARET  STROHM 

PARADISE 

6685 

02 

BUTTE 

23 

39 

45 

1  2  1 

37 

1  750 

8A 

8A 

PARADISE  F IRE  DEPT . 

PARKER  RESERVOIR 

6699 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

1  7 

1  1  4 

I  0 

738 

7R 

7A 

Q 

METRO  WATER  DISTRICT 

PASADENA 

67  1  9 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

09 

1  1  8 

09 

864 

4P 

4P 

PAIADENA  WATER  DEPT 

PASKENTR  RRNGER  STR 

6726 

02 

TEHRMR 

23 

39 

53 

1  22 

32 

755 

8  A 

(; 

U  5  FOREST  SERVICE 

PRSO  ROBLES 

6730 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

38 

1 20 

4  1 

700 

5P 

5P 

CITY  OF  PASO  ROBLES 

PRSO  ROBLES  5  NW 

6736 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

4  1 

1  20 

45 

1  040 

Q 

MISS  JULIE  WEEOEN 

DOcn    Dr>Qi  ETC    tnn  no 
rHbU   KUbLtb   rHH  Hr 

6742 

04 

bN  L U 1 b  uBrU 

24 

35 

40 

120 

38 

815 

M  I  D 

M  I  D 

FED  AVIATION  AGENCY 

PRTTERSON  MERDOW 

6751 

03 

MODOC 

21 

4  1 

1  1 

120 

12 

7000 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

PRTTIWAY 

6754 

05 

KERN 

1  0 

34 

56 

1  1  9 

23 

3868 

7A 

HUDSON  RANCH 

PAYNES  CREEK 

676  1 

02 

TEHRMR 

23 

40 

20 

1  2  1 

54 

1  840 

8A 

NELLIE  THOMPSON 

PEPPERDINES  CRMP 

6803 

02 

MJDOC 

2  1 

4  1 

27 

1  20 

1  4 

5300 

5 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

PETALUMfl  FIRE  STA  2 

5826 

0 1 

50N0MR 

1  7 

38 

1  4 

1  22 

38 

1  6 

5P 

5P 

Q 

PETRLUMA  FIRE  STA  n  2 

PIEDRA  BLANCA  GRD  STR 

5862 

06 

VENTURA 

29 

34 

34 

1  1  9 

1  0 

3065 

8A 

VENTURA  COUNTY  FCD 

PINECREST  SUMMIT  R  S 

6893 

05 

TUOLUMNE 

2  I 

38 

1  5 

1  20 

00 

5600 

£ 

USES.   DISTRICT  RRNGER 

PINE  FLRT  DRM 

6896 

05 

FRESNO 

27 

36 

49 

1  1  9 

20 

6  1  0 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PINE  MOUNTAIN  INN 

5910 

06 

VENTURA 

29 

34 

36 

1  19 

2i 

4200 

c 

VENTURR  CTY  FLD  CONTROL 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

6926 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

29 

121 

1  1 

1  307 

8R 

8  A 

U  S  NRT  PRRK  SERVICE 

PIRU  2  ESE 

6940 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

1  1  8 

45 

730 

7A 

CRMULOS  RRNCH 

PIRU  TELEMETERING 

6942 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

1  18 

42 

800 

VENTURR  CO  FL  CON  DIST  . 

PISMO  BERCH 

6943 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

08 

120 

38 

80 

4  P 

4  P 

POLICE  OEPRRTMENT 

PIT  RIVER  PH  1 

6944 

02 

SHRSTR 

21 

4  1 

DO 

121 

30 

2880 

4P 

PACIFIC  GAS  4  ELECTRIC 

PIT  RIVER  PH  5 

6946 

02 

SHASTA 

21 

40 

59 

121 

59 

1458 

5P 

P  D  4   E  COMPANY 

PLRCERVILLE 

6960 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

48 

1890 

8R 

8A 

H 

P  G  4  E  COMPANY 

PLRCERVILLE  IFG 

6962 

02 

EL  DORADO 

I 

38 

44 

120 

44 

2755 

4P 

4P 

4P 

INST  FORESTRY  GENETICS 

PLRCERVILLE  DISP  PLANT 

6964 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

51 

1546 

C 

CITY  OF  PLACERVILlE 

PLASKETT 

5972 

01 

GLENN 

7 

39 

44 

122 

51 

6580 

S 

U  S  F  54  CAL  DEPT  WTR 

PLUMAS  EUREKA  STATE  PK 

5998 

02 

PLUMAS 

8 

39 

45 

120 

42 

5165 

c 

PLUMAS  EUREKA  ST .   PK . 

POINT  ARENA 

7009 

01 

MENDOC INO 

17 

38 

54 

123 

42 

100 

8A 

8A 

c 

JACK  W  ROOFENER 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

7016 

05 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

34 

120 

40 

76 

1  IP 

U  S  COAST  GURRD 

POMONA  CAL  POLY 

7050 

06 

LOS  ANGE'.ES 

26 

34 

04 

1  17 

49 

740 

8A 

8A 

CALIF  POLYTECHNIC  UNIV 
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cr 
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0. 

LJ 
UJ 

a 

(Z 

<-j 

UJ 

a. 

_ 

X 

UJ 

PORTERV  ILLE 

7077 

05 

TULORE 

9 

36 

04 

1  1  9 

0  1 

393 

80 

80 

JOHN  H  DOYBELL 

PORTOLR 

7085 

02 

PLUMOS 

8 

39 

48 

1  20 

28 

4850 

5P 

5P 

C 

MS  POT  CHENEY 

PORTUGUESE  MERDOW 

7093 

05 

TULORE 

10 

35 

48 

1  1  8 

34 

7000 

5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POSEY  3  E 

7096 

05 

TULORE 

10 

35 

48 

1  1  8 

38 

4960 

SS 

70 

PONOROMO  HTS  LODGE 

POTTER  VOLLEY  3  SE 

7  1 08 

0  1 

MENOOC INO 

22 

39 

1  8 

1  23 

04 

1  1  00 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POTTER  VOLLEY  PH 

7109 

01 

MENOOC I  NO 

22 

39 

22 

123 

08 

1015 

4P 

4P 

c 

P  G  4  E  COMPONY 

POWflY  VOLLEY 

7111 

06 

SON  DIEGO 

33 

32 

57 

1  17 

02 

500 

4P 

POWOY  FIRE  OEPT 

PRODO  DOM 

7123 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

53 

1  1  7 

38 

560 

c 

DEPT  OF   THE  ORMY 

PRIEST  VOLLEY 

7  1  50 

04 

MONTEREY 

24 

36 

1  1 

1  20 

42 

2300 

SS 

SS 

NELSON  H  POLMER 

OUINCY 

7  1 95 

02 

PLUMOS 

8 

39 

55 

1  20 

57 

3408 

80 

80 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

ROMONO  FIRE  DEPT 

7228 

06 

SON  DIEGO 

33 

33 

03 

1  1  6 

52 

1  450 

3P 

3P 

ROMONO  FIRE  DEPT 

RONDSBURG 

7253 

07 

KERN 

15 

35 

22 

1  1  7 

39 

3570 

6P 

6P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

ROTTLE5N0KE  CREEK 

7259 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

59 

1  1  8 

43 

9900 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RED  BLUFF  WSO  OP  R 

7292 

02 

TEHOMO 

23 

40 

09 

1  22 

1  5 

342 

M  I  0 

M  I  0 

c 

J 

NOTL  WEOTHER  SERVICE 

REDOING  5  SSE 

7295 

02 

SHOSTO 

23 

40 

30 

1  22 

22 

425 

c 

CITY  OF  REDDING 

REDDING  FIRE  STO  2 

7296 

02 

SHOSTO 

23 

40 

35 

122 

24 

S80 

6P 

6P 

REDDING  FIRE  DEPT 

REDLONDS 

7306 

06 

SON  BERDINO 

28 

34 

03 

1  17 

1  1 

1318 

5P 

2P 

REDLONDS  DOILY  FOCTS 

REDWOOD  CITY 

7339 

04 

SON  MOTEO 

4 

37 

29 

1  22 

1  4 

3  1 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPT  STO  2 

REDWOOD  CREEK  O'KRNE 

7342 

0  1 

HUMBOLT 

1  7 

40 

54 

1  23 

49 

850 

c 

CLYDE  M  HEMPHILL 

REPRESO 

7370 

02 

SOCROMENTO 

1 

38 

42 

1  2  1 

1  0 

295 

M  I  D 

FOLSOM  STOTE  PRISON 

RICHORDSON  GROVE  ST  PK 

7404 

0 1 

HUMBOLDT 

7 

40 

02 

1  23 

47 

500 

80 

80 

RICHORDSON  GROVE  ST  PK 

«R I CHMOND 

74  14 

04 

CONTRO  COSTO 

4 

37 

56 

122 

2  1 

55 

6P 

6P 

CITY  OF  RICHMOND 

RIO  VISTO 

7446 

02 

SOLONO 

23 

38 

09 

1  2 1 

42 

40 

M  I  D 

ORMY  RESERVE   TROIN  CNTR 

RIVERSIDE  FIRE  STO  3 

74  70 

06 

R  I  VERS  I  DE 

28 

33 

57 

1  1  7 

23 

840 

5P 

5P 

RIVERSIDE  FIRE  STO  3 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STO  R 

7473 

05 

RIVERSIDE 

28 

33 

58 

1  1  7 

2  1 

986 

80 

80 

80 

c 

U  OF  COLIF  RIVERSIDE 

ROBBS  PEOK  PH 

7489 

02 

EL  QOROOO 

1 

38 

54 

120 

22 

5120 

c 

SOC  MUNIC  UTL  DIST 

ROBERTSON  PLOT 

7492 

05 

PLOCER 

1 

39 

09 

120 

30 

6740 

S 

COL  DEPT  WTR  RESOURCES 

ROCK  CREEK 

75 1 0 

07 

I  NYO 

1  9 

37 

27 

1  1  8 

44 

9670 

c 

COL  DEPT  WTR  RESOURCES 

ROCKL  I  N 

75 1 6 

02 

PLOCER 

1 

38 

48 

1  2  1 

1  4 

248 

4P 

4P 

CITY   OF  ROCKLIN 

ROGERS  COMP 

7533 

05 

TULORE 

10 

35 

06 

1  1  8 

38 

6240 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ROSE  nORIE  MEODOW 

7560 

05 

FRESNO 

27 

37 

1 9 

1  1 8 

52 

GOOD 

s 

SO  COLIF  EDISON  CO 

ROUND  MT  P  G  ONO  E 

758  1 

02 

SHOSTO 

23 

40 

48 

1  2 1 

56 

2 1  00 

6P 

c 

POCIFIC  GOS  ONO  ELEC  CO 

RUNNING  SPRINGS   1  E 

7600 

07 

SON  BERDINO 

15 

34 

1  2 

1  1  7 

05 

5965 

c 

COLIF  DIV  OF  HIGHWOYS 

RUTH  DOM  TELEMETERING 

7614 

0 1 

TRINITY 

17 

40 

22 

1  23 

26 

2686 

c 

RUSSELL  FROSIER 

SOCROMENTO  WSO  OP  R 

7630 

02 

SOCROMENTO 

23 

38 

3  1 

1  2  1 

30 

1  7 

M  I  0 

M  I  0 

c 

J 

NOTL  WEOTHER  SERVICE 

«SOCROMENTO  WSO  CI  R 

7633 

02 

SOCROMENTO 

23 

38 

35 

121 

30 

19 

MID 

M  I  0 

c 

NOTL  WEOTHER  SERVICE 

SODDLE  COMP  RONGER  STO 

7637 

02 

TEHOMO 

23 

40 

10 

122 

48 

3880 

s 

NOTL  WEOTHER  SERVICE 

SOGEHEN  CREEK 

764  1 

0  3 

NEVOOfl 

36 

39 

26 

1  20 

1  4 

6337 

5P 

UNIVERSITY  OF  COLIF 

SOINT  HELENO 

7643 

0  1 

NOPO 

1  7 

38 

30 

1 22 

28 

225 

6P 

6P 

EDWIN  L  P0UL50N 

SOINT  HELENA  4  WSW 

764  6 

0 1 

NOPO 

1  7 

38 

30 

1  22 

32 

1  780 

c 

MRS  EDNO  M  LEORNED 

SOINT  MORYS  COLLEGE 

766  1 

04 

CONTRO  COSTO 

4 

37 

50 

1  22 

05 

623 

7P 

7P 

BROTHER  U  BENEDICT 

SOLINOS  3  E 

7658 

04 

MONTEREY 

24 

36 

40 

1  2  1 

36 

85 

5P 

5P 

U  .5  .DEPT .OF  OG. 1  RRS 

SOL  I NOS  FOO  OP 

7669 

04 

MONTERY 

24 

36 

40 

1  2  1 

36 

69 

M  I  D 

M  I  D 

FED  OVIRTION  RGENCY 

SOL  I NOS  DOM 

19,17 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

20 

1 20 

30 

1  245 

80 

SRLINOS  DRM  OPEROTORS 

SOLSIPUEDES  GOGING  STO 

/  D  O  1 

06 

SNTO  BORBORO 

32 

34 

35 

1  20 

24 

250 

80 

JOE  COBROL  JR 

SOLT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

7689 

05 

OMflOOR 

16 

38 

30 

120 

13 

3700 

3P 

3P 

3P 

P  G  4  E  COMPONY 

SON  ONOREOS  2  S 

7702 

05 

COLOVEROS 

2 

38 

10 

120 

40 

830 

70 

FLINTKOTE  COMPONY 

SON  ONTONIO  OOM 

7  "7  1  9 

U  D 

SON  BERNOINO 

28 

34 

1  0 

1  1  7 

40 

2125 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

SON  ORDO 

7716 

04 

MONTEREY 

24 

36 

02 

1  20 

54 

450 

80 

MRS  JEON  BRINRN 

SON  BENITO 

/  /  I  3 

04 

SON  BENITO 

20 

36 

3  1 

1  2  1 

05 

1  355 

c 

JOHN  M  SHIELDS 

SON  BERNOROINO  CO  HOSP 

77  9^ 

UD 

SON  BERDINO 

28 

34 

08 

1  1  7 

1  6 

1  1  25 

5P 

5P 

S  B  COUNTY  HOSPITRL 

SON  CLEMENTE  DOM 

77  I 

n  A 

MONTEREY 

4 

36 

26 

1 2  1 

42 

600 

80 

COLIF  RMERICON  WOTER  CO 

SONDBERG  PTL  FC130B 

7  7  j1 

U  D 

LOS  ONGELES 

1  5 

34 

4  5 

1  1  8 

4  3 

4025 

80 

L  0  CO  FIRE  DEPT 

SONDBERG  WSO  R 

7  7 

Ud 

LOS  ONGELES 

29 

34 

4  5 

1  1  8 

4  4 

4517 

M  I  D 

M I  D 

C  HJ 

NOTL  WEOTHER  SERVICE 

nSON  DIEGO  WSO  OP  R 

7740 

06 

SON  DIEGO 

33 

32 

44 

117 

10 

1  3 

MID 

M  I  D 

c 

J 

NOTL  WEOTHER  SERVICE 

SON  DIMflS  FIRE  WO  FC95 

7749 

06 

LOS  ONGELES 

26 

34 

06 

117 

48 

955 

80 

L  0  COUNTY  FIRE  DEPT 

SON  OIMOS  TONBORK  PLOT 

7750 

05 

LOS  ONGELES 

26 

34 

1  2 

1  17 

46 

2720 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

SON  FERNONDO  PH  3 

7762 

06 

LOS  ONGELES 

1  3 

34 

19 

118 

30 

1250 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S  F   RICHMOND  SUNSET  R 

7767 

04 

SN  FRONCISCO 

4 

37 

46 

122 

30 

32 

5P 

M  I  0 

c 

CITY  SON  FRONCISCO 

SON  FRONCISCO  WSO  OP  R 

7769 

04 

SON  MOTEO 

4 

37 

37 

122 

23 

8 

MID 

MID 

c 

J 

NOTL  WEOTHER  SERVICE 

"SON  FRONCISCO  WSO  CI  R 

7772 

04 

SN  FRONCISCO 

4 

37 

47 

122 

25 

52 

MID 

MID 

c 

J 

NOTL  WEOTHER  SERVICE 

SON  GOBRIEL  CONYON  PH 

7775 

06 

LOS  ONGELES 

26 

34 

09 

117 

54 

744 

5P 

PRSROENR  WRTER  OEPT 

SON  GOBRIEL  DM  FC425BE 

7779 

06 

LOS  ONGELES 

26 

34 

12 

1  17 

52 

1481 

80 

c 

TONY  H  GEORGE 

SON  GOBRIEL  FIRE  DEPT 

7785 

06 

LOS  ONGELES 

13 

34 

06 

1  18 

06 

450 

4P 

4P 

CITY  FIRE  DEPORTMENT 

SON  GREGORIO  2  SE 

7807 

04 

SON  MOTEO 

4 

37 

18 

122 

22 

275 

7P 

7P 

CORY   J.  ORRTR 

SON  JOCINTO 

7810 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

47 

1  16 

58 

1535 

6P 

6P 

BYRON  H  J0HON5EN 

SON  JOCINTO  RONGER  STO 

781  3 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

47 

1  16 

58 

1560 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SON  JOOQUIN  EXP  RONGE 

7817 

05 

MODERO 

27 

37 

05 

1  19 

43 

1050 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

SON  JOSE 

7821 

04 

SONTO  CLORO 

4 

37 

21 

121 

54 

67 

4P 

4P 

c 

J 

CITY  OF   SON  JOSE 
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SON  JUfiN  BRUTISTR  3SSE 

7834 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

48 

121 

3  1 

550 

C 

MRS  GAY  0  CARMRN 

SflN  LUIS  DOM 

7846 

05 

MERCED 

27 

37 

03 

121 

04 

277 

8A 

BA 

BR 

C 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

SRN  LUIS  OBISPO  POLY 

7851 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

18 

120 

40 

315 

7A 

7A 

c 

CAL   STATE   POLY  COL 

SON  MARCOS  PASS 

7859 

06 

SAN  BARBARA 

32 

34 

3  1 

1  1  9 

49 

2300 

C 

CTY  OF  SANTA  BARBARA 

«SAN  MATEO 

7864 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

32 

1  22 

18 

2  1 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  MIGUEL  WOLF  RANCH 

7867 

04 

SAN  LUIS  OBI 

24 

35 

45 

120 

4  1 

720 

: 

MISS  JUDY  A  WOLF 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

7870 

05 

VENTURA 

33 

33 

14 

119 

27 

502 

MID 

MID 

C 

NATL  WEATHER  SERVICE 

«SAN  RAFAEL 

7880 

01 

MAR  I  N 

1  7 

37 

58 

122 

32 

40 

4P 

4P 

INDEPENDENT  JOURNAL 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

7888 

06 

ORANGE 

28 

33 

45 

I  1  7 

52 

1  1  5 

4P 

4P 

SANTA  ANA  FIRE  OEPT 

SANTA  ANA  RIVER  PH  3 

7891 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

06 

1  1  7 

06 

1  970 

C 

SO  CALIF  EDI  SON  CO 

SANTA  BARBARA 

7902 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

25 

1  19 

41 

5 

8A 

BA 

C 

SANTA  BARBARA  SWG.  TR. 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

7905 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

26 

1  19 

50 

9 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

7912 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

2  1 

121 

56 

88 

SP 

5P 

UNIV  OF  SANTA  CLARA 

SANTA  CRUZ 

7916 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

36 

59 

122 

0  1 

1  25 

5P 

5P 

ROBERT  E  BURTON 

SANTA  FE  DAM 

7926 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

07 

1  17 

58 

427 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

7933 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

22 

120 

38 

1  1  00 

8A 
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STATION  INDEX 


CFILIFORNIR 
JUNE  1976 


STRTION 


COUNTY 


OBSERVfiTION 
TIME  RND 
TRBLES 


OBSERVER 


WALNUT  PTL  SIP  FC102C 
WARM  SPRINGS  DflM 
WARNER  SPRINGS 
WASCO 

WATSONVILLE  WATERWORKS 
WRWONA  RANGER  STATION 
WEAVERVILLE  RANGER  STfl 
WEED  FIRE  DEPARTMENT 
WELDON   1  WSW 
WENOEL   10  SE 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

WESTHflVEN 

WEST  POINT 

WESTVILLE 

WET  MEADOW 

WHEATLAND  2  NE 

WHISKEYTOWN  RES 

WHITE  MOUNTAIN  1 

WHITE  MOUNTAIN  2 

WHITTIER  CTY  H  FC  106C 

WHITTIER  NARROWS  DAM 

WILDROSE  RANGER  STR 

WILLIAMS 

WILLITS   1  NE 

WILLITS  HOWARD  FOR  RS 

WILLOW  CREEK   1  NW 

WILLOWS 

WINTERS 

WOFFORD  HEIGHTS 
WOODFORDS 

WOODLAND   1  WNW 
WOODSIDE  FIRE  STR  1 
WR IGHTS 
WRIGHTS  LAKE 
rORBA  LINDA 
YORKV  ILLE 

YOSEMITE  PARK  HERDQTRS 
YREKR 

ZENIR-KETTENPOM  STORE 
CLOSED  STRTIONS 

MERDOW  LAKE 


9431 
9440 
9447 
9452 
9473 
9482 
9490 
9499 
9512 
9526 

9532 
9550 
9582 
9597 
9602 
9605 
9621 
9632 
9633 
9650 

9666 
9671 
9677 
9684 
9685 
9694 
9699 
9742 
9754 
9775 

9781 
9792 
9814 
9816 
9847 
9851 
9855 
9866 
9953 


5496 


05 


LOS  ANGELES 
SONOMA 
SAN  DIEGO 
KERN 

SANTA  CRUZ 

MRRIPOSfl 

TRINITY 

SISKIYOU 

KERN 

LRSSEN 

SNTR  BARBARA 

FRESNO 

CRLRVERAS 

PLACER 

TULARE 

YUBA 

SHASTA 

MONO 

MONO 

LOS  RNGELES 

LOS  RNGELES 

INYO 

COLUSA 

MENDOCINO 

MENDOC  INO 

TRINITY 

GLENN 

YOLO 

KERN 

ALPINE 

YOLO 

SAN  MATEO 
SANTA  CLARA 
EL  DORADO 
ORANGE 
MENDOC  INO 
MARIPOSA 
SISKIYOU 
TRINTY 


FRESNO 


27 


34  00 

38  43 

33  17 

35  36 

36  56 

37  33 

40  44 

41  26 

35  40 
40  16 

34  42 

36  13 

38  24 

39  1  1 

36  21 

39  02 

40  37 

37  30 

37  35 

33  58 

34  01 

36  16 
39  09 
39  25 

39  21 

40  57 

39  32 

38  32 

35  43 
38  47 

38  4  1 

37  26 

37  08 

38  51 
33  53 
38  54 
37  45 

41  43 

40  10 


37  05 


117 
123 
1  16 
1  19 
121 
1  19 
122 
122 
118 
120 

1  19 
119 
120 
120 
118 
121 
122 
118 
118 
118 

1  18 
117 
122 
123 
123 
123 
122 
121 
1  18 
1  19 


52 
00 
38 
20 
46 
39 
56 
23 
18 
04 

40 
59 
32 
39 
34 
23 
32 
10 
14 
02 

05 
1  1 
09 
20 
19 
38 
12 
58 
27 
49 


121  48 

122  15 

121  57 
120  14 
1  17  49 

123  14 
1  19  35 

122  38 

123  27 


1  19  26 


488 
224 
3180 
333 
95 
3985 
2050 
3590 
2680 
4035 

6280 
285 
2820 
5290 
8950 
105 
1295 
0150 
2470 
340 

239 
4100 
85 
1348 
1925 
461 
135 
1  35 
2730 
5670 

69 
380 
1600 
5950 
350 
1  100 
3970 
2625 
3600 


4480 


6P 


8AC 
C 


8A 


8A 


L  fl  CO  FIRE  DEPT 
U  S  ARMY  COE 
WARNERS  RESORT  CO 
KERN  CO  FSTRY  4  F  D 
CITY  OF  WATSONVILLE 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
WEED  FIRE  DEPARTMENT 
VERNON  J  BLOUNT 
ED  FILIPELLI 

COUNTY  OF  SANTA  BRRBRRfi 
BOSTON  RRNCH  CO 
STATE  DIV  OF  FORESTRY 
CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GEORGE    I  OKRNO 
NRTIONRL  PARK  SERVICE 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
WHITTIER  WATER  D-LRCFCD 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 
NRTIONRL  PARK  SERVICE 
POLICE  DEPARTMENT 
HENRY  C  .  WADE 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
HOWARD  R  RLLARD 
J  NEWTON  WALLACE 
GEORGE  R.  WENZEL 
MRS  WILMR  C  BARR 

U  C  PGR  EXTEN  SERV 
WOODSIDE  FIRE  DEPT 
MARVIN  E  WARE 
NRTL  WERTHER  SERVICE 
KENNETH  C  FOSTER 
MRS.   V.   SYLVIA  HULBERT 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
RRCHIE  B  FUGRTE 


CLOSED  5/13/76 
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LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 
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Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 
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70 
54 

65 

56 

62 

56 

56 

56 

4 
6 

•          »  • 

MAX 
MIN 

•CTO"EB  1975 

MAX 
MIN 

(■ISMD  B64CH 

MAX 
MIN 

72 
52 

68 
50 

69 
51 

70 
51 

71 
52 

75 

50 

71 
49 

70 
50 

72 
49 

71 
52 

74 
55 

60 

45 

82 
46 

81 
50 

82 
46 

80 
50 

57 

61 
60 

64 
44 

66 
50 

69 
44 

70 
46 

74 
52 

72 
46 

70 
44 

69 

56 

7o 
46 

62 
42 

61 
50 

72 
50 

7 
1 

SAN   NICOLAS  ISLAND 

MAX 
MIN 

56 

5* 

57 

62 

56 

57 

63 
57 

66 
56 

64 
55 

55 

67 
58 

58 

56 

53 

8 1 
62 

50 

65 

50 

59 

67 
52 

52 

55 

52 

48 

46 

46 

54 

53 

53 

51 

52 

50 

54 

3 
2 

•          •  • 

MAX 
MIN 

NOVEMBER  197! 

MAX 
MIN 

BOoIE 

MAX 
MIN 

13 

13 

16 

18 

20 

24 

53 
25 

43 
21 

48 

4 

19 

-  2 

5  B 

12 

15 

16 

27 

49 
15 

'2 

-12 

4 1 
13 

'1 

'5 

'7 

10 

24 

13 

15 

26 
9 

-  5 

6 

46 

11 

5 

7 

CHERRV  VALLEY  DAM 

MAX 
MIN 

to 

38 

38 

43 

43 

36 

59 
40 

55 
40 

55 
29 

31 

39 

40 

39 

37 

48 

31 

25 

22 

31 

29 

lo 

34 

39 

40 

36 

25 

U 

16 

56 

33 

4 

4 

OOBBIN!  1  S 

MAX 
MIN 

3! 

3* 

75 

38 

74 
39 

70 
40 

40 

56 
45 

58 
34 

50 
29 

43 

59 
29 

64 
30 

66 
34 

33 

53 
43 

^4 
25 

33 
27 

32 
27 

29 

30 

31 

67 
31 

68 
35 

69 
39 

35 

34 

26 

21 

34 

60i4 
33.5 

5RI:Zlv  island  REFUGE 

MAX 

MIN 

72 
1,0 

68 
41 

7 1 

39 

72 
44 

73 
46 

67 
45 

67 

51 

64 
33 

64 

38 

62 
35 

63 
33 

63 
37 

67 
41 

58 
46 

60 
37 

56 
33 

57 
36 

56 
28 

59 
31 

56 
34 

66 
3* 

68 
38 

36 

59 
23 

64 
37 

3 
6 

HANFORD  2  S 

MAX 

MIN 

65 

55 

72 
56 

77 

41 

78 
43 

44 

43 

70 
39 

64 

45 

63 
34 

42 

60 
32 

68 

32 

73 
33 

39 

76 
37 

36 

54 
35 

54 
30 

58 
27 

62 
32 

31 

65 
26 

27 

6  5 
29 

31 

33 

37 

32 
41 

5  ^ 
27 

56 
29 

63 
36 

(> 
3 

LIVERMnRE  CUUNTY  F  0 

MAX 
MIN 

73 
36 

72 
38 

73 
38 

79 
39 

73 
45 

64 
42 

64 
41 

64 
48 

66 
29 

6 1 
43 

61 
31 

65 

33 

73 
33 

72 
40 

69 
41 

63 
46 

62 
26 

58 
29 

60 
28 

70 
36 

37 

62 
27 

67 
31 

69 
39 

75 
49 

38 

44 

39 

54 
25 

60 
30 

65 
36 

6 
9 

"IIHC!  BEACH 

MAX 

MIN 

7 1 
51 

74 

51 

73 
52 

71 
41 

5B 

40 

72 
50 

73 
49 

80 
46 

78 
47 

72 
54 

70 
44 

7 1 
49 

7  1 
40 

45 

70 
50 

69 
44 

65 

46 

65 

41 

68 

34 

69 

45 

48 

66 
42 

62 
55 

75 
47 

66 
32 

44 

59 

41 

44 

68 
46 

70 
50 

70 
45 

2 
6 

PQ<iEV  '  E 

MAX 
MIN 

3* 

36 

38 

75 
40 

68 
39 

38 

65 
35 

53 
29 

53 

30 

33 

35 

36 

39 

40 

44 

35 

29 

38 
18 

25 

28 

24 

27 

29 

30 

30 

39 

26 

23 

39 
16 

47 
21 

5^ 

31 

7 
6 

SAN  NirOLAS  ISlAND 

MAX 
MIN 

69 
i,8 

63 
42 

74 
4! 

68 
44 

58 
48 

62 
49 

72 
47 

59 
51 

64 
50 

61 
52 

64 
46 

60 

57 

77 
52 

66 
50 

60 
51 

56 
50 

55 
47 

62 
42 

60 
46 

67 
47 

66 
51 

71 
50 

77 
55 

76 
54 

66 
46 

56 
44 

53 
43 

53 
46 

54 
42 

65 
48 

5 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 
MIN 

51 

54 

50 

55 

54 

64 
49 

66 
55 

66 
52 

52 

53 

56 

63 

56 

50 

49 

49 

49 

49 

46 

65 
A5 

50 

53 

56 

54 

54 

55 

55 
49 

48 

40 

51 

6 

•          *  * 

MAX 
MIN 

OECEMBER  1975 

MAX 
MIN 

ALOERpniNT 

MAX 
MIN 

47 

47 

43 

44 

46 

62 
43 

63 
41 

61 
40 

41 

40 

39 

32 

29 

5 1 
31 

5  5 

31 

50 

36 

33 

32 

57 
29 

47 
39 

57 
39 

5  7 
36 

59 
39 

41 

34 

26 

56 

37 

9 
6 

HQOIE 

MAX 

MIN 

28 

17 

16 

1° 

53 
17 

15 

56 

5 

56 
5 

56 

10 

19 

*7 

18 

2 

37 

-16 

53 
-  7 

5  3 
-  1 

5  1 
-  3 

-  3 

42 
-  3 

42 
-  2 

<»2 
2 

32 
3 

37 
4 

52 
I' 

5  0 
22 

49 

13 

46 
29 

22 

13 

12 

*7 

46 
9 

3 
1 

CRESCENT  CITY  1  N 

MAX 
MIN 

53 
50 

43 

46 

42 

56 
42 

58 
51 

64 
43 

65 
43 

58 

36 

54 

43 

5 1 
39 

39 

38 

49 

30 

54 
35 

5  8 
39 

58 
34 

5  7 
31 

50 
34 

46 
32 

50 
39 

53 
45 

55 
43 

55 
48 

55 
44 

56 
49 

55 
43 

6 1 
46 

56 
42 

36 

3* 

54 
40 

9 

b 

HANFDRH  2  S 

MAX 
MIN 

5^ 

30 

32 

34 

34 

32 

31 

55 
33 

47 
33 

44 
36 

36 

38 

49 
40 

36 

29 

52 
24 

23 

23 

24 

26 

24 

63 
25 

33 

42 

58 

36 

28 

52 
26 

5 1 
31 

34 

31 

32 

49 

26 

54 

31 

1 
2 

HAPRIS^N  GULCH  RS 

MAX 
MIN 

25 

34 

27 

28 

67 
29 

68 
29 

27 

28 

31 

17 

27 

6 1 
23 

22 

24 

22 

32 

20 

NEVADA  CITY 

MAX 
MIN 

^7 

30 

32 

32 

32 

34 

32 

55 
32 

60 
33 

60 
31 

6 1 

31 

29 

29 

30 

4  1 
19 

21 

23 

58 

26 

25 

52 
25 

52 
21 

54 

22 

25 

26 

5  3 
30 

30 

5  5 
29 

55 

30 

52 
32 

32 

26 

24 

53 
28 

1 
2 

"ISMH  BEACH 

MAX 
MIN 

37 

50 

59 
45 

46 

46 

3° 

ei 

41 

91 
49 

65 
46 

37 

50 

59 
45 

46 

62 
46 

46 

44 

40 

44 

32 

24 

63 
32 

41 

6 1 
36 

3* 

29 

36 

6 1 

31 

62 
43 

41 

40 

65 

S4 

66 

40 

1 
9 

Sf>  >^KOLAS  ISLAND 

MAX 
MIN 

65 
44 

50 

56 
44 

48 

41 

43 

72 

7S 

74 

59 

70 

57 

5 1 

61 

2 

UHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 
MIN 

39 
22 

17 

45 
19 

47 
19 

18 

20 

47 
14 

46 

12 

48 
19 

23 

14 

39 
12 

27 

0 

22 
.  8 

4 

3 

^5 

4 

3 

6 

28 
7 

10 

26 

0 

36 
23 

24 

26 

30 

22 

47 
23 

20 

.  4 

38 

13 

7 
1 

KMITE  MOUNTAIN  2 

MAX 
MIN 

29 
1» 

39 
21 

21 

37 
18 

19 

19 

36 

22 

41 
21 

40 
24 

21 

29 

-  4 

-  1 

20 
-14 

'b 

'7 

25 
2 

^5 

7 

^9 

23 
9 

25 
7 

25 

2 

Z  ' 
10 

^9 

3^1 

16 

^8 

26 
12 

20 

10 

-10 

29 
10 

7 
5 

•          •  » 

MAX 
MIN 

JANUJRV  1976 

MAX 
MIN 

AJBE'Rv   1  Nil 

MAX 
MIN 

46 
25 

46 
26 

46 

30 

48 
28 

52 
35 

52 
35 

51 

31 

56 

35 

48 
39 

44 
31 

47 
32 

40 
33 

43 
34 

56 
33 

61 
36 

64 

43 

71 
50 

64 

45 

64 
43 

66 
46 

65 
45 

67 
44 

63 
43 

55 

42 

57 
36 

63 
39 

63 

42 

7o 
42 

70 
47 

66 
47 

71 
46 

57 
36. 

3 
2 

tflw-0'-  CITY 

MAX 
MIN 

57 
33 

58 
24 

50 
25 

58 
29 

60 
39 

57 
30 

58 
30 

57 
33 

53 
38 

55 
32 

57 
35 

58 
38 

58 
32 

59 
34 

71 
34 

68 
34 

64 
37 

68 
34 

73 
40 

73 
34 

70 
32 

67 

32 

60 
33 

64 
37 

64 

32 

62 
35 

63 

31 

68 
31 

65 
35 

72 
36 

73 
37 

62. 
33. 

6 
5 

'.t.^-  NKOLtS  ISLAND 

MAX 
MIN 

54 

56 

53 

57 

60 

56 

62 

66 

64 

55 

62 

60 

63 

68 

75 

80 

8  1 

62 

6 1 

7l 

74 
58 

64 
55 

6 1 
53 

64 

52 

66 
50 

73 
52 

78 
58 

73 
51 

73 
50 

76 

55 

65. 

5 

VISTA  7  NNE 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

58 

32 

60 
28 

61 
3* 

62 
33 

67 
36 

66 
35 

73 
36 

73 
36 

64 
38 

64 
42 

71 
37 

65 
36 

75 
36 

81 
43 

86 
53 

68 
58 

67 
56 

77 
47 

71 
45 

82 
41 

77 
52 

75 
46 

67 
46 

63 
50 

64 

37 

77 
38 

60 
42 

94 
45 

60 
44 

77 
44 

62 
43 

72. 
41. 

8 

7 

Sfl*  RttffrvQc*  Notes  Following  Station  Indax 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Day  oi  Monlh 


10    11     12    13    U     IJ     16     17     18    19  i  20    21     22    23    24    2S    2B    27    28    29    30  31 


KNIOHT^   FEBRV   7  SE 

LE  CRINO 

PORTERVILLE 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

•  •  • 
MARCH  1976 

KNICHTS  FERRY  1  SE 
NEVADA  CITY 
PISMO  BEACH 
SAN  NlfOLAS  ISLAND 
SDNQRA  RS 

•  *  • 
APRIL  1976 

4URERRY  1  NW 
SANTS  "ONICA  PIER 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


7*  66  58 
58     52  5* 


5*     49  «» 

40     35  34 


47     38  33 


52  4' 
41  38 


43  38 

30  30 


5*  41 
38  3B 


68  48 
39  33 


50  52 
29  33 


52  53 
44  39 


43  47 
26  27 


42     44  50 


55 

64 

56 

49 

51 

59 

32 

37 

39 

3' 

38 

40 

6« 

58 

58 

58 

57 

61 

50 

51 

54 

46 

47 

50 

51  54 
38  39 


61  62 
33  34 


54  54 
24  28 


65     58  56 


52  52  52 
42     42  41 


60 
43 


6!     63  66 

33     41  32 


63     64  61 


56 

53 

53 

4! 

55 

53 

42 

43 

37 

40 

41 

37 

63 

62 

59 

62 

61 

61 

49 

51 

46 

48 

47 

53 

64 
45 


6!  70  68 
36     41  41 


57  53 
38  42 


37  <,7 


60 
37 


60 
46 


59  65 
44  37 


56 
47 


69  76  77 
47     52  48 


69  55 

41  Jl 


47 
26 


71  71 
51  54 


99  68 
>2  35 


48     44  46 


58  65 
38  36 


43     46  50 


57  54  61 
31     29  33 


66  68 
41  33 


68  72 
38  39 


69 

31 


70  71 
49  49 


68  6! 
52  54 


39     38  33 


59  98  54 
45     44  4! 


74  74  65 
41     41  39 


7!  72  6! 
37     36  35 


63  66 
96  40 


66  70 
37  39 


63  67 
40  40 


93  52 
29  26 


69     63  63 

32     30  33 


63     61  63 

30     31  33 


69  61  67 
43     40  42 


69  70 
46  49 


73  70 
42  }6 


70  70 
44  47 


59  59 

50  48 


65  67  75  77 
34     36     41  42 


57     63     70  99 


56  62  70  72 
32     34     36  50 


54     51  55 


S««  R«l»t*iic*  Nol«B  Following  SuU( 
A-5 


Ion  Indox 


LATE  REPORTS 
EVAPORATION  AND  WIND 


CtLlFDRNU 


SlaUoD 

Day 

Oi  Monlh 

Tola! 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

«      •  • 

NOVEMBER 

1975 

OBIZZLY  I5L4ND 

REFUGE 

EVAP 
MIND 
MIX 
MIN 

11 
71 
47 

.06 

8 
71 
48 

.07 
11 
72 
49 

.10 
18 
72 
49 

.06 

16 
72 
91 

.12 
15 
66 
47 

.08 
15 
69 
49 

* 
• 

- 

.10 
40 
69 
43 

.05 
36 
63 
48 

.17 
18 
65 
41 

.05 
12 
63 
41 

.13 

33 
61 
41 

* 
* 

- 

.10 
47 
64 
42 

.00 
18 
98 
52 

* 
- 

.30 
139 
59 
37 

.22 

106 
55 
37 

.08 
14 
54 
38 

.06 
18 
60 
38 

.08 
17 
60 
39 

.06 
17 
95 
39 

.09 
18 
61 
39 

.04 

12 
61 
41 

.16 
42 
64 
42 

.19 
63 
66 
32 

« 
• 

- 

« 
* 

.15 

72 

I 

2.618 

816 
63.8 
42.9 

*       •  • 

FEBRU4RV 

1976 

KNIGHTS   FERRY  2 

SE 

EVAP 
WIND 

.09 
I* 

.08 
18 

.09 
17 

* 

36 

* 

51 

* 

29 

.  17 

4 

165 

.07 

53 

.02 

I 

.07 

22 

.09 

22 

.06 
14 

.07 

40 

.07 

34 

.07 
46 

.01 

35 

.06 

23 

.09 
57 

.09 

37 

.09 

40 

.  19 

53 

.  13 

32 

•  04 

31 

.10 

40 

19 

32 

.18 

67 

46 

2,138 
1074 

•       *  • 

MARCH 

1976 

KNIGHTS   FFRRY  2 

SE 

EVAP 
WIND 

.10 

132 

» 

60 

.11 
44 

.12 
29 

.10 
25 

.11 

25 

.09 
21 

.16 

35 

.07 
27 

.22 

75 

.11 

26 

.10 
36 

.22 

77 

.11 
24 

.15 

26 

.20 

51 

.08 

40 

.21 

118 

.13 

24 

.15 

16 

.14 

102 

.21 

77 

.09 

112 

.28 

97 

* 

123 

« 

83 

.62 

77 

.24 
60 

.26 

62 

4.688 
18228 

CORRECTIONS 


CORRECTION 


DECEMBER  1975 

DECEMBER  1975 
JANUARY  1976 
FEBRUARY  1976 

FEBRUARY  1976 

FEBRUARY  1976 
FEBRUARY  1976 
FEBRUARY  1976 

APRIL  1976 

APRIL  1976 
APRIL  1976 
MAY  1976 

HAY  1976 
MAY  1976 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
8i  DIVISIONAL  DATA 

DAILY  PRECIPITATION 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
&  DIVISIONAL  DATA 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
S.  DIVISIONAL  DATA 

DAILY  PRECIPITATION 

DAILY  PRECIPITATION 

DAILY  PRECIPITATION 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
8;  DIVISIONAL  DATA 

DAILY  PRECIPITATION 

EVAPORATION  AND  WIND 

EVAPORATION  AND  WIND 

EVAPORATION  AND  WIND 
EVAPORATION  AND  WIND 

EVAPORATION  AND  WIND 


NORTH  COAST  DRAINAGE  01 

NORTH  COAST  DRAINAGE  01 
SACRAMENTO  DRAINAGE  02 
SACRAMENTO  DRAINAGE  02 

SACRAMENTO  DRAINAGE  02 

SACRAMENTO  DRAINAGE  02 
SACRAMENTO  DRAINAGE  02 
SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE  05 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE  05 
SAN  JOAQUIN  DRAINAGE  05 
NORTH  COAST  DRAINAGE  01 

SACRAMENTO  02 
SACRAMENTO  02 

SOUTH  COAST  06 


LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 
CANYON  DAM 
DOWNIEVILLE 

DIVISION 

CHALLENGE  RANGER  STATION 

DOWNIEVILLE 

CRYSTAL  LAKE  FC283C 

CAMP  PARDEE 

CAMP  PARDEE 
CAMP  PARDEE 
WARM  SPRINGS  DAM 

LAKE  SPAULDING 
PLACEHVILLE  IFG 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 


TOTAL  PRECIPITATION  MISSING;   TOTAL  SNOWFALL 
MISSING;   NUMBER  OF  DAYS   ,10  OR  MORE,  MISSING. 

TOTAL  MISSING;   AMOUNTS  ON  30th,   31st,  MISSING. 

SNOW  ON  THE  GROUND  ON  31st,  1. 

TOTAL  PRECIPITATION,   MISSING;   DEPARTURE  FROM 
NORMAL,  MISSING. 

AVERAGE  PRECIPITATION  3.29;   DEPARTURE  FROM  NOR- 
MAL -2.12. 

TOTAL,   MISSING;   AMOUNT  ON  28th,   29th,  MISSING. 

TOTAL,   MISSING;   AMOUNT  ON  28th,   29th,  MISSING. 

TOTAL  13.16;   AMOUNT  ON  5th,    I. 15;   6th,   2.36;  7th, 
1.09;  8th,   1.50;  9th,  4.29;   10th,  2.72;  11th, 
.05. 

TOTAL  PRECIPITATION,  1.41;  DEPARTURE  FROM  NORMAL 
-.84. 

TOTAL  1.41;   AMOUNT  ON  18th,  .09. 

EVAPORATION  ON  18th,   .03;   TOTAL  422. 

EVAPORATION  29th,   •;  30th,   •;  31st,   .90;  TOTAL 
9.40.     WIND  MOVEMENT  29th,   *;  30th,   »;  31st,  225; 
TOTAL  2140. 

WIND  MOVEMENT  31st,  33.     EVAPORATION  31st,  .18. 

WIND  MOVEMENT  31st,  86;  TOTAL  1129.  EVAPORATION 
31st,    .62;   TOTAL  7.49. 

WIND  MOVEMENT  29tt ,   •;   30th,   •;   31st,   166;  TOTAL 
1587.      EVAPORATION  29th,   •;   30th,   •;   31st,  67; 
TOTAL  901. 


See  Reieience  Notes  Following  Stalion  Index 
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REFERENCE  NOTES 
This  Bulletin  is  prepared  in  Cooperation  with  Department  of  Water  Resources,  State  of  California 


CALIFORNIA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  wrltlnt:  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  BulldinK,  Ashevllle,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  In  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA'  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are      Temperature  in  "F.   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  •ind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65^F.     In  "Suppleaental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station   Index  shows  observation   times  in  local  standard  tine.     During   the  summer  months  some  observers   take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  ior  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  Stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.,  P.s.t.  ,  except  for  Bishop  WSO,   Blue  Canyon  WSO,  and  Sandbcrg 
WSO,  which  are  taken  at  6  a.m.,  P.s.t.,  and  Mt.  Shasta  WSO  at  8:00  a.m.,  P.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipitation"  tabic,  "Dally 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
lime  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  sncwpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. Time  of  observation  10:00  a.m.,  P.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  la  the  "Seasonal  Snowfall"  table.  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

WORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for   January  1941 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES :  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

EVAPORATION  AND  WIND  TABLE:  Camp  Pardee  :     Pan  is  of  copper,  and  painted  inside  and  outside  with  aluminum  paint. 

Newark  :     Pan  painted  outside  with  gray  enamel. 

Salt  Springs  Pwr  House  :     Pan  is  of  steel  plate,   painted,  with  aluminum  inside  and  outside. 
Friant  Government  Camp  :     Pan  screen  covered, 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Brawley  2  SW  :     Holtville  silty  clay,   level,  grass-covered  surface  exposed  to  full  sun.     Grass  mowed  and 

irrigated  to  maintain  growth.     Max  and  min  readings  from  thermograph  for  24  hours  ending  at 
9  a.m.     Readings  at  9  a.m.  are  from  mercury-in-glass  thermometers. 
Davis  2  WSW  Exp  Fm  :     Sandy  loam  —  under  bare  ground  surface.     Max  and  min  data  from  soil  thermograph  for  24  hours 

ending  at  8  a.m. 

Fresno  WSO  :     Atwater  sandy  loam,  level.     Bare  ground,  drainage  to  south;   late  afternoon  shade  in  summer 

only.  Palmer  thermometers  for  20-  and  40-incb  depth.  Lambrecht  distance  soil  thermograph 
for  2-,  4-,  and  8-inch  depth.     Max  and  min  readings  for  24  hours  ending  at  midnight. 

Indio  U.S.  Date  Garden    :    Sandy  loam  level.     Bare  ground.     Science  Associates  Uax-Hln  dial  reading  capillary  thermometers. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,   and   the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

*  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

■«'+    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

i     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
A    Data  collected  by  radio  telemetry. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
E    Amount  is  oartially  estimated. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  lo  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    this  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  *R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

B    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Cuission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

It    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  tbermonetsra 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t  DRAINAGE  CODE:     1-AMERTCAN     2-CALAVERAS     3-CARSON     4-CENTRAL  COAST     S-COLORADO     6-DESERT     7-EEL     8-FFJVTHER     9-KAWEAH     10-KERN     11-KINGS  12-KLAMATH 
13-LOS  ANGELES     14-MERCED     15-JIOJAVE     16-JK)KELU>fNE     17-NORTH  COAST     18-N.E.    INTERIOR     19-OWENS     20-PAJARO     21-PIT  22-RUSSIAN 
23-SACRAMENTO     24-SALINAS     25-SAN  DIEGO     26-SAN  GABRIEL     27-SAN  JOAQUIN     28-SANTA  A.SA     29-SANTA  CLARA     30-SANTA  MARIA  31-SANTA 
MARGARITA     32-SANTA  YNEZ     33-SOUTH  COAST     34-STANISLAUS     35-TRINITY     36-TRUCKEE     37-TUOLUMNE     38-WALKER  39-YUBA-BEAR 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions   in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIUATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price     $1.25.        Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Cllmatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     S5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40C  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Coiwierce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building. 
Ashevllle,  N.   C.  28801.       Attn:  Publications. 

USCOHH-NOAA-ASHEVILLE,   N.C.  8/5''76-2740 
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0 

2 

1 

0 

DONNER  MEMORIRL  ST  PK 

81.3 

40.5 

60  .9 

90 

28* 

27 

] 

1  37 

2 

0 

3 

0 

.20 

.  17 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

DOYLE  5  SSE 

90  -9 

50  .8 

70  . 9 

98 

27* 

32 

1 

1  3 

18 

0 

1 

0 

.65 

.57 

3  1 

.0 

0 

1 

1 

0 

FLEMING  FISH  AND  GRME 

89. 2M 

48. 6M 

66. 9M 

97 

15 

30 

1 

25 

1  6 

0 

2 

0 

1  .08 

1  .04 

31 

.0 

0 

1 

1 

1 

FORT  BIDWELL 

85.3 

49.4 

67.4 

.3 

92 

26- 

32 

1 

23 

6 

0 

1 

0 

.99 

.68 

.81 

18 

.0 

0 

2 

1 

0 

MONO  LAKE 

83.0 

48.6 

65.8 

93 

10 

38 

2 

35 

6 

0 

0 

0 

2  .02 

.76 

23 

.0 

0 

5 

1 

0 

SUSRNVILLE  AIRPORT 

90  .8 

49  .2 

70  .0 

.8 

99 

26- 

30 

1 

1  1 

20 

0 

1 

0 

.33 

.10 

.28 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

TRHOE  CITY 

76  .8 

43.7 

60.3 

.4 

84 

26 

34 

2 

149 

0 

0 

0 

0 

.15 

-  .10 

.06 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

TAMOE  VALLEY  FAR  HP 

79.0 

40.2 

59.6 

86 

10 

25 

1 

166 

0 

0 

5 

0 

TERMO 

86.6 

43.8 

65.3 

95 

27 

25 

1 

42 

9 

0 

3 

0 

.85 

.49 

17 

.0 

0 

3 

0 

0 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

82.4 

37 . 8 

60 . 1 

1  .2 

92 

28 

1  5 

1 

156 

2 

0 

6 

0 

.  1  4 

.21 

.  14 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

MOODFORDS 

85 . 8 

46  .9 

57  . 4 

1  .9 

93 

1  4 

35 

I 

29 

9 

0 

0 

0 

1  .06 

.57 

.42 

31 

.0 

0 

4 

0 

0 

0  I V  I S I  ON 

54  .  1 

1  .  1 

1  .01 

.63 

.0 

■      ■  ■ 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

BEN  LOMOND  4 

86  .5 

SO  .8 

68  .7 

96 

8 

43 

1 

1 

1  1 

0 

0 

0 

.03 

.02 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

BERKEL  EY 

69.5 

55.6 

62.6 

1  .0 

78 

8 

52 

24 

72 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  .01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BURL INGAME 

76.5 

52.3 

64.4 

86 

1 

45 

24 

34 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHRMEL  VALLEY 

76 . 8 

50 . 6 

63.7 

84 

24 

42 

21 

49 

0 

0 

0 

0 

.00 

.CO 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CROCKETT 

83  .6M 

56  .6M 

70 . 1  M 

91 

23 

52 

22 

2 

2 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GILROY 

88 . 5 

54  .2 

71.4 

1  00 

28 

47 

I 

1 

12 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

HALF  MOON  BAY 

64.1 

51  .9 

58.0 

.4 

68 

1  1 

42 

4 

211 

0 

0 

0 

0 

.14 

.09 

.10 

17 

•  0 

0 

1 

0 

0 

HOLLISTER  2 

81  .7 

54. OM 

67. 9M 

1  .4 

90 

9. 

49 

22' 

9 

2 

0 

0 

0 

.00 

.02 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

KINO  CITY 

84.  3 

52.3 

68.3 

.7 

90 

27. 

43 

22 

4 

4 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LIVERMORE  COUNTY  F  D 

LOS  CATOS 

85.3 

53.3 

69.3 

- 

.2 

97 

27 

43 

1 

6 

8 

0 

0 

0 

T 

-  .01 

T 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

MARTINEZ  HATER  PLANT 

M 

M 

M 

99 

26 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MONTEREY 

68.4 

52.7 

60.6 

74 

27. 

46 

1 

126 

0 

0 

0 

0 

.02 

.02 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

MONTEREY  FAA  AP 

67. IM 

53. 8M 

60. SM 

73 

27 

49 

2 

137 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

6S.5 

53.1 

59.3 

76 

31 

48 

22. 

170 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

28. 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT  OIABLO  N  GATE 

86. 4M 

58. 9M 

73  .7M 

102 

27 

48 

21  . 

3 

12 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SEE  RtFERENCE  NOTES  FOLLONINO  SIBIION  INOEX 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  c^lifor^.r 


TEMPERATURE 

PRECIPITATION 

NO 

OF 

DOTS 

SNOU 

SLEEI 

NO  . 

OF 

ORTS 

stni [ON 

nnx . 

niN. 

a 

X 

« 

z. 

o 

1 

1 

o 

o  % 

2  % 

o 

«  V 

»-  z 

s  ' 

«: 

a  c 

s  1 

a 

1^ 

is 

_, 

Ik 

g 

o 

£  i 

<AJ  Z 

S  o 

§ 

X 

s 

■5 

0.  o 

£ 

5  z 

s 

o 

a  r 

(Z  c 

O  u. 

r 

o 

-* 

tt 

o 

a 

" ' 

* 

•- 

S 

o 

z  o 

-- 

nOUN T  HOM I L TON 

78  .7 

60  .9 

69 

8 

-  1.1 

90 

26 

42 

1 

19 

1 

0 

0 

0 

.00 

.01 

■  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NflC  I M 1 ENT 0  DOM 

9S.6 

51  .9 

73 

8 

106 

27 

43 

1 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEhARK 

74.8 

57.1 

66 

0 

82 

26« 

53 

1 

14 

0 

0 

0 

0 

•  09 

.07 

.09 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

OAKLAND  HSO  AP 

R 

69  .8 

57  . 1 

63 

5 

.  4 

76 

22- 

54 

1 

46 

0 

0 

0 

0 

T 

.01 

T 

I  8. 

■  0 

0 

0 

0 

0 

OAKLAND  MUSEUM 

71.9 

56  - 1 

64 

0 

82 

1  2 

53 

22. 

36 

° 

° 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALO  ALTO 

79  .5 

53.9 

66 

7 

.  7 

86 

23 

42 

1 

1  3 

0 

0 

0 

0 

.03 

.01 

.03 

1  6 

•  0 

0 

0 

0 

0 

PASO  ROBLES 

92. S 

52. 6M 

72 

6ri 

1  .0 

107 

4 

46 

22 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

-  .05 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

93.4 

56  .6 

75 

0 

106 

25 

50 

22 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

.CO 

.0 

0 

0 

0 

0 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

94  .0 

52  .  1 

73 

1 

.  4 

103 

27 

43 

1 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PISMO  BEACH 

73  .6ri 

54  .  1  M 

63 

9ri 

80 

20* 

48 

2 

40 

° 

° 

° 

° 

.00 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

PR  I ES T  VALL E  T 

93.8 

49  .7 

7  1 

8 

.9 

102 

26 

35 

1 

6 

28 

0 

0 

0 

T 

.05 

T 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

REDWOOD  CITY 

82  .8 

53.9 

68 

4 

.2 

90 

12 

48 

21  • 

2 

1 

0 

0 

0 

.02 

.00 

.02 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

R  1 CHMOND 

71  .611 

56.4 

64 

OM 

83 

9 

53 

1 

44 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

80 . 1 

55 . 1 

67 

6 

96 

24 

45 

1 

25 

7 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SALINAS  3  E 

70-2 

53  .4 

61 

8 

75 

9» 

48 

1 

9  1 

° 

" 

" 

° 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SALINAS  FAA  AP 

70  .  1 

54  .9 

62 

5 

.6 

76 

4 

49 

22 

70 

0 

0 

0 

0 

T 

.02 

T 

28. 

.0 

0 

0 

0 

0 

S  F   R  I C  HMONO  SUNSET 

" 

64  .0 

53  .8 

58 

9 

69 

30 

47 

1 

181 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FRANCISCO  HSO  AP 

R 

70  .4 

54  .6 

62 

5 

.0 

81 

12 

51 

1 

72 

T 

-  .01 

T 

18. 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FRANlISCO  HSO  CI 

R 

64  .2 

54  .  1 

59 

2 

.7 

71 

22 

53 

28. 

173 

0 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

0 

0 

0 

SAN  GRECORIO  2  SE 

69  .6 

51.5 

60 

6 

75 

22 

4  1 

1 

1  3  1 

0 

0 

0 

0 

.  1  4 

.05 

1  2 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  JOSE 

80.9 

56.3 

68 

6 

.2 

89 

22 

51 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

I 

-  .01 

T 

17. 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

77.6 

54  .0 

65 

8 

1  .1 

88 

27 

49 

22 

18 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  .04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  MATEO 

77  .7 

54  .9 

66 

3 

1  . 3 

86 

22 

49 

1 

1  0 

° 

° 

° 

° 

.00 

•  04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSI TY 

SANTA  CRUZ 

76  .OM 

51  .2 

63 

6M 

.9 

86 

5 

42 

1 

50 

0 

0 

0 

0 

.01 

.0  I 

.01 

3  1 

.0 

0 

0 

0 

0 

UPR  SAN  LE ANORO  F  I L  T ER 

73.5 

51  .4 

62 

5 

85 

23 

44 

1 

87 

0 

0 

0 

0 

.00 

■  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

WATSONVILLE  HATERWORKS 

70-6 

53  .5 

62 

1 

1  .  4 

78 

9« 

48 

1 

85 

0 

0 

0 

0 

T 

.02 

T 

I  6 

•  0 

0 

0 

0 

0 

HOODSIDE  FIRE  5TA  t 

0 1  V  I S ION 

65 

8 

.2 

.01 

■  02 

•  0 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCM  PUMPING  PL  3 

91.4 

58-5 

75 

0 

102 

26 

42 

1 

3 

20 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

ASM  MOUN T A  I N 

97  .6 

61.5 

79 

5 

-  3.2 

106 

27 

50 

31  • 

0 

26 

0 

0 

0 

.27 

.21 

.20 

16 

•  0 

0 

1 

0 

0 

flUBERRY   I  NH 

92.8 

68.5t1 

80 

7H 

2.2 

100 

26 

0 

26 

0 

0 

0 

.04 

.01 

•  02 

16. 

•  0 

0 

0 

0 

0 

BAKERSF lELD  HSO  AP 

R 

98-4 

72-6 

85 

5 

1  -6 

1 10 

26 

59 

1 

0 

28 

0 

0 

0 

T 

.02 

T 

22. 

.0 

0 

0 

0 

0 

BALCH  POHER  HOUSE 

94  .  1 

67.2 

80 

7 

101 

26 

39 

1 

3 

28 

° 

° 

° 

.23 

■  1  2 

1  6 

.0 

0 

2 

0 

0 

BUTTONW I LLOW 

97  . 4 

64  .5 

8  1 

0 

-   1  .4 

1  04 

2e« 

49 

1 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

•  03 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

n 

516 

n 

91 

27 

38 

1 

0 

0 

0 

.08 

.02 

.04 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

CAMP  PARDEE 

93.9 

61  .5 

77 

7 

-  .6 

104 

25 

51 

1 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

-  .01 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CATHEYS  VY  BULL   RUN  RH 

93  .9 

60  .5 

77 

2 

103 

27 

44 

1 

2 

26 

0 

0 

0 

.05 

.05 

16 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CHERRY   VALLEY  DAM 

COAL  I NGA 

CORC  ORAN   I RR I G  D I S  T 

99  .8 

62  .3 

81 

1 

109 

26 

SO 

1 

0 

30 

0 

0 

0 

1 

T 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

DENAIR  3  NNE 

90.4 

57  .6 

74 

0 

-  2.3 

100 

25 

49 

1 

0 

18 

0 

0 

0 

T 

-  .01 

T 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

DUDLEYS 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

95-7 

57  .6 

76 

7 

.  7 

I  04 

26> 

45 

1 

0 

27 

0 

° 

0 

•  00 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FIVE  POINTS  5  SSW 

91  .8 

50  .9 

76 

4 

102 

26 

48 

2 

0 

22 

0 

0 

0 

T 

T 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

FRESNO  HSO  AP 

R 

95  .6 

63  .2 

79 

4 

-   I  .2 

104 

26 

53 

2 

0 

28 

0 

0 

0 

.01 

.01 

.01 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

F  R I AN  T   GOVERNMEN  T  CAMP 

99.1 

60.1 

79 

6 

-   1  .5 

108 

27 

48 

2 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

-  .01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GLENNVILLE 

90 . 1 

52  .9 

71 

5 

97 

25 

4  1 

2 

9 

19 

0 

0 

0 

.  1  7 

.  1  3 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

GRANT  GROVE 

75.0 

50 . 1 

62 

6 

.0 

81 

26* 

4  1 

3. 

84 

0 

0 

0 

0 

■  27 

.21 

.14 

17 

.0 

0 

2 

0 

0 

HANFORD  2  S 

94  .7 

60  .3 

77 

5 

-  2.1 

105 

26 

52 

2. 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HE  TCH  HE  TCHY 

84  .9M 

56 .  IM 

70 

5M 

.3 

90 

26. 

46 

1 

7 

2 

0 

0 

0 

.32 

•  20 

•  30 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

HUNTINGTON  LAKE 

73.6 

47.8 

60 

7 

.  1 

80 

26 

36 

2 

131 

0 

0 

0 

0 

.50 

.30 

31 

.0 

0 

3 

0 

0 

IDRIA 

92.4 

65.4 

78 

9 

.  4 

101 

26 

5  1 

1 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

.03 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  1 

97 . 3 

73  .7 

85 

5 

-   1  -5 

106 

25 

63 

1 

0 

29 

0 

0 

0 

■  05 

.04 

34 

16 

•  0 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  3 

97  .0 

66  .0 

81 

5 

104 

8» 

51 

1 

G 

29 

0 

0 

0 

.03 

.02 

31 

•  0 

0 

0 

0 

0 

KETTLE MAN  STATION 

97  .0 

67  .8 

82 

4 

-  2.1 

107 

28. 

55 

1 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

KN I  OH  TS  FERRY  2  SE 

95.3 

60.2 

77 

e 

106 

27 

48 

2 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LE  GRAND 

92 . 7 

61  .8 

77 

3 

-   1  -2 

101 

26 

54 

2. 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LEMON  COVE 

97  .5 

63 . 1 

80 

3 

-  1.3 

105 

26 

51 

1 

0 

29 

0 

0 

0 

■  00 

.01 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

L I NDSAY 

99.3 

60.9 

80 

1 

.0 

106 

26 

50 

2 

0 

30 

0 

0 

0 

T 

.02 

T 

27 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LODGEPOLE 

74  .7 

44  .5 

59 

6 

84 

9 

32 

2 

162 

0 

0 

1 

0 

.60 

■  38 

1  6 

•  0 

0 

2 

0 

0 

LODI 

92.9 

59.8 

76 

4 

3.3 

102 

26- 

53 

2. 

0 

23 

0 

0 

0 

T 

-  .02 

I 

28. 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  BAN05 

95  .0 

61  .4 

78 

2 

•  2 

104 

26 

51 

1 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LOS  BANDS  DET  RESV 

94  .2 

64  .7 

79 

5 

106 

27 

52 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

MADERA 

96.8 

62  .0 

79 

4 

.8 

106 

26 

52 

0 

30 

0 

0 

0 

.05 

.03 

.05 

15 

•  0 

0 

0 

0 

0 

manteca 

93  .0 

60  .0 

76 

5 

1  04 

26 

55 

] 

0 

22 

0 

0 

0 

T 

T 

1  6 

•  0 

0 

0 

0 

0 
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0 

BLYTHE 

105 

.9 

73  .9 

89 

9 

-  2.2 

1  1 6 

7t 

64 

2 

0 

3  1 

0 

0 

0 

.  72 

.57 

.58 

23 

.0 

0 

1 

1 

0 

BLrTHE  ERA  AIRPORT 

104 

.2 

79.6 

9 1 

9 

-  2.8 

1  15 

7 

69 

2 

0 

3  ] 

0 

0 

0 

.  14 

-  .14 

.13 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

BORREOO  DESERT  PARK 

106 

.  1 

75  .6 

90 

9 

1  1  7 

8> 

64 

2 

0 

30 

0 

0 

0 

.17 

.  1  1 

25 

•  0 

0 

1 

0 

0 

BRBHLEY  2  SH 

103 

.9 

74  .8 

89 

4 

-  2.6 

1  I  6 

7 

6  1 

2 

0 

31 

0 

0 

0 

.37 

.  3  1 

.24 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

OAGCETT  FAA  AIRPORT 

103 

.9 

75  .0 

69 

5 

2  .2 

1  1  3 

6 

SO 

1  7 

0 

31 

0 

0 

0 

.06 

.21 

.04 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

1  I  4 

.0 

88  .0 

101 

0 

.6 

121 

10* 

76 

3  I 

0 

3  ] 

0 

0 

0 

.20 

.06 

.  I  5 

27 

•  0 

0 

1 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

88 

.9M 

57. 9M 

73 

4M 

98 

9* 

51 

24. 

1 

]  7 

0 

0 

0 

2  .54 

.89 

17 

.0 

0 

5 

2 

0 

EAGLE  MOUNTAIN 

103 

.9 

82  .5 

93 

3 

-  .3 

1  14 

8 

76 

31  • 

0 

3  ] 

0 

0 

0 

.13 

.  1  1 

.  1  I 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSH 

106 

.7 

71  .4 

89 

1 

-  2.5 

1  1  6 

7* 

62 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

.04 

.06 

.04 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  MIRAGE  FIELD 

93 

•  5 

58  .8 

76 

2 

102 

10* 

49 

3. 

0 

27 

0 

0 

0 

.  1  2 

■  06 

22 

•  0 

0 

0 

0 

0 

FAIRMONT 

90 

.  1 

66  .5 

78 

3 

.6 

99 

7 

56 

2 

0 

1  5 

0 

0 

0 

T 

.03 

T 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

GOLD  ROCK  RANCH 

103 

.0 

78.4 

90 

7 

1  17 

6 

72 

23» 

0 

31 

0 

0 

0 

2  .34 

1  .52 

23 

.0 

0 

2 

2 

1 

HfllWEE 

94 

.3 

64  .8 

79 

6 

.8 

103 

10« 

51 

2 

0 

29 

0 

0 

0 

.44 

.20 

.15 

1  7 

•  0 

0 

I 

0 

0 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

102 

.2 

75 . 3 

88 

B 

.9 

1  1  3 

8< 

65 

2. 

0 

31 

0 

0 

0 

.47 

.21 

.40 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

I MPER I AL 

104 

.2 

76  .9 

90 

5 

-    1  .0 

1  15 

7. 

66 

4 

0 

31 

0 

0 

0 

.29 

.22 

.21 

26 

.0 

0 

I 

0 

0 

IMPERIAL  FAA  AP 

103 

.8 

76  .7 

90 

3 

1  1  5 

7 

66 

4 

0 

3 1 

0 

0 

0 

.  1  1 

.08 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

INDEPENDENCE 

96 

.1 

63.6 

79 

9 

105 

9 

55 

31 

0 

29 

0 

0 

0 

.98 

.83 

.42 

16 

.0 

0 

3 

0 

0 

INOIO  U  S  DATE  ORROEN 

104 

.  1 

77  . 4 

90 

g 

-   1  .0 

1  16 

8» 

68 

3 

0 

3  1 

0 

Q 

.00 

.  1  4 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

INYOKERN 

101 

■  S 

67  .6 

84 

6 

1  09 

9* 

55 

4 

0 

31 

0 

0 

0 

.  16 

.  1  2 

3  ] 

.0 

0 

I 

0 

0 

IRON  MOUNTAIN 

106 

.  3 

80  .9 

93 

5 

-    1  .0 

1  1  6 

76 

4  * 

0 

31 

0 

0 

0 

.07 

.  I  8 

.04 

25 

■  0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

80 

.4 

55  .8 

68 

1 

-    1  .0 

91 

6* 

48 

2 

1  0 

3 

0 

Q 

Q 

.  1  4 

.02 

■  03 

30* 

■  0 

0 

0 

0 

0 

LANCASTER  FSS/FAA 

95 

.6 

67.1 

8 1 

4 

104 

9> 

58 

3 

0 

30 

0 

0 

0 

I 

T 

22* 

■  0 

0 

0 

0 

0 

MECCA  FIRE  STATION 

106 

.  1 

76  .9 

9 1 

5 

1  .0 

1  16 

7* 

58 

21 

D 

3  ] 

Q 

0 

Q 

T 

-  .14 

1 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

92 

.  3 

73  .9 

8  3 

102 

7 

68 

2  1  * 

0 

21 

0 

0 

0 

.  26 

.25 

26 

.0 

0 

] 

0 

0 

HOJAVE 

97 

.2 

69  .5M 

83 

4M 

1 05 

9« 

6  1 

1  3  * 

0 

28 

0 

0 

0 

.  1  3 

.07 

■  I  3 

30 

-0 

0 

1 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

90 

.9 

64  .5 

77 

7 

99 

8 

56 

3  I 

0 

22 

0 

Q 

.22 

.0? 

1 6 

.0 

0 

0 

0 

0 

MT  SAN  JACINTO  W  S  PK 

73 

.4M 

45  .9M 

59 

7M 

85 

14 

35 

31 

163 

0 

Q 

Q 

.09 

.09 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

106 

.6 

83  .8 

95 

2 

.2 

1  n 

6 

74 

2 

0 

31 

0 

0 

0 

.01 

-  .35 

.01 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALMOALE 

96 

.7 

64  .6 

90 

7 

.5 

1  05 

7 

53 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

.05 

T 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

107 

.0 

76  .  1  M 

91 

6M 

.8 

1  1  8 

6 

65 

2 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

.24 

T 

30* 

.  0 

0 

0 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

106 

.2 

83  .2 

94 

7 

-5 

1  17 

7 

75 

19* 

0 

31 

0 

0 

0 

.  33 

.03 

.20 

1  9 

.  0 

0 

2 

0 

0 

RRNDSBURG 

97 

.7 

67  .4 

82 

5 

-  1.4 

104 

8 

58 

3- 

0 

31 

0 

0 

0 

.09 

.00 

.09 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

THERMAL  FAA  AP 

103 

.7 

76.0 

89 

9 

115 

7» 

67 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

.  1  4 

T 

30* 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRONA 

103 

.7 

72.6 

88 

2 

.7 

112 

8 

61 

25 

0 

31 

0 

0 

0 

.12 

-  .07 

.12 

31 

.0 

0 

1 

0 

D 

TWENTYNINE  PALMS 

104 

.7 

72.0 

88 

4 

-      .  1 

113 

7 

65 

31- 

0 

31 

0 

0 

0 

.66 

.14 

.62 

25 

.0 

0 

1 

1 

0 

VRLYERMO  FIRE  STA  79 

93 

.3M 

56. 2M 

74 

8M 

102 

9 

45 

2 

0 

25 

0 

0 

0 

.05 

.05 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

VICIORVILLE  PUMP  PLANT 

95 

.5 

61  .5 

79 

0 

.0 

104 

I0« 

53 

2 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

-  .10 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

66 

.2 

37.9 

52 

I 

74 

10« 

28 

2 

394 

0 

0 

5 

0 

.88 

•  22 

28* 

.0 

0 

3 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

S3 

.9 

36.9 

45 

4 

62 

10« 

30 

31 

598 

0 

0 

4 

0 

1  .20 

.45 

17 

T 

I 

31  • 

5 

0 

0 

WILDROSE  RANGER  STA 

94 

.  IM 

65. 9M 

80 

OM 

101 

9 

54 

31 

0 

29 

0 

0 

0 

.41 

.36 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

83 

4 

-  1.1 

.36 

.  1  4 

T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STRT  I  ON 


DAY   OF  MONTH 


12    3     4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27  28 


29 


30 


31 


AhGMIH  PAC  UHIOH  COL 
BIQ  BAB  QAHSCB  ITATIQfi 

BRArnCO^tt  3  HHu 


C  4  NHU 


BRIDGE' 
BURNT  flAflCH  1  S 
CAL ISTQQA 
CALLAHAN 
CAXADCRO  3  U 

CCCILVILLC  »  SC 
CLEAR  CREEit 
CLOVEROALE  3  S3E 
COPCO  NO   1  DAM 

cavcLO 

CQEiCENT  CI  TV  1  N 
CaCiCENT  CITV  7  ENE 
CUW1IN03 
DUTTONS  LAHOINO 
ZIK  VALLEY 

EUREKA  MSO  CI 
rORCST  GLEN 
rOQT  BQAOQ 
roQT  DICK 

rORT  jONEt  BANGEB  STA 

rORT  BOSS 
GARBEBVILLE 

QASQUET  BANOCa  STATION 

GRATdN 

QREENVIEU 

OUCBNEvtLLE  2 

HAPPT  CAW  RANGER  STA 

HAYFORK   BANQEa  STATION 

HEALDSBUBG 

HEALOSBURG  a 

MILTS 
HOOPA 

lOLEUILO  HI 
«HTF!ELD 


rWTHC  STA 


LAVA  BEDS  NAT  f«NUf«NT 

nAD  RIVER  BANGER  STA 

»«UNT  HEBRON  as 

nUIR  HOODS 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

OAft  KNOLL  R  S  2 
OAAVILLE  I  unu 
OCCIDENTAL 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUf«  FIRE  STA  3 
POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  PM 
BICHAROSOn  GBOVE  ST  PK 
SAINT  HELENA 

SAN  RAFAEL 
SANTA  BOSA 

SAUYCaS  BAB  BANGEB  STA 
SCOTIA 

smeltcb  cove  Aviation 

SONOnA 

STAND ISH-*IICKEr  ST  PK 
TRINITY  RIVER  HATCH 
TULELAKE  -'/R 
UKIAH 

UKIAH   4  WSU 
UPPER  MATTOlE 
WABM  SPBINGS  OAM 
bCAvEBvILLE  BANGCB  STA 
kCEO  riBE  DEPARTfCNT 

HlLLlTS    1  NE 
WILLOU  CaEEK   1  NH 
YREKA 


flOIN  RANGER  STATION 
ALTURAS  RANGER  STATISn 
AUBURN 

AUBURN  DAn  PBOJECT 

BLUE  CANTON  WSm  y-/ 

BSbTMN  0A1 
BBANNAN  ISLAND 
BROOKS   FARNHAH  RANCH 

BRUSH  caEEK  as 

BUCKHOBN 

BUCKS  CBECK  PH 
BUBNE  T 

CANBY  RANGER  STATION 

CANYON  DAM 

CARIBOU  PO^R  MOUSE 

CHALLENGE  RANGER  STA 
CHESTER 

CHICO  UNIVCRSITT  FARM 

CITRUS  HEIGHTS 

CLABKS  VAILEY  r^JOD  RCM 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 
COHASSET  1  NNE 
COlEWN  FISHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE  POhCR  HOUSE 

COLt/SA  3  SSH 
CML 

CtSNING  HOUGHTON  RANCH 

OMtm  a  SE 

DAVIS  3  USU  EXP  FARM 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STRT ION  INDEX 
7 


DniLY  PRECIPITATION 


STflT ION 


OOUniEVILLE  RANQEB  STA 
OUNNIQAN 

OUNSnjIR  RAMQER  STA 

EAST  PARR  RESERVOIR 
FAIRFIELD  FIRE  STATION 

roLSon  OAM 

FQRESTHILL  RANGER  STA 
FRENCH  QULCH 

OEQRQETOhtt  RANQER  STA 
GIBSON  HUY  rviTNCE  STA 
GOLD  RUN 
GRASS  VALLEY  3 
GREENVILLE  RANGER  STA 

ORIULY  ISLAND  REFUGE 
HARRISON  QULCH  RS 
HARRY  ENGLEBRIOHT  DAM 
HAT  CREEil  PH  1 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 

lOUA  HILL 

JESS  VALLEY 

KELSEY  1  N 

KILARC  POUER  HOUSE 

LAKEPORT 

LAKE  SOLANO 
LAKE  SPAULDING 
LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
LOOKOUT  3  USU 
MADELINE 

MANZANITA  LAKE 
MARKLEY  COVE 
mRYSVILLE 
rc  CLOUD 
MI DOLE TOWN 

MINERAL 

MOUNT  SHASTA  USO  CI  ✓ 
NEVADA  CITY 
NICOLAUS  3 
ONO 

OflLAND 

OROVILLE  RANGER  STA 
PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PASRENTA  BANGER  STA 

PAYNES  CREEH 
PIT  RIVEH  PH  1 
PIT  RIVER  PH  6 
PLACERVILLE 
PLACERVILLE 


:fg 


PORTOLA 
OUINCY 

BED  BLUFF  W50  AP  R 
REDDING  FIBE  STA  3 
RCPRESA 

BIO  vrSTA 
BOCKLIN 

BOUND  MT  P  G  AND  E 
SACBAMENTO  USO  AP  G 
SACBAMEMTO  WSO  CI  K 

SHASTA  DAn 

shingletqun  2  e 
sierra  cjtt 

sierraville  ranger  sta^x 
stonyforo  cooley  ranch 

stonyford  bangeb  sta 
stony  gobge  be5ebv0ir 
stbamerby  valley 
tuin  lares 
uppeb  lare  7  u 

vacaville 

VINTON 

VOLTA  POkCR  HOUSE 
l*ISHEYTOWN  RES 
WILL lAMS 

WILLOWS 
WINTERS 

WOODLAND  1  WNW 


BOCA 
BODIE 

BRIDGEPORT 
CEOARVILLE 
DONNER  rCMOBTAL 


PK 


DOYLE 

doyle  5  sse 
ellery  lake 
fleming  fism  and  gaf« 
fort  bidicll 

GEM  LAHE 
MONO  LAKE 
SAGEHEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 
SUSANVILLE  AIRPORT 

TAHOE  CITY 
TERMO 

TQUCKEE  RANGER  STATION 
ICNDEL    10  SE 
ueOOFORDS 


ARROYO  GRANDE 
BEN  LOMOND  ^ 
BEBKELEY 

BIG  SUB  STATE  PARK 
BLACK  MOUNTAIN  2  SW 


DRY   OF  MONTH 


2  3 


4     5  6 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  K 


T         .06  T 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


.37      . A7 


.02     .12  .04 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STfiTlON  INDEX 


DRILY  PRECIPITnilON 


STflT  ION 


CHOfCl.  V*LLCV 
CMITTIMOCN  P«S 

csacntTT 

OAVCNPOBT 

roar  md 

QCBBCB  RAHCH 

OILSOY 

HCflNAMOCZ  3  nu 

MOLL  3 
MHO  CITY 
L«r«YtTTt  3  NMC 
LA  HttHDA 

LIVCBrVQC  cauNTY  r  0 

in  QATOft 

LOS  OATOS  4  SU 

nARTINEI  UATCB  PlAflT 

WTtOCY 

r^nTtaCY  faa  ap 
noROAN  HILL  3  e 
noBRO  eAY  r lac  dcpt 

WBO  BAY  3  H 
MOUNT  OIACLO  n  QATC 

MSUhT  MAHILT8M 
NACIMICMTO  OAM 
NCUABK 

OAXLAKO  U&O  AP 
OAtLAHO  MUSEUM 

PAICINCS  ShRUALL  ranch 

PALO  ALTS 

PALOMA 

PASS  BdfiieS 

PASO  BOfiLeS  TAA  AP 

pirtriACLCS  rtAT  Monurcrtr 

PISf«  MACM 
PQieST  VALLET 
RCOk«00  CITY 
BICMrVNO 

SAihT  mers  collcqe 

SAL INAS  3  C 
SAL IHAS  rAA  AP 
SAL  I HAS  0AM 
SAn  AaOO 

SAM  CLC^NTt  0AM 
S  r  RICHMOND  SUNSET 

SAN  raANCisco  uso  ap 

SAN  FRANCISCO  USO  CI 
SAN  QBCGOBIO  3  SC 

SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OaiSPS  POLT 

SAN  my%9 

SANTA  CLARA  UNIVCH51TY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  mRGABITA  600ST 
SOLEDAO 

SPBECKELS  HUY  BBIOQE 
UPB  SAN  LEANORQ  FILTER 
WALNUT  CBCE^  4  E 

MATSONVILLE  MTtBUORVS 
MODSIDE  FIBE  STA  1 
MIQHTS 


ANQIOLA 

ANTIOCH  PUMPING  PL  S 
ASH  mUNTAIN 
AUAERRY  1  NU 
OAKERSF  lELO  urSO  AP 

fiALCH  POtCR  HOUSE 
aUTTONUILLOH 
CALAVtHAS  SIQ  TREES 
CALAVEBAS  BANGER  STA 
CArV  PABOCE 

CASTLE  aOC^  BAD  LAO 
CATHEYS   VY  BULL    RUN  BH 
CHERRY  VALLEY  DAM 
COAL INGA 

COBCeBAN  IRBIQ  DIST 
DELANO 

OCl  PUERTO  ROAD  cnf«> 
DENAIB  3  NNE 
OUDLCrS 

ELECTRA  POKB  HOUSE 
ELLIOTT 

EXCHEOUEB  BESERVQIR 
riDOLETOMf  LYNCH  BANCH 

rivt  POINTS  5  ssM 

FRESNO  WSO  AP 

FRIANT  OOvCBNrCNT  CArP 
OlENNVILLE 
ORANT  GROVE 
OaOVCLANO  BANGEB  STA 
HANFOBO  3  S 

HCTCM  HETCHY 
HUNTINGTON  LAKE 
TOR  I A 
lONC 

JOHNSONOAL  E 

KCBLINGER 
KERN  BIVEB  PH  : 
AEBN  RIVEB  PH  3 
KCrTLEMAN  STATION 
KNIOWTS  FEBBY  3  SE 

LEBEC 
LE  GRAND 

LEHmn  bancm 

LErWt  COVE 
LINOSAY 


DRY  OF  MONTH 


2    3     4    5    6     7    8    9     10  1 1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  3 


-oa    .02  T 


SEE  REFERENCE  NOTES  fOLLOMiNC  STATION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITRTION 


STBT ION 


LBOOCPOLC 
LQOI 

LOS  BANOS 

LOS  BAncrS  ARBURUA  RCH 
LOS  BA10S  OET  SESV 

MAOCBA 
m«TtCA 
MAO ICOPA 
MARIPOSA 
nATMER 

VNDOTA  DAM 

rCRCEO  MUNICIPAL  AP 

MODESTO 

NEUMAH 

HORTH  FORK  RANGER  STA 

OBAMQE  cove 
PACHCCO  PASS 
PAhOCHC  3  U 
PATTIWAY 
PINE  FLAT  DAM 

PORTERVILLE 
POSEY  3  E 

SALT  SPRINGS  PUR  HOUSE 
SAN  ANDREAS  3  S 
SAN  LUIS  DAM 

SANTA  RITA  PEAK 
SONORA  RS 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 
STANISLAUS  PO^R  HOUSE 
STOCKTON  W50  AP 

STOCKTON  FIRE  STA  A 

SUTTER  HILL  &ANQER  STA 

TEHACHAPI 

TEJON  RANCHO 

THREE  BvRS  EDISON  PH  1 

TIGER  CREEK  PH 
TRACY  CAR60NA 
TRACY  PUr*ING  PLANT 
TUHLOCK 
VISflLIA 

UALLACE   1  NNE 
MASCO 
UESTHAVEN 
KST  POINT 
WOFFOHD  HEIGHTS 

YOSEMITE  PARK  HEADOTRS 


ACTON-ESDO  CYN  Fcaeir 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  446 

ALPINE 

AL TAOENA 

ANZA 

AVALON  PLEASURE  PIER 

BARRETT  DAM 

BEAUMONT  PUW»ING  PLANT 

BEL   AIR  FC-lOA 

BIG  BEAR  LAKE 

BIG  OALTOH  0AM  FCa23CE 
BIO  TUJUNGA  0AM  FC460E 
BOUQUET  CANYON 
BURBAMK  VALLCr  PMP  PLT 
CACHUMA  LAKE 

CAI*»  HI  HILL  OPIDS  57E 
CAf<>0 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CHATSHORTH  FC24F 
CHULA  VISTA 

CLAREMONT  POMONA  COL 
COLBYS  FC  53  0 
CORONA 

COVINA  TEfVLE  FC  103  B 
CRYSTAL  LAKE  FC  a03C 

CULVER  CITY 
CUYAmCA 

OeSCANSO  RANGER  STA 
OOHMEY  FIRE  STA  FCIOTD 
DRY  CANYON  RESERVOIR 

EL  CAPITAN  DAM 
ELSINOae 
ESCONDIDO 
FILLMORE   I  UNW 
FONTANA  9  N 

FONTANA  KAISER 
FULLERTON  HILLCRE5T  RV 
GIBRALTAR  DAM  3 
GILLESPIE  FIELD 
GLENDORA  tCST  FC  109 

HAINES  CYN  UPPER  FC367 
HEfCT 

henshau  dam 
hoegees  fc  60  a 
loyllwilo  fire  oept 

julian  mynola 
juncal  dam 

LA  CRESCENTA  FC  2Sl  B 
LAQUNA  BEACH 
LAKESIDE  2  E 

LA  rCSA 

LCCHUZfl  PT  STA  fC  392B 
LOWOC 

LONG  BEACH  USD  AP 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  US9  AP 
LOS  ANGELES  CIvIC  CTR 
LOS  PRIETOS  RANGER  STA 
LmE  CREEK  RANGER  STA 
reORPARK 

MT  6AL0Y  FC  05C 

MT  WILSON  2 

NEW  CUTAMA  FIRE  STA 


DAY   OF  MONTH 


1     2  3 


10  1112    13  14  15 


16  17  If 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


.16     .37  .03 


1.75  .60 
.05  .30 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  5TOTI0N  INDEX 
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DniLY  PRECIPITATION 


STflT  ION 


DAY   OF  MONTH 


4    5    6     7    8    9     1011  12    131415    161718    19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


NEkMALL  SOLCOAO  fCZiCt 
NCt^aST  MARS OR 

OCCANtlDC 
OJAI 

OXNAflO 

PACOinA  OAn  rc  33  A  C 
OALOma  riT  OSSCRVATgRV 
PALO*  VtBDCS  C5T  rc«0 
PA&AOetiA 

PieORA  BLANCA  ORO  3TA 
PIRU  a  ESE 

PT  ARQUELLO  LIGHT  STA 
POr«NA  CAL  POLY 
POWAY  VALLEY 

QAMOhA  FJBE  OEPT 
BC0LAND3 

RIVCBSIDE  riQE  STA  3 
RIVERSIDE  CIT  EXP  STA  fl 
SAkSIPUEOES  OAOING  STA 

SAN  BERNARD  110  CO  MQSP 

SANOBCflo  PTL  rcisos 
SAnoeERO  uio 

SAn  OIEQO  lAO  AP  B 
SAh  OIMAS  FIBE  UC  rCM 

SAN  QA&aiEL    CANYON  PH 
SAN  QA6BIEL   DM  rC4396e 
SAN  GABBIEL   FIRE  OEPT 
SAN  JACINTO 
SAN  NICOLAS  ISLAND 

SANTA  ANA  TIRE  STATION 
SANTA  BARflARA 
SAfirA  OAROARA  FAA  AP 
SANTA  nARIA  USQ  AP  R 
SANTA  PONICA  PIER 

SANTA  PAULA 
SAUOUS  PUfi  PLT  1 

sanis  3  Nw 

SUEY  RANCH 
SUN  CITY 

SUSANA  KNOLLS 

THOUSAND  OAKS 

TOPANGA  PATBOL  STA  FC6 

TORRANCE 

TUJUNGA 

TUSTIN  IRVINE  BANCH 

THITCHCLL  DAM 

UCLA 

UPLAND  3  N 

VALLET  CENTER  a  NNE 

VAN  NUYS  rc  ISA 
VENTURA 

VINCENT  FIRE  STA  FCiaO 

VISTA  a  NNE 

UALNUT  PTL    STA  FClOaC 

HABNER  SPRINGS 
l*ITTIEfl  CTY  H  FC  106C 
reSBA  LINDA 


AOELANTO 
APPLE  VML 
BAKER 
BARSTOU 
BEAUW 


1  E 


BENTON  INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARK  FC  036 

BISHOP  caccK  INTAKE  a  ^✓r 

BISHOP  USD  AP 
BL  YTHE 

BLYTHE   FAA  AIRPOBT 
eORREGO  DESERT  PARK 
BOULEVARD  3 
BRAM.EY  a  SU 
CALEXICO  a  NE 

OACCCTT  FAA  AIRPORT 
DEATH  VALLEY 
DEEP  CANTON  LAB0RAT8BY 
DEEP  SPBINGS  COLLEGE 
EAGLE  MOUNTAIN 

EL  CEHTBO  a  SSU 

EL  niBAGE  FIELD 

TAIBrONT 

GOLD  BOCK  BANCH 

ooLDSTflnc  ECHO  a 

HAJkCE 

HAYriCLO  PurffINO  PLANT 

HCSPCBIA 

irVEBlAL 

IFVEBIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

INYOKEBN 

INrOKEBN  ABMITAOC 
IB8N  »«UNTAIN 

JOSHUA  TREE  3  S 

KEE  BANCH  y 

LAKE  ABROWEAD 

LAKE  SA6BINA  ^ 

LANCASTtB  FSS/TAA 

r«CCA  FIRE  STATION 
niTC»*£LL  CAVERNS 
ffljAVt 

MOUNTAIN  PASS 

PTT  SAN  JACINTO  H  S  Pi^ 

NCCDLCS  FAA  AIBPOBT 
NIL  AMD 

OC0TILLO  k<LLS 
K0TJLLO  a 
PAL  WALE 


T         T  T 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWrNC  STftTlON  INDEX 
1  1 


DRILY  PRECIPITnilON 


STflT ION 

TOTAL 

DRY  OF  MONTH 

1    2  3 

4    5  6 

7    8  9 

10  11  12 

13  14  15 

16  17  18 

19  20  21 

22  23  24 

25  26  27 

28  29  30 

31 

PALM  SPBINQS 

PMRRet)  REscdvoin 

SNOSHOflE 

SNOW  CbECiC  UPPER 

SOUTH  LME 
THEOnAl.   FAA  AP 
TOOMA 

TtCMTYTIINE  PALW 
VALVEBMO  riBE  5TA  78 

VICTOavlLLE  PUtV  PLANT 
UMITt  MOUNTAIN  J 
faMITC  fflUNTAIN  2 
UJLDROSE  RANQER  STA 

T 

.33 
■  OS 
.03 

a.  00 

T 

.12 
.66 
.05 

.00 

.ee 

1.30 
.41 

T 

T 

.46 

T                   .  12 
.01 

.42     .08  .02 

.00  .04 
.40  .45 

.20 

.26     .02  .04 

.06  .06 

.Oft 

T  T 

.01 

.01  T 

.04  .10 
T 

.62  .04 

.18     .08  .22 
.10  .10 
.03 

T 

.00 

.10     .06  .04 
T 

.22  T 
T          T  T 

.02 

■  01 

.20 
.12 

.06 
.  15 
.36 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SIBIION  INDEX 
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TOTflL   SNOWFALL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SERSON  OF    1975  -  1976 


STflT  ION 


NORTH  COfiST 

DRfilNflCE  01 

flLDERPOINT 

flNCWIN  PfiC  UNION  COL 
BIG  BAR  RRNOER  STATION 
BOONVILLE  MNTNC  STP 
BRflNSCOMB  3  NNW 
BRIDCEVILLE   4  NNW 

BURNT  RRNCH   1  S 

CflL  ISTOGR 

CfiLLflHflN 

CRZnOERO  3  W 

CECILVILLE  5  SE 

CLEAR  CREEK 

CLOVEROHLE  3  SSE 

COPCO  NO  1  ORM 

COVELO 

CRESCENT  CITY  1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CUMMINCS 
OUTTONS  LRNOING 
ELK  VRLLEY 
EUREKA  HSO  CI 
FOREST  GLEN 
FORT  BRAGG 
FORT  DICK 

FORT  JONES  RANGER  STA 
FORT  ROSS 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
!    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


CAL IFORNIA 


JULY 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 


RUG 


SEPT 


OCT 


NOV 


DEC    JfiN   FEB    MRR   flPR    MRY  JUNE 


1  .0 


I  .0 

2 


4  .0 

1 


2.0 


6.0 
2 


1  .0 


6.y 

2 


.5 


1  .0 


1  -0 
! 


3.3 


2.0 
1 


9.0 


9.0 
1 


10.2 
3.5 


8.0 
6.5 


15.5 
6 


3.0 


5.0 

6 


3.5 
3 


3.0 

1 


I  1  .0 
4 


TOTAL 


8.0 
9.8 


18.5 
7 


lOtBL 

'•eclPiiniioN 


16.0 
12 


25.4 


9.6 


18.0 
6 


E  27.96 
E  20.87 
56.37 
57.04 
36.59 
14  .36 
16.12 
39.68 
E  29.39 
44.4! 
17.50 
15.46 
E  26.04 
S4  .  12 
65.99 
50. 10 
E  7.87 

33.55 
E  38.14 

27.90 

62  .40 
E  14.67 

20.24 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STRTION  INDEX 
1  3 


TOTni   SNOWFRLL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
NITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SERSON  OF    1975  -    1976  CRLIFORNIB 


STRT ION 

JULY 

fiUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MfiR 

nPR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOIOL 
PRECIPIISIION 

GRRBERVILLE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

E  35.78 

GRSQUET  RRNGER  STRTION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

T 

T 

72  .02 

GRRTON 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

18.45 

OREENVIEW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

4.0 

T 

T 

1  1  .0 

2  -D 

17.0 

E  17.01 

GUERNEVILLE  2 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

23.52 

HflPPY  CRMP  RRNGER  STR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1  .5 

1  .5 

37  .63 

HAYFORK  RRNGER  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3.1 

T 

1  .2 

4  .7 

9.0 

E  21  .52 

HEALDSBURG 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

.8 

1 

.8 

1 

16.81 

HERLOSBURG  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

T 

T 

16.84 

HILTS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

.5 

2 

1  .5 

5-0 

2.5 

9.5 
2 

16.49 

HOOPR 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

4  1  .87 

lOLEWILO  HkY  MNTNC  STR 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

53.08 

KENTFIELD 

SNOWFRLL 
I    IN  ON  CD 

20.17 

KLRMRTH 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

68  .79 

LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

1 

3.0 
4 

- 

4  .6 

10 

10. S 

8 

8.6 

8 

T 

- 

E  10.11 

MAO  RIVER  RRNGER  STR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1  .0 

-5 

2-0 

19.5 

23-0 

E  43.79 

MRRE  ISLAND 

SNOWFRLL 
I    IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MOUNT  HEBRON  RS 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

T 

1  .D 
1 

1  .5 

4  .0 

3-0 

13.5 

2.0 

1  .0 

26.0 

E  9.96 

MUIR  WOODS 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

.3 

.3 

19  .80 

NAPfl  STATE  HOSPITAL 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

T 

T 

10.36 

OAK  KNOLL  R  S  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

- 

- 

T 

- 

E  19.10 

OAKVILLE    1  WNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

12.03 

OCC IDENTRL 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

30  .06 

ORICK  PRRIRIE  CREEK  PK 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

54  .56 

ORLERNS 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

4  1  .70 

PETALUMA  FIRE  STR  2 

SNOWFRLL 
I    IN  ON  CD 

1  1  .02 

POINT  RRENR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

26.55 

POTTER  VALLEY  PH 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

27  .64 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
1  4 


TOTRL   SNONFflLL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 


SEASON  OF   197S  -    1976  CflLIFORNIfi 


STRT ION 

JUL  V 

flUG 

SEP! 

nr  T 

U  L.  1 

Ni  n  u 

IN  U  V 

n  F  r 

U  C  L 

1 Q  M 
JHIN 

CCD 

r  t  D 

MHO 

nHK 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PIIECinTaTION 

RICHBRDSON  GROVE  ST  PK 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

46.37 

SAINT  HELENA 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

T 

4  .C 

1 

4  .0 

1 

12  .32 

SAN  RAFAEL 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

13.62 

SANTA  ROSA 

SNOWFRLL 
I    IN  ON  GD 

15.71 

SAwrERS  BAR  RANGER  STA 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

1  .0 

1  .0 

.3 

7.5 
1 

3.0 

1 

12.8 
2 

35.74 

SCOT  IR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  .0 

1  .0 

38.87 

SHELTER  COVE  RVIRTION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

54  .57 

SKACGS  SPCS  LRS  LOMRS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

" 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SONOMA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

13.29 

STAND  I SH-H I CKET  ST  PK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4  .0 

4  .0 

53.77 

TRINITY  RIVER  HATCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

.5 

22.27 

TULELAKE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

1  .5 

2.0 

1 

8.0 
4 

1  1  .5 

E  9.50 

UK  I  AH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

I  .5 

1  -5 

E  13.55 

UKIAH  4  WSW 

SNOWFALL 
I    IN  ON  CD 

T 

10.5 
3 

10.5 
3 

26.77 

UPPER  MflTTOLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

52.31 

WARM  SPRINGS  OAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.4 

.4 

18.79 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

- 

2.5 

3.0 

- 

E  27.32 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.3 

2.3 

- 

- 

- 

- 

14  .47 

W I L  L  I  1  b    I  Nt 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

1  -0 
1 

3.8 
1 

4  .8 

2 

32.27 

WILLOW  CREEK   1  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1 

1 

E  4 1  .29 

YREKfl 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

2.0 

I 

1  .  1 

3.0 
1 

1  -6 
2 

6.0 

3 

.2 

13-9 
7 

15.74 

■         ■  ■ 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

HDIN  RANGER  STATION 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

2.B 
1 

- 

- 

T 

- 

10.96 

ALTURAS  RANGER  STATION 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

1  .5 

10-0 

13.0 

T 

24  .5 

5.95 

AUBURN 

SNOWFRLL 
I    IN  ON  GD 

■  3 

16.02 

AUBURN  DAM  PROJECT 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

T 

15.82 

BLUE  CANTON  WSMO 

5N0WFRLL 
1    IN  ON  GD 

1  -B 

17.7 
7 

16  .0 
16 

10.4 

10 

37.2 

la 

17.3 

18 

18.6 
9 

1  19.0 
78 

34  .75 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STATION  INDEX 
15 


TOTni   SNOWFRLL   RND  NUMBER  OF  DRYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEfiSON  OF   1975  -   1976  CRLIFORNIR 


STATION 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JRN 

FEB 

MRR 

RPR 

MRY 

JUNE 

TOTAL 

lOTflL 

PREcrPimiiON 

BOWMRN  DRM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  .0 

19.0 
6 

22  .0 
15 

14.0 

16 

56.0 

20 

23.0 
22 

20  .0 
5 

155  .0 
84 

39.  10 

BRRNNRN  ISLAND 

SNOWFRLL 
I    IN  ON  GD 

7.91 

BROOKS  FRRNHRM  RANCH 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

T 

T 

T 

4  .78 

BRUSH  CREEK  RS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

.8 

1 

1  .0 
1 

2.0 

1 

3.3 

10.8 

4.0 

2 

21-9 

E  34.65 

BUCKHORN 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

- 

7.6 
4 

4  .0 

1 

6.5 

7 

1  1  .0 
8 

10.1 
6 

17.0 
6 

32 

43.10 

BUCKS  CREEK  PH 

SNOWFRLL 
I    IN  ON  GD 

14.0 
2 

14  .0 

2 

33.74 

BURNEY 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

T 

1  .  1 

1  .0 
1 

- 

- 

E  12.70 

CRNBr  RANGER  STATION 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

- 

- 

- 

- 

3.0 

- 

10.71 

CANYON  ORM 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

1  .0 

6 

4  .0 

4.0 

22 

1  1  .0 

10 

15.0 
1  4 

5.0 
1 

- 

19.76 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

1  .0 

2-0 
3 

3-0 

14.5 

5 

20  .5 
8 

21  .04 

CHALLENGE  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

E  28.76 

CHESTER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

7.5 

3 

7.5 

7 

3.5 

5 

9.0 

6 

5.0 

5 

1  .0 

33  .5 
26 

10.49 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.3 

.3 

12.88 

CITRUS  HEIGHTS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CLRRKS  VALLEY  MUOO  RCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.5 
1 

2.5 
1 

E  7.08 

CLEARLRKE  HIGHLANDS 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

.5 

1 

6.0 

2 

6.5 

3 

8.44 

COHASSET    1  NNE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

1  .5 
1 

.5 

3.5 

13.0 
6 

1  .0 

19.5 
7 

28  .57 

COLEMAN  FISHERIES  STR 

SNOWFALL 
I    IN  ON  CD 

4.3 

4.3 

16.99 

COLFRX 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

1  .0 

2.0 

1 

3.0 
1 

6.0 

2 

21  .79 

COLGRTE  POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

20.71 

COLUSA  2  SSW 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

5.11 

COOL 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

T 

T 

T 

E  15.75 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

E  8.05 

DANA  2  SE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

T 

2.3 

.9 

T 

5.8 

1 

.2 

9.2 

E  13.57 

DAVIS  2  WSW  EXP  FARM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

1 

.5 
1 

5-14 

DEER  CREEK  FOREBAY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.0 

5 

9.0 

1  n 

5.0 

7 

21  .0 
15 

17.0 
1  1 

6  .0 

9 

66.0 
57 

E  29.84 

DELTA 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

T 

.2 

.6 

DE  SA8LA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.3 

.3 

21.3 

T 

21  .9 

31  .72 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTAL   SNOWFALL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
NITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 


SEASON  OF    1975  -  1976 


STRT  ION 


DOBBINS   1  S 

DOWNIEVILLE  RANGER  STq 
OUNNIGflN 

OUNSnuIR  RANGER  STP 
EAST  PARK  RESERVOIR 
FAIRFIELD  FIRE  STATION 
FOLSOM  DAM 

FORESTHILL  RANGER  STA 

FRENCH  CULCH 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 

GOLD  RUN 

GRASS  VALLEY  2 

GREENVILLE  RANGER  STA 

GRIZZLY   ISLAND  REFUGE 

HARRISON  GULCH  RS 

HARRY  ENGLEBRIGHT  DAM 

HAT  CREEK  PH  1 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

IOWA  HILL 
JESS  VALLEY 
KELSEY   1  N 
KILARC  POWER  HOUSE 
LAKEPORT 
LAKE  SOLANO 
LAKE  SPAULOING 
LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
LOOKOUT   3  WSW 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


CAL IFORNIA 


JULY 


RUG 


SEPT 


OCT 


1  .0 


1  .0 

1 


NOV 


DEC 


1  .0 

1 


JPIN 


FEB 


4  .0 
1 


1  .0 

1 


1  .0 

1 


MRR 


2.0 


5.0 


2.0 


10.0 
4 


2.0 


2.0 


1  .7 
1 


8.0 


3.0 


14  .0 

7 


18.0 


8.5 

22 


1  -0 

1 


13.0 
13 


1  .0 


3.5 

2 


1  4  .0 

7 


2.0 
1 


1  .0 
1 


38.0 

23 


3.0 

2 


4.0 

3 


4 

22.0 


8.0 

2 


2.5 


I  .0 
1 


8.7 
3 


25.0 
13 


5.0 

2 


9.0 
4 


4.0 


RPR 


MRY 


1  -0 

1 


JUNE 


12.0 
1 


2.0 

2 


30.0 
25 


1  .5 
9.1 


20.0 
S 


TOTRL 


3.0 
2 


TOIOL 
PRECI'ITOIlOk 


7.7 

3 


4  .  1 

2 


14.4 

5 


78-5 
58 


18.0 
13 


4  .0 


1  34  .0 
1  .5 


E  22.43 
E  30.83 
E  7.11 
30.57 
5.83 
9.06 
9.90 
24  .4  I 
23.99 
E  24.36 
39.24 
27.55 
25.97 
E  18.49 
5  .78 
£  21.11 
16.97 
E  9.78 
16.99 
27.01 
15.53 
17.29 
32.82 
I  1  .52 

34  .88 
E  7.45 
13.86 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
1  7 


TOTRL   SNONFniL   AND  NUMBER  OF  DRYS 
NITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SERSON  OF   1975  -   1976  CRLIFORNIP 


STATION 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MflR 

APR 

MRY 

JUNE 

TOTAL 

TOTPL 

PReciPimiioM 

MROELINE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

HRNZRNITR  LAKE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

13.0 
8 

13.0 
1  4 

1  1  .5 

20 

15.0 

23 

23.0 
20 

22.5 
28 

17.5 
7 

115.5 
1  20 

27  .45 

MflRKLEY  COVE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

8.12 

MRRTSV ILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

T 

10.35 

nC  CLOUO 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

6.8 

5 

7.S 

6 

6.0 

5 

8.0 
3 

8.0 

3 

1  .0 

37.3 
22 

25.52 

MIDOLETOWN 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

MINERAL 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

4  .0 

2 

5.5 
6 

10-0 
1  4 

7.0 

1  0 

14.5 

1  5 

22.0 
1  4 

1  4  .5 

7 

77  .5 
68 

24  .62 

MOUNT  SHASTA  WSO  CI 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

3.0 

10-2 

6 

7.6 

7 

4.8 

6 

9.0 

2 

10.2 
4 

13-5 
3 

58.3 
28 

17.45 

NEVADA  CITY 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

5.S 

1 

E  25.46 

NICOLRUS  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

8  .44 

ONO 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

5.0 

3 

6.0 

3 

24  .34 

ORLRNO 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CO 

4.0 

4  .0 

9  .28 

OROV ILLE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

OROVILLE  BRIDGE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

OROVILLE  RRNGER  STH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

PACIFIC  HOUSE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

2 

1  .0 

1 

6.0 

5 

8.0 

5 

1  .0 
1 

18-0 
1  4 

27  .23 

PRRRDISE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

.2 

9.0 

9.2 

E   26. 10 

PASKENTR  RANGER  STA 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

11.19 

PAYNES  CREEK 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

T 

.7 

I 

7.6 

2 

8.3 

3 

16.90 

PIT  RIVER  PH  1 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

1  .0 

T 

1  .0 

1 

2.0 

1 

8.78 

PIT  RIVER  PH  5 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

1  .0 

1  .0 

1  .5 

1  .0 

4.0 
1 

2.0 

10.5 

36-43 

PLflCERVILLE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

15.90 

PLRCERVILLE  IFG 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

.5 

3.5 

2 

I  .5 
I 

5.5 

3 

18.49 

PORTOLA 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CO 

3  .0 

5 

3.0 
4 

4  .0 

5 

7.0 

g 

1  3  .5 

7 

1  -0 
] 

31  .5 
28 

1  3  .25 

QUINCY 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

E  17.72 

RED  BLUFF  WSO  RP 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

8.0 
1 

8.0 

1 

10.17 

REDDING  FIRE  STA  2 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

7.0 

7.0 

E  22.91 

REPRESA 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

8.33 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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TOTflL   SNONFRLL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
NITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 


SEASON  OF   1975  -   1976  CRLIFORNIP 


STATION 

JULY 

Run 

SFPT 
o  c  r  I 

nr  T 

U  L  1 

M  n  \i 

IN  U  V 

n  c  r 
Ut  L 

1  n  M 
JHN 

CCD 

rta 

MflR 

RPR 

MR  Y 

JUNE 

TOTRL 

TOTOL 

mtciPimilOM 

RIO  VISTfi 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

4  .0 

4.0 

7.56 

ROCKL  IN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

10.67 

ROUNO  MT  P  G  fiNO  E 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

3.0 

.3 

3.3 

37  .24 

SflCRflMENTO  WSO  flP 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

2.0 

2.0 

6.63 

SRCRHMENTO  WSO  CI 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7.25 

SHRSTfl  DRM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

5.5 
1 

5.5 
1 

33.98 

SHINGLETOWN  2  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3.0 

1 

6.0 
4 

T 

2.0 

2 

7.0 
3 

8.0 
4 

26  .0 
14 

37  .03 

SIERRR  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

4  .5 

5 

7.0 
4 

5.5 
4 

18.3 
8 

16.0 
9 

- 

- 

30.98 

SIERRRVILLE  RRNGER  STR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

4.2 

2 

5.5 

9 

6.0 

8 

11.3 
13 

19.5 
8 

2.2 

2 

- 

16.83 

STONYFORD  COOLEY  RRNCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

4.8 

10.5 

15.3 

E  27.89 

STONYFORO  RRNGER  STR 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

6.95 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CO 

8.05 

STRAWBERRY  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

3.5 

2 

4  .0 
4 

5.0 
4 

21  .5 

7 

15.5 
6 

14.0 

2 

63.5 
25 

38  .05 

TWIN  LAKES 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

T 

35.5 

24  .0 
28 

1  4.0 

31 

21  .0 

61  .0 

29 

38.5 
31 

29  .0 

25 

5.0 

1 

T 

228.0 

29  . 1  4 

UPPER  LAKE   7  W 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

~ 

6.0 
1 

1 

22.15 

VACAVILLE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

.8 

.8 

E  9.24 

VINTON 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

- 

7.0 

5.0 

3.0 

4.0 

3 

1  .0 

- 

7.34 

VOLLMERS 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

VOLTA  POWER  HOUSE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

.5 

10.0 
2 

10.5 
2 

26.27 

WHISKEYTOWN  RES 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

4 

4 

34  .35 

WILLIAMS 

SNOWFRLL 
I    IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

WILLOWS 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

6.30 

WINTERS 

SNOWFALL 
I    IN  ON  CD 

T 

T 

T 

5.17 

WOOOLAND   1  WNW 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

.3 

.3 

7.12 

■         ■  « 

NORTHEAST  INTERIOR 
BRSINS  03 

BOCA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2-0 

2 

3.0 
4 

4  .0 

9 

4  .0 

7 

17.0 
23 

21  .0 
15 

T 

51  .0 
60 

1  1  .70 

BOO  IE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

1  .0 

5.0 
7 

3.0 
3 

.3 
4 

1  .0 
4 

18.2 
25 

3.0 

17 

10.0 
6 

T 

42.5 
66 

E     7 .72 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTni   SNONFniL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SERSON  OF   1975  -   1976  CflLIFORNIfi 


STflT ION 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JRN 

FEB 

MfiR 

RPR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

lOISL 

PDECiPnaTioN 

BRIOCEPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

.5 

1  .5 

1 

2.0 
1 

2.5 
2 

21  .0 
15 

4.0 

8 

3-5 

2 

T 

35.0 
29 

4  .75 

CEDflRVlLLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

T 

5  . 1 

6 

2.9 

3 

2.4 

5 

3.9 

4.8 

1  1 

1  .0 

20.1 

1  1  .67 

CONNER  MEMORIRL   ST  PK 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

10.0 
4 

9.0 

6 

15.0 
1  9 

19.0 
29 

46.0 

29 

45.0 

31 

2.0 
3 

1  .0 
1 

1  48.0 

122 

25.  15 

OCYLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

7.5 

3 

T 

1  .8 

2 

3.3 
4 

3.5 
4 

1  .0 
1 

17.1 
1  4 

E     5 .37 

DOYLE  5  SSE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

T 

8.3 
4 

2.8 

3 

3.3 

5.5 

5 

13.8 
3 

4.3 

38  .0 

15 

10  .40 

ELLERY  LAKE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

E  13.65 

FLEMING  F ISH  RNC  GRME 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

T 

T 

T 

- 

5.42 

FORT  BIDWELL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

9.5 
4 

3.0 

5 

5.5 

5 

8.0 

1 

8.0 

7 

34  .0 

22 

14.11 

GEM  LAKE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

12.19 

MONO  LAKE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

T 

- 

- 

T 

17.5 

1  7 

7.5 

8 

2.0 

E     8  .09 

SflCEHEN  CREEK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.5 

3 

9.5 

21 

15.5 
31 

1  1  .7 

3  1 

47.9 

29 

30  .6 
3  1 

4  .0 

1  9 

T 

125.7 
1  65 

E  20-13 

SECRET  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  .0 
1 

3.0 

- 

- 

SQURW  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

17.0 

7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SUSANVILLE  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

.  1 

3.0 

- 

4  .36 

TAHOE  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

10.0 

3 

8.0 
10 

8.0 
8 

10.0 
1  3 

16.0 

2  1 

28.0 
1  7 

3.0 
3 

83.0 
75 

1  4  .32 

TERMO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1  .5 

1 

5.0 

2 

7  .80 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

SNOWFRLL 
I    IN  ON  GO 

9  .0 
4 

5  . 4 

9 

11.5 

16 

I  1  .0 
1  4 

33.0 
26 

4  1-0 
23 

5  . 5 
4 

116.4 
96 

17.42 

WENOEL   10  BE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

WOOOFORDS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1  .0 

9  .5 
4 

3  .5 

1 

4  . 5 

1 

26  . 0 

15 

9  -0 
9 

3  .0 

1 

T 

56  .5 

31 

1  1  .65 

■  KM 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  04 

ALAMO   1  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ARROYO  GRANDE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

8.12 

BEN  LOMOND  4 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1  -5 

1  .0 

2.5 

19.01 

BERKELEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  .0 

T 

1  .0 

10.41 

BIG  SUR  STATE  PARK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

15-48 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

2 

5.0 

2 

8.0 
4 

1  7  -02 

BURL INGAME 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

10.75 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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TOTRL   SNONFRLL   RND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEOSON  OF   1975  -   1976  CfiLIFORNIfl 


STflT ION 

JULY 

nuG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JHN 

FEB 

MflR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

pace IPITDI ION 

CfiLfiVERPS  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

10.77 

CRRMEL  VALLEY 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

7.89 

CHITTENDEN  PPSS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

E  8.07 

CROCKETT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

8.25 

DRVENPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

12.44 

FORT  ORD 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

6.49 

CERBER  RANCH 

SNOWFRLL 
I    IN  ON  GO 

6.65 

GILROY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.27 

GILROY   14  ENE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

E  7.18 

HALF  MOON  BOY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

13.55 

HERNANDEZ  2  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

1 

3.0 
1 

6.29 

HOLLISTER  2 

SNOWFALL 
I    IN  ON  CO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

KING  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

E  5.21 

LAFAYETTE  2  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.5 

T 

3.5 

8.96 

LA  HONDA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

T 

T 

T 

1  3  .85 

LIVERMORE   COUNTY  F  D 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

4  .82 

LOCKHOOO  2  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

5  .00 

LOS  GATOS 

SNOWFRLL 
1   IN  ON  GD 

2.0 

2.0 

8.15 

LOS  GATOS  4  SW 

SNOWFALL 
I    IN  ON  CD 

T 

9.0 

9.0 

17.37 

MARTINEZ  3  SSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MARTINEZ  WATER  PLANT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

6.21 

MONTEREY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

.2 

T 

.2 

9.86 

MONTEREY  FAA  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

7.15 

MORGAN  HILL  2  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

E     4  .79 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

7.20 

MORRO  BAY  3  N 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

8.35 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

8  .70 

MOUNT  HAMILTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

1  .5 

2.0 

1 

5 

1  1  .55 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTflL   SNONFniL   AND  NUMBER   OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR   MORE   ON  GROUND 

5EPS0N  OF   1975  -   1976  CflLIFORNIR 


STATION 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MflR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTRL 

lOIBL 
PRECIPltRIION 

NflCIMIENTO  Ofin 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

5.73 

NEWARK 

SNOWFRLL 
I    IN  ON  GD 

5.38 

OflKLflNO  WSO  HP 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

1  .0 

T 

1  .0 

9  .76 

OHKLflNO  MUSEUM 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CO 

9.55 

PHICINES  OHRWflLL  RRNCH 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

6  .56 

PALO  RLTO 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

5.69 

PRLOMfl 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

T 

3-0 

12.0 
2 

15.0 

2 

10.11 

PRSO  ROBLES 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

5  .35 

PfiSO  ROBLES  FRR  flP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

T 

T 

4  .26 

PINNRCLES  NAT  MONUMENT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

8.61 

PISMO  BEflCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

POINT  PIEDRRS  BLRNCflS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

PORT  CHICRGO  NflVRL  DEP 

SNOWFRLL 
I    IN  ON  GD 

PRIEST  VRLLEY 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

3.5 

4  .0 

7.5 

9. DO 

REDWOOO  CITY 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

6.43 

R  ICHMOND 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

9  .05 

SflINT  MRRYS  COLLEGE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

T 

T 

T 

12.07 

SRLINflS  3  E 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

7.55 

SRLlNflS  FAR  HP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

6  .83 

SRLINRS  OAM 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

8  .32 

SAN  RRDO 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

5.50 

SRN  CLEMENTE  OHM 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

8.31 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9.52 

SAN  FRANCISCO  WSO  flP 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

7  .73 

SRN  FRRNCISCO  WSO  CI 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7.16 

SRN  GREGORIO  2  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

12.28 

SRN  JOSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

.5 

5.77 

SRN  LUIS  OBISPO  POLY 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

10-42 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTRL   SNOWFRLL   AND  NUMBER  OF  DRYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SERSON  OF   1975  -   1976  CfiLlFORNIO 


STRT  ION 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MflR 

RPR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

lOIOL 
CHECIPI'dTJON 

SON  MPTEO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

E  6.74 

SflNTq  CLRRfi  UNlVERSI TT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

E  5.91 

SRNTfi  CRUZ 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

13.88 

SRNrO  HRRCRRITR  BOOST 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1  .0 

1  .0 

12.67 

SOLEDfiO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3.91 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

6.90 

UPR  SRN  LERNORO  FILTER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

13.09 

WALNUT  CREEK   4  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

5  .97 

WRTSONVILLE  WATERWORKS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

8  .61 

WOOOSIDE  FIRE  STA  1 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

3.0 
1 

3.0 

1 

10  .45 

WRIGHTS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2  .3 

1 

6.8 

3 

9  .  1 
4 

IS  .87 

■         ■  ■ 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

RNGIOLfl 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

ANTIOCH  FIBREBORRD  ML 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

4  .23 

ASH  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

10.0 
3 

1 

T 

T 

2.0 
1 

12.0 
5 

15.59 

RUBERRr   1  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

8.0 

18.38 

BRKERSFIELD  W50  AP 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

4  .37 

BALCH  POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

16.44 

BUTTONWILLOW 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

4  .25 

CALAVERAS  BIG  TREES 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.8 

5 

8.0 
3 

5.0 

20.8 

19.4 
19 

12.6 

7 

1  .0 

72.6 

27.45 

CRLRVERRS  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3  .0 

1  1  .0 
4 

16.0 

T 

30  .0 

21  .42 

CAMP  PARDEE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

10.31 

CASTLE  ROCK  RAD  LAB 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

3.82 

CATHEYS  VY  BULL   RUN  RH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

1  1  .58 

CHERRY  VALLEY  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

1 

1  1  .0 

8  .0 
10 

- 

29.8 

20.8 
10 

10.0 

E  25.65 

COAL INGA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

5.46 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOini   SNOWFALL   AND  NUMBER   OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR   MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF    1975  -    1976  CRLIFORNIR 


STRT  ION 

JULY 

nuG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JON 

FEB 

MflR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTRL 

lOIdL 
PBECI'lIBIION 

CORCORAN   IRRIG  OlST 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

6  .54 

DELANO 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

E  5.28 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

6.0 
I 

9.0 
1 

5.41 

DENAIR  3  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.65 

OUDLErS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

2.0 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

1  .0 

1  .0 

15.38 

ELLIOTT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

9.10 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

10.17 

F lOOLETOWN  LYNCH  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

3.0 

I 

4.5 

7.5 

18  .29 

FIVE  POINTS  5  SSW 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

5.19 

FRESNO  WSO  fiP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

8.18 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

10.61 

GLENNVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

8.0 

9.D 

1  .8 

18.8 

11.19 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

6.0 
4 

22. D 
4 

8.0 

31 

1  .0 

15 

46  .5 

25 

32.5 
31 

22.0 
22 

T 

138.0 
132 

22  .59 

CROVELAND  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

14.0 

6.0 

E  13.69 

HANFORD  2  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

E  7.15 

HETCH  HETCHr 

SNOWFRLL 
I    IN  ON  GD 

3 

4 

!  .3 

5 

T 

21  .80 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

6.0 

1 

7.0 

65  .0 

43.0 

26.10 

IDRIA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

1 

5.0 

2 

2.0 

1 

7.5 
4 

6  .73 

lONE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  1  .87 

JOHNSONDALE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

E  9.67 

KERL  INGER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.64 

KERN  RIVER  PH  1 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.64 

KERN  RIVER  PH  3 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5  .39 

KETTLEMAN  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

5.01 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

8  .95 

LE8EC 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3.0 

1 

.5 

4.0 

4  .5 

2.0 

14  .0 

1 

ID. 92 

LE  GRAND 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

E     7  .24 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTAL   SNOWFALL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF   1975  -   1976  CflLIFORNIfi 


STRT ION 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MRR 

flPR 

MRY 

JUNE 

TOTAL 

lOIdL 

PDCcii'iTaTiON 

LEMMRN  RONCH 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

14.12 

LEMON  COVE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

8.83 

L INOSRY 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

8.26 

LOOCEPOLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3.5 
2 

29.5 
6 

7.5 
31 

31 

56.1 
29 

38  .0 
31 

23.5 
21 

151 

E  22.17 

LODI 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

7.99 

LOS  BRNOS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

4  .32 

LOS  BRNOS  RRSURUfl  RCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  .0 

■  5 

1  .5 

3.74 

LOS  BRNOS  DET  RESV 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

3.40 

MflOERR 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

E  8.23 

fIRNTECR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  .0 

1  .0 

6.65 

MRRICOPfl 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

5.2! 

MRRIPOSfl 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

10.5 

6.5 

17.0 

16.39 

MATHER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

3 

6 

3.0 

6 

- 

- 

- 

- 

19.03 

MEROOW  LAKE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MENOOTA  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.86 

MERCED  MUNICIPAL  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

5.22 

MODESTO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  .3 

1 

1  .3 
1 

5.93 

NEWMAN 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

E  3.71 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

SNOWFRLL 
1   IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

19.46 

ORANGE  COVE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

8.61 

PflCMECO  PASS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4  .57 

PRNOCHE  2  W 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

I  .0 

T 

1  .0 

4  .57 

PATT IWAr 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

12.5 
2 

2.0 
1 

3.0 

2 

17.5 
5 

6.48 

PINE  FLAT  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1  1  .76 

PORTERVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

8.19 

POSEr  3  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

15.0 
2 

3.5 

12.0 

13.0 

3.0 
1 

46.5 

18.80 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

S.O 

2 

5.0 

1 

1  1  .0 

3 

16.0 
4 

5.0 

42  .0 

10 

25  .67 

SAN  ANDREAS  2  S 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

T 

1  .0 

1  .0 

13.33 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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TOTAL   SNOWFRLL   AND  NUMBER  OF  DflYS 
NITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SERSON  OF   1975  -   1976  CRLIFORNlfl 


STflT ION 

JULY 

flUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MfiR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTRL 

lOIOL 
PSECldtO'lON 

SRN  LUIS  ORM 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

3.40 

SRNTR  RlTfl  PERK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  .0 

1 

3.8 

2 

7.5 

5.5 

17.8 

10.56 

SONORR  RS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

15  .26 

SO  ENTRRNCE  YOSEMITE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 
1 

7.5 

3 

4  .5 

1  3 

4  .0 

43. S 

2S 

17.5 
1  7 

6.3 

86.3 

E  17.18 

STRNISLRUS  POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

16  .64 

STOCKTON  WSO  flP 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

.3 

T 

.3 

5.71 

STOCKTON  FIRE  STR  4 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.4 

.4 

6.77 

SUTTER  HILL  RRNGER  STR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

E  13.97 

TEHRCHRP  1 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

.2 

.3 

5.5 

5.0 

2.0 

15.0 

5  .22 

TEJON  RRNCHO 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

_ 

T 

_ 

8.41 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

_ 

13.14 

TIGER  CREEK  PH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  .0 

3.0 

6.4 

1 

10.5 
3 

1  .0 

21  .9 
4 

22  .52 

TRRCY  CRRBONfl 

SNOWFRLL 
1   "in  on  GD 

T 

T 

5.00 

TRACY  PUMPING  PLHNT 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

4.31 

TURLOCK 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

2.0 

5.01 

VISRLIfl 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

E  8.43 

WRLLRCE   1  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

8  .84 

WHSCO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4  .80 

WESTHRVEN 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

5  .00 

WEST  POINT 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

.5 

1 

3.0 

3 

2.5 
1 

T 

6.0 

5 

16.52 

HOFFORO  HEIGHTS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

4  .32 

YOSEMITE  PRRK  HERDQTRS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

9.0 
3 

2.0 
4 

1  .0 
1 

9 

10.0 

7 

24 

19.17 

■         ■  ■ 

SOUTH  COAST 

DRRINRGE  06 

flCTON-ESDO  CYN  FC261F 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

E     5 .00 

RLISO  CN  OAT  MT  FC  446 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

E     9 .06 

ALPINE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

13.90 

RLTRDENR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

E    1 1 .54 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTAL   SNONFflLL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEPSON  OF   1975  -   1976  CRLIFORNIR 


STflT ION 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JHN 

FEB 

MflR 

fiPR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

mcciPiKi'  ION 

ONZR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

7.0 

3 

6.5 

2.5 

16.0 
3 

12.99 

fiVBLON  PLEOSURE  PIER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

6.76 

BBRRETT  DOM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

14  .49 

BERUMONT  PUMPING  PLANT 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BEL  fllR  FC-lOfl 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

- 

- 

E  6.39 

BIG  BEHR  LAKE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

24  .0 

3 

23 

- 

2.0 
2 

- 

14  .74 

BIG  ORLTON  OAM  FC223CE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

E  14.74 

BIG  TUJUNGR  0AM  FC460E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

E  15.01 

BOUQUET  CANYON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

8.51 

BURBRNK  VALLEY  PMP  PLT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

E  8.36 

CACHUMA  LAKE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

11.18 

CRMP  HI   HILL  OPIOS  57E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

12.1 

8.S 

- 

- 

E  20.51 

CAMPO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

T 

T 

12.38 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

6.48 

CHATSWORTH  FC24F 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

E  6.61 

CHULA  VISTA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

8.04 

CLAREMONT  POMONA  COL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

8.14 

COLBYS  FC  53  0 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

- 

- 

E  16.08 

CORONA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

6.31 

COVINA  TEMPLE  FC   193  B 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

E  8.25 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

- 

- 

- 

E  22.32 

CULVER  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

- 

- 

- 

- 

- 

CUYAMACA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

10.0 
3 

.9 
4 

25.0 
9 

7.3 
2 

43.2 
18 

29.08 

DESCANSO  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

4  .0 

10.0 
2 

T 

14.0 

2 

21  .40 

DOWNEY  FIRE   STA  FC1070 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

E  7.08 

ORY  CANYON  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

E  6.00 

EL  CAPITAN  0AM 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

12.64 

ELSINORE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

E  9.09 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTni  SNOWFALL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF    1975  -    1975  CflLIFORNlfl 


STATION 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MRR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

lOIOL 
PRECIPITDTION 

ESCONDIDO 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

1  1  .74 

FILLMORE   1  WNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

8.13 

FONTANfl  5  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

13.71 

FONTflNfl  KRISER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

7  .88 

FULLERTON  HILLCREST  RV 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

E  8.29 

GIBRRLTRR  OHM  2 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

.5 

1 

.5 

1 

15.10 

GILLESPIE  FIELD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

9-10 

GLENDORR  WEST  FC  185 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

_ 

E     9 .96 

HRINES  CYN  UPPER  FC367 

SNOWFALL 
I    IN  ON  CD 

E  19.00 

HEMET 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

9.05 

HENSHflW  DRM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.5 

2.5 

E  22.93 

HOEGEES  FC  60  R 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

E  20.15 

lOrLLWlLO  FIRE  DEPT 

SNOWFRLL 
I    IN  ON  CD 

14  .0 

3 

1  .0 

3 

7  -  I 

3 

12.0 

5 

3.0 

2 

37.1 
16 

20  .42 

JULIAN  WYNOLR 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

1  .5 

9.5 

2.0 

13.0 

19.91 

JUNCRL  DRM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

17.17 

Lfl  CRESCENTR  FC  251  B 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

E    1 1 .35 

LflGUNR  BEflCH 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

9.53 

LRKESIDE  2  E 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

12.66 

LR  MESR 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

10  .88 

LECHUZR  PT  STR  FC  3528 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

E  7.99 

LOMPOC 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

8  .63 

LONG  BERCH  WSO  RP 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

4  .98 

LOS  RLRMOS 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

E  10.30 

LOS  ANGELES  WSO  RP 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

4  .37 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

7  .22 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

1  1  .95 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

2  .0 
2 

.5 

2.5 

2 

24  .47 

MOORPARK 

SNOWFALL 
1    IN  "^N  CD 

4  .92 

SEE  REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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TOTnL   SNONFflLL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
NITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 


STfiTION 


MT  BPLOr  FC  850 
»T  WILSON  2 
NEW  CurPMP  FIRE  STP 
NEWHRLL   SOLEORO  FC32CE 
NEWPORT  BEPCH  HRRBOR 
NIPOMO  2  NW 
OCERNSIDE 
OJflt 
OXNPRO 

PRCOIMR  ORM  FC   33  fl  E 
PRLOMRR  riT  OBSERVPTORY 
PPLOS  VERDES  EST  FC430 
PflSflDENfl 

PIEDRR  8LRNCR  CRD  STR 
PIRU  2  ESE 

PT  RRGUELLO  LIGHT  STR 
POMONO  CfiL  POLY 
POWflY  VRLLEY 
RRMONR  FIRE  OEPT 
REOLflNOS 

RIVERSIDE  FIRE  STR  3 
RIVERSIDE  CIT  EXP  STR 
SRLSIPUEOES  GRGING  STR 
SON  BERNRROINO  CD  HOSP 
SRNDBERC  PTL  FC130B 
SRNDBERG  WSO 
SRN  DIEGO  WSO  RP 
SRN  OIHRS  FIRE  WD  FC95 


SERSON  OF   1975  -  1976 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFRLL 
I    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CO 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


JUL^mjG_ SEPT  OCT    NOV   DEC    JflN  I  FEB  |  MflR  I  flPR  I  Mfl Y  IjUNE 


CAL IFORNIR 


10.0 
3 


1  .2 

2 


1  .0 


9 

1  .0 


7.5 
6 


12.5 


15.6 
9 


TOTAL 


29 


1  .5 
I 


lOIOL 
PBECIPHOTION 


46  .  1 


E  22.20 
26.88 
4.55 
8.81 
5  .87 
8.73 
9.55 
10.13 
E  6.08 
E  9.17 
23.48 
E  4.91 
9.58 
12.17 
E  7.48 
7  .49 
8.37 
E   I  1  .90 
13.35 
E  9.68 
E  7.47 
7.89 
9  .84 
10.79 
E  10.50 
E  10.19 
9.11 
E  8.43 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTni   SNONFflLL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF    1975   -    1976  CRLIFORNIfi 


STRTION 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JRN 

FEB 

MRR 

RPR 

MRY 

JUNE 

TOTRL 

lOIOL 
PHECIPITRIION 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

E    11  .47 

SAN  GABRIEL   DM  FC425BE 

SNOWFALL 
I    IN  ON  CD 

- 

- 

E  15.77 

SAN  GABRIEL   FIRE  OEPT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

10.06 

SAN  JACINTO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

T 

T 

10  .27 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

4  -06 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

6.13 

SANTA  BARBARA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

E  8.19 

SANTA  BARBARA  FAA  flP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

7  .83 

SANTA  MARIA  USD  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

7  .68 

SANTA  MONICA  PIER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

E  3.97 

SANTA  PAULA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

8.28 

SAUGUS  PWR  PLT  1 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  00 

.  1 

.  1 

6  .92 

SOMIS  3  NW 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

7  .42 

5UEY  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

9.67 

SUN  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

8.18 

SUSANR  KNOLLS 

SNOWFALL 
I    IN  ON  CO 

E     8 .02 

THOUSAND  OAKS 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

5.10 

TOPANGA  PATROL  STA  FC6 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

E  7.97 

TORRANCE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

5.21 

TUJUNGA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

12.35 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

6.62 

TWITCHELL  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

10.75 

UCLA 

SNOWFRLL 
1    'N  ON  GD 

5.56 

UPLAND  3  N 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

10.72 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

E  11.17 

VAN  NUYS  PC  ISA 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

E  6.63 

VENTURA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

6.92 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

E  4.51 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOini   SNONFflLL   AND  NUMBER  OF  DRYS 
NITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 


SEASON  OF    1975  -    1976  CfiLIFORNIR 


Q  T  D  T  T  n  M 
O  1  H  1  1  U  IN 

JULY 

flUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MflR 

RPR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

piieci'iio'iON 

VISTR  2  NNE 

SNOWFALL 
i    IN  ON  CD 

10. S3 

WALNUT  PTL   STA  FC102C 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

- 

- 

E  7.81 

WARNER  SPRINGS 

SNOWFALL 
I     IN   ON  Pin 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WHITTIER  CTT  H  FC  106C 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

E  6.46 

TORBA  LINDA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

8.14 

m          m  m 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

flOELANTO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

- 

- 

E  3.13 

APPLE  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3.05 

BAKER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

2.68 

BARSTOW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.28 

BEAUMONT   1  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

E  13.57 

BENTON   INSPECTION  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

.8 

1 

T 

1  .5 

I 

2.5 

3 

T 

4.8 

5 

3.38 

BIG  PINES  PARK  FC  838 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

E  15.26 

BISHOP  CREEK   INTAKE  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6  .94 

BISHOP  WSO  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

.  1 

21  .0 

9 

.4 

21  .5 
9 

3.52 

BLTTHE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  00 

3.78 

SLrTHE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4  .06 

BORREGO  DESERT  PARK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

7.91 

BOULEVARD  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 

-5 

8.5 

I  -5 

1  4  .5 

IS. 28 

BRAHLEY  2  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2  .04 

CALEXICO  2  NE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2.62 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

1  .58 

DEATH  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.44 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5. 35 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

1  .0 

1 

17.5 
6 

3.0 

2 

- 

- 

6.91 

EAGLE  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

2.67 

EL  CENTRO  2  SSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

1  .58 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTflL   SNOWFRLL   AND  NUMBER  OF  DRYS 
NITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SERSON  OF   1975  -   1976  CRLIFORNIH 


STflT  ION 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MRR 

RPR 

MRY 

JUNE 

TOTRL 

lOIBL 
PRECIPITnTION 

EL  MIRAGE  FIELD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

.8 

.8 

2  .26 

FAIRMONT 

SNOWFALL 
I    IN  ON  CD 

T 

1  -8 

.8 

I 

T 

2.6 

1 

6  .88 

COLD  ROCK  RANCH 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  CD 

2  .87 

GOLDSTONE  ECHO  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

T 

2  .54 

HRIWEE 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

12.0 

12.0 

7.19 

HATFIELD  PUMPING  PLANT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2  .65 

HESPERIA 

SNOWFALL 
:    IN  ON  GD 

2.0 

2.0 

5.92 

IMPERIAL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1.71 

IMPERIRL  FAA  AP 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

1  .63 

INDEPENDENCE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

4  .75 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.76 

INrOKERN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4  .36 

[NYOKERN  RRMITAGE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

E  2-48 

IRON  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.19 

JOSHUA  TREE  3  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

2.0 

6.45 

KEE  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

E  9.56 

LAKE  ARROWHEAD 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

T 

7.0 

3 

1  .0 

10 

8.0 

1  7 

12.5 
12 

5.5 
4 

T 

34  .D 
46 

28.83 

LAKE  SABRINA 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

9.52 

LRNCHSTER  FSS/FAA 

SNOWFALL 
I    IN  ON  CD 

T 

T 

T 

T 

3.01 

MECCA  FIRE  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

E     2 .72 

MITCHELL  CAVERNS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1  .0 

2.1 

1 

T 

3.1 

1 

9.33 

MOJRVE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

1  .62 

MOUNTAIN  PASS 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

1  .5 

2 

T 

T 

4  .0 

4  .0 

9.5 
2 

E  3.67 

MT  SAN  JACINTO  W  S  PK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

24  .5 
4 

1  .0 

1 1 

42  .D 

26 

23.1 

10.5 
2 

13. D 

3 

114.2 

18.32 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

4.03 

NILAND 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

E     3.4  1 

OCOTILLO  WELLS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

- 

- 

- 

- 

OCOTILLO  2 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

4  .04 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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TOTRL   SNOWFRLL   RND  NUMBER  OF  DRYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 


SEASON  OF    1975  -    1976  CflLIFORNIR 


STATION 

JUL  ^ 

r  AUG 

SEP 

r  nr T 

M  n  u 

IN  U  V 

n  F  r 
Ut  L 

1  n  M 
JHN 

CCD 

(IflR 

APR 

MAY 

JUNE 

:  TOTAL 

P»ECIPIIOII0N 

PPLMDRLE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

2.92 

PALM  SPRINGS 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

4  .58 

PARKER  RESERVOIR 

SNOWFRLL 
I    IN  ON  GO 

T 

T 

4  .69 

RflNDSBURG 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

3.41 

SHOSHONE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.84 

SNOW  CREEK  UPPER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

E  8-89 

SOUTH  LAKE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10.93 

THERMAL  FAA  RP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3.19 

TRONA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

2-91 

TWENTYNINE  PALMS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4  .55 

VALTERflO  FIRE  STA  79 

C  Kl  n  U  C  O  1  1 

OfNUWr  HLL 
I    IN  ON  GO 

T 

T 

- 

4  .07 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.17 

WHITE  MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

10.0 
5 

2.3 
4 

3.0 

2 

1  .0 
7 

54  .0 
24 

16-5 

31 

12.9 
30 

13.0 
5 

1  .5 

1  14  .2 
108 

E   1 1 .22 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

.5 

3.0 
3 

17.5 
16 

12.0 
3 

1  1  .5 

7 

T 

77.0 

4.0 

18.0 

10.0 

7.0 

160.8 

E  12.49 

WILDROSE  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1  .0 

1 

1  .0 
1 

4  .83 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
33 


DniLY  TEMPERniURES 


STPTION 

DAY  OF  MONTH 

o 
d 

OL 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

1  4 

15 

1  6 

I  7 

1  8 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3  1 

CT 

■        ■  ■ 

NORTH  COfiSI 

ORPINRGE  01 

BLOERPOINT 

MAX 

84 
44 

83 
47 

86 

53 

86 

55 

102 
54 

102 

54 

55 

48 

83 
46 

81 
46 

83 
55 

95 
57 

98 
53 

95 
52 

98 
50 

96 
52 

103 
62 

102 
S3 

98 

flNOHIN  PRC  UNION  COL 

MAX 

88 
45 

80 
SO 

82 
49 

89 
53 

90 
61 

93 
54 

87 
S6 

89 
57 

88 
54 

93 
54 

90 
56 

66 
59 

92 
52 

90 
57 

85 
54 

88 
47 

87 
56 

85 
S3 

88 
48 

89 
52 

90 
52 

90 
53 

93 
50 

98 
59 

99 
69 

97 
68 

98 
64 

88 

65 

89 
56 

76 
54 

79 
SS 

88  .9 
55.3 

BIG  BRR  RflNGER  STUTION 

MAX 
M  1  N 

70 
41 

81 
44 

68 
52 

95 
52 

93 
58 

90 
56 

89 
49 

90 
50 

94 

52 

81 
57 

90 
50 

94 

53 

104 

58 

105 
59 

99 
64 

82 
62 

92 
55 

88 

50 

67 
50 

91 
51 

102 
59 

98 

56 

100 
58 

107 
61 

106 
59 

107 
59 

103 
67 

100 
57 

99 
56 

94  . 0 

55.0 

CBLLSMBN 

MRX 

70 
32 

79 
39 

79 
46 

80 
53 

86 
49 

87 
48 

85 
51 

82 
54 

84 

47 

87 
48 

86 
48 

77 
52 

83 

50 

88 

52 

92 

S3 

91 

57 

87 
60 

84 

54 

83 
53 

B3 
49 

83 
49 

89 
48 

89 
56 

86 

52 

92 

55 

91 
58 

93 
56 

93 
56 

91 
62 

85 

51 

84 

52 

85  .5 
SI  .3 

CECILVILLE  5  SE 

MAX 

CLOVEROPILE  3  5SE 

MAX 

74 
SI 

86 
53 

88 
48 

88 
54 

93 

57 

95 
60 

93 
59 

90 
63 

91 
58 

93 
56 

98 
59 

88 

SS 

98 

61 

96 
54 

88 
SI 

89 

S3 

79 
55 

64 

56 

66 
52 

90 
57 

90 
57 

91 
52 

97 
55 

89 

50 

100 
53 

100 
53 

97 
53 

94 

53 

84 

S3 

80 
54 

81 
54 

90  .0 
54.8 

COVELO 

MRX 

82 
39 

84 
43 

86 
46 

88 
46 

93 
50 

92 
SI 

91 
54 

90 
57 

92 
54 

96 
50 

92 
53 

92 
51 

97 
52 

100 
53 

101 
56 

99 
59 

96 
60 

93 
58 

91 
54 

89 
50 

93 
SO 

100 
51 

98 
61 

101 
53 

106 
56 

105 
59 

104 

58 

100 
56 

97 
60 

92 
54 

88 
52 

94  .5 

S3.1 

CRESCENT  CITY  1  N 

MAX 

64 
46 

65 
44 

66 
52 

73 
59 

71 
53 

72 
53 

70 
59 

69 
60 

66 
54 

69 

52 

69 
58 

68 
58 

66 
54 

65 
49 

63 
51 

62 
54 

65 
56 

62 
55 

69 
54 

67 
53 

66 
45 

66 
48 

68 
52 

65 
57 

65 
56 

63 
56 

65 
46 

63 
52 

65 
49 

66 
53 

64 
49 

66  •  4 
52.8 

DUTTONS  LSNDINC 

MRX 

74 
46 

61 
49 

77 
49 

76 
52 

83 
55 

82 
51 

87 
54 

80 
56 

87 

56 

80 

S3 

84 
54 

79 
55 

70 
51 

74 

53 

70 
56 

73 
53 

71 
53 

73 
SO 

84 

51 

74 
51 

66 
55 

77 
49 

62 

51 

78 
56 

77 
53 

76 
56 

76 
53 

75 
55 

78  .  I 
52.7 

ELK  VRLLEr 

MRX 

EUREKA  WSO  C! 

MRX 
M 1 N 

60 
47 

63 
49 

63 
49 

65 
54 

65 
52 

67 
52 

68 
58 

68 
59 

63 
57 

64 
54 

66 

SS 

63 
55 

62 
S3 

62 
54 

61 

S3 

59 
54 

59 
53 

SB 
52 

62 
52 

52 
53 

61 
53 

62 
52 

65 
54 

60 
54 

60 
54 

61 
52 

59 
50 

61 
50 

58 
50 

60 
49 

61 
52 

62  .2 
52.7 

FOREST  GLEN 

MRX 

FORT  BRRGG 

MAX 

67 
44 

65 
48 

66 
48 

70 
52 

70 
54 

65 
48 

71 
54 

71 
54 

72 
56 

70 
48 

69 
SO 

67 
54 

66 
47 

67 
48 

66 
50 

61 
51 

65 
53 

61 
S2 

53 
50 

66 
48 

65 
44 

67 
47 

65 
51 

66 
48 

61 
51 

64 
49 

64 
49 

64 
49 

65 
50 

63 
53 

63 
54 

66  .0 
SO.I 

FORT  JONES  RBNOER  STR 

MAX 

65 
32 

75 
39 

88 
47 

85 
54 

86 
49 

92 
46 

89 
S3 

84 

55 

84 
47 

86 
46 

92 
47 

72 
46 

84 
46 

89 
46 

95 
52 

97 
55 

93 
60 

83 
54 

88 

52 

87 
4e 

84 
47 

69 
47 

94 
54 

93 
51 

95 
53 

99 
57 

96 
S3 

100 
53 

99 
57 

83 
46 

94 

51 

88  .5 
49.8 

FORT  ROSS 

MAX 

62 
49 

63 
49 

64 
44 

65 
49 

62 
46 

67 
49 

66 
48 

68 
54 

67 
51 

67 
47 

67 
52 

67 
50 

66 
46 

65 
47 

62 
57 

61 
52 

66 
54 

63 
51 

65 
51 

64 

50 

64 
46 

75 
46 

67 
48 

64 
49 

64 
49 

64 

46 

73 
50 

67 
52 

65 
SS 

66 
54 

65 
54 

65  .5 
49.9 

GRRTON 

MAX 

80 
40 

87 
44 

82 
42 

82 
46 

89 
47 

90 
46 

97 
46 

92 
53 

98 
49 

94 
46 

89 
47 

88 

52 

94 

48 

93 
46 

80 
51 

76 
53 

74 
54 

76 
53 

80 
45 

86 
45 

96 
43 

67 
44 

90 
50 

78 
48 

84 

47 

92 
47 

67 
46 

64 

51 

79 
51 

74 

55 

73 
56 

85  .6 
48.1 

HRPPY  CRHP  RRNGER  STR 

MRX 
M  I  N 

37 

81 
37 

84 

36 

88 
53 

87 
54 

95 
49 

94 

58 

87 
48 

87 
50 

90 
55 

94 

53 

74 

SO 

88 
48 

93 
55 

101 

57 

104 

63 

103 
SS 

92 
54 

90 
49 

92 
43 

69 

50 

92 
55 

99 
54 

94 
54 

99 
61 

104 
54 

98 
56 

105 
60 

103 
51 

84 

52 

95 
58 

92  .9 
51  .9 

HERLOSBURG 

MAX 

87 
45 

87 
52 

85 
49 

92 
53 

93 
53 

99 
54 

95 
54 

96 
59 

97 
56 

96 
55 

89 

55 

95 
57 

97 
57 

88 
54 

84 

53 

79 
55 

85 
59 

85 
56 

89 
53 

96 
56 

91 
53 

98 
53 

89 
59 

9S 
53 

102 

55 

95 
54 

92 
53 

82 
55 

80 
54 

78 
59 

77 
58 

90 . 1 
54  .5 

HILTS 

MAX 

74 
31 

84 

39 

82 
46 

85 
54 

86 
49 

93 
52 

85 
54 

85 
57 

82 
48 

89 
48 

85 
52 

86 
47 

82 
57 

95 
46 

98 
52 

95 
56 

91 
61 

85 
54 

85 
50 

82 
51 

84 
47 

94 
47 

95 
54 

98 

59 

95 
54 

95 
53 

100 
55 

99 
57 

94 

63 

93 
49 

92 
52 

89  . 3 
51  .4 

HOOPR 

MAX 

69 
48 

76 
44 

83 
49 

82 
43 

87 
54 

88 

SI 

89 

57 

88 

59 

89 
61 

80 
50 

89 
53 

75 
57 

85 
50 

92 
54 

101 
58 

101 
58 

94 
60 

82 
51 

85 
S3 

81 
52 

79 
47 

B5 
4B 

94 
54 

92 

55 

95 
59 

101 
61 

96 
S9 

103 
59 

101 
62 

89 
54 

88 

S3 

86  ■  4 

54.0 

KENTF lELO 

MAX 

85 
48 

80 
50 

84 
48 

90 
50 

89 
50 

90 
59 

88 
51 

91 
55 

88 
54 

84 

50 

89 
54 

92 
54 

94 

52 

83 
47 

81 
49 

79 
54 

77 
52 

79 
54 

83 
50 

88 

50 

87 
50 

90 
48 

B8 
54 

69 
49 

88 
50 

88 
52 

88 
51 

87 
58 

84 
54 

77 
55 

75 
58 

85.6 
51  .9 

KLfltlRTH 

MAX 

65 
43 

65 
45 

67 
45 

69 
56 

68 
53 

69 
49 

74 
58 

67 
60 

67 
56 

68 
48 

67 
55 

70 
SB 

66 
S3 

72 
48 

68 
53 

65 
55 

65 
54 

61 
53 

65 
53 

67 
51 

67 
45 

67 
4B 

66 
56 

65 
56 

66 
55 

70 

71 
50 

62 
49 

53 
52 

64 

52 

65 
SO 

66  .6 
52.1 

LflVfl  BEDS  NRT  MONUMENT 

MRX 

64 

32 

67 
41 

72 
48 

79 
48 

79 
42 

85 
55 

88 

55 

82 
55 

83 
50 

81 
51 

87 
54 

80 
46 

76 
4S 

61 
45 

68 
56 

91 
6! 

87 
59 

75 
50 

79 
54 

79 
49 

74 

51 

82 
51 

90 
59 

85 
56 

86 
57 

90 
61 

91 
60 

92 
59 

92 
60 

81 

57 

84 

57 

82 . 3 
52.3 

MOUNT  HEBRON  RS 

MRX 

61 
29 

67 
33 

78 
40 

80 
43 

79 
41 

85 
44 

86 
42 

78 
52 

81 
42 

82 
43 

87 
44 

74 
43 

74 

38 

80 
39 

87 
46 

91 
49 

62 
39 

75 
53 

79 
47 

83 
46 

79 
42 

81 
4  1 

88 
49 

87 
48 

86 
48 

90 
51 

91 
48 

92 
50 

91 

S5 

82 
45 

84 
46 

81  .9 
44  .4 

NHPfl  STATE  HOSPITRl 

MRX 

83 
50 

80 
49 

77 
50 

85 
51 

85 
49 

88 
52 

85 
55 

91 
59 

90 
56 

89 

SS 

82 
SO 

88 

55 

87 
55 

79 
52 

77 
52 

76 
48 

73 
56 

74 

55 

75 
55 

86 
51 

64 

52 

93 
SS 

88 

S9 

83 
52 

88 

51 

62 

55 

66 
54 

BO 
52 

79 

53 

77 
57 

7S 
51 

82  .7 
53.1 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

MRX 

70 
37 

69 
37 

68 
41 

74 

54 

70 
56 

7j 
43 

72 
56 

74 

59 

68 
56 

70 

51 

70 
56 

70 
52 

68 
49 

75 
45 

73 
46 

65 
54 

56 
55 

64 

52 

66 
52 

66 
46 

66 
45 

70 
45 

69 
55 

68 
50 

66 
54 

72 
53 

72 
45 

71 
46 

59 
48 

66 
50 

67 
53 

69.4 
49.7 

ORLEANS 

MRX 

77 
45 

83 
43 

80 
49 

87 
61 

88 
54 

68 
50 

85 
58 

83 
57 

85 
61 

88 

50 

87 
57 

89 
52 

100 
55 

101 
58 

96 
59 

98 
60 

90 
52 

66 
49 

61 
57 

65 
51 

95 
50 

94 

56 

97 
55 

102 
60 

100 
63 

101 
59 

99 
57 

86 
62 

89 
53 

88 
54 

90.3 
55  .2 

petaluma  fire  STA  2 

MRX 

79 
51 

74 
50 

74 
49 

77 
52 

75 
63 

83 
50 

80 
52 

64 

58 

83 
S3 

68 
51 

76 
51 

86 
57 

90 
53 

89 
52 

80 
54 

76 
57 

78 
S8 

82 
54 

81 
51 

81 
51 

83 
50 

93 
50 

84 

55 

88 
53 

90 
52 

85 
52 

88 
S3 

81 
54 

76 
55 

75 
57 

73 
SB 

81.7 
S3.  1 

POINT  ARENA 

MRX 

66 
47 

65 
47 

70 
48 

69 
52 

70 
53 

70 
54 

72 
5S 

70 
56 

70 
55 

67 
50 

68 
55 

72 
53 

68 
52 

64 

47 

64 
49 

65 
50 

65 
52 

62 
52 

60 
54 

64 
54 

64 
49 

66 
48 

70 
44 

63 
48 

63 
51 

63 
47 

63 
49 

66 
42 

62 
SO 

66 
SS 

65 
SS 

66 . 3 
SO. 7 

POTTER  VRLLEr  PH 

MRX 

80 
40 

84 
43 

85 
46 

89 
50 

92 
53 

90 
50 

88 
53 

90 
53 

91 
5S 

95 
51 

85 
52 

93 
52 

97 
54 

99 
56 

100 
55 

90 
59 

90 
58 

92 
57 

88 
SS 

87 
49 

92 
SO 

100 
52 

95 
62 

100 
53 

105 
59 

105 
61 

103 
60 

85 
59 

95 
59 

90 
55 

88 
S4 

92.4 

53.7 

RICHRRDSON  GROVE  ST  PK 

MRX 

83 
44 

80 
43 

83 

81 

88 

90 

90 

87 
55 

89 
56 

79 
53 

B8 
52 

83 
51 

60 
51 

82 
51 

98 
55 

98 
56 

83 
56 

84 

55 

80 
S3 

81 
S3 

80 
52 

81 
54 

95 
55 

97 
57 

91 
56 

96 
56 

95 
52 

96 
52 

98 
56 

93 
54 

78 
51 

87.3 
S3.I 

SAINT  HELENR 

MRX 

87 
48 

82 
49 

86 
46 

89 
49 

92 
51 

99 
49 

92 
50 

99 
55 

91 
54 

90 
51 

B7 
51 

94 
54 

93 
51 

85 
57 

80 

53 

82 
55 

75 
56 

80 

56 

84 

53 

94 
49 

90 
49 

100 
49 

91 
60 

102 
51 

98 
55 

95 
55 

92 
54 

91 
57 

87 
55 

80 
56 

73 
57 

89 . 0 
52.7 

SRN  RRFAEL 

MRX 
MIN 

81 
46 

77 
50 

74 

53 

84 

56 

81 
55 

80 
59 

62 
55 

82 
56 

61 
56 

82 
55 

83 
49 

90 
SB 

90 
56 

83 
52 

81 
52 

60 
56 

76 
57 

77 
56 

78 
52 

79 
54 

77 
53 

90 
SO 

88 

57 

85 
54 

66 
56 

85 
53 

88 
55 

86 
59 

87 
55 

75 
58 

72 
59 

B 1  . 9 
54.6 

SRNTR  ROSR 

MAX 
MIN 

86 

84 
48 

80 

86 
5 1 

83 
50 

93 
49 

90 
50 

97 
57 

94 
54 

91 

50 

88 

52 

92 
54 

91 
53 

88 
5 1 

76 
52 

78 
54 

79 
56 

81 
53 

85 
50 

91 
50 

87 
49 

94 

50 

85 
56 

90 
53 

95 
S 1 

91 
S 1 

90 
50 

84 

53 

76 
53 

75 
56 

72 
57 

51.8 

SHHTERS  BRR  RRNGER  STA 

MAX 
MIN 

62 
30 

75 
41 

64 
47 

63 
57 

87 
52 

91 
49 

88 
54 

86 
59 

83 
52 

85 
48 

91 
50 

75 
50 

86 
51 

92 
EO 

96 
56 

96 

57 

99 
61 

76 
55 

69 
50 

B7 
47 

85 
46 

89 
50 

95 
55 

94 

53 

95 
56 

101 
59 

98 

56 

101 

57 

99 
S8 

86 
50 

92 
52 

88.7 
51  .9 

SCOTIfl 

MAX 
MIN 

65 
46 

66 
45 

69 
46 

70 
52 

74 

55 

70 
50 

76 
56 

75 
59 

74 

57 

68 
54 

70 
51 

72 
53 

67 
55 

65 
54 

75 
52 

69 
54 

52 
54 

62 
52 

61 
53 

70 
52 

63 
54 

65 
54 

71 
55 

71 
56 

71 
55 

67 
54 

67 
49 

69 
51 

72 
52 

69 

SO 

EB 
49 

EB.8 
52.6 

SHELTER  COVf  RVIRTION 

MAX 
MIN 

67 
50 

64 
48 

65 
50 

65 
54 

63 
51 

68 
52 

68 
52 

70 
57 

73 
55 

74 

57 

66 
52 

75 
54 

76 
59 

72 
54 

50 
49 

61 

50 

60 
S2 

61 
51 

67 
SI 

72 
SB 

71 
56 

72 
58 

72 
53 

72 
48 

70 
53 

70 
55 

70 
52 

62 
48 

59 
49 

60 
51 

61 
52 

67.4 

52.6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STRTION  INDEX 
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DniLY  TEMPERniURES 


STfiT ION 

OfiY  OF  MONTH 

a 
a: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SONOnn 

MAX 

niN 

82 
42 

61 
42 

78 
46 

86 
48 

88 
52 

92 
50 

88 
50 

93 
56 

90 
S3 

92 
50 

90 
47 

92 
55 

97 
52 

95 
51 

92 
53 

91 
56 

86 
56 

84 

55 

87 
51 

88 
50 

90 

46 

98 
49 

97 
56 

99 
52 

100 
54 

96 
S3 

97 
S3 

97 
56 

93 
55 

68 
57 

78 
SB 

90.5 
52-0 

TRIN: IT  RIVER  MfilCM 

HAX 
MIN 

70 
31 

78 
43 

84 
48 

83 
54 

88 

53 

93 
51 

93 
54 

91 
58 

93 
54 

92 
52 

97 
52 

82 
49 

91 
52 

95 
53 

100 
57 

103 
60 

97 
61 

69 
55 

90 
49 

92 
52 

89 
50 

92 
51 

92 
56 

97 
55 

98 

S7 

103 
59 

103 
59 

102 
59 

98 
61 

92 
57 

89 
56 

92.1 
53.9 

ruLELBKE 

nnx 

HIN 

6S 
32 

77 
36 

79 
41 

78 
45 

86 
43 

89 
48 

86 
49 

86 
51 

62 
49 

86 
4S 

65 
46 

75 
43 

81 
42 

86 
42 

91 
49 

90 
52 

67 
57 

77 
56 

66 
47 

65 
48 

81 
44 

68 
44 

68 
51 

66 
51 

91 
51 

91 
53 

90 
S3 

91 
SI 

68 
58 

86 
46 

84 
46 

84  .6 
47.5 

UKIRH 

HAX 
MIN 

60 
<3 

83 
46 

85 
49 

88 
54 

89 
54 

88 

52 

86 

55 

86 
59 

89 
55 

94 
S4 

82 
59 

93 
S3 

98 
55 

99 
59 

98 
49 

94 

55 

89 
55 

69 
S5 

85 
SS 

86 
55 

88 
53 

100 
54 

98 
62 

101 

55 

106 
62 

106 
63 

103 
60 

93 
58 

91 
57 

87 
55 

82 
55 

91  .6 

ss-.o 

HHRN  SPRINGS  Ontl 

MAX 
MIN 

HEPVERVILLE  RANGER  STB 

MAX 
MIN 

70 
34 

79 
40 

66 
44 

62 
53 

90 
49 

94 
47 

96 
S3 

90 
56 

89 
49 

90 
47 

95 
48 

80 
44 

90 
47 

94 

49 

101 
52 

102 
55 

98 
61 

93 
57 

90 
51 

89 
45 

88 
47 

92 
47 

99 
54 

96 
S2 

99 
S3 

104 

56 

104 

56 

103 
55 

99 
61 

94 

53 

92 
52 

92.6 
50  .6 

HEED  FIRE  OEPSRIMENI 

MAX 
MIN 

63 
2S 

68 
35 

74 

51 

76 
48 

81 
47 

85 
45 

89 
46 

85 
SI 

85 
45 

83 
45 

89 
46 

76 
49 

78 
43 

83 
45 

89 
49 

93 
55 

85 
42 

76 
53 

82 
50 

85 
46 

80 
46 

83 
44 

90 
S5 

90 
52 

90 
52 

94 

SS 

96 
50 

95 
59 

94 

61 

60 
54 

64 

60 

83.9 
48.6 

HILLITS   1  NE 

MAX 
MIN 

73 
34 

38 

40 

46 

47 

38 

39 

52 

54 

45 

46 

52 

46 

5? 

sf 

54 

52 

SO 

48 

48 

43 

45 

S3 

47 

'4° 

55 

S3 

S3 

55 

S3 

5? 

85.3 
47.9 

HILLOH  CREEK    I  NH 

MAX 
MIN 

71 
35 

80 
37 

87 
42 

8S 
48 

89 
46 

92 
43 

91 
S7 

90 
61 

87 
61 

87 
50 

94 

53 

7S 
54 

90 
49 

94 

53 

103 
57 

104 

58 

98 
61 

91 
SB 

92 
52 

87 
51 

86 
46 

90 
49 

99 
54 

97 
55 

100 
59 

105 
61 

IDS 
S9 

104 

58 

104 

63 

95 
54 

98 
54 

92.6 
52.9 

TREKH 

• 

MAX 
MIN 

68 
36 

74 
43 

8S 
49 

66 
55 

83 
55 

92 
52 

91 
55 

85 
56 

88 
52 

86 
51 

92 
53 

76 
52 

64 

50 

69 
49 

95 
56 

99 
60 

95 
62 

80 
58 

86 
57 

89 
53 

85 

51 

68 
50 

95 
59 

94 

59 

95 
59 

99 
56 

99 

57 

100 
60 

99 
63 

83 
54 

93 
SS 

68.9 
54  .2 

SBCRPMENTO 

ORRINRGE  02 

HDIN  RANGER  STATION 

MAX 

MIN 

74 

29 

79 
26 

60 
41 

81 
42 

80 
43 

89 
43 

84 

53 

83 
49 

64 
44 

88 
49 

67 
50 

66 
49 

69 
41 

95 
45 

96 
54 

95 
43 

94 

59 

79 
58 

87 

85 
53 

87 

92 
43 

91 
40 

91 
55 

97 
57 

98 
56 

95 
55 

94 

55 

89 
61 

86 
53 

85 

67.8 
48  •  1 

SLTURHS  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

71 
28 

74 

30 

80 
33 

78 
37 

82 
40 

90 
41 

92 
46 

66 
44 

66 
45 

67 
41 

92 
42 

67 
43 

38 

88 
42 

92 
45 

96 
52 

53 

46 

86 
49 

86 
49 

85 
44 

87 
45 

94 
47 

49 

69 
46 

93 
49 

96 
35 

97 
46 

92 
46 

88 
47 

69 
47 

87.6 
43.5 

AUBURN 

MAX 
MIN 

82 

52 

84 

54 

86 
56 

86 

59 

92 
59 

94 

60 

95 
81 

93 
59 

93 
64 

89 
62 

97 
65 

89 
58 

91 
58 

95 
66 

96 
58 

96 
64 

86 
S8 

85 
58 

87 
58 

90 
58 

92 
60 

90 
61 

96 
65 

97 
67 

96 
68 

102 
70 

102 
69 

99 
70 

88 

70 

92 
61 

83 
57 

91  .8 
61  .5 

AUBURN  DAN  PROJECT 

MAX 
MIN 

79 
50 

82 
52 

64 

53 

85 
55 

90 
57 

91 
55 

94 

57 

90 
55 

94 

62 

92 
58 

94 
54 

87 
54 

90 
61 

95 
64 

95 
60 

95 
62 

85 
54 

8S 
56 

85 
55 

89 

56 

90 
59 

88 

57 

95 
71 

96 
64 

97 
62 

100 

70 

101 
65 

98 
68 

67 
68 

90 
57 

82 
55 

90.5 
59  .0 

BLUE  CANTON  HSnO 

MAX 
MIN 

6B 
47 

70 
46 

72 
SO 

75 
53 

79 
55 

80 
59 

79 
58 

79 
58 

78 
58 

82 
59 

74 

53 

78 
52 

60 
58 

81 
60 

84 

63 

79 
61 

75 
57 

74 

55 

77 
55 

77 
56 

78 
54 

82 
59 

77 
60 

84 

62 

87 
67 

87 
68 

86 
64 

79 
66 

79 
62 

77 
59 

70 
57 

76.3 
57  .8 

BOHRAN  OAN 

MAX 
MIN 

68 
39 

74 
44 

79 
47 

78 
48 

81 
51 

62 
50 

79 
52 

81 

50 

82 
52 

83 
54 

77 
56 

79 
50 

82 

52 

84 
54 

65 
54 

82 
62 

76 
58 

76 
53 

84 

51 

84 
46 

87 
64 

88 
61 

87 
60 

82 
62 

80 
59 

76 
56 

73 
S7 

60.4 

53  .5 

BRANNAN  ISLAND 

MAX 
MIN 

78 
55 

83 
59 

80 
57 

60 
59 

88 
61 

66 
62 

69 
60 

85 
64 

90 
62 

87 
61 

93 
62 

92 
59 

94 

62 

98 
59 

68 
56 

87 
SB 

77 
59 

61 

57 

60 

S7 

63 
61 

66 

58 

66 
55 

97 
59 

87 
59 

99 
62 

100 
61 

96 
62 

94 

60 

86 
58 

81 
56 

79 
58 

87.5 
59.4 

BROOKS  FARNHAtl  RANCH 

MAX 
MIN 

63 
47 

66 
51 

93 
53 

95 
57 

97 
57 

100 
57 

96 
61 

100 
60 

99 

59 

95 
56 

100 
59 

102 
60 

100 
55 

99 
63 

92 
58 

94 

59 

95 
SB 

97 
53 

96 
S8 

93 
55 

100 
73 

104 

62 

106 
60 

107 
63 

105 
63 

104 

70 

100 
64 

96 
60 

88 
56 

97  .4 

59  .0 

BURNET 

MAX 

MIN 

68 
28 

74 

30 

78 
36 

80 
42 

82 
40 

86 
39 

88 
42 

84 
47 

85 
45 

85 
44 

89 
48 

83 
44 

86 
49 

68 
42 

92 
45 

94 

56 

94 

60 

87 
57 

85 
47 

8S 
45 

85 
42 

87 
42 

91 
52 

91 
49 

93 
SI 

98 
51 

94 

50 

96 
49 

94 

60 

89 
48 

87 
46 

87.0 
46  .0 

CANBT  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

79 
31 

80 
34 

62 
38 

86 
39 

90 
44 

90 
46 

86 
49 

86 
54 

89 
42 

86 
48 

86 
40 

66 
40 

90 
42 

94 
42 

93 
40 

92 
56 

78 
61 

86 
44 

88 
46 

86 
46 

90 
42 

86 
50 

86 
50 

92 
46 

94 

50 

96 
48 

96 
50 

91 
62 

86 
48 

88 

50 

88.0 
45  -9 

CANTON  DAM 

MAX 
MIN 

74 

35 

77 
37 

79 
41 

81 
43 

84 
44 

86 
46 

85 
49 

84 
46 

64 

51 

67 
48 

66 
49 

62 
49 

67 
47 

89 
49 

91 
50 

92 
58 

62 
53 

79 
51 

83 
48 

83 
46 

86 
48 

90 
49 

88 

57 

85 
52 

92 
S3 

92 
56 

91 
52 

88 

SS 

85 
56 

84 

51 

71 
51 

64  .7 
49.1 

CHESTER 

MAX 
MIN 

75 
29 

77 
30 

80 
34 

81 
38 

86 
39 

66 
40 

64 
43 

64 
42 

65 
47 

66 
34 

66 
44 

63 
45 

87 
40 

89 
42 

92 
44 

91 
53 

67 
53 

79 
52 

86 
43 

83 
41 

84 

43 

83 
43 

87 
52 

85 
47 

90 
49 

93 
SO 

92 
46 

90 
48 

86 
SI 

85 
47 

82 
4  1 

65.5 
43.5 

CMICO  UNIVERSITT  FARM 

HAX 
MIN 

83 
53 

85 
55 

66 
54 

67 
S6 

91 
63 

94 

60 

95 
60 

94 

60 

94 

67 

92 
64 

93 
61 

66 
60 

95 
57 

95 
62 

96 
60 

94 
62 

68 
58 

88 

59 

89 
60 

90 
60 

91 
61 

91 
SB 

97 
67 

99 
64 

102 
66 

100 
67 

103 
64 

100 
65 

88 

67 

92 
S9 

89 

60 

92.5 
60  .9 

clebrlake  highlands 

MAX 
MIN 

75 
45 

62 
53 

65 
53 

88 
61 

91 
57 

94 

61 

94 

58 

92 
63 

91 
60 

93 
56 

96 
65 

66 
52 

93 
54 

96 
56 

97 
55 

101 
63 

92 
55 

90 
57 

91 
57 

90 
62 

91 
55 

94 

53 

96 
61 

98 
55 

101 
59 

104 

60 

105 
60 

102 
62 

94 

61 

94 

58 

89 
55 

93.1 
57  .5 

COLFAX 

MAX 
MIN 

79 
49 

82 
52 

85 
Sl 

69 
57 

91 
60 

91 
59 

91 
63 

90 
60 

91 
65 

91 
64 

92 
61 

90 
57 

92 
60 

93 
62 

94 

63 

93 
66 

89 
59 

85 
62 

88 
60 

88 
60 

89 
60 

92 
61 

92 
69 

94 

67 

98 
64 

99 
69 

98 
71 

95 
68 

92 
67 

90 
60 

83 
59 

90.5 
61.5 

COLUSA  2  SSH 

MAX 
MIN 

90 
51 

88 

52 

89 
S4 

94 

57 

95 
60 

99 
S9 

96 
60 

99 
62 

96 
61 

9S 
61 

93 
62 

95 
56 

102 
61 

99 
61 

98 

57 

96 
62 

91 
56 

90 
59 

93 
58 

93 
56 

93 
59 

98 
57 

100 
70 

103 
66 

104 

67 

104 

65 

102 
64 

101 
68 

95 
64 

94 

58 

89 
57 

96.0 
60 . 1 

DAVIS  2  HSH  EXP  FARH 

MAX 
MIN 

86 
51 

84 

50 

65 
51 

86 

53 

95 
56 

92 
SO 

96 
57 

92 
56 

95 
56 

92 
56 

94 

56 

91 
53 

94 

56 

98 
55 

94 

52 

93 
59 

88 

57 

86 
55 

88 
55 

88 
52 

92 
53 

88 

53 

96 
65 

97 
56 

100 
62 

101 
61 

100 
52 

99 
65 

92 
58 

92 
SB 

87 
56 

92.3 
56 . 3 

DEER  CREEK  FOREBAT 

MAX 
MIN 

71 
43 

75 
46 

73 
51 

8D 
S2 

81 
55 

64 

52 

65 
58 

64 

56 

65 
57 

84 

59 

67 
61 

81 
51 

81 

55 

84 

59 

87 
59 

86 
64 

85 
58 

83 
55 

80 
S5 

82 
55 

82 
S4 

83 
57 

86 

S7 

81 
S9 

86 
59 

91 
59 

91 
65 

90 
64 

84 

63 

64 

SB 

82 
56 

63.2 
56  .6 

OE  SABLA 

MAX 
MIN 

78 
42 

80 
42 

83 
49 

85 
51 

67 
58 

89 
55 

90 
57 

89 
55 

90 
61 

93 
56 

92 
59 

67 
54 

94 

53 

92 
56 

92 
57 

93 
62 

89 
55 

86 
56 

87 
SS 

88 

55 

87 
SS 

92 
S3 

93 
64 

94 

59 

97 
62 

98 
62 

97 
65 

97 
63 

91 
62 

90 
62 

85 
56 

89.8 
56  .5 

DOBBINS  I  S 

MAX 
MIN 

82 
4S 

86 
45 

86 
48 

92 
49 

95 
52 

93 
54 

92 

55 

93 
52 

96 

94 
54 

91 
54 

96 
52 

97 
50 

97 
55 

93 
57 

89 
55 

88 
58 

92 
54 

92 
53 

91 
54 

98 
52 

95 
66 

97 
60 

102 
59 

102 
58 

101 
60 

95 
65 

95 
63 

95 
SB 

85 
55 

93.3 
55.2 

OOMNIEVILLE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

70 
39 

74 
40 

76 
45 

82 
45 

84 
47 

88 
47 

87 
SO 

47 

53 

50 

50 

50 

50 

49 

49 

64 

56 

90 
S4 

85 
SO 

86 
49 

86 
47 

98 
48 

91 
55 

68 
53 

97 
69 

S2 

SS 

58 

57 

54 

54 

50.8 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

80 
46 

84 

52 

85 
55 

87 
59 

91 
S7 

93 
60 

99 
59 

99 
64 

96 
60 

93 
63 

9S 
64 

89 
61 

93 
60 

97 
61 

96 
62 

99 
66 

96 
63 

91 
64 

90 
63 

92 
62 

91 
61 

91 
56 

96 
59 

98 
64 

100 
66 

104 

67 

103 
65 

100 
66 

98 

67 

96 
62 

88 
60 

93.9 
61.1 

FBIRF lELO  F IRE  STAT  ION 

MAX 
MIN 

73 
50 

53 

53 

55 

57 

59 

57 

68 

59 

SB 

58 

56 

56 

55 

56 

52 

56 

58 

55 

54 

57 

57 

54 

59 

56 

61 

61 

58 

56 

65 
55 

62 
56 

77 
56 

56 . 3 

FOLSOn  OAn 

MAX 
HIN 

es 

SO 

88 
54 

88 
53 

89 
55 

94 

S9 

95 
56 

98 
59 

94 

59 

96 
62 

95 
61 

97 
59 

91 
SS 

95 
57 

100 
59 

98 
58 

97 
59 

66 

55 

69 
55 

89 
54 

91 
57 

94 

57 

91 
SB 

99 
61 

99 
60 

102 
61 

104 

66 

104 

66 

102 
70 

90 
62 

93 
55 

64 

55 

94  .2 

58 . 3 

CEORCETOHN  RANGER  STA 

HAX 
MIN 

75 
47 

79 
S2 

81 
S3 

62 

S7 

B7 
59 

90 
60 

91 
61 

90 
60 

90 
62 

90 
63 

93 
61 

86 
56 

88 

59 

92 
CI 

93 
63 

95 
65 

66 
59 

85 
59 

86 
61 

87 
60 

88 
S8 

88 
62 

92 
68 

90 
65 

94 

67 

97 
68 

99 
69 

96 
68 

92 
68 

91 
SB 

84 

SB 

89.0 
60.9 

GRASS  VBLLET  2 

MAX 
HIN 

74 
44 

76 
46 

79 
48 

81 
SO 

8S 
53 

87 
S3 

88 
54 

87 
52 

87 
58 

68 
54 

91 
54 

63 
54 

85 
52 

89 
55 

90 

ss 

90 
63 

87 
65 

62 
S6 

83 
53 

85 
54 

85 
S3 

84 

S3 

89 
57 

90 
58 

90 
58 

94 

62 

95 
59 

95 
63 

87 
61 

90 
56 

85 

55 

86.5 
54  .8 

GRIJJLT  island  REFUGE 

HAX 
HIN 

82 
50 

82 
55 

83 
56 

82 
SI 

91 
58 

90 
59 

90 
65 

88 
61 

92 
59 

89 
57 

93 
59 

85 
S8 

94 

57 

96 
56 

88 
58 

86 
58 

76 
61 

60 
60 

81 
52 

64 

60 

89 
59 

87 
S7 

98 

92 
57 

100 
56 

103 
56 

98 
59 

93 
60 

89 
62 

81 
SB 

81 
SB 

88.5 
57.9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INDEX 
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DniLY  TEMPERATURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

a 

K 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cr 

HHRRISON  GULCH  RS 

nnx 

7S 
38 

80 
43 

80 
43 

84 

SO 

69 
46 

90 
S3 

92 
59 

90 
60 

65 
57 

92 
58 

95 
56 

80 
SS 

90 
59 

95 
57 

95 
SO 

96 
54 

96 
56 

88 
51 

90 
S2 

87 
59 

87 
56 

91 
47 

93 
45 

94 

53 

97 
55 

100 
45 

100 
55 

98 
55 

92 
61 

90 
56 

85 
47 

90  •  2 
52.6 

HBI  CREEK  PH  1 

MAX 

73 
33 

78 
35 

83 
39 

86 
4S 

88 
44 

91 
44 

93 
49 

91 
SO 

90 
51 

91 
47 

94 

51 

86 
46 

90 
43 

94 
45 

97 
48 

98 

56 

99 

59 

57 

89 
49 

90 
49 

90 
46 

91 
46 

95 
54 

94 

52 

98 

52 

102 
54 

100 
52 

102 
53 

98 
62 

93 

52 

92 
50 

91*9 
48.8 

JESS  VBLLET 

MBX 

70 
29 

79 
36 

81 
39 

82 
44 

88 
44 

88 
46 

88 

37 

84 
48 

84 

47 

69 
48 

88 
54 

60 
54 

85 
43 

90 
45 

93 
48 

90 
54 

88 
47 

84 

50 

83 
46 

82 
47 

83 
43 

91 
46 

87 
48 

87 
48 

90 

SS 

91 
51 

92 
52 

89 
S2 

83 
52 

88 
46 

83 
52 

46.6 

LHKEPORT 

HBX 

83 
40 

88 
44 

89 
48 

92 
S3 

95 
51 

95 
SO 

93 
51 

92 
58 

93 
S3 

99 
54 

90 
56 

91 
51 

99 
55 

100 
57 

100 
58 

97 
61 

93 
58 

92 
58 

93 
58 

92 
SO 

95 
51 

98 
53 

98 
63 

102 
55 

105 
60 

106 
62 

104 

60 

98 

52 

93 
60 

91 
57 

88 
S3 

S4.B 

LfIKE  SOLBNO 

MBX 

78 
S8 

88 

53 

66 
53 

89 

57 

93 
61 

94 

57 

96 
62 

94 

61 

96 

66 

96 
60 

97 
65 

90 
57 

93 
61 

96 
55 

98 
56 

96 

62 

87 

59 

91 
59 

91 
57 

92 
56 

94 

S8 

88 
S4 

95 
SB 

97 
S9 

too 

62 

103 
61 

IDS 
62 

101 
66 

94 

62 

95 
60 

87 
60 

93  .5 
59.6 

I.SKE  SPBULOING 

MBX 

73 
32 

76 
37 

79 
42 

86 
41 

83 
45 

84 
43 

83 
49 

86 
47 

85 
46 

83 
41 

85 
44 

86 
4S 

88 
45 

88 
63 

78 
48 

79 
47 

62 
45 

84 
44 

85 
44 

65 
58 

50 

91 

91 
52 

92 
58 

83 
54 

82 
SI 

77 
52 

47.0 

nflNZBNlTfl  LBKE 

MBX 

61 
3S 

67 
34 

70 
35 

71 
41 

74 

42 

79 
43 

80 
44 

78 
41 

76 
40 

78 
44 

81 
46 

76 
40 

77 
43 

80 
37 

83 
45 

85 
48 

86 
48 

77 
42 

75 
44 

76 
44 

76 
38 

77 
45 

81 
35 

81 
47 

84 

50 

88 
49 

86 
41 

86 

35 

81 
48 

82 
48 

77 
45 

78  .4 
42.5 

MBRKLET  COVE 

MAX 

80 
SI 

86 
54 

84 

52 

87 
56 

92 
59 

94 

60 

96 
57 

93 
62 

97 
68 

95 
58 

97 
60 

89 
56 

94 

61 

96 

57 

97 
55 

96 
60 

as 

54 

87 
55 

90 

57 

91 
56 

94 

SS 

89 

55 

97 
S8 

92 
59 

101 
62 

103 
63 

103 
62 

100 
66 

95 
61 

92 
56 

83 
52 

57.7 

MBRYSVILLE 

MBX 

86 

53 

89 
56 

89 
56 

91 
57 

95 
62 

96 
60 

99 
61 

96 
62 

99 
65 

97 
61 

98 
64 

93 
59 

94 

63 

100 
63 

99 
59 

99 
61 

91 
57 

92 
59 

91 
57 

94 

59 

96 
60 

93 
59 

99 
71 

100 
51 

103 
69 

104 

67 

lOS 
67 

104 

67 

94 

64 

96 
58 

89 
58 

61  .1 

nC  CLOUD 

MBX 

70 
34 

74 

38 

79 
42 

79 
42 

83 
47 

66 
48 

89 
51 

65 
50 

85 

51 

87 
50 

90 
51 

80 
45 

85 
45 

90 
49 

95 
52 

97 
56 

95 
58 

83 
56 

85 
51 

66 
54 

86 
50 

88 
48 

92 
52 

92 
55 

95 
57 

98 
53 

97 
57 

96 
54 

93 
59 

86 
53 

84 

SO 

50.3 

nlNERBL 

MBX 
M  1  N 

66 
28 

70 
30 

73 
33 

77 
37 

79 
36 

83 
38 

83 
43 

81 
41 

82 
47 

82 
42 

86 
42 

79 
46 

79 
39 

83 
40 

86 
S3 

86 
51 

88 
SO 

79 
49 

76 
42 

81 
40 

79 
42 

60 
41 

84 

49 

84 
46 

66 

50 

90 
47 

90 
46 

92 
47 

84 
54 

84 
47 

82 
43 

43.3 

MOUNT  SHBSTB  WSO  CI 

MAX 
M  1  N 

70 

32 

77 
39 

76 
50 

81 

51 

84 

48 

87 
48 

64 

51 

84 

55 

84 

S3 

87 
50 

77 
S2 

79 
SS 

84 

53 

89 

52 

94 
54 

89 

55 

77 
59 

82 
55 

85 
52 

81 
56 

BS 
53 

89 
49 

89 
52 

89 
S3 

94 

57 

96 
58 

94 

55 

89 
56 

84 

56 

83 
56 

82 
52 

52.2 

NEVBOB  CITr 

MBX 

78 
37 

79 
38 

83 
43 

86 
49 

89 
46 

92 
46 

92 
48 

91 
45 

92 
54 

92 
49 

95 
49 

89 
48 

88 
46 

92 
47 

92 
48 

94 

60 

92 
52 

87 
51 

88 
43 

89 
46 

89 
47 

89 
47 

93 

60 

92 
S3 

94 

S3 

98 

56 

99 
54 

98 

SS 

89 

57 

93 
S3 

88 

51 

90.4 
49.6 

ORLBNQ 

MAX 

84 

51 

88 
53 

89 
54 

89 
SS 

94 

59 

95 
59 

98 
S8 

94 

61 

96 
62 

96 
62 

98 

60 

92 
57 

96 
59 

98 
63 

100 
61 

99 
64 

93 
57 

92 
60 

91 
60 

95 
60 

94 

60 

95 
57 

99 
68 

102 
64 

106 
65 

105 
66 

105 
64 

99 
61 

94 

68 

95 
57 

90 
56 

95  .5 
60.0 

OROVILLE  RBNGER  STri 

MBX 

PBRBDISE 

MBX 

PLflCERVlLLE 

MAX 

60 
43 

81 
46 

64 
49 

86 
48 

85 
47 

94 

55 

93 
54 

93 
54 

92 
61 

94 

56 

95 
55 

91 
54 

90 
49 

94 

57 

94 

58 

95 
48 

89 
56 

84 

52 

87 
54 

90 
54 

90 
53 

89 
54 

95 
67 

94 

61 

93 
59 

97 
61 

99 
62 

97 
66 

92 
65 

92 
57 

86 
57 

55.2 

PLBCERVILLE  IFG 

MBX 

80 
SI 

82 
56 

87 

60 

91 
64 

90 
63 

94 

63 

92 
66 

93 
65 

92 
56 

95 
67 

89 
65 

90 
59 

94 

65 

95 
68 

97 
68 

93 
64 

87 
63 

86 

62 

89 
64 

90 
63 

89 
61 

96 
64 

94 

72 

97 
70 

100 
71 

100 
73 

99 
73 

97 
71 

92 
71 

91 
62 

82 
60 

64  .8 

PORIOLB 

MBX 

72 
22 

80 
23 

83 
24 

64 

29 

89 
31 

90 
32 

68 
33 

67 
32 

87 
39 

92 
34 

63 
35 

86 
35 

90 
36 

92 
36 

96 
36 

90 
54 

84 
43 

78 
38 

86 
36 

86 
32 

94 

32 

87 
38 

94 
4  1 

94 
44 

94 
40 

88 
42 

86 
45 

87 
40 

81 
44 

36.1 

QUINCr 

MBX 

75 
31 

80 
31 

84 

32 

85 
38 

87 
39 

91 
40 

89 
40 

90 
46 

90 
46 

91 
41 

94 
42 

88 
39 

91 
43 

93 
44 

95 
42 

97 
42 

95 
51 

88 
49 

87 
43 

90 
41 

89 
4  1 

92 
4  I 

94 

52 

89 
48 

95 
4  1 

99 
51 

98 
4  1 

98 
50 

94 

50 

92 
47 

90 
43 

90 . 6 
42.7 

RED  BLUFF  WSO  BP 

MAX 

87 
58 

91 
57 

91 
61 

97 
65 

98 
67 

IDl 
66 

97 
67 

99 
67 

98 
68 

102 
68 

91 
69 

100 
64 

105 
67 

107 
67 

103 
67 

98 
71 

95 
66 

95 
69 

98 
67 

98 
67 

99 
68 

103 
65 

106 
73 

109 
68 

1  1  I 
75 

109 
75 

107 
71 

98 
69 

97 
75 

92 
66 

88 
66 

99  .  D 
67  .4 

REDOING  F IRE  STB  2 

MAX 

90 
56 

91 
52 

90 
57 

95 
64 

98 
65 

96 
66 

96 
64 

97 
66 

98 
67 

101 
69 

100 
67 

98 
66 

103 
69 

103 
69 

lOS 
67 

104 

69 

98 
65 

96 
67 

96 
65 

97 
70 

99 
69 

102 
64 

98 

71 

109 
71 

1  1  1 

77 

109 
74 

106 
71 

1D3 
68 

95 
67 

95 
65 

66.6 

ROCRL IN 

MBX 

SRCRBHENTO  WSO  BP 

MAX 

88 
54 

69 
55 

86 
SS 

94 
58 

94 

60 

96 
60 

94 

60 

98 
62 

95 
63 

99 
60 

92 
61 

96 
58 

97 
63 

93 
57 

92 
54 

82 
51 

85 
52 

90 
52 

89 
60 

95 
SB 

92 
SB 

96 
59 

98 
66 

102 
61 

104 

67 

IDS 
6T> 

102 
67 

93 
66 

92 
51 

85 
60 

78 
61 

93.4 
59.5 

SaCRBMENfO  WSO  CI 

MBX 

90 
S9 

87 
60 

88 

59 

95 
61 

94 
64 

98 
64 

94 

63 

99 
64 

94 

6S 

98 
64 

91 
63 

96 
61 

102 
68 

95 
63 

96 
60 

85 
62 

86 
62 

88 
61 

91 
60 

94 

61 

92 
62 

lOD 
60 

98 
68 

104 

63 

104 
70 

103 
69 

101 
70 

90 
69 

91 
64 

86 
62 

78 
62 

93  .8 
63.3 

SHBSIB  OBM 

MAX 

79 
56 

87 
60 

89 
61 

87 
64 

94 

66 

97 
66 

96 
67 

94 
68 

94 

69 

97 
70 

98 
69 

90 
66 

93 
70 

98 
73 

103 
70 

103 
73 

100 
69 

94 
69 

96 
68 

96 
70 

101 
71 

100 
68 

102 

71 

106 
72 

106 
75 

1  1  1 

75 

110 
76 

1  15 

72 

97 
75 

95 
66 

91 
67 

97.4 
68.8 

SIERRB  CUT 

MAX 

78 
42 

81 
44 

83 
44 

84 
45 

89 
50 

91 

51 

87 
51 

89 
SO 

90 
50 

92 
51 

69 
51 

91 

55 

91 
55 

91 
56 

94 
54 

92 
62 

88 
56 

84 

S3 

87 
51 

66 
54 

90 
51 

91 
54 

87 
54 

93 
57 

98 
63 

93 
60 

98 
61 

94 

60 

89 
54 

88 
54 

85 
55 

89 . 1 
53.2 

SIERRBVILLE  RANGER  SIB 

MBX 

69 
31 

72 
32 

87 
37 

85 
39 

81 
38 

B" 
39 

82 
42 

89 
45 

84 

62 

85 
65 

88 
54 

80 
44 

82 
42 

68 
44 

87 
54 

92 
68 

97 
66 

81 
SB 

82 
48 

60 
46 

85 
40 

82 
42 

87 
44 

49 

87 
42 

90 
45 

92 
53 

85 
51 

83 

84  .5 
47.1 

SrONr  GORGE  RESERVOIR 

MBX 

82 
49 

86 
54 

87 
56 

87 
59 

93 
60 

95 
62 

99 
58 

93 
60 

96 
61 

96 
61 

98 
64 

92 
59 

95 
62 

99 
64 

99 
63 

100 
67 

95 
65 

93 
64 

91 
66 

94 
64 

94 

67 

95 
59 

99 
62 

100 
65 

103 
67 

105 
69 

104 

67 

102 
68 

96 
69 

94 

63 

90 
60 

95  .2 
62.4 

SIRBHBERRT  vflLl  Er 

MBX 

77 
34 

77 
37 

79 
41 

82 
43 

65 
45 

87 
45 

83 
48 

• 

85 
46 

85 
SI 

88 
48 

81 
48 

87 
45 

85 
46 

87 
45 

90 
47 

88 
62 

83 
52 

82 
52 

84 
46 

84 
46 

85 
48 

88 
SO 

87 
SB 

92 
SS 

94 

57 

93 
57 

92 
57 

85 
59 

85 
57 

83 
53 

79 
52 

85  .2 
49.4 

TWIN  LBKES 

MBX 

62 

66 
31 

63 
37 

70 
39 

74 

39 

74 
4  1 

73 
44 

74 
45 

73 
49 

77 
46 

68 

50 

70 
39 

75 
41 

75 
44 

75 
44 

70 
49 

61 
41 

62 
39 

69 
42 

69 
40 

74 
40 

75 
43 

64 
48 

73 
40 

74 

52 

76 
48 

78 
47 

74 

50 

71 
49 

68 
46 

62 
46 

70  -  6 
43.5 

VBCflVILLE 

MAX 

87 
47 

85 
58 

85 
54 

95 
46 

92 
54 

97 
56 

95 
58 

98 
58 

96 
56 

94 

56 

92 
62 

93 
53 

98 
57 

97 
57 

92 
55 

90 
60 

86 
57 

84 

SB 

87 
SS 

95 
54 

90 
54 

96 
54 

95 
63 

100 
57 

101 
61 

102 
65 

100 
66 

95 
67 

92 
61 

88 
59 

78 
60 

92  . 7 
57. 4 

WMISKETTOWN  RES 

MAX 
MIN 

77 
54 

86 
56 

86 
55 

67 
62 

91 
61 

95 
63 

98 
65 

94 

67 

94 

66 

95 
66 

98 
66 

69 
64 

95 
68 

100 
61 

103 
64 

102 
67 

100 
54 

93 
63 

94 

53 

95 
57 

94 

65 

96 
65 

100 
66 

102 
66 

103 
73 

107 
70 

106 
62 

103 
65 

100 
62 

96 
62 

91 
61 

95  .6 
63.8 

HILL IBMS 

MAX 
M  1  N 

85 
SS 

89 
55 

89 
55 

90 
57 

95 
60 

96 
61 

98 
60 

95 
62 

98 
63 

96 
53 

97 
62 

93 
S9 

96 
63 

100 
63 

99 
60 

97 
62 

93 
S9 

91 
60 

92 
59 

93 
SI 

95 
61 

94 

58 

98 
70 

102 
63 

104 
69 

105 
69 

103 
6S 

102 
65 

92 
65 

97 
59 

91 
59 

95  .6 
61  .0 

HILLOHS 

MBX 
MIN 

83 
S4 

85 
56 

87 
57 

87 
60 

92 
63 

93 
63 

96 
60 

93 
64 

95 
66 

94 

65 

95 
63 

91 
61 

97 
64 

98 
66 

97 
62 

96 
64 

90 
60 

89 
64 

89 
61 

92 
62 

93 
62 

9 1 
60 

96 
71 

98 
65 

I  06 
71 

101 
70 

1 02 
68 

100 
67 

B9 
58 

96 
59 

89 
59 

93. S 
63.1 

WINTERS 

MBX 
MIN 

85 
58 

90 
S4 

91 
S3 

91 
56 

97 
67 

95 
59 

102 
62 

96 
60 

100 
64 

97 
60 

99 
61 

93 
57 

97 
61 

100 
S7 

101 
56 

96 
64 

92 
60 

94 

60 

93 
58 

95 
58 

97 
57 

92 
57 

99 
70 

101 
59 

104 

67 

106 
64 

107 
64 

105 
70 

96 
62 

99 
61 

92 
59 

96.8 
60. S 

HOOOlBND   I  WNH 

MBX 
MIN 

88 
55 

91 
53 

90 
54 

92 
SS 

97 
S8 

97 
59 

100 
58 

96 
60 

100 
60 

97 
60 

99 
59 

97 
55 

96 

se 

103 
58 

100 
64 

100 
60 

93 
56 

90 
57 

91 
54 

95 
56 

96 
56 

94 

53 

100 
62 

103 
59 

105 
59 

105 
63 

105 
61 

103 
64 

93 
61 

98 
60 

93 
60 

97.0 
SB  .0 

SEE 

REF 

ERENCE  note; 

FOLLOHING  5 

lATlON  INOEl 
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DniLY   TEMPERflTURES  "^.i:?-" 


S  T  fi  T I  ON 

DRY  OF  MONTH 

UJ 
O 

a 

oc 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

a 

■            ■  a 

NORTHEBSI  INTERIOR 
BBSINS  03 

BOCR 

MAX 
HIN 

70 
21 

75 
24 

78 
29 

Bl 
32 

83 
28 

87 
30 

87 
30 

83 
30 

86 

37 

85 
32 

83 
34 

81 
30 

84 

33 

87 
33 

89 
33 

93 
49 

85 
43 

77 
33 

78 
33 

84 

31 

83 

27 

86 
32 

89 
45 

62 
43 

83 
36 

88 
40 

89 
36 

91 
39 

86 
49 

84 
41 

83 
42 

B3.4 
34  .7 

BOOIE 

MAX 
HIN 

70 
34 

76 
22 

81 
24 

80 
27 

83 
30 

79 
31 

60 
29 

82 
26 

84 

28 

85 

35 

80 
35 

78 

37 

82 

31 

61 

35 

81 
36 

65 
44 

67 
37 

67 
34 

73 
33 

75 
29 

80 
31 

80 
40 

73 
SO 

73 
43 

76 
41 

78 
42 

76 
44 

75 
46 

72 
42 

69 
40 

62 
48 

76.2 
35.6 

BRIOOEPORI 

MAX 
MIN 

77 
21 

60 
21 

84 

39 

84 

31 

87 
31 

84 

33 

87 

26 

88 

28 

SB 

32 

90 
34 

83 

37 

83 
34 

87 
33 

85 
32 

82 
35 

70 
46 

73 
43 

71 
33 

81 
36 

82 
32 

85 
31 

85 
35 

84 

52 

78 

51 

83 
42 

86 
46 

76 
45 

81 
SI 

81 
40 

61 
43 

66 

51 

81  .7 
36.9 

CEDHRVILLE 

MAX 
MIN 

73 
35 

74 

40 

79 
52 

64 

SB 

66 
SO 

90 
54 

91 
59 

89 
56 

88 
56 

88 
S3 

91 
59 

87 
49 

62 
48 

88 
53 

91 
61 

96 
67 

91 
58 

61 
52 

70 
47 

84 

57 

84 

53 

85 
55 

92 
63 

78 
51 

88 
56 

92 
56 

94 

57 

94 

59 

90 
60 

86 
SB 

89 

62 

86.3 
54.6 

OONNER  HEnORinu  ST  PK 

MAX 
MIN 

67 

27 

72 
30 

75 
35 

73 
32 

80 
35 

85 
37 

85 
38 

81 
38 

83 
43 

83 
40 

86 
42 

78 
39 

82 
41 

85 
39 

86 
46 

90 
40 

82 
46 

78 
39 

78 
39 

72 
38 

80 
35 

85 
39 

87 
50 

67 
46 

82 
42 

87 
48 

89 
46 

90 
45 

88 
47 

82 
44 

81 
SO 

81  .3 
40.5 

OOTLE  S  SSE 

MAX 
MIN 

Bl 
32 

65 
39 

88 
43 

69 
46 

95 
46 

95 
47 

90 
49 

92 
48 

93 
54 

97 
50 

69 
52 

67 
46 

92 
48 

96 
S2 

97 
52 

89 
64 

85 
56 

79 
47 

89 
48 

89 
48 

92 
47 

96 
S3 

92 
62 

89 
47 

93 
50 

98 
SB 

98 
56 

95 
58 

90 
65 

92 
58 

86 
55 

90.9 
50.8 

FLEHINC  FISH  nun  OfiME 

MAX 
MIN 

79 
30 

82 
32 

86 
38 

86 
42 

90 
42 

92 
46 

89 
45 

90 
44 

90 
SO 

93 
46 

92 
50 

85 
50 

90 
49 

97 
50 

94 

62 

85 
58 

80 
46 

88 
45 

89 
48 

88 
46 

93 
50 

91 
59 

87 
48 

92 
50 

95 
57 

95 
57 

94 

SS 

89 
59 

89 
SO 

86 
SS 

89.2 
48.6 

FORT  BIOHELL 

MAX 
HIN 

71 
32 

81 
38 

79 
44 

83 
47 

89 
46 

88 
48 

85 
54 

86 
47 

87 
S3 

90 
48 

87 
52 

81 
48 

85 
45 

89 
44 

92 
50 

92 
53 

80 
51 

71 
54 

83 
46 

84 

52 

84 
48 

90 
47 

88 
52 

85 
52 

88 

50 

92 
53 

91 

53 

87 
S3 

85 

63 

85 
53 

85 
54 

85.3 
49.4 

nONO  LSKE 

MBX 
MIN 

79 
40 

83 
38 

87 

44 

89 
45 

90 
46 

89 
46 

90 
46 

91 
46 

92 
45 

93 
50 

85 
51 

85 
48 

90 
49 

87 
48 

87 
SO 

66 
SI 

71 
50 

72 
45 

78 
47 

85 
46 

88 
47 

85 
51 

83 
52 

79 
54 

81 
52 

84 

S3 

85 
55 

80 
54 

60 
53 

73 
52 

65 
51 

83.0 
48. 6 

SUSSNVILLE  SIRPORT 

MBX 
MIN 

87 
30 

85 
36 

89 
40 

88 
43 

91 
41 

94 
47 

89 

51 

91 
44 

94 
48 

97 
46 

90 
50 

91 
44 

95 
44 

96 
48 

99 
57 

91 
63 

88 

S7 

78 
SO 

86 
45 

90 
45 

90 
47 

95 
48 

82 
64 

87 
49 

94 

52 

99 
56 

98 
55 

91 
56 

93 
61 

92 
53 

86 
55 

90.8 
49.2 

TfiHOE  cirr 

MBX 
MIN 

72 
35 

SB 
34 

72 
35 

76 
40 

75 
47 

81 
36 

82 
4  1 

76 
41 

81 
44 

76 
46 

80 
40 

83 
42 

74 

40 

82 
58 

83 
44 

78 
46 

71 
48 

69 
44 

72 
40 

78 
42 

79 
41 

80 
42 

79 
53 

60 
44 

76 
45 

81 
46 

81 
48 

84 

50 

82 
48 

76 
48 

74 
46 

76.8 
43.7 

FBHOE  VBLLET  FBB  BP 

MAX 

nlN 

71 
25 

74 

29 

77 
3] 

80 
40 

83 
32 

82 
34 

82 
34 

83 
37 

62 
42 

86 

37 

78 
42 

78 
39 

82 
39 

82 
37 

79 
4  ] 

77 
52 

74 
4  I 

74 

39 

80 
38 

79 
36 

80 
32 

82 
38 

65 
52 

77 
4  2 

82 
42 

85 
49 

85 
47 

81 
S 1 

80 
52 

81 
49 

67 
48 

79.0 
40.2 

FERtlO 

MAX 
M  1  N 

75 
25 

81 
31 

85 
32 

84 

39 

90 
38 

92 
41 

87 
44 

88 
42 

89 
46 

92 
42 

87 
44 

63 
42 

69 
38 

93 
44 

94 
49 

90 
54 

82 
S3 

75 
52 

84 
41 

86 
42 

86 
42 

92 
45 

79 
54 

84 
45 

89 

50 

94 
48 

95 
45 

88 
48 

87 
46 

88 
46 

82 
48 

66.8 
43  .8 

FRUCKEE  RBNOER  STBTION 

MAX 
MIN 

72 
IS 

73 
26 

78 
32 

79 
38 

81 
32 

85 
32 

86 
39 

81 
35 

84 
43 

85 
37 

87 
41 

81 
35 

82 
30 

87 
34 

87 

35 

90 
52 

83 
36 

81 

36 

78 
38 

82 
35 

85 
35 

85 
36 

87 
48 

62 
46 

81 
42 

87 
44 

89 
4  1 

92 
46 

64 
45 

83 
44 

78 
45 

82.4 
37.8 

HOOOFOROS 

■          ■  ■ 

MAX 
MIN 

73 
3S 

81 
38 

86 
45 

85 

51 

91 
54 

90 
SI 

89 
51 

89 
51 

90 
53 

89 
54 

91 
55 

84 

48 

92 
48 

93 
49 

88 
SO 

78 
51 

77 
45 

78 
42 

84 
48 

85 
46 

87 
45 

90 
48 

86 
49 

80 
46 

87 
49 

92 
49 

90 
55 

88 

55 

85 
53 

8S 
52 

76 
49 

BS.e 
48.9 

CENTRBL  COBSr 
ORBINBCE  04 

BEN  LOnONO  4 

MBX 
MIN 

B8 
43 

86 
44 

86 
SO 

95 
48 

93 
49 

93 
48 

92 
SO 

96 
52 

95 
SS 

89 
49 

90 
49 

92 
54 

83 
49 

80 
S3 

83 
54 

78 
S7 

77 
58 

83 
51 

87 
46 

88 
47 

85 
44 

85 
44 

83 
S3 

91 
SO 

85 
48 

90 
52 

92 
52 

88 

57 

79 
55 

77 
58 

72 
55 

86.5 
50.8 

BERKELEY 

MAX 
MIN 

73 
53 

66 
S3 

66 
54 

70 
55 

71 
57 

73 
56 

72 
55 

78 
59 

72 
57 

71 
56 

68 
57 

75 
57 

70 
56 

67 
57 

65 
56 

67 
57 

66 
58 

65 
SS 

66 
54 

75 
56 

70 
53 

77 
S3 

68 
55 

69 
52 

69 
S6 

72 
53 

69 
54 

69 
55 

64 

56 

68 
59 

55 
60 

69.5 
SS.6 

BURL INCanE 

MAX 
MIN 

86 
51 

85 
52 

71 
54 

69 
50 

73 
54 

73 
51 

73 
51 

73 
58 

72 
56 

72 
50 

72 
52 

82 
51 

79 
50 

75 
49 

78 
52 

76 
S5 

73 
57 

75 
52 

78 
54 

71 
55 

71 
54 

79 
47 

82 
47 

80 
45 

82 
SO 

82 
50 

76 
53 

80 

57 

79 
53 

78 
57 

76 
53 

76.5 
52.3 

CBRMEL  VBULEr 

MBX 
MIN 

74 
43 

78 
44 

74 
47 

80 
48 

82 
51 

79 
47 

80 
51 

81 
SI 

80 
SS 

76 
47 

81 
47 

78 
S3 

77 
50 

72 
S3 

72 
55 

78 
49 

75 
57 

72 
55 

71 
53 

77 
46 

74 
42 

73 
46 

76 
48 

84 
48 

75 
50 

78 
51 

80 
55 

75 
55 

74 

55 

81 
57 

73 
58 

76.8 
50.6 

CROCKEII 

MAX 
MIN 

71 
55 

80 
55 

83 
54 

85 
57 

83 
62 

86 
S8 

84 

60 

88 

59 

80 
58 

89 
57 

88 

57 

81 
55 

81 
57 

88 
55 

60 
57 

83 
56 

83 
52 

91 
57 

82 
55 

69 
56 

90 
57 

67 
56 

83 
57 

61 
56 

75 
58 

83.6 
56.6 

CILROY 

MAX 
MIN 

60 
47 

87 
49 

87 
56 

86 
53 

90 
54 

91 
53 

91 
54 

86 
54 

92 
59 

92 
49 

90 
54 

88 
S9 

94 

53 

87 
54 

85 
56 

88 
57 

83 
59 

83 
57 

85 
55 

83 
SO 

89 

50 

85 
49 

91 
55 

86 
54 

98 
52 

89 

S3 

92 
55 

100 
59 

92 
56 

87 
58 

82 
58 

88.5 
54.2 

MBLF  nOON  BAY 

MBX 
MIN 

63 
44 

62 
43 

63 
43 

62 
42 

•63 
43 

66 
SO 

61 
53 

62 
54 

63 
SS 

66 
S3 

58 
54 

65 
55 

62 
51 

64 

55 

63 
SS 

64 

55 

67 
55 

66 
54 

65 
54 

61 
54 

64 

52 

64 
S4 

65 
54 

66 
54 

56 
54 

62 
52 

65 
53 

66 
54 

65 
54 

64 
54 

64 

53 

64  . 1 

51  .9 

MOLLISTER  2 

MBX 
MIN 

76 
49 

82 

50 

83 
56 

81 
54 

90 
58 

89 
51 

89 
55 

87 
57 

90 
57 

86 
55 

84 

S3 

83 
59 

86 
53 

73 
54 

74 

55 

79 
56 

74 

58 

74 
54 

75 
52 

75 
50 

82 
SO 

76 
49 

83 
SI 

76 
52 

89 
52 

84 
54 

86 
SS 

65 
61 

85 
56 

84 

S3 

72 

81  .7 
54  .0 

KING  CITY 

MAX 
MIN 

82 
45 

84 

45 

85 
45 

90 
49 

90 
51 

87 

SO 

80 
52 

89 
49 

84 
S4 

86 
49 

84 

78 

89 
54 

88 

50 

82 

53 

83 
54 

84 

55 

78 
56 

78 

55 

76 
52 

82 
51 

77 
48 

87 
43 

84 

51 

90 
53 

88 
51 

89 
54 

90 
52 

86 
56 

80 
55 

82 
56 

80 

56 

84.3 

52.3 

L  IVERflORE  COUNTY  F  D 

MAX 
MIN 

LOS  GBIOS 

MBX 

MIN 

81 
43 

80 
46 

77 
56 

63 
52 

84 

52 

84 

51 

81 
51 

87 
56 

82 
57 

88 
50 

82 
48 

90 
55 

93 
51 

89 
52 

84 
54 

87 
57 

79 
57 

78 
57 

79 
SS 

84 
49 

79 
48 

94 
47 

90 
55 

92 
54 

95 
55 

94 

56 

97 
59 

86 
61 

83 
54 

83 
55 

78 
SB 

85.3 
S3. 3 

HBRT INEZ  HATER  PLANT 

MBX 
MIN 

89 
SS 

95 
54 

95 
61 

97 
57 

98 
56 

99 
57 

96 
56 

89 
55 

78 
S9 

75 
60 

MONTEREY 

MBX 
MIN 

SB 
46 

72 
49 

67 
52 

71 
50 

71 
SI 

69 
SI 

68 
53 

72 
53 

67 
54 

68 
51 

74 

53 

67 
S3 

62 
53 

65 
54 

68 
54 

69 
55 

68 
56 

62 
54 

65 
54 

68 
54 

65 
49 

69 
49 

66 
53 

73 
52 

67 
52 

73 
52 

74 

53 

66 
55 

66 
55 

70 
57 

69 
57 

66.4 

52.7 

nONTEREY  FAB  BP 

MBX 
MIN 

66 
SO 

68 
49 

67 
S3 

70 
52 

67 
51 

68 
54 

68 
54 

71 
54 

71 
55 

72 
56 

66 
55 

64 
54 

64 

55 

64 

56 

68 
57 

68 
56 

60 
S6 

63 
55 

67 
56 

65 
52 

66 
52 

68 
52 

65 
50 

65 
51 

69 
52 

73 
55 

66 
60 

67.1 
53.8 

nORRO  BAY  FIRE  OEPT 

MBX 
MIN 

65 
SO 

SB 
48 

64 

52 

62 
50 

65 
52 

62 
52 

65 
50 

65 
50 

64 

52 

65 
52 

65 
54 

65 
53 

62 
S3 

67 
54 

68 

56 

65 
56 

66 
57 

67 
57 

65 
55 

65 
SO 

67 
52 

67 
48 

65 
SI 

65 
55 

6S 
55 

63 
54 

65 
55 

66 

55 

65 
55 

68 
56 

76 
SB 

65.5 
53.1 

MOUNT  OIBBLO  N  CBTE 

MAX 
MIN 

46 

78 
50 

76 
48 

80 
52 

86 
62 

90 
60 

88 
61 

89 
61 

89 
64 

91 
57 

60 
54 

67 
55 

95 
60 

90 
64 

92 
59 

80 
57 

84 

51 

84 
54 

81 
52 

69 
48 

82 
51 

97 
67 

93 
68 

98 
71 

101 
76 

102 
72 

97 

70 

92 
64 

88 

S7 

84 

S3 

68.4 

56.9 

MOUNT  HAMILTON 

MBX 
MIN 

70 
42 

68 
49 

7  1 
S4 

76 
54 

79 
57 

80 
61 

80 
59 

79 
58 

60 
58 

62 
63 

SS 

79 
S3 

80 
62 

79 
67 

82 
68 

78 
63 

63 

61 

60 

78 
56 

75 
55 

8 1 
63 

80 
67 

62 

87 
69 

90 
74 

87 
72 

84 

72 

80 
71 

75 
64 

7  1 
55 

76.7 
60.9 

NACIMIENTO  DAM 

MBX 
MIN 

87 
43 

89 
44 

92 
46 

92 
49 

98 
SI 

101 
S3 

100 
54 

101 
52 

102 
56 

100 
54 

99 
50 

95 
55 

97 
53 

91 
SI 

89 
53 

96 
S3 

91 
54 

89 
52 

93 
52 

91 
47 

96 
47 

94 
46 

96 
50 

93 
51 

101 
56 

103 
56 

106 
59 

96 
59 

100 
55 

100 
54 

85 
54 

95.6 
51  .9 

NEWARK 

MAX 
MIN 

68 
S3 

74 

55 

73 
54 

72 
SS 

77 
56 

77 
55 

77 
SS 

71 
59 

75 
S7 

72 
55 

75 
58 

75 
SB 

82 
57 

79 
57 

77 
58 

74 

59 

76 
64 

69 
61 

70 
57 

69 
55 

73 
55 

70 
55 

74 

59 

75 
57 

80 
61 

82 
56 

81 

57 

80 
58 

74 

57 

74 

59 

74 

59 

74  .8 

57. 1 

OAKLAND  HSO  AP 

MBX 
HIN 

70 
S4 

68 
55 

65 
SS 

69 
56 

74 

56 

75 
57 

68 
56 

72 
59 

69 
58 

71 
56 

69 
SB 

76 
56 

72 
S6 

72 
58 

68 
59 

71 
59 

69 
58 

64 

56 

64 

56 

68 
57 

66 
SS 

76 
55 

69 
SB 

72 
SB 

71 
S7 

70 
56 

70 
57 

67 
SB 

69 
SB 

71 
61 

68 
61 

69.8 
57.1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STBTION  INDEX 
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DAILY  TEMPERniURES 


STRT ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

H 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cr 

OBKLflNO  MUSEUti 

MAX 
MIN 

74 
54 

70 
54 

68 
55 

78 
56 

70 
56 

74 

S6 

71 
55 

78 
58 

72 
57 

71 
55 

72 
57 

82 
58 

76 
57 

72 
57 

69 
57 

70 
57 

69 
60 

65 
SS 

66 
SS 

74 

55 

69 
53 

81 
53 

70 
55 

74 
56 

74 

55 

71 
55 

71 
56 

71 
57 

69 
56 

71 
59 

67 
60 

71  .9 
S6.  1 

PRLO  PLTO 

MBX 
MIN 

72 
*2 

80 
SO 

79 
52 

75 
52 

82 
56 

81 
52 

81 
53 

79 
51 

83 
55 

79 
54 

82 
54 

80 
55 

84 
54 

82 
S2 

79 
56 

75 
56 

80 
60 

75 
57 

74 

SO 

75 
53 

79 
51 

81 
51 

86 
51 

76 
56 

83 
53 

84 

55 

80 
57 

BO 
59 

76 
57 

80 
58 

82 
59 

79.5 
53.9 

PBSO  ROBLES 

MAX 
MIN 

89 
48 

90 

87 
52 

107 
54 

lOS 
61 

100 
51 

100 
55 

99 
55 

101 
50 

101 
56 

93 
49 

95 
57 

92 
48 

80 
51 

85 
50 

78 

79 
51 

92 
51 

91 
51 

94 

50 

95 
49 

94 
46 

89 
54 

101 
46 

102 
54 

95 
55 

92 
SB 

94 

57 

92 
56 

79 

76 
56 

92. S 
52.6 

PPSO  ROBLES  FBfl  BP 

MBX 
MIN 

91 
52 

92 
52 

92 
56 

100 
56 

103 
60 

103 
58 

102 
58 

102 
59 

103 
64 

100 
59 

97 
S6 

94 

59 

84 

55 

84 

52 

85 
54 

83 
54 

80 
56 

95 
SS 

93 
54 

95 
54 

93 
54 

92 
50 

91 
58 

101 
52 

106 
58 

99 
60 

94 

63 

96 
62 

88 

59 

79 
56 

78 
SB 

93.4 

56.6 

PINNACLES  NBT  MONUnENT 

MBX 
MIN 

91 
43 

84 

46 

86 
49 

89 
50 

94 

53 

97 
51 

95 
S3 

97 
54 

97 
54 

98 
55 

95 
51 

89 
52 

95 
52 

93 
47 

95 
52 

95 
52 

89 
53 

91 
49 

91 
48 

89 
47 

92 
SO 

90 
47 

99 
53 

96 
54 

100 
57 

101 
SB 

103 
60 

99 
63 

99 
56 

93 
55 

91 
52 

94  .0 

52.1 

PI5M0  BERCH 

MAX 
MIN 

80 
S3 

79 
48 

80 
53 

73 
52 

78 
51 

78 
51 

73 
50 

75 
52 

72 
54 

78 
53 

77 
54 

70 
54 

71 
54 

76 
56 

72 
57 

70 
51 

71 
55 

72 
55 

72 
55 

80 
49 

79 
50 

71 
52 

71 
54 

69 
54 

67 
54 

68 

70 
54 

71 
65 

72 
66 

58 

72 
58 

73.6 
54.1 

PRIEST  VBLLET 

MAX 
MIN 

66 

35 

88 
38 

90 
45 

93 
47 

96 
48 

97 
49 

95 
48 

98 
48 

96 
S3 

97 
52 

91 
51 

93 
47 

96 
47 

93 
47 

95 
55 

91 
55 

90 
S3 

90 
SO 

90 
47 

92 
45 

91 
42 

98 
45 

95 
53 

98 

50 

100 
51 

102 
56 

99 
58 

98 
62 

95 
57 

90 
55 

84 

52 

93. a 
49.7 

REOHOOO  ClTr 

MAX 
MIN 

61 
48 

79 
50 

79 
SO 

85 

51 

84 

SS 

81 

52 

78 

52 

84 
54 

81 
54 

88 
54 

61 

57 

90 
54 

89 
52 

81 
54 

79 
59 

84 

58 

81 
59 

79 
56 

76 
49 

80 
50 

81 
48 

89 
49 

84 

57 

87 
55 

85 
52 

85 
54 

85 
56 

85 
60 

84 

58 

83 

SS 

79 
59 

82.8 
53.9 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

76 
S3 

72 
55 

70 
5S 

72 
55 

72 
55 

56 

57 

82 
58 

83 
56 

80 
57 

78 
57 

75 
56 

72 
56 

68 
56 

67 
55 

68 
57 

69 
SB 

67 
64 

66 
62 

74 

56 

71 
54 

76 
54 

71 

55 

69 

55 

68 

55 

69 
55 

69 
55 

68 
56 

68 
56 

70 
59 

67 
59 

71  .6 
56.4 

SBINI  MBRrS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

77 
45 

73 
SS 

70 
52 

80 
52 

83 
52 

80 
55 

74 

55 

79 
60 

74 
55 

60 
53 

74 

55 

88 
56 

88 
56 

80 
54 

80 
Si4 

80 
SS 

72 
59 

66 
S2 

68 
S4 

71 
51 

92 
52 

91 
52 

84 

63 

96 
56 

93 
60 

90 
61 

91 
59 

92 
SB 

75 
54 

74 

55 

69 
57 

80.1 
55  .  1 

SSLINBS  3  E 

MBX 
MIN 

74 
48 

72 
SO 

70 
52 

73 
51 

68 
52 

72 
50 

73 
54 

75 
52 

75 
54 

67 
52 

72 
S3 

69 
55 

69 
54 

69 
54 

70 
56 

71 
56 

68 
53 

66 
55 

65 
56 

70 
54 

68 
51 

72 
49 

69 
54 

73 
54 

66 
53 

69 
54 

70 
54 

71 
56 

69 
55 

71 
55 

69 
58 

70.2 
53.4 

SBLINBS  FBB  BP 

MBX 
MIN 

68 
50 

72 
52 

71 
54 

76 
52 

71 
54 

73 
S3 

72 
SS 

75 
54 

71 
55 

69 
54 

73 
55 

70 
55 

66 
55 

67 
55 

69 
57 

70 
57 

70 
58 

65 
56 

66 
56 

69 
55 

67 
54 

71 
49 

68 

56 

75 
55 

68 
54 

70 
55 

70 
55 

71 
57 

69 

57 

70 
59 

71 
59 

70.1 
54  .9 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 
MIN 

65 
47 

65 
52 

64 

52 

63 
53 

64 
53 

64 
52 

65 
53 

66 
56 

64 

55 

65 
S3 

63 
54 

55 
55 

65 
56 

65 
55 

64 

SS 

62 
56 

67 
S7 

65 
54 

64 

S3 

64 

53 

63 
52 

65 
52 

65 
S3 

65 
53 

60 
52 

57 
54 

62 

53 

63 
54 

51 
55 

69 
58 

65 
SB 

64  .0 
53.8 

SBN  FRHNCISCO  WSO  OP 

MAX 
MIN 

68 
SI 

70 
54 

65 
53 

71 
54 

66 
53 

70 
54 

68 
54 

71 
57 

67 
SS 

71 
54 

70 
55 

81 
56 

71 
54 

77 
53 

72 
55 

70 
56 

71 
56 

62 
54 

65 
55 

67 
54 

67 
54 

77 
52 

73 
56 

72 
53 

73 
54 

74 

53 

73 
55 

66 
55 

74 

55 

71 
SB 

59 
50 

70.4 
54  .5 

SBN  FRANCISCO  USD  CI 

MAX 
MIN 

66 
54 

63 
S3 

63 
53 

65 
54 

61 
53 

65 
54 

65 
53 

68 
56 

64 
54 

64 
54 

65 
54 

70 
55 

65 
54 

66 
55 

62 
55 

64 

56 

54 
54 

60 
54 

62 
53 

69 
54 

62 
53 

71 
S3 

63 
54 

64 

S3 

64 
54 

62 
S3 

63 
53 

61 
S3 

61 
54 

56 
58 

63 
56 

54  .2 
54  .  1 

SBN  GREGORIO  2  SE 

MBX 
MIN 

66 
41 

70 
45 

65 
52 

72 
52 

69 
53 

68 
45 

67 
53 

71 
56 

65 
55 

70 
44 

74 
48 

72 
54 

70 
46 

72 
53 

70 
54 

74 

55 

71 
56 

60 
54 

64 

S3 

65 
53 

65 
49 

75 
52 

73 
51 

70 
52 

68 

51 

73 
4S 

73 
S3 

70 
55 

73 
53 

74 

57 

70 
£3 

69  .6 
51  .5 

SBN  JOSE 

MBX 
MIN 

78 
51 

77 
53 

75 
56 

80 
54 

80 
58 

79 
55 

78 
56 

81 
58 

80 
58 

82 
55 

78 
57 

85 
58 

87 
56 

83 
54 

80 
56 

62 
57 

79 
60 

75 
56 

74 

55 

79 
53 

75 
52 

89 
52 

88 
58 

87 
57 

88 
57 

87 
57 

86 
60 

83 
61 

78 
57 

79 
SB 

77 
60 

80.9 
56  .3 

SBN  LUIS  OBISPO  POLT 

MAX 
MIN 

76 
56 

75 
51 

73 
51 

72 
51 

81 
52 

84 

52 

80 
55 

79 
54 

86 
54 

76 
54 

79 
54 

79 
54 

77 
55 

76 
57 

78 
58 

73 
57 

75 
57 

72 
56 

74 

55 

72 
50 

80 
53 

73 
49 

77 
51 

75 
55 

79 
55 

82 
54 

88 

55 

81 
54 

80 
56 

78 
SI 

75 
59 

77.6 
54.0 

SBN  MBTEO 

MBX 

MIN 

77 
49 

74 
54 

76 
53 

75 
50 

79 
52 

78 
53 

74 
54 

60 
S9 

76 
57 

75 
50 

74 

56 

81 
59 

76 
57 

78 
54 

78 
54 

80 
56 

77 
58 

79 
56 

73 
55 

75 
54 

75 
S3 

86 

59 

83 
56 

83 
54 

84 

55 

85 
54 

82 
53 

BO 
56 

73 
56 

72 
57 

71 
59 

77.7 
54  .9 

SBNTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

SANTA  CRUZ 

MAX 
MIN 

8 1 
42 

84 
44 

80 
51 

82 
47 

86 
49 

48 

62 
49 

82 
52 

64 
54 

82 
49 

79 
50 

74 
55 

80 
50 

67 
53 

59 
54 

69 
57 

69 
57 

70 
49 

75 
51 

47 

48 

46 

53 

50 

54 

54 

55 

51 

51 

59 

58 

76.0 
SI  .2 

UPR  SAN  LEBNDRO  F ILTER 

MAX 
MIN 

72 
44 

74 
45 

70 
48 

67 
SO 

76 
SO 

73 
SI 

73 
55 

71 
SO 

78 
52 

72 
50 

73 
50 

74 

52 

81 
SO 

78 

50 

74 

51 

70 
51 

70 
56 

70 
50 

64 
49 

67 
49 

73 
45 

70 
SO 

85 
S3 

73 
55 

83 
53 

82 
55 

78 
54 

76 
54 

73 
55 

70 
58 

70 
58 

73.5 
51  .4 

HBTSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 
MIN 

78 
48 

74 
49 

70 
54 

72 
81 

78 
52 

75 
52 

76 
53 

77 
54 

78 
55 

76 
52 

70 
54 

69 
56 

71 
S3 

62 
53 

56 
55 

66 
57 

68 
57 

68 
54 

69 
54 

70 
53 

74 

52 

70 
49 

67 
53 

67 
55 

68 
53 

66 
53 

68 
53 

70 
55 

70 
55 

66 
56 

69 
58 

70.6 
53.5 

WOODSIDE  FIRE  SIB  1 
"          "  ■ 

MAX 
MIN 

SAN  JOflOUlN 

DRAINAGE  05 

BNTIOCH  PUMPING  PL  3 

MBX 
MIN 

82 
42 

86 
61 

85 
56 

85 
59 

93 
67 

91 

s"; 

95 
58 

93 
60 

95 
61 

95 
57 

99 
63 

87 
56 

92 
58 

97 
57 

90 
57 

91 
61 

85 
59 

88 
59 

88 
59 

89 
56 

92 
57 

90 
53 

98 
64 

92 
57 

99 
60 

102 
60 

99 

60 

95 
61 

91 
60 

86 
59 

82 

59 

91  .4 

SB  .5 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

88 
54 

89 
50 

89 
61 

9S 
57 

98 
62 

99 
55 

99 
60 

100 
63 

100 
63 

101 
71 

103 
66 

96 
58 

95 
65 

97 
57 

99 
66 

95 
68 

96 
57 

96 
67 

95 
62 

95 
65 

95 
55 

95 
54 

102 
58 

96 
68 

98 
S8 

104 

55 

106 
73 

103 
62 

102 
66 

100 
58 

98 
50 

97.6 
61  .5 

BUBERRr   1  NW 

MAX 
MIN 

82 

85 

88 
62 

91 
64 

94 

66 

95 
69 

95 
70 

6^1 

95 
69 

96 
69 

97 
68 

90 
53 

93 
66 

95 
69 

93 
70 

91 
68 

88 
67 

90 
65 

91 
67 

91 
64 

98 
68 

97 
70 

92 
72 

95 
71 

99 
72 

100 
76 

98 
74 

96 
74 

95 
70 

90 
68 

83 
57 

92.8 
68.5 

BRKERSF lELO  WSO  BP 

MAX 
MIN 

85 
59 

89 
60 

95 
62 

95 
66 

97 
69 

100 
70 

98 
71 

99 

70 

100 
74 

103 
74 

100 
75 

95 
69 

100 
70 

101 
75 

98 
78 

99 
76 

97 
74 

97 
74 

98 
70 

98 
72 

97 
74 

92 
69 

101 
75 

101 
74 

106 
79 

110 
81 

107 
80 

106 
80 

102 
80 

96 
78 

88 
72 

98.4 

72.6 

BBLCH  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

85 
39 

86 
58 

89 
62 

92 
65 

94 

65 

96 
67 

97 
67 

95 
65 

95 
64 

99 
63 

95 
71 

93 
65 

94 

67 

95 
60 

95 
68 

91 
72 

91 
70 

90 
67 

91 
67 

91 
66 

91 
66 

99 
57 

100 
70 

95 
72 

100 
73 

101 
76 

100 
78 

96 
82 

97 
74 

94 

72 

91 
64 

94.1 
67.2 

BUTTONWILLDW 

MBX 
MIN 

87 
49 

86 
57 

91 
60 

94 

62 

92 
64 

97 
64 

99 
63 

99 
64 

99 
68 

100 
69 

102 
67 

98 
64 

95 
53 

98 
62 

102 
57 

96 
67 

97 
62 

95 
62 

95 
64 

98 
62 

96 
63 

95 
62 

97 
66 

99 
66 

100 
68 

104 

69 

104 

59 

104 

70 

101 

70 

102 
69 

97 
66 

97.4 
64  .5 

CALAVERAS  BIO  TREES 

MAX 
MIN 

61 
38 

79 
4  1 

78 
45 

79 
45 

82 
47 

84 
48 

52 

52 

54 

55 

54 

49 

49 

53 

53 

58 

52 

SO 

54 

51 

84 

49 

65 
51 

87 
53 

75 
51 

87 
53 

89 
59 

91 
59 

90 
59 

88 

59 

88 

57 

78 
49 

51  .5 

CAMP  PRRDEE 

MBX 
MIN 

82 
51 

86 
55 

88 
55 

89 
SS 

96 
60 

95 
60 

96 
61 

94 

59 

96 
61 

94 

63 

92 
62 

38 
SS 

94 

59 

99 
64 

97 
64 

97 
66 

91 
55 

88 
59 

90 
59 

91 
61 

94 

61 

91 
62 

101 
64 

98 
64 

101 
65 

104 

73 

103 
73 

101 
72 

92 

70 

94 

SB 

88 

57 

93  .9 
61  .5 

CATHETS  vr  BULL  RUN  RH 

MBX 
MIN 

82 
44 

8- 
47 

86 
49 

89 
56 

91 
58 

94 

59 

96 
58 

96 
57 

96 
60 

96 
62 

98 
63 

90 
56 

91 
59 

9S 
62 

97 
66 

97 
68 

92 
53 

90 
60 

92 
59 

92 
58 

92 
57 

91 
59 

99 
63 

99 
62 

98 

67 

101 
69 

103 
70 

102 
74 

98 
67 

96 
63 

88 
60 

93.9 
60.5 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 
MIN 

COAL INGA 

MAX 
MIN 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

MAX 
MIN 

88 
50 

92 
5! 

92 
59 

95 
57 

99 
59 

103 
57 

101 
59 

101 
58 

102 
54 

105 
62 

102 
65 

95 
61 

101 
61 

103 
63 

101 
65 

99 

69 

98 
62 

96 
62 

98 
61 

97 
60 

97 
60 

103 
57 

102 
70 

101 
63 

105 
67 

109 
69 

107 
71 

105 
71 

103 
68 

101 
66 

94 
64 

99.8 
62.3 

OENBIR  3  NNE 

MBX 
MIN 

83 
49 

85 
52 

86 
55 

90 
55 

92 
58 

93 
57 

90 
57 

92 
58 

93 
63 

95 
53 

88 
57 

88 
55 

95 
54 

93 
56 

91 
58 

88 
63 

85 
57 

88 
59 

88 
56 

89 

55 

87 
52 

95 
54 

97 
55 

96 
58 

100 
62 

97 
63 

96 

63 

90 
65 

91 
63 

84 

57 

78 
SB 

90.4 

57.6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DAILY   TEMPERnTURES  "-r" 


STflT [ON 

DAY   OF  MONTH 

UJ 

o 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

I  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

OUDLETS 

MSX 

niN 

ELECIRS  POHER  MOUSE 

MBX 
KIN 

9T 
4S 

87 
47 

86 

51 

94 

51 

95 
5S 

97 
54 

97 
SS 

96 
51 

97 
60 

95 
55 

95 
57 

94 
54 

97 
63 

99 
58 

98 
57 

98 
69 

90 
55 

91 
57 

93 
56 

93 
55 

94 

51 

100 
54 

1  00 
68 

1  0  1 
59 

1  04 

70 

1  04 

65 

103 
63 

101 
69 

96 
65 

96 

59 

89 
58 

95.7 
57.6 

F IVE  POINTS  5  SSH 

HBX 

niN 

6S 

51 

84 
48 

87 
56 

88 

57 

90 
58 

94 

66 

92 
59 

92 
57 

92 
62 

95 
53 

62 

62 

69 

60 

93 
59 

98 
60 

98 

65 

93 
68 

66 

59 

90 
60 

93 
59 

91 
58 

92 
57 

97 
60 

97 
67 

93 
62 

97 
65 

102 
64 

100 
69 

98 

71 

97 
66 

83 
61 

79 
60 

91  .8 
60.9 

FRESNO  HSO  RP 

HBX 

niN 

86 
S4 

88 
S3 

92 
59 

93 
59 

95 
62 

98 
61 

99 

60 

98 
59 

98 

67 

1 00 
63 

93 
64 

9 1 
61 

97 
62 

1 00 
63 

96 
64 

95 
67 

92 
62 

95 
63 

95 
62 

93 
61 

94 

61 

1 00 
61 

98 
72 

98 
66 

103 
69 

1  04 

69 

1 0 1 
70 

1 00 
72 

98 
66 

92 
65 

83 
63 

95.6 
63.2 

FRIflNT  COVERNtlENr  CflnP 

KBX 
NIN 

69 
49 

89 
48 

9 1 
49 

95 
56 

97 
57 

99 
60 

1 03 
58 

1 0 1 
56 

101 
55 

101 
60 

I  04 

62 

98 

S9 

95 
59 

100 
61 

102 
63 

101 
64 

97 
61 

95 
61 

97 
59 

97 
58 

97 
57 

97 
SB 

1  03 
60 

101 
64 

1 02 
65 

1 06 
70 

t  08 

70 

1 06 
70 

104 

66 

1 02 
65 

95 
62 

99.1 
60.1 

GUENNVILIE 

HBX 
HIN 

77 
43 

81 
41 

86 
43 

68 
49 

90 
49 

93 
SO 

93 
SI 

92 
50 

92 
52 

96 
S3 

94 
54 

B6 
53 

92 

50 

93 
52 

92 
55 

88 
60 

87 
53 

86 
51 

88 
50 

88 
52 

99 
48 

93 
47 

90 
60 

90 
54 

97 
56 

95 
63 

94 

60 

94 

58 

93 
63 

91 
58 

84 

61 

90.1 
S2.9 

GRSNT  GROVE 

HBX 

niN 

76 
41 

65 
41 

68 
41 

73 
48 

74 
49 

77 
50 

78 
49 

80 
SO 

81 
51 

79 
53 

79 
53 

73 
49 

72 
50 

76 
51 

73 
51 

77 
53 

7 1 
50 

70 
42 

70 
48 

73 
49 

74 

49 

74 

52 

78 
53 

73 
51 

76 
55 

8 1 
56 

80 
57 

77 
56 

78 
51 

76 
49 

73 
53 

75. 0 
50.1 

MfiNFORO  2  S 

NRX 

niN 

85 
52 

88 

52 

92 
59 

92 
58 

94 

59 

98 
59 

96 
S9 

96 
56 

97 
63 

101 
60 

94 

60 

90 
60 

98 

57 

98 
60 

95 
65 

93 
66 

9 1 
60 

93 
61 

93 
60 

9 1 
57 

93 
57 

97 
SB 

98 
58 

97 
61 

1 02 
65 

1  05 
66 

1 00 
67 

1 00 
67 

97 
64 

9 1 
62 

82 
61 

94.7 
60.3 

HETCH  HETCHT 

HBX 

niN 

76 
46 

76 
47 

79 
50 

62 

53 

85 
53 

87 
55 

88 

53 

87 
54 

88 
54 

88 

57 

89 

57 

83 
54 

84 

55 

88 

58 

89 
59 

89 

61 

82 
57 

60 
55 

61 
56 

84 

55 

84 

53 

84 

55 

88 
61 

79 
56 

89 

61 

90 
61 

90 
64 

88 

62 

87 
60 

83 
60 

84.9 

56. 1 

HUNTINGTON  LBKE 

HBX 
MIN 

62 
38 

66 
36 

70 
42 

71 
44 

73 
46 

75 
46 

78 
44 

78 
45 

77 
46 

76 
47 

76 
49 

7  1 
45 

75 
48 

75 
49 

78 
51 

69 
52 

69 
50 

66 
44 

71 
47 

72 
44 

72 
44 

77 
46 

74 

57 

75 
49 

77 
54 

80 
53 

79 
54 

75 
SS 

75 
52 

74 

52 

73 
52 

73.6 
47.8 

lORin 

HBX 
HIN 

8 1 
51 

84 

53 

87 
60 

89 
61 

92 
63 

96 
6S 

96 
66 

95 
64 

94 

67 

97 
66 

90 
68 

89 
60 

94 
64 

95 
68 

97 
68 

93 
69 

88 

66 

91 
66 

91 
65 

91 
61 

90 
59 

94 

65 

92 
66 

95 
67 

99 
71 

1 0 1 
75 

99 

75 

98 

72 

95 
71 

89 
69 

6 1 
63 

92.4 
65  .4 

KERN  RIVER  PH  1 

nflx 

MIN 

97 
63 

66 
66 

92 
69 

93 
71 

9S 
72 

96 
72 

100 
73 

97 
74 

96 
75 

99 
77 

101 
76 

99 
71 

97 
73 

99 
73 

100 
75 

94 

75 

98 
73 

96 
73 

97 
72 

97 
73 

97 
73 

95 
73 

96 
75 

99 
75 

1 06 
75 

1  0  1 
79 

101 
80 

1 02 
81 

103 
80 

1 00 
76 

98 
73 

97.3 
73.7 

KERN  RIVER  PM  3 

MBX 
HIN 

85 
51 

87 
53 

95 
56 

97 
64 

100 
62 

1 02 
66 

104 

68 

1  04 
68 

101 
68 

103 
70 

102 
70 

92 
60 

96 
60 

100 
69 

97 
65 

96 
71 

94 

65 

93 
67 

96 
67 

98 
66 

97 
60 

95 
66 

96 
68 

98 
67 

1  00 
70 

97 
74 

98 
71 

99 
70 

98 
76 

94 

70 

92 
66 

97.0 
66.0 

KEITLEMflN  SIBTION 

HBX 

niN 

86 
SS 

89 
59 

93 
62 

94 

63 

96 
68 

100 
67 

98 
69 

98 
68 

97 
68 

101 
60 

99 
71 

91 
66 

99 
66 

100 
70 

98 
72 

96 
72 

92 
64 

94 

68 

94 

65 

93 
66 

94 

67 

100 
69 

I  00 
72 

100 
71 

105 
73 

107 
77 

107 
76 

107 
78 

98 

71 

94 

67 

67 
62 

97.0 
67.6 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

HBX 
HIN 

84 

50 

88 
48 

89 
55 

94 

55 

93 
55 

95 
57 

97 
56 

96 
56 

96 
63 

97 
61 

99 

60 

92 
55 

94 

66 

98 
63 

99 
56 

97 
62 

92 
56 

89 
56 

91 
56 

92 
56 

93 
54 

92 
56 

100 
71 

99 
64 

1 0 1 
70 

1 04 

71 

1  06 
70 

1 02 
70 

98 
68 

97 
60 

90 
60 

95.3 
60.2 

LE  GRfiNO 

HBX 

niN 

84 

54 

86 
54 

89 
59 

89 
60 

93 
58 

94 

60 

93 
60 

94 

61 

95 
61 

96 
58 

94 

60 

90 
60 

94 

61 

96 
62 

95 
60 

91 
65 

90 
69 

90 
61 

91 
60 

90 
61 

90 
56 

95 
58 

95 
69 

96 
64 

100 
56 

101 
6S 

99 
71 

98 
71 

94 

65 

90 
62 

83 
60 

92.7 
61  .6 

LEMON  COVE 

HBX 
MIN 

89 

51 

86 
53 

91 
55 

94 

59 

96 
61 

96 
62 

98 
59 

98 
60 

99 
62 

100 
64 

103 
64 

98 
61 

94 

65 

99 
63 

100 
55 

97 
66 

97 
64 

95 
62 

96 
61 

96 
60 

96 
59 

95 
61 

I  03 
73 

99 
65 

99 
69 

105 
70 

104 

70 

99 
68 

1 02 
69 

1 00 
65 

95 

67 

97.5 
63.1 

L INOSBT 

MBX 
HIN 

88 

51 

93 
50 

95 
53 

97 
60 

99 
58 

102 
60 

100 
60 

100 
58 

102 
61 

103 
61 

101 
64 

96 
61 

100 
56 

101 
60 

100 
64 

99 
62 

97 
62 

97 
63 

97 
61 

97 
59 

96 
57 

101 
57 

1  03 
64 

100 
64 

1  05 
63 

105 
65 

103 
67 

1  03 
66 

I  02 
68 

99 
66 

95 
66 

99.3 
60.9 

LOOGEPOLE 

MBX 
HIN 

67 
33 

65 
32 

67 
36 

72 
40 

75 
41 

79 
42 

78 
38 

81 
38 

64 
43 

60 
45 

80 
47 

74 
42 

72 
44 

77 
45 

78 
49 

77 
51 

70 
48 

70 
42 

70 
43 

73 
4  1 

72 
42 

74 
43 

76 
55 

70 
46 

76 
49 

79 
52 

79 
50 

77 
51 

77 
52 

76 
SO 

72 
48 

74  .7 
44.5 

LOOI 

HBX 
MIN 

88 

53 

85 
53 

87 
56 

92 
58 

92 
59 

93 
58 

92 
59 

94 

61 

92 
63 

96 
60 

94 

60 

94 

58 

100 
61 

98 
60 

94 

58 

90 
62 

82 
50 

88 
58 

90 
58 

90 
SB 

90 
58 

1 00 
58 

99 
69 

1 00 
62 

1  02 
66 

1 02 
63 

1  01 
65 

1 00 
63 

88 

62 

85 
58 

82 
SB 

92.9 
59.8 

LOS  BBNOS 

HBX 
MIN 

66 
51 

86 

56 

91 
56 

91 
55 

95 
60 

95 
60 

98 
56 

97 
59 

97 
65 

97 
61 

99 
65 

93 
59 

93 
66 

97 
62 

95 
61 

96 
62 

96 
58 

91 
59 

92 
58 

89 

59 

94 

52 

90 
57 

97 
57 

96 
63 

98 
68 

1 04 

69 

1  03 
72 

1  03 
70 

98 
67 

96 
60 

89 

59 

95.0 
61  .4 

LOS  BBNOS  OET  RESV 

MAX 
HIN 

84 

52 

66 
59 

87 
58 

69 
60 

93 
64 

96 
65 

96 
52 

96 
6S 

97 
66 

96 
66 

99 
65 

91 
64 

92 
68 

97 
64 

96 
63 

96 
64 

91 
60 

89 
54 

91 
60 

90 
65 

92 
65 

90 
61 

96 
70 

96 
66 

I  00 
72 

1  04 
74 

1 06 
79 

1 02 
74 

97 
69 

96 
60 

86 
60 

94  .2 

64.7 

HBOERB 

HBX 
MIN 

87 
52 

90 
59 

92 
59 

93 
58 

95 
61 

100 
58 

96 

60 

98 
66 

99 
61 

101 
63 

93 
59 

93 
59 

99 
62 

100 
62 

96 
62 

95 
67 

93 
63 

95 
66 

94 

60 

95 
60 

96 
59 

1  00 
67 

100 
64 

1  00 
66 

1  OS 
67 

1  06 
67 

104 

72 

too 

64 

100 
62 

91 
59 

92 
SB 

96.6 
62.0 

nflNIECB 

HBX 
HIN 

81 
55 

87 
57 

86 
56 

87 
58 

93 
61 

94 

59 

95 
59 

92 
59 

95 
62 

92 
60 

97 
62 

90 
58 

92 
59 

98 
60 

95 
58 

95 
63 

90 
58 

66 

58 

88 

59 

87 
59 

92 
58 

89 
57 

98 
65 

1  00 
61 

99 
63 

104 
64 

103 
66 

101 
65 

93 
63 

93 
59 

86 
59 

93.0 
60.0 

KHRICOPB 

HBX 
MIN 

85 
55 

84 

59 

88 
63 

91 
59 

92 
66 

94 

69 

97 
68 

97 
68 

96 

71 

97 
70 

100 
72 

97 
65 

92 

71 

97 
70 

98 
74 

96 
66 

95 
70 

94 

69 

94 

67 

96 
68 

94 

66 

93 
68 

94 

72 

97 
73 

97 
77 

101 
79 

103 
75 

104 

76 

102 
73 

95 
70 

66 
65 

95.0 
69.0 

KERCEO  nuNlCIPBL  BP 

MBX 
HIN 

87 
54 

89 
52 

91 
60 

94 

56 

96 
57 

96 
63 

96 
59 

97 
65 

96 
63 

101 
60 

97 
65 

92 
57 

100 
60 

99 
60 

95 
64 

93 
67 

92 
58 

93 
60 

93 
58 

93 
58 

93 
57 

99 
57 

101 
68 

101 
62 

106 
65 

105 
66 

102 
72 

101 
70 

99 
69 

94 

60 

87 
60 

96.  1 
61  .4 

nOOESTO 

HAX 
HIN 

86 
S3 

87 
56 

89 
55 

93 
58 

95 
63 

96 
61 

93 
60 

95 
62 

94 
64 

97 
61 

89 
61 

91 
SB 

97 
59 

96 
61 

94 

61 

90 
64 

88 

57 

86 
60 

89 
57 

92 
57 

90 
55 

96 

57 

98 
68 

1  00 
63 

103 
66 

103 
65 

101 
68 

93 
66 

93 
65 

87 

59 

79 
59 

93.0 
60.6 

NEHKBN 

HRX 

HIN 

89 
49 

92 
51 

91 
55 

96 
56 

98 

56 

too 

57 

97 
56 

98 
57 

98 
64 

99 
58 

99 
60 

100 
57 

99 
56 

97 
59 

100 
60 

100 
57 

96 
56 

92 
56 

94 

56 

95 
55 

94 

56 

98 

57 

101 
67 

1  02 
62 

106 
64 

105 
66 

103 
68 

103 
69 

96 
65 

94 

59 

89 
56 

97.5 
56.8 

NORTH  FORK  RBNGER  STB 

MBX 
HIN 

83 
43 

82 
45 

85 
49 

88 

SI 

90 
51 

92 
53 

94 

53 

94 

54 

95 
55 

95 
57 

96 
56 

91 
53 

91 
55 

93 
56 

95 
57 

93 
60 

69 
57 

86 

53 

89 
54 

90 
64 

91 
52 

93 
52 

96 
62 

90 
57 

96 
61 

98 
61 

98 
61 

97 
56 

95 
59 

95 
57 

89 
63 

92.0 
55.5 

ORBNGE  COVE 

HBX 
MIN 

66 
49 

87 
51 

90 
SO 

94 

52 

96 
52 

99 
56 

100 
60 

99 
58 

99 
61 

100 
62 

101 
60 

101 
60 

93 
62 

98 
63 

101 
65 

97 
63 

96 
60 

96 
60 

96 
56 

96 
59 

96 
57 

96 
59 

102 
72 

98 
66 

104 
66 

105 
71 

102 
66 

94 
64 

94 
64 

94 
64 

85 
54 

96.7 
60.2 

PORTERV ILLE 

HBX 
HIN 

89 

S3 

67 
SS 

91 
58 

94 

61 

95 
65 

97 
64 

100 
65 

98 
63 

99 
67 

100 
67 

102 
70 

96 
63 

93 
63 

99 
60 

100 
67 

95 
70 

97 
67 

95 
66 

95 
65 

96 
62 

95 
61 

95 
62 

99 
73 

100 
69 

98 

70 

104 

72 

106 
74 

105 
74 

102 
74 

100 
68 

95 
64 

97.3 
65.5 

POSEY  3  E 

HAX 
MIN 

71 
43 

73 
44 

76 
45 

81 
45 

82 
48 

86 
SO 

87 

SO 

BS 
50 

86 

51 

84 

52 

85 
S3 

83 
SS 

64 

56 

79 
S3 

78 
54 

80 
55 

82 

55 

81 
54 

83 
54 

66 
56 

64 

S3 

79 
51 

60 
54 

85 
51 

87 
54 

87 
57 

89 
59 

87 
58 

85 
57 

83 

56 

81 
53 

82.5 
52. S 

SALT  SPRINGS  PHR  HOUSE 

MBX 
HIN 

78 
48 

61 
50 

84 
54 

86 
59 

89 
64 

90 
60 

90 
60 

90 
S9 

90 
62 

92 
66 

91 
61 

87 
56 

90 
62 

92 
60 

93 
62 

95 
65 

65 
62 

84 

62 

87 
62 

67 
63 

87 
60 

91 
62 

69 

63 

92 
63 

93 
65 

95 
67 

94 

70 

93 
67 

90 
68 

89 
66 

60 
59 

88.8 
61  .5 

SRN  LUIS  OBH 

HAX 
HIN 

79 
56 

86 
60 

85 
59 

69 

62 

93 
65 

95 
66 

93 
65 

91 
65 

93 
68 

92 
69 

95 
63 

94 

61 

90 
63 

94 

61 

88 

59 

93 
59 

86 
60 

85 
62 

87 
58 

83 
59 

89 
63 

83 
62 

9E 
66 

94 

69 

102 
71 

102 
74 

102 
75 

100 
73 

94 

72 

90 
59 

84 

60 

91  .2 
64  .0 

SONORR  RS 

MAX 
MIN 

92 
42 

92 
42 

87 
50 

89 
52 

94 
54 

98 
54 

97 
54 

98 
54 

98 
54 

98 
58 

98 
58 

92 
54 

94 

55 

97 
57 

97 
60 

98 
66 

90 
58 

64 

56 

85 
56 

94 

55 

92 
56 

91 
54 

97 
54 

94 

60 

100 
60 

103 
65 

103 
65 

103 
65 

100 
63 

99 
60 

88 
59 

94.8 

56.5 

SO  ENTRANCE  YOSEHl TE 

MBX 
HIN 

46 

47 

51 

SC 

48 

47 

97 
46 

96 
47 

98 
48 

1 00 
SO 

98 
49 

97 
48 

96 
51 

101 
S3 

80 
55 

82 
54 

83 
SI 

83 
SI 

83 
51 

83 
51 

84 

50 

85 
49 

1 00 

99 

1  00 

83 
51 

88 
52 

98 
54 

97 
55 

98 
56 

89 
49 

90-3 
SO. 4 

STOCKTON  HSO  BP 

HBX 
MIN 

86 
52 

86 
57 

87 
55 

93 
56 

92 
61 

95 
SB 

91 
60 

95 
61 

93 
64 

96 
62 

88 
60 

92 
57 

100 
61 

94 

63 

94 

59 

66 
63 

87 
60 

67 
59 

90 
63 

93 
59 

91 
64 

99 
60 

97 
70 

102 
63 

105 
68 

105 
67 

102 
69 

94 

68 

93 
65 

88 

63 

82 
62 

93 . 1 
61  .6 

STOCKTON  F IRE   STB  4 

MBX 
HIN 

82 
52 

86 
53 

85 

5j 

85 

57 

91 
59 

91 
52 

94 

52 

90 
SB 

94 

61 

92 
58 

94 

59 

89 
55 

92 
60 

100 
58 

93 
56 

91 
59 

64 

SB 

87 
57 

87 
62 

87 
55 

92 
63 

89 

55 

98 
60 

92 
56 

96 
63 

101 
62 

101 
62 

102 
62 

89 

59 

88 

57 

84 

57 

91  .2 
57. 7 

TEHflCMBPl 

HBX 
HIN 

72 
46 

76 
S4 

83 
55 

83 
57 

85 
67 

89 
62 

91 
56 

89 
58 

86 
63 

90 
61 

89 

61 

89 
58 

88 
59 

89 
58 

89 
56 

91 
60 

84 

56 

82 
58 

84 

60 

64 

59 

85 
58 

89 
52 

86 
60 

86 
59 

95 
58 

94 

61 

94 
64 

90 
64 

SB 
62 

84 
64 

84 

60 

86-8 
SB. 9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


STRT ION 

DRY   OF  MONTH 

o 
cr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

TEJON  RfiNCHO 

MAX 
MIN 

66 
54 

88 
54 

91 
59 

90 
60 

92 
61 

96 
65 

96 
65 

99 
64 

99 
69 

98 
68 

100 
69 

95 
68 

96 
69 

97 
65 

97 
69 

94 

67 

94 

65 

93 
64 

94 

64 

94 

64 

96 
67 

92 
62 

96 
66 

96 
65 

104 

75 

103 
72 

104 

72 

100 
74 

99 

70 

95 
69 

93 
68 

95.8 
65.9 

THREE  RVRS  EOlSON  PH  I 

MAX 
MIN 

91 
52 

91 
55 

95 
58 

96 
63 

100 
63 

100 
65 

103 
65 

101 
65 

102 
65 

104 
66 

104 
68 

98 
62 

100 
64 

101 
67 

100 
67 

99 
71 

100 
64 

95 
65 

97 
65 

97 
64 

95 
62 

102 
62 

100 
71 

100 
69 

107 
70 

104 

73 

98 
71 

103 
70 

IGl 
72 

98 

65 

98 
64 

99.4 
65.3 

rtCER  CREEK  PH 

MBX 
MIN 

81 
t2 

83 
46 

86 
51 

89 
S3 

91 
63 

93 
54 

93 
54 

93 
54 

93 
57 

94 

58 

93 
58 

89 
53 

93 
55 

94 
54 

95 
59 

95 
63 

89 
58 

87 
56 

89 
56 

90 
55 

90 
S3 

95 
56 

95 
66 

94 

58 

97 
59 

100 
63 

99 
63 

96 
66 

95 
64 

94 

60 

85 
58 

92.0 
56.6 

TRBCr  CBRBONfi 

MBX 
MIN 

79 
51 

85 
54 

88 
54 

86 
55 

92 
56 

91 
55 

95 
55 

91 
56 

94 

59 

94 

58 

96 
58 

87 
54 

91 
54 

97 
58 

95 
56 

93 
58 

89 
SB 

88 

56 

B7 
54 

90 
53 

91 
54 

87 
52 

95 
55 

95 
68 

98 
69 

102 
64 

104 
64 

97 
62 

90 
62 

93 
58 

87 
57 

91  .8 
56.7 

TRRCT  PUMPING  PLSNT 

MBX 
MIN 

66 

55 

82 
57 

82 
55 

92 
56 

92 
61 

90 
61 

88 

69 

94 

6 1 

89 
6  I 

95 
6 1 

87 
59 

9S 
58 

99 
62 

92 
60 

93 
60 

88 

6  1 

86 
6 1 

82 

52 

82 

57 

89 

57 

84 

57 

95 
55 

96 
70 

102 
62 

103 
64 

103 
6  3 

100 
6  3 

94 

91 

88 

81 

91  .0 
60-0 

V  ISfiL  IB 

MBX 
MIN 

81 
S3 

85 
57 

90 
60 

92 
60 

95 
62 

96 
63 

99 
63 

97 
62 

97 
56 

99 
67 

101 
67 

96 
61 

92 
61 

98 
65 

99 
67 

93 
67 

95 
65 

93 
64 

94 
64 

95 
65 

94 
64 

94 

61 

97 
65 

97 
66 

97 
70 

102 
72 

103 
71 

100 
71 

100 
66 

97 
67 

92 
65 

95.7 
64  .4 

HflSCO 

MBX 
MIN 

90 

S5 

88 

57 

91 
62 

95 
63 

97 
65 

99 
66 

100 
65 

100 
64 

100 
65 

101 
68 

103 
68 

100 
66 

94 
64 

100 
66 

101 
69 

97 
70 

100 
66 

97 
66 

98 
65 

96 
64 

96 
64 

96 
65 

98 
71 

101 
65 

101 
70 

105 
73 

101 
72 

105 
72 

104 

72 

103 
74 

97 
65 

98.6 
56.4 

YOSEtllTE  PRRK  HEfiOOTRS 

MBX 
MIN 

86 
41 

86 
41 

88 
43 

93 
43 

95 
47 

96 
46 

99 
49 

98 
46 

100 
47 

98 
47 

99 
54 

98 
55 

94 

49 

99 
49 

98 

53 

99 

56 

82 

55 

91 
52 

92 
53 

95 
52 

97 
48 

94 
47 

99 
49 

86 
56 

99 

57 

102 
56 

102 
59 

99 
60 

98 
56 

99 
56 

94 

58 

95.3 

51  .0 

SOUTH  COAST 

ORBINfiGE  06 

BLPINE 

MBX 
MIN 

91 
56 

68 
50 

88 
51 

92 
50 

96 
58 

103 
64 

102 
69 

101 
68 

91 
65 

89 
60 

87 
57 

83 
55 

83 
SB 

85 

57 

84 

56 

63 
61 

67 
61 

87 
55 

89 
55 

90 
55 

87 
SS 

87 
58 

92 
57 

95 
62 

94 

62 

82 
65 

86 
61 

91 
62 

86 
59 

86 

60 

69.5 
58.7 

BVBLON  PLEASURE  PIER 

MBX 
MIN 

74 

59 

81 
64 

78 
65 

76 
59 

76 
SB 

78 
58 

80 
59 

80 
58 

78 
60 

82 
64 

78 
55 

68 
62 

79 
64 

80 
64 

68 
62 

77 
61 

77 
61 

89 
59 

78 
61 

77 
61 

80 
62 

76 
61 

78 
60 

79 
SB 

74 

56 

77 
63 

79 
65 

79 
62 

80 
64 

75 
64 

78 
65 

77.7 
61  .1 

BARRETT  OAM 

MBX 
MIN 

98 
49 

88 
48 

85 
51 

88 
54 

91 
56 

99 
61 

103 
61 

105 
60 

104 

60 

94 

61 

86 

60 

64 

51 

85 
59 

84 

59 

88 
58 

84 

58 

84 

60 

84 

56 

88 
54 

90 
SS 

93 
S6 

89 
59 

84 

60 

92 
59 

96 
53 

93 
65 

86 
63 

87 
63 

89 
61 

87 
60 

85 
58 

90.2 
58  .3 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 
MIN 

BURBANK  VALLEY  PMP  PL T 

MAX 
MIN 

87 
57 

84 

60 

86 
60 

90 
58 

94 

59 

103 
59 

100 
63 

100 

95 
62 

69 

63 

86 

63 

66 
63 

65 
64 

83 
61 

84 

61 

83 
61 

BS 
60 

87 
62 

89 
61 

90 

60 

88 

65 

63 
64 

90 
62 

92 
57 

93 
61 

93 
66 

93 
67 

90 
64 

86 
63 

84 

63 

84 

54 

89.2 
61  .8 

CACHUMA  LAKE 

MAX 
MIN 

B4 
44 

84 
45 

85 
50 

79 
50 

90 
49 

93 
53 

96 
51 

91 
49 

96 
52 

91 
51 

89 
52 

85 
55 

84 

53 

85 
S3 

87 
54 

82 
56 

82 
54 

84 

53 

84 
54 

83 
49 

89 
51 

87 
50 

92 
49 

90 
49 

92 
53 

95 
54 

98 
59 

98 
57 

93 
55 

87 
53 

84 

57 

8B.4 
52.  1 

CAMPO 

MAX 
MIN 

88 
41 

85 
37 

87 
44 

95 
54 

100 
51 

104 

51 

103 
57 

103 
55 

97 
56 

89 
55 

87 
56 

85 
61 

83 

53 

89 
53 

86 

S2 

87 

51 

87 

61 

91 
47 

92 
46 

94 

50 

88 
51 

89 
SB 

89 
57 

95 
55 

92 
SB 

88 

63 

92 
57 

96 
59 

87 
56 

BB 
55 

88 
4S 

91  .1 
52.8 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MBX 
MIN 

92 
52 

86 
64 

89 
55 

97 
55 

101 
55 

106 
56 

107 
SB 

105 
59 

99 
58 

93 
62 

88 

60 

86 
61 

86 
64 

87 
62 

86 
63 

86 
60 

86 
56 

88 
57 

93 
58 

96 
S9 

94 

63 

67 
63 

95 
58 

98 

55 

97 
58 

96 
58 

96 
65 

97 
63 

92 
63 

91 
60 

85 
52 

93.1 

59.1 

CHULA  VISTA 

MBX 
MIN 

73 
60 

70 
62 

69 
59 

70 
62 

70 
64 

70 
65 

72 
66 

74 

65 

72 
64 

72 
64 

72 
65 

71 
65 

71 
66 

72 
66 

70 
64 

71 
65 

70 
65 

70 
65 

70 
64 

70 
65 

71 
64 

71 
65 

71 
66 

73 
66 

71 
65 

71 
65 

72 
67 

73 
67 

71 
66 

72 
66 

71 
65 

71  .2 
64  .6 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 
MIN 

CORONA 

Max 

MIN 

88 
65 

83 
56 

87 
56 

90 
55 

93 
56 

102 
54 

100 
60 

99 
60 

88 
61 

88 
59 

86 
58 

84 

63 

84 

63 

80 
61 

85 
62 

83 
57 

83 
59 

89 
63 

85 
61 

88 
59 

85 
59 

91 
60 

92 
65 

88 
63 

94 

66 

92 
68 

88 
60 

84 

60 

88 

61 

88.5 
60.3 

CULVER  CITY 

MAX 
MIN 

79 
60 

78 
62 

78 
62 

77 
61 

76 
63 

76 
62 

80 
64 

84 

65 

85 
64 

80 
67 

81 
64 

79 
65 

78 
67 

78 
68 

75 
65 

77 
68 

76 
63 

78 
62 

80 
63 

77 
64 

77 
65 

77 
68 

77 
6B 

79 
65 

61 
61 

77 
63 

81 
65 

78 
65 

78 
63 

78 
65 

78 
65 

78  .5 
64  .3 

CUYAMRCA 

MBX 
MIN 

84 

60 

75 
46 

74 
42 

80 
49 

8S 
49 

90 
54 

95 
62 

92 
59 

92 
65 

90 
64 

89 
59 

78 
58 

83 
52 

83 
54 

81 
59 

76 
57 

79 
S3 

78 
48 

79 
49 

82 
51 

86 

SI 

87 

S6 

79 
53 

80 
57 

83 
60 

81 
S9 

92 
S3 

82 

56 

81 

60 

78 
SB 

78 
48 

83.0 
54  .9 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

MBX 
MIN 

EL   CAP  I  TAN  DAM 

MAX 
MIN 

95 
53 

83 
58 

85 
53 

86 
59 

91 
56 

96 
SB 

lOl 
59 

103 
62 

98 
SB 

89 
58 

87 
SO 

85 
64 

84 

61 

82 
61 

87 
64 

83 
65 

83 
64 

83 
60 

88 

61 

89 
61 

90 
61 

86 
60 

84 

62 

93 
58 

96 
58 

94 

63 

82 
63 

90 
62 

91 

61 

87 

62 

87 

61 

89.0 

60.2 

ELS INORE 

MAX 
MIN 

58 

96 

98 
69 

89 
62 

92 
69 

95 

95 

96 
SS 

97 
56 

98 

89 
58 

101 
59 

96 
59 

99 
55 

98 
54 

99 
59 

ESCONDIDO 

MAX 
MIN 

87 
60 

84 

60 

82 
60 

84 

60 

89 
61 

92 
60 

94 

62 

93 
61 

88 
61 

83 
61 

84 
64 

81 
64 

81 
63 

82 
60 

80 
62 

78 
62 

86 
63 

82 
62 

83 
62 

85 
62 

83 
62 

83 
60 

87 
61 

87 
62 

BB 
62 

81 
64 

80 
63 

87 
63 

82 
62 

84 
64 

84 

61 

84  .6 
61  .7 

FONTANA  KAISER 

MAX 
MIN 

96 
64 

84 

63 

92 
59 

98 
63 

101 
64 

105 
66 

104 
64 

103 
68 

98 
67 

97 
65 

98 
65 

93 
68 

86 
65 

85 
62 

81 
60 

86 
61 

88 
64 

92 
66 

95 
64 

96 
64 

BS 
60 

85 
58 

95 
60 

98 
61 

93 
60 

89 
SB 

98 
60 

95 
60 

93 
59 

88 

57 

94 

59 

93.3 
52.4 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 
MIN 

88 

62 

79 
61 

81 
58 

85 
63 

89 
60 

95 
61 

97 
64 

90 
63 

81 
61 

81 
63 

78 
65 

80 
65 

77 
66 

80 
65 

77 
65 

80 
6S 

77 
6S 

64 

65 

63 
63 

63 
65 

60 
64 

80 
62 

90 
62 

91 
63 

90 
63 

79 
65 

86 
65 

86 
66 

83 
63 

81 
66 

83 
65 

83.7 
63.5 

HENSHRH  DAM 

MAX 
MIN 

95 
38 

88 
39 

84 
45 

88 
46 

95 
49 

100 
52 

103 
55 

102 
53 

102 
S3 

98 
54 

90 
55 

88 
61 

85 
51 

85 
53 

87 
56 

84 
54 

86 
54 

88 
48 

87 
47 

91 
51 

95 
51 

92 
55 

82 

57 

90 
54 

94 

58 

93 

57 

89 

56 

90 
61 

89 

59 

85 
S7 

79 
45 

90.5 
52. 4 

lOYLLWILD  FIRE  GEPT 

MA?: 
MIN 

81 
45 

78 
44 

82 
46 

85 
49 

89 
50 

90 
57 

92 
59 

93 
59 

92 
59 

90 
58 

88 
58 

82 
59 

63 
53 

82 
55 

84 

55 

62 
54 

82 
55 

80 
49 

80 
46 

85 
51 

85 
52 

87 
56 

85 
54 

84 

51 

85 
58 

84 

60 

78 
52 

79 
52 

80 
51 

78 
S3 

77 
44 

83.9 
53.1 

JULIAN  HYNOLA 

MBX 
MIN 

84 

46 

82 
44 

86 
42 

90 
64 

96 
55 

100 
60 

101 
63 

100 
62 

95 
61 

88 
59 

85 
57 

83 
60 

81 
52 

85 
55 

80 
58 

82 
55 

81 

52 

85 
49 

BB 
51 

91 
56 

89 
56 

79 
59 

88 
56 

90 
58 

90 
59 

88 
62 

88 
60 

87 
59 

83 
55 

80 
49 

82 
47 

87.3 
55.2 

LAGUNA  BEACH 

MBX 
MIN 

75 
57 

77 
56 

74 

SS 

76 
62 

76 
62 

75 
63 

77 
60 

75 
62 

90 
SB 

75 
65 

74 

59 

75 
65 

75 
65 

74 

63 

74 

60 

76 
62 

75 
50 

74 

60 

77 
60 

74 

59 

73 
58 

70 
60 

75 
59 

75 
56 

77 
63 

75 
63 

76 
63 

75 
62 

78 
61 

78 
60 

75.3 
60.6 

LA  MESA 

MBX 
MIN 

83 
S9 

77 
60 

79 
57 

82 
62 

85 
61 

68 

60 

90 
62 

85 
62 

77 
61 

79 
63 

77 
63 

78 
62 

75 
63 

79 
62 

76 
62 

77 
62 

75 
60 

81 
61 

81 
61 

80 
63 

78 
61 

80 
60 

86 
61 

66 
62 

87 
60 

80 
63 

84 

63 

85 
65 

82 
63 

80 
64 

62 
63 

81  .1 
61  .6 

LOMPOC 

MBX 
MIN 

70 
49 

71 
45 

70 
52 

75 
S3 

72 
52 

74 

52 

70 
52 

72 
51 

68 
S3 

72 
52 

70 
53 

68 
52 

71 
53 

73 
53 

68 
56 

73 
57 

73 
87 

71 
57 

68 
SS 

72 
53 

72 
S3 

71 
54 

73 
S3 

72 
54 

72 
S4 

74 

55 

77 
55 

75 
55 

74 

57 

73 
57 

77 
60 

72.0 
53.7 

LONG  BEACH  MSG  BP 

MAX 
MIN 

78 
65 

77 
66 

79 
65 

ei 

65 

85 
65 

90 
65 

91 
66 

89 
67 

80 
-0 

77 
69 

78 
66 

80 
71 

78 

70 

76 

75 
67 

79 
66 

78 
65 

78 
66 

81 
66 

81 

66 

76 
66 

76 
66 

85 
64 

85 
63 

76 
64 

77 
67 

85 
68 

85 
67 

80 
67 

80 

66 

81 
66 

80.6 
66.5 

LOS  ANGELES  HSO  BP 

MAX 
MIN 

77 
62 

75 
63 

75 
S3 

73 
63 

73 
63 

73 
63 

80 
64 

78 
65 

74 

67 

78 
66 

78 
66 

76 
67 

74 

69 

75 
68 

73 
67 

75 
65 

73 
65 

74 

65 

75 
65 

74 

65 

74 

67 

72 
66 

73 
64 

74 

63 

75 
65 

75 
66 

76 
67 

74 

66 

74 

66 

75 
67 

74 

65 

74.8 

65.3 

LOS  BNGELES  CIVIC  CTR 

MBX 
MIN 

ei 

63 

BG 
63 

80 
64 

80 
63 

81 
62 

88 
62 

90 
67 

90 
67 

83 
66 

82 
67 

81 
65 

80 
6S 

78 
67 

78 
66 

74 

65 

79 
64 

77 
63 

79 
62 

80 
63 

80 
64 

80 
65 

74 

65 

80 
64 

82 
62 

85 
64 

82 
67 

85 
66 

82 
64 

80 
64 

78 
64 

77 
62 

80.8 
64.4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


STRT ION 

DRY  OF  MONTH 

0 
cz 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

nr  WILSON  2 

HBX 
MIN 

S4 

55 

SS 

60 

64 

6S 

68 

71 

72 

69 

62 

63 

63 

67 

82 

65 

76 
61 

60 

76 
61 

82 
62 

82 
64 

8 1 
SB 

SB 

82 
60 

65 

63 

60 

6? 

59 

55 

5? 

80. S 
61  .7 

NEM  CUTBMn  FIRE  SIS 

nax 

HIN 

50 

45 

48 

47 

56 

SS 

56 

55 

58 

58 

55 

60 

90 
54 

95 
54 

57 

92 
51 

90 
SI 

92 
48 

90 
56 

93 
52 

92 
55 

93 
52 

96 
57 

96 
S3 

99 
SI 

98 
54 

62 

62 

64 

58 

5! 

93.2 

54  .4 

NEUPORT  BENCH  HRRBOR 

MAX 
HIN 

63 

64 

63 

65 

63 

63 

62 

64 

66 

6S 

65 

69 

7  3 
66 

65 

70 
65 

7  I 
63 

69 
64 

7  1 
64 

7  I 
65 

70 
64 

7  1 
64 

7 1 
64 

72 
63 

7 1 
62 

64 

75 
64 

73 
65 

65 

sl 

65 

66 

72.4 
64  .4 

OCEBNSlOE 

MAX 
HIN 

57 

56 

59 

64 

64 

54 

54 

SB 

59 

65 

65 

SB 

SS 

SS 

55 

51 

6S 

61 

54 

54 

S3 

53 

63 

44 

64 

55 

55 

54 

54 

SS 

6? 

76.3 
57.2 

OJBI 

HBX 
HIN 

5? 

51 

SO 

SO 

54 

's2 

55 

54 

S3 

SS 

S4 

S6 

SS 

56 

54 

S3 

53 

S3 

SO 

54 

S3 

SS 

52 

58 

58 

60 

57 

57 

S7 

58 

88.6 
54  .3 

OXNRRO 

MAX 
MIN 

SS 

54 

56 

56 

SB 

58 

SS 

56 

59 

60 

61 

60 

60 

62 

60 

60 

61 

59 

57 

S6 

61 

6? 

62 

60 

62 

61 

63 

63 

61 

64 

62 

78.4 

59.5 

PBLOMBR  MI  OeSERVBIORY 

HBX 
MIN 

55 

51 

57 

59 

62 

67 

69 

68 

64 

61 

60 

61 

61 

58 

SB 

58 

58 

5! 

64 

58 

59 

61 

62 

62 

57 

60 

58 

57 

s? 

82.0 
59.9 

PBSBOENB 

HAX 
HIN 

SB 

60 

S9 

57 

58 

59 

57 

64 

62 

64 

62 

63 

65 

63 

62 

59 

60 

59 

60 

6? 

60 

63 

62 

60 

61 

57 

65 

61 

62 

60 

62 

85.8 
60.8 

POMONB  CBL  POLT 

HAX 
HIN 

53 

57 

54 

56 

S7 

56 

S9 

SB 

SO 

63 

6? 

66 

66 

61 

82 
64 

63 

61 

63 
59 

84 

61 

59 

63 

61 

6? 

56 

59 

63 

64 

53 

52 

62 

63 

87.0 
60.4 

RBMONB  FIRE  OEPI 

HAX 
MIN 

48 

44 

47 

52 

95 
51 

98 
55 

1 0 1 
59 

56 

9S 
56 

89 
SS 

85 

52 

62 
SB 

8 1 
53 

85 
52 

62 
SB 

79 
57 

80 
59 

82 
56 

87 
54 

88 
54 

S3 

85 
55 

90 
52 

9 1 
54 

88 
53 

85 
61 

90 
59 

60 

56 

57 

5? 

87.5 
54.4 

REOLBNOS 

HAX 
HIN 

59 

SS 

SS 

54 

's6 

"so 

'53 

'52 

61 

59 

61 

60 

62 

60 

V\ 

60 

S9 

57 

SS 

57 

58 

58 

62 

59 

61 

66 

64 

65 

60 

59 

59 

92.3 
59.6 

RIVERSIDE  FIRE  SIB  3 

HAX 
HIN 

58 

SB 

59 

59 

59 

'eo 

'54 

'52 

64 

63 

62 

65 

67 

62 

64 

63 

60 

60 

59 

6? 

61 

60 

64 

62 

62 

66 

66 

65 

6? 

6? 

65 

91  .7 
62.  1 

RIVERSIDE  CII  EXP  SIB 

HAX 
HIN 

57 

S9 

58 

SB 

58 

60 

'54 

'ss 

'53 

63 

9 1 
63 

92 
66 

90 
66 

62 

65 

82 
64 

86 
61 

87 
59 

59 

62 

63 

65 

65 

60 

65 

70 

67 

67 

52 

62 

65 

92.5 
62  .6 

SBN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 
MIN 

59 

S9 

S9 

60 

61 

66 

1  OS 
66 

64 

63 

60 

65 

90 
66 

63 

84 
64 

64 

88 
61 

92 
60 

95 
6) 

61 

61 

90 
62 

65 

98 
62 

66 

69 

57 

68 

63 

62 

63 

94.2 

63.0 

SBNOBERC  HSO 

MAX 
MIN 

48 

73 
52 

8 1 
58 

86 
59 

92 
60 

86 
63 

94 

64 

94 

67 

9 1 
64 

65 
66 

60 
62 

6 1 
59 

79 
61 

83 
61 

62 
59 

79 
57 

80 
SB 

78 
60 

84 

60 

85 
62 

87 
59 

85 
62 

94 

60 

63 

90 
67 

87 
67 

65 
65 

88 
66 

60 

S6 

SS 

83.8 
60.6 

SRN  01 EGO  HSO  BP 

MAX 
MIN 

72 
66 

73 
65 

74 

65 

75 
67 

75 
67 

77 
67 

81 
65 

77 
67 

74 

67 

75 
68 

73 
67 

73 
68 

75 
68 

74 

68 

72 
64 

75 
66 

70 
67 

74 

67 

75 
68 

72 
66 

74 

66 

77 
68 

78 
69 

77 
68 

7? 
67 

75 

69 

77 
70 

74 

69 

78 
68 

73 
69 

77 
69 

74.9 

67.3 

SBN  OBBRIEL  FIRE  DEPI 

MAX 
MIN 

M 

62 

61 

58 

6? 

60 

61 

96 
62 

61 

67 

64 

56 

67 

64 

68 

63 

58 

67 

65 

68 

67 

64 

64 

64 

67 

66 

66 

66 

86.4 
64  .  1 

SBN  JBCINIO 

MAX 
MIN 

48 

55 

52 

's3 

'54 

's7 

'59 

'59 

's7 

S9 

92 
59 

S8 

58 

59 

53 

57 

55 

56 

'53 

S3 

57 

60 

'57 

61 

67 

62 

62 

54 

57 

57 

96. S 

57.1 

SBN  NICOLAS  ISLAND 

HBX 
HIN 

SANIB  ANA  FIRE  SIATION 

HBX 
HIN 

83 
82 

78 
61 

60 

8 1 
62 

64 

86 
64 

54 

67 

65 

66 

65 

65 

65 

64 

63 

63 

60 

65 

65 

65 

65 

SANIA  BBRBBRB 

HAX 
HIN 

57 

57 

57 

59 

58 

59 

61 

59 

62 

60 

57 

59 

59 

59 

6? 

6? 

60 

59 

59 

54 

58 

61 

59 

60 

60 

61 

60 

61 

62 

61 

61 

74  .7 
59.4 

SBNIB  BBRBBRA  FBB  BP 

MAX 
HIN 

73 
57 

73 
S3 

73 
SS 

72 
60 

7 1 
62 

75 
60 

56 

78 
55 

68 
59 

73 
56 

72 
59 

7 1 
59 

73 
59 

73 
59 

67 
59 

69 
59 

70 
60 

72 
61 

72 
62 

57 

75 
62 

S8 

7 1 
57 

72 
60 

72 
58 

72 
SB 

73 
59 

7 1 
59 

70 
58 

70 
58 

69 
59 

72.0 
58.5 

SBNTB  nARIB  HSO  BP 

MAX 
MIN 

7  1 
SO 

7 1 
4S 

68 
S3 

73 
S3 

72 
52 

52 

7  1 
S2 

72 
52 

7  3 
54 

53 

SS 

7 1 
55 

SS 

75 
56 

73 
57 

73 
58 

72 
56 

70 
56 

7  1 
55 

73 
S3 

7  1 
S2 

50 

73 
SS 

73 
55 

76 
55 

56 

60 
56 

76 
56 

58 

73 
59 

59 

73.3 
54  .3 

SBNTB  nONICA  PIER 

MAX 
MIN 

60 

76 
63 

70 
62 

67 
62 

70 
SI 

7 1 
61 

7 1 
62 

70 
63 

70 
64 

72 
65 

72 
64 

69 
63 

73 
66 

7 1 
65 

69 
63 

69 
65 

68 
64 

69 
63 

72 
62 

7  1 
64 

69 
63 

73 
65 

73 
64 

73 
66 

64 

68 
64 

73 
65 

64 

70 
63 

7 1 
65 

73 
65 

71  .  1 
63.5 

SANTA  PAULA 

HAX 
HIN 

78 
55 

78 
47 

78 
55 

49 

79 
S2 

85 
48 

88 
48 

85 
48 

80 
55 

84 

51 

79 
58 

78 

79 
54 

79 
57 

79 
54 

76 
51 

7  3 
52 

75 
51 

78 
47 

79 
48 

63 
57 

73 
47 

87 
54 

80 
SO 

8 1 
52 

8 1 
52 

84 

52 

79 
S5 

79 

SS 

76 
52 

79.7 
51  .9 

SUN  CITY 

HAX 
HIN 

97 
54 

90 
53 

92 
SS 

97 
82 

1 04 

57 

1 06 
S8 

1 09 
62 

106 
61 

1 06 
62 

1 0 1 
60 

61 

9 1 
60 

89 

57 

94 

60 

90 
60 

94 

60 

9 1 
59 

9 1 
57 

96 
SB 

97 
SS 

96 
56 

94 

58 

94 

62 

98 
SB 

99 
61 

95 
65 

98 
66 

99 

65 

93 
59 

66 

59 

89 

59 

96.1 
59.3 

lORRANCE 

HAX 
MIN 

81 
59 

65 
62 

78 
59 

78 
61 

76 

76 

62 
58 

62 
61 

79 
60 

77 
65 

79 
63 

8 1 
64 

78 
66 

78 
67 

75 
63 

75 
64 

73 
63 

76 
63 

76 
62 

76 
63 

77 
65 

75 
63 

76 
63 

7? 
58 

78 
60 

78 
63 

79 
65 

78 
63 

76 
62 

76 
63 

74 

63 

77.6 
62.4 

ruJUNGA 

MAX 
MIN 

85 
56 

82 
S3 

BS 
SS 

92 
54 

95 
57 

99 
59 

1  DO 
63 

97 
64 

92 
61 

88 

59 

BS 
60 

84 

62 

83 
52 

86 
59 

78 
60 

59 

56 

56 

57 

57 

56 

57 

90 
61 

58 

92 
60 

86 
65 

92 
66 

90 
63 

85 
60 

82 
59 

8 1 
58 

97.9 
59.2 

lUSTIN  IRVINE  RANCH 

MAX 
HIN 

BS 
56 

81 
57 

82 
58 

80 
S6 

83 
60 

85 
61 

90 
59 

90 
59 

89 
61 

85 
65 

82 
61 

80 
62 

86 
60 

78 
62 

80 
63 

72 
64 

8 1 
60 

80 
62 

8 1 
62 

62 
64 

8 1 
64 

80 
64 

76 
65 

85 
58 

80 
62 

84 

57 

86 
62 

86 
64 

84 

62 

8 1 
63 

8 1 
59 

82.5 
61  .0 

IHIICMELL  DBH 

HBX 
HIN 

UCLA 

HBX 
MIN 

74 

59 

74 

61 

74 

60 

73 
60 

73 
62 

80 
59 

82 
64 

82 
64 

79 
63 

78 
65 

77 
63 

74 
64 

73 
65 

74 

66 

72 
63 

73 
64 

71 
63 

73 
62 

75 
64 

73 
62 

73 
64 

73 
64 

75 
62 

75 
60 

79 
62 

79 
66 

80 
65 

75 
64 

74 
64 

72 
64 

73 
64 

75.2 
63.0 

UPLAND  3  N 

HBX 
MIN 

86 
52 

83 
S4 

85 
S3 

90 
52 

95 
54 

101 
61 

100 
63 

100 
62 

94 

60 

68 
SB 

86 
59 

85 
62 

83 
61 

84 

SB 

79 
61 

83 
58 

82 

55 

84 

52 

88 
56 

89 
54 

88 

55 

84 

56 

89 
61 

92 
57 

87 
61 

83 
67 

93 
64 

92 
63 

85 
58 

8S 

57 

87 
55 

88  .1 
58.0 

VISIA  2  NNE 

HBX 
HIN 

81 
60 

75 
64 

77 
54 

77 
60 

80 
59 

82 
60 

86 
60 

84 

62 

79 
63 

78 
62 

77 
62 

72 
62 

75 
64 

77 
60 

75 
62 

74 

63 

76 
62 

77 
62 

78 
64 

78 
63 

75 
63 

80 
60 

81 
61 

79 
61 

83 
62 

80 
62 

78 
64 

79 
64 

78 
64 

79 
62 

79 
62 

79.4 

HARNER  SPRINGS 

HBX 
HIN 

TORBB  LINDA 

HBX 
HIN 

64 

55 

82 
56 

62 
61 

87 
56 

86 
SB 

94 

61 

95 
59 

93 
59 

86 
61 

83 
6S 

82 
62 

82 
65 

80 
64 

81 
62 

78 
64 

82 
64 

61 
60 

84 

63 

86 
61 

65 
64 

82 
64 

80 
63 

86 
62 

89 
63 

78 
61 

83 
63 

88 
62 

85 
63 

85 
61 

83 
62 

84 

65 

84.5 
61  .6 

SOUTHEAST  OESERI 

ens  INS  07 

BAKER 

HflX 
HIN 

113 
71 

105 
66 

1  10 
70 

112 
74 

1  1  1 
75 

IIS 
77 

lie 

79 

1  17 
80 

117 
82 

116 
79 

1  IS 
78 

1  10 
79 

109 
79 

112 
80 

112 
80 

112 
81 

106 
84 

1  10 
78 

108 
74 

1  10 
76 

1  10 
78 

108 
77 

102 
82 

109 
75 

108 
89 

107 
89 

107 
87 

110 
84 

114 

92 

108 
74 

104 

80 

1  10.5 
79.0 

BBRSTOH 

MAX 
MIN 

99 
60 

9B 
60 

99 
59 

101 
63 

104 

6S 

IDS 
63 

108 
66 

1  10 
69 

108 

70 

107 
70 

106 
70 

102 
70 

102 
68 

101 
76 

102 
68 

100 
68 

98 
71 

97 
64 

99 
65 

100 
65 

101 
67 

101 
64 

91 
70 

100 
60 

100 
70 

98 
74 

98 
74 

100 
70 

98 
69 

97 
67 

92 
63 

100.7 
67.1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  STBIION  INDEX 


4  1 


DniLY  TEMPERATURES 


STRT ION 

DAY   OF  MONTH 

o 
ti 

(£ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cr 

BERUnONT   I  E 

MAX 
MIN 

91 
54 

87 
S3 

93 
55 

97 
52 

102 
56 

103 
59 

106 
61 

104 

61 

102 
62 

97 
60 

92 
63 

91 
59 

88 

60 

90 
58 

88 

59 

82 
59 

87 
56 

89 

53 

92 
54 

96 
54 

96 

55 

92 
62 

91 
63 

96 
58 

96 
65 

91 
67 

93 
63 

92 
62 

92 
61 

85 
59 

90 
57 

93.3 
56.7 

BISHOP  U50  np 

MAX 
MIN 

91 
51 

95 
51 

96 
SO 

99 
52 

100 
55 

101 
54 

103 
51 

104 

52 

105 
52 

103 
58 

100 
56 

99 
58 

100 
58 

100 
SB 

100 
64 

76 
60 

87 
60 

88 
56 

92 
59 

97 
57 

96 
57 

97 
55 

96 
67 

9S 
63 

95 
66 

97 
61 

95 
62 

92 
65 

93 
60 

85 
63 

69 
58 

95.0 
57.7 

BLTTHE 

MAX 
MIN 

109 
6B 

106 
64 

106 
67 

107 
66 

113 
69 

116 
72 

116 
79 

1  I  1 
82 

108 
76 

106 

81 

103 
80 

104 

75 

103 
74 

106 
71 

107 
75 

106 
77 

101 
77 

104 

75 

106 
73 

106 
72 

106 
72 

IDS 
74 

99 
69 

101 
71 

104 

79 

105 
76 

103 
74 

105 
79 

104 

79 

104 

75 

103 
68 

105.9 
73.8 

BLfIHE  Fflfi  SIRPORT 

MAX 
MIN 

107 
78 

104 
69 

103 
74 

107 
71 

1  1  1 
74 

114 

61 

115 
83 

1  ID 
89 

108 
86 

105 
85 

101 
83 

103 
80 

103 
81 

105 
73 

107 
81 

103 
84 

96 
62 

102 
83 

105 
80 

107 
77 

107 
77 

100 
61 

99 
75 

100 
83 

102 
63 

104 
81 

102 
76 

104 

82 

IDD 
84 

95 
80 

102 
72 

104.2 

79.6 

BORREGO  DESERT  PARK 

MAX 
MIN 

110 
69 

102 
64 

106 
68 

102 
72 

106 
74 

113 

81 

117 
83 

117 
82 

1  1  I 
80 

1  1  1 
78 

106 
74 

116 
80 

103 

77 

102 
74 

105 
81 

105 
77 

105 
77 

105 
74 

106 
70 

106 
75 

106 
74 

107 
80 

89 
75 

103 
75 

106 
74 

103 
80 

102 
77 

IDS 
79 

IDS 
77 

106 
75 

99 
67 

106.1 
75.6 

BRAHLEY  2  SH 

MAX 
MIN 

IDS 
64 

108 
61 

104 
87 

100 
88 

104 
68 

1  I  1 
76 

116 
74 

1  14 

76 

106 
75 

107 
76 

105 
76 

99 
75 

101 
74 

100 
71 

104 
74 

103 
74 

104 
74 

103 
72 

104 

73 

104 

71 

104 

69 

104 

60 

94 

77 

102 
76 

101 
80 

102 
80 

104 

73 

IDO 
77 

104 

78 

104 

77 

97 

72 

103.9 
74  .8 

OflGGETr  FOfi  AIRPORT 

MAX 
MIN 

99 
70 

IDI 
69 

1D4 

70 

106 
72 

108 
74 

111 
76 

112 
77 

1  13 
80 

1  12 
80 

I  1  1 
79 

109 
79 

IDS 
78 

105 
76 

105 
78 

106 
78 

99 
76 

102 
50 

101 
74 

104 

76 

106 
76 

106 
76 

97 
76 

95 
62 

IDS 
77 

100 
81 

IDO 
80 

103 
SI 

102 
80 

102 
79 

95 
76 

97 
70 

103.9 
75  .0 

DEATH  VALLEY 

MAX 
MIN 

1  12 
82 

107 
81 

1  10 
82 

1  14 

85 

116 
85 

1  IB 
90 

120 
96 

121 
92 

121 
93 

121 
91 

I  19 
99 

1  16 
93 

I  13 
92 

lis 

94 

116 
95 

115 
89 

109 
65 

109 
85 

110 
85 

114 

85 

116 
85 

lis 

86 

1  1  1 
86 

1  1  3 
85 

I  13 
92 

1  13 
87 

113 
83 

1  13 
85 

1  14 
86 

1  1  3 
95 

104 

76 

114.0 
88. 0 

OEEP  SPRINGS  COI  LEGE 

MAX 
MIN 

87 
SI 

87 
56 

69 
57 

93 
54 

94 

57 

97 
55 

96 

57 

98 
62 

96 
62 

95 
63 

92 
64 

93 
58 

95 

90 
60 

85 
60 

74 

57 

80 
54 

85 
57 

89 
55 

89 
56 

90 
55 

91 
51 

89 
51 

90 

92 
52 

90 
64 

88 
64 

84 

61 

78 
61 

69 
58 

88.9 
57.9 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

107 
76 

102 

77 

101 
80 

103 
76 

106 
81 

1  10 
69 

1  12 
90 

1  14 
86 

1  10 
88 

1  10 
67 

107 
84 

102 
82 

102 
84 

102 
81 

IDS 
85 

107 
85 

104 

85 

IDO 
84 

103 
83 

104 

83 

IDS 
84 

IDS 
82 

99 
78 

99 

77 

103 
78 

99 
83 

100 
80 

101 
84 

103 
86 

102 
62 

93 
76 

103.9 
82.6 

EL  CENTRO  2  SSH 

MAX 
MIN 

108 
62 

103 
65 

112 
53 

I  10 
71 

1  12 
75 

I  16 
60 

I  16 
76 

1  15 
75 

108 
76 

108 
78 

105 
80 

106 
76 

104 

71 

lOS 
68 

106 
68 

106 
54 

103 

67 

104 
58 

107 
68 

106 
68 

106 
67 

106 
70 

102 
67 

103 
68 

103 
78 

106 
73 

106 
71 

105 
70 

105 
80 

101 

73 

105 
76 

106.7 
71  .4 

EL  MIRAGE  FIELD 

MAX 
M  1  N 

96 
49 

91 
55 

92 
49 

95 
51 

92 
59 

98 
56 

101 
62 

102 
61 

102 
62 

102 
61 

101 
62 

95 
60 

94 
54 

91 
60 

93 
61 

93 
60 

88 
56 

91 
56 

90 
58 

86 
57 

94 
54 

93 
56 

82 
59 

68 
SB 

93 
62 

93 
70 

91 
65 

97 
63 

94 

62 

90 
64 

90 
61 

93.5 
56.8 

FAIRMONT 

MAX 
MIN 

93 
61 

84 

56 

82 
60 

86 
60 

96 
59 

96 
72 

99 
73 

98 
71 

98 

72 

96 
70 

89 
69 

85 
68 

87 

62 

66 
62 

86 

87 

69 
64 

84 

63 

65 
66 

87 
67 

91 
71 

65 
68 

94 

66 

91 
67 

87 
67 

93 
72 

95 
72 

93 
71 

92 
71 

93 
67 

85 
64 

83 
63 

90.1 
66.5 

GOLD  ROCK  RANCH 

MAX 
MIN 

106 
73 

103 
73 

103 
73 

105 
72 

112 
77 

1  17 
84 

113 
82 

107 
88 

104 
85 

105 
80 

99 
61 

102 
79 

102 
79 

102 
60 

103 
76 

97 
79 

103 
61 

103 
81 

104 
61 

104 

76 

105 
81 

100 
77 

99 
72 

99 
73 

101 
78 

97 
73 

96 
74 

101 
81 

IDO 
80 

100 
80 

102 
79 

103.0 
78. 4 

HAIHEE 

MAX 
MIN 

93 
S4 

88 
51 

9D 
60 

91 
64 

94 

65 

97 
70 

99 
67 

100 
67 

103 
67 

103 
64 

100 
69 

100 
65 

95 
63 

94 

65 

95 
67 

95 
66 

63 
64 

90 
61 

90 
63 

91 
59 

94 

68 

95 
65 

93 
63 

90 
70 

95 
69 

95 
68 

96 
69 

9S 
68 

94 

69 

94 

68 

91 
SS 

94.3 
64.8 

HATFIELD  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

IDS 
65 

lOI 
65 

101 
68 

100 
68 

103 
70 

110 
78 

1  1  3 
85 

113 
81 

108 
79 

107 
79 

106 
78 

101 
77 

99 

77 

99 
75 

103 
79 

102 
80 

102 
75 

99 
75 

102 
71 

103 
74 

104 

72 

104 

78 

96 
77 

98 
76 

102 
74 

97 
8C 

98 
75 

102 
77 

101 
82 

IDO 
77 

90 
66 

102.2 
75.3 

IMPERIAL 

MAX 
MIN 

106 
75 

102 

70 

103 
71 

105 
66 

110 
73 

1  IS 
81 

1  15 
82 

108 
78 

108 
79 

1D6 
78 

103 
81 

103 
77 

102 
77 

104 
75 

104 
76 

103 
76 

102 
77 

104 

76 

105 
77 

105 
74 

105 
74 

99 
81 

100 
77 

101 
79 

102 
79 

103 
81 

100 
74 

104 

79 

103 
81 

96 

SO 

103 
76 

104.2 
76.9 

IMPERIAL  FAA  AP 

MAX 
MIN 

IDS 
73 

104 
68 

104 

71 

106 
66 

1  1  1 
76 

114 

76 

1  15 
63 

109 
80 

106 
79 

IDS 
78 

100 
80 

102 
76 

102 
77 

104 
74 

104 

77 

102 
77 

102 
78 

104 
77 

104 

76 

106 
75 

105 
74 

93 
80 

100 
78 

101 
79 

100 
79 

IDI 
76 

99 

75 

103 
79 

102 
82 

97 
80 

104 

77 

103.8 
76.7 

INDEPENDENCE 

MAX 
MIN 

97 
57 

90 
60 

94 

SB 

94 
61 

97 
63 

100 
63 

100 
59 

103 

60 

105 
64 

104 
64 

102 
67 

102 
66 

96 
55 

99 
64 

100 
66 

99 

63 

Bl 

62 

90 
61 

90 
63 

93 
63 

97 
64 

92 
63 

97 
68 

94 

66 

100 
67 

96 
69 

96 
67 

96 
67 

93 
66 

95 
69 

86 

55 

96.1 
63.6 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

MAX 
MIN 

108 
73 

IDS 
70 

103 
68 

100 
77 

104 

79 

1  12 
80 

I  16 
86 

1  16 
76 

108 
80 

107 
74 

105 
77 

104 

79 

102 

75 

102 
77 

104 
79 

IDS 
81 

103 
79 

103 
78 

IDS 
77 

IDS 
7B 

104 
74 

103 
78 

92 
78 

103 
75 

104 
80 

99 
80 

101 
73 

102 
79 

105 
85 

IDS 
80 

91 
71 

1D4.1 
77  .4 

INrOKERN 

MAX 
MIN 

95 
68 

95 
70 

96 
69 

103 
55 

105 
63 

106 
62 

108 
63 

109 
60 

109 
65 

107 
63 

103 
69 

103 
67 

104 
68 

103 
66 

101 
74 

99 
62 

99 
74 

98 
66 

101 
63 

100 
64 

99 
67 

94 

63 

97 
71 

103 
66 

104 
69 

103 
72 

102 
73 

103 
69 

104 

73 

99 
76 

95 
63 

101  .5 
67.6 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

109 
78 

IDS 
78 

104 
76 

104 

75 

107 
77 

107 
83 

1  15 
67 

I  16 
87 

1  14 
66 

lis 

85 

108 
83 

106 
61 

IDS 
81 

104 
79 

107 
81 

106 
64 

101 
82 

100 
82 

104 
62 

107 
85 

109 
79 

108 
82 

103 
77 

101 
77 

106 
78 

104 

81 

105 
79 

104 

81 

107 
84 

107 
81 

96 
77 

106.3 
80.9 

LAKE  ARROHHEAD 

MAX 
MIN 

77 
S2 

75 
48 

78 
51 

82 
58 

87 
53 

90 
53 

91 
61 

91 
62 

87 
64 

87 
60 

82 
59 

76 
54 

79 
53 

76 
61 

B2 
56 

75 
SI 

77 
57 

75 
49 

79 
SO 

83 
S3 

62 
54 

79 
SB 

60 
56 

82 
55 

SO 

60 

78 
6D 

77 
59 

78 
57 

76 
58 

73 
56 

75 
51 

80.4 
55  .6 

LANCASTER  FSS/FAR 

MAX 
MIN 

88 
81 

91 
65 

93 
58 

100 
63 

102 
68 

103 
59 

104 

66 

103 
63 

104 

69 

96 
66 

90 
70 

92 
70 

91 
64 

95 
69 

96 
66 

91 

67 

92 
62 

93 
57 

94 

70 

96 
66 

99 
69 

93 
59 

92 
71 

99 
68 

100 
67 

97 
76 

97 
76 

97 
71 

93 
73 

90 
69 

90 
67 

95  .6 
67.1 

MECCA  FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

110 
76 

108 
80 

IDS 
78 

105 
80 

113 
78 

116 
77 

1  16 
77 

1  14 

77 

1  10 
76 

106 
61 

106 
81 

102 
79 

101 
79 

103 
72 

IDS 
71 

IDS 
81 

103 
76 

105 
71 

IDS 
72 

IDS 
73 

104 
66 

103 
80 

IDS 
77 

IDS 
-3 

IDS 
80 

103 
SO 

101 
7S 

105 
75 

106 
78 

103 
81 

105 
75 

106. 1 
76.9 

M I TCHEL L  CAVERNS 

MAX 
MIN 

98 
79 

89 
73 

89 
79 

93 
73 

98 
73 

99 
75 

102 
62 

100 
89 

100 
61 

99 
78 

96 
73 

90 
68 

89 
69 

93 
69 

94 
71 

93 
74 

86 
72 

87 
73 

89 
69 

91 
69 

91 
68 

91 
75 

90 
71 

92 
72 

91 
73 

87 
71 

86 
82 

91 
71 

90 
74 

89 
71 

85 
73 

92.3 
73.9 

MO JflVE 

MAX 
MIN 

67 
62 

89 
65 

96 
61 

99 
68 

101 
71 

103 
71 

105 
72 

105 

105 
75 

102 
76 

96 
79 

93 
69 

97 
61 

100 
64 

96 

97 
66 

95 
66 

89 
70 

95 
75 

96 
76 

99 
70 

94 

63 

96 
67 

97 
74 

98 

67 

98 

73 

98 
72 

IDO 
72 

99 
72 

95 

73 

90 

63 

97.2 
69.5 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 
MIN 

91 
59 

88 
60 

89 
59 

91 
59 

94 

63 

94 

68 

97 
68 

99 
71 

98 
72 

97 
72 

95 
73 

92 
69 

91 
66 

92 
66 

91 
63 

96 
64 

85 
64 

88 
62 

89 
63 

89 

51 

91 
66 

93 
66 

92 
67 

86 
63 

92 
63 

91 
62 

91 
64 

82 
65 

90 
65 

90 
62 

75 
56 

90.9 
64  .5 

MT  SAN  JACINTO  W  S  PK 

MAX 
MIN 

78 
43 

84 
43 

73 
39 

73 
45 

79 
48 

79 
47 

80 
49 

78 
57 

77 
SO 

73 
S3 

74 

51 

65 
47 

70 
45 

68 
46 

72 
40 

72 
42 

72 
42 

68 
46 

63 
46 

65 
47 

68 
46 

78 
52 

71 
46 

70 
43 

70 
45 

68 
35 

73.4 
45.9 

NEEDLES  Fflfl  AIRPORT 

MAX 
MIN 

106 
79 

105 
74 

105 
79 

1  10 
77 

116 
80 

117 
64 

116 
88 

115 
89 

1  16 
90 

109 
90 

105 
67 

104 
85 

105 
65 

107 
86 

I  ID 
87 

101 
89 

95 
85 

101 
82 

106 
84 

108 
83 

109 
83 

105 
65 

104 
83 

106 
77 

103 
79 

104 

63 

104 

83 

108 
87 

107 
89 

96 
85 

102 
SO 

106.6 
S3. 8 

PALMDALE 

MAX 
MIN 

95 
53 

90 
55 

93 
61 

99 
57 

102 
62 

104 

59 

106 
62 

105 
64 

103 
64 

98 
69 

92 
72 

94 

64 

91 
62 

95 
67 

96 
67 

92 
66 

91 
64 

93 
62 

96 
65 

100 
63 

98 
61 

95 
62 

95 
66 

IDD 
63 

99 
68 

99 
74 

99 
75 

IDD 
71 

94 

72 

92 

70 

91 
63 

96.7 
64  .6 

PALM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

1D6 
71 

105 
65 

101 
73 

106 
76 

112 
75 

118 
80 

117 
73 

117 

109 

110 
60 

106 
61 

103 
79 

104 

75 

1  I  1 
71 

IDS 
75 

103 
76 

108 
77 

107 
75 

106 
71 

106 
77 

105 
76 

104 
80 

100 
78 

106 
79 

104 

77 

106 
SO 

102 

77 

1  14 
81 

106 
81 

104 

80 

105 
68 

107.0 
76.  1 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

107 
80 

105 
78 

104 
79 

107 
81 

109 
83 

I  14 
91 

117 
92 

1  16 
92 

112 
90 

110 
69 

105 
64 

103 
83 

103 
62 

104 
85 

IDS 
87 

IDS 
85 

103 
83 

93 
75 

101 
75 

105 
82 

108 
63 

106 
83 

103 
78 

101 
82 

105 
83 

1  ID 
82 

1  1  1 
80 

IDS 
86 

106 
88 

105 
80 

97 
78 

106.2 
83.2 

RANDSBURG 

MAX 
MIN 

93 
58 

94 

62 

95 
58 

99 
65 

102 
74 

102 
70 

100 
67 

104 

70 

100 
68 

98 
74 

98 
78 

96 
70 

98 
62 

99 
67 

99 
68 

96 
69 

94 

68 

94 

62 

99 
67 

99 
67 

99 
67 

98 
56 

93 
66 

98 
68 

97 
70 

96 
67 

99 
70 

IDD 
70 

99 
70 

96 
66 

93 
61 

97.7 
67.4 

THERMAL  FAA  BP 

MAX 
MIN 

104 

67 

103 
71 

IDI 
68 

104 

73 

I  1  1 
70 

1  IS 
78 

115 
81 

107 
75 

109 
77 

104 
75 

103 
78 

102 
79 

101 
73 

103 
73 

104 

78 

103 
80 

IDS 
78 

103 
75 

IDS 
76 

104 

76 

105 
70 

93 
76 

101 
78 

104 

83 

101 
82 

102 
SI 

102 
75 

103 
SO 

104 
84 

90 
75 

104 

68 

103.7 
76.0 

TRONA 

MAX 
MIN 

98 

65 

1 0 1 
64 

1 02 
65 

1  02 
64 

1 08 
79 

1  09 
71 

1  1 0 
83 

1  I  2 
73 

1  1  1 
75 

1  1 0 
73 

1  06 
74 

1 05 
74 

1  04 

70 

1 06 
72 

1 05 
75 

98 
78 

1 0 1 
77 

1 00 
80 

1  0 1 
70 

1 05 
74 

I  04 

73 

1 00 
72 

98 
75 

1 02 
65 

1  OS 
61 

1  04 
76 

1  04 
79 

1 05 
75 

1 05 
79 

99 
75 

95 
66 

103.7 
72.5 

THENITNINE  PALMS 

MAX 
MIN 

103 
65 

100 
67 

103 
67 

105 
66 

108 
69 

1  12 
71 

113 
80 

112 
76 

112 
-■5 

1  1  1 
76 

106 
73 

106 
72 

103 
70 

105 
72 

106 
73 

102 
74 

102 
77 

103 
70 

103 
69 

IDS 

70 

107 

70 

104 

73 

98 
75 

IDS 
72 

104 

68 

97 
76 

101 
75 

102 
74 

105 
74 

103 
76 

99 
65 

104  .7 

72. D 

VALTERMO  FIRE  STA  79 

MAX 
MIN 

89 
46 

87 
45 

92 
48 

95 
52 

98 
54 

100 
54 

100 
57 

100 
51 

1D2 
55 

99 
58 

98 
59 

94 

56 

93 
54 

94 

58 

91 
SB 

91 
59 

90 
52 

91 
58 

95 
56 

94 
54 

88 
55 

88 
S7 

95 
56 

93 
60 

91 
66 

91 
65 

93 
62 

92 
60 

88 
61 

88 
59 

93.3 
55.2 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 
MIN 

93 
54 

90 
53 

95 
54 

94 

56 

96 
59 

101 
60 

102 
63 

103 
62 

104 
64 

104 

63 

101 
62 

97 
62 

95 
60 

96 
64 

97 
64 

99 
64 

92 
59 

94 

58 

94 

63 

92 
59 

99 
60 

97 
59 

94 
64 

93 
61 

IDO 
65 

95 
70 

92 
69 

96 
67 

98 
64 

94 

63 

91 
62 

96.5 
61  .S 
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DRILY  TEMPERATURES 


CBL IFORNIB 

JULT  1976 


STflT ION 


DAY  OF  MONTH 


10    11  12 


13   14  15 


16    \1  18 


19   20  21 


22   23  24 


25   26  27 


28   29   30  31 


MHITE  nouNrnis  i 

HHIIE  nOUNIBIN  2 
HILDROSE  SBNOER  STB 


52  65 
32  28 


50  S3 
32  35 


97  92 
73  59 


70  71 
35  S5 


57  60  59 
36     38  39 


74     74  65 


72  73 
33  33 


60  60  62 
42     43  43 


97  100  101 
72     79  69 


74  69 
40  39 


62  56 
39  37 


99  95 
63  64 


72  69 
38  36 


59  56 
39  39 


96  97 
66  67 


61  57  61 
35     34  33 


49  46 

32  33 


64     68  66 


SS  56 
37  35 


97  95 
67  65 


67  65 
40  48 


S6  52 
39  39 


61     64  66 


65  64 
42  42 


50  51 
37  38 


92  90 
65  64 


64  63  63  50 
44    40    32  30 


SO  SI  47  38 
36     40     34  30 


91  94  91  87 
62     62    61  S4 


66.2 
37.9 


53.9 
36.9 


94.1 
65. 9 
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MONTHLY   AND  SEflSONRL   HERTING  DEGREE  DRYS 


SEASON  OF   1975  -   1975  CRLIFORNlfi 


STfiT ION 

JULY 

HUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MRR 

RPR 

MAY 

JUNE 

TOTRL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

■      ■  ■ 

NORTH  COfiST 

DRfllNflGE  01 

RLDERPO INT 

1  1 

6 

7 

268 

481 

544 

623 

485 

7  1 

3290 

HNGWIN  PflC  UNION  COL 

44 

5  1  5 

58  1 

559 

97 

BIG  BfiR  RRNGER  STATION 

19 

9 

3 

318 

605 

702 

744 

639 

537 

415 

1  16 

75 

4183 

CfiLLRHflN 

37 

65 

59 

471 

788 

888 

903 

750 

749 

606 

307 

224 

5847 

CECILVILLE  5  SE 

53 

47 

23 

484 

757 

607 

CLOVERDFILE  3  SSE 

1  4 

7 

20 

202 

4  1  6 

503 

52  1 

455 

446 

345 

55 

45 

3029 

2666 

COVELO 

3  1 

26 

10 

353 

628 

736 

758 

574 

439 

142 

86 

CRESCENT  CITY   1  N 

176 

251 

260 

289 

473 

524 

535 

535 

599 

499 

390 

312 

4843 

4445 

DUTTONS  LRNDING 

68 

62 

69 

232 

449 

571 

456 

462 

373 

1  56 

1  1  1 

ELK  VALLEY 

82 

1  35 

1  47 

509 

745 

804 

5404 

EUREKA  WSO  CI 

244 

290 

286 

328 

486 

542 

569 

5  1  6 

590 

490 

424 

360 

5  1  25 

4679 

FOREST  GLEN 

50 

43 

22 

425 

693 

78  1 

839 

707 

7  1  0 

573 

282 

FORT  BRAGG 

244 

278 

279 

343 

500 

570 

598 

515 

550 

459 

354 

276 

4965 

4424 

FORT  JONES  RRNGER  STR 

4  1 

69 

56 

458 

197 

5614 

FORT  ROSS 

270 

262 

246 

328 

455 

527 

474 

559 

453 

380 

284 

GRRTON 

55 

47 

79 

260 

475 

542 

6  1  1 

479 

470 

372 

153 

1  04 

3647 

34  13 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

1  1 

27 

8 

370 

642 

556 

705 

527 

555 

4  1  0 

1  49 

101 

4261 

4219 

HEALD5BURG 

5 

2 

10 

142 

371 

451 

474 

394 

368 

249 

39 

27 

2532 

2700 

HILTS 

35 

77 

25 

435 

756 

840 

863 

775 

739 

595 

273 

187 

5600 

HOOPA 

27 

1  7 

4 

271 

548 

502 

662 

56  1 

5  1  3 

401 

1  44 

91 

384  1 

KENTF lELO 

1  4 

30 

66 

1  92 

400 

483 

5  1  9 

409 

401 

300 

93 

51 

2958 

3077 

KLRMRTH 

1  58 

216 

242 

362 

520 

530 

564 

564 

599 

509 

377 

280 

4931 

LflVR  BEDS  NAT  MONUMENT 

80 

122 

50 

573 

881 

938 

959 

878 

949 

736 

341 

MOUNT  HEBRON  RS 

1  18 

193 

190 

643 

928 

971 

456 

372 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

21 

1  9 

27 

1  46 

397 

479 

496 

390 

383 

299 

1  32 

76 

2865 

2769 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

1  86 

2  1 6 

2  1  4 

389 

546 

578 

6  1  0 

563 

602 

534 

377 

320 

51  35 

4814 

ORLEANS 

1  4 

1  0 

0 

248 

534 

564 

620 

539 

455 

35  1 

1  07 

64 

35  1  6 

3728 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

33 

14 

32 

159 

412 

502 

541 

399 

434 

324 

125 

93 

3068 

2966 

POINT  ARENA 

246 

253 

251 

359 

505 

568 

529 

534 

576 

480 

367 

302 

5070 

POTTER  VALLEY  PH 

15 

3 

5 

24  1 

48  1 

544 

580 

480 

504 

389 

1  1  8 

84 

3444 

3276 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

28 

1  4 

1  4 

340 

598 

632 

724 

58  1 

546 

465 

2  1  6 

1  4  1 

4299 

SRINT  HELENR 

21 

0 

1  4 

191 

449 

5  1  7 

529 

434 

427 

298 

52 

66 

2998 

2918 

SRN  RAFAEL 

36 

9 

54 

167 

320 

386 

425 

342 

331 

284 

164 

60 

2578 

SANTA  ROSA 

23 

15 

28 

172 

418 

488 

514 

405 

402 

290 

97 

69 

2921 

3065 

SAWYERS  BAR  RRNGER  STA 

29 

4  1 

8 

435 

717 

700 

628 

1  96 

160 

SCOT  I A 

1  44 

1  6  1 

168 

303 

480 

507 

571 

5 1  9 

555 

478 

332 

269 

4487 

3954 

SHELTER  COVE  AVIATION 

163 

186 

21  1 

258 

393 

451 

449 

469 

508 

449 

278 

1  94 

4009 

SONOMA 

21 

0 

0 

136 

361 

457 

504 

4  I  6 

382 

294 

107 

86 

2764 

TRINITY  RIVER  HATCH 

23 

29 

5 

374 

655 

757 

781 

670 

621 

507 

168 

I  13 

4703 

TULELRKE 

56 

134 

123 

581 

863 

987 

94  3 

874 

909 

690 

340 

259 

6759 

UK  [AH 

10 

2 

0 

213 

462 

513 

552 

465 

446 

370 

99 

2977 

WARM  SPRINGS  DAM 

535 

547 

467 

460 

365 

31 

37 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

36 

46 

13 

434 

706 

792 

828 

704 

662 

190 

131 

4935 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

65 

1  1  2 

104 

520 

844 

945 

1  009 

835 

844 

694 

355 

257 

6584 

WILLITS    1  NE 

43 

39 

20 

296 

538 

581 

542 

550 

558 

487 

235 

158 

4148 

WILLOW  CREEK   1  NW 

20 

21 

9 

343 

634 

707 

747 

660 

58  1 

487 

207 

1  24 

4540 

YREKA 

33 

39 

19 

451 

773 

876 

9  1  3 

770 

740 

569 

208 

1  43 

5534 

5393 

■         ■  ■ 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ADIN  RRNGER  STRTION 

4  3 

7 1 

36 

)68 

8  1  8 

875 

806 

866 

674 

355 

244 

ALTURAS  RANGER  STRTION 

75 

1  43 

183 

6  1  4 

942 

981 

1013 

9  1  1 

975 

705 

388 

301 

7231 

5785 

AUBURN 

4 

6 

0 

223 

44  1 

536 

569 

451 

475 

359 

39 

45 

3148 

3047 

AUBURN  OAM  PROJECT 

17 

13 

0 

283 

500 

608 

620 

506 

536 

401 

67 

66 

3617 

BLUE  CANYON  WSMO 

65 

1  05 

1  6 

521 

7  i  4 

648 

656 

8  1  1 

8 1  5 

7 1 8 

269 

227 

5566 

5704 

BOWMAN  DAM 

1  09 

1  42 

46 

526 

732 

692 

729 

8  1  3 

849 

699 

305 

226 

5868 

5982 

BRANNAN  ISLAND 

1  2 

6 

1 

1  70 

4  1  3 

587 

591 

427 

329 

237 

1  9 

25 

2817 

BROOKS  FRRNHRM  RRNCH 

4 

0 

0 

113 

384 

548 

565 

427 

393 

312 

3 

10 

2759 

2988 

BURNEY 

90 

108 

129 

539 

824 

929 

803 

825 

686 

270 

CRNBY  RRNGER  STRTION 

947 

978 

859 

939 

669 

35 1 

262 

CRNYON  DAM 

55 

76 

73 

572 

829 

917 

968 

854 

850 

676 

296 

209 

6375 

6901 

CHESTER 

73 

126 

1  18 

581 

853 

945 

972 

841 

837 

692 

377 

289 

6714 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 

0 

0 

201 

449 

595 

632 

449 

428 

299 

9 

9 

307  1 

2865 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

28 

7 

4 

278 

547 

652 

718 

561 

548 

446 

57 

56 

3902 

COLFAX 

3 

5 

0 

274 

486 

549 

565 

532 

532 

440 

68 

77 

3531 

3441 

COLUSA  2  SSW 

0 

0 

0 

172 

434 

604 

594 

410 

379 

265 

3 

5 

2866 

2788 

DflVIS  2  WSW  EXP  FARM 

9 

2 

0 

1C9 

444 

565 

567 

412 

370 

270 

16 

20 

2845 

2819 

DEER  CREEK  FOREBRY 

39 

64 

9 

460 

621 

602 

659 

719 

730 

619 

153 
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MONTHLY  RND  SEflSONni  HEATING  DEGREE  DAYS 


SERSON  OF   1975  -   1976  COLIFORNIR 


STflT ION 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAM 

FEB 

MflR 

flPR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

JULY- JUNE 

DE  SRBLO 

24 

26 

0 

344 

578 

598 

637 

616 

609 

516 

1  ID 

100 

4158 

4185 

DOBBINS   1  S 

10 

5 

0 

291 

529 

597 

632 

574 

79 

79 

DOWNIEVILLE  RANGER  STfl 

38 

30 

19 

452 

709 

830 

849 

726 

693 

589 

173 

ERST  PRRK  RESERVOIR 

10 

1 

1 

251 

509 

593 

648 

527 

516 

388 

29 

46 

3519 

3378 

rHlKrltLU   rlKt  OIHIlUN 

1  7 

1  3 

5 

1  75 

4  1  6 

545 

574 

423 

368 

282 

77 

59 

2954 

FOLSOM  ORM 

D 

4 

0 

179 

431 

552 

534 

401 

377 

294 

23 

28 

2823 

GEORGETOWN  RANGER  STH 

21 

26 

0 

330 

578 

603 

553 

96 

102 

GRASS  VALLEY  2 

27 

28 

2 

349 

554 

606 

657 

602 

656 

561 

143 

123 

4  308 

GRIZZLY   ISLAND  REFUGE 

29 

19 

29 

132 

418 

550 

405 

344 

242 

42 

21 

l-lQP(7TQniC    Pill  ru  DQ 

54 

36 

3 1 

46 1 

1  35 

HAT  CREEK  PH  1 

48 

58 

44 

468 

761 

886 

907 

743 

720 

595 

209 

171 

5610 

5581 

JESS  VALLEY 

79 

130 

129 

585 

887 

900 

970 

869 

1005 

741 

397 

304 

5996 

LAKEPORT 

12 

3 

0 

264 

544 

621 

670 

531 

523 

399 

90 

59 

3716 

3716 

LAKE  SOLANO 

0 

0 

175 

396 

557 

565 

428 

370 

273 

2 

25 

1  QKP    CPQIII  n  T  MP 

68 

1  05 

5 1 

559 

777 

795 

807 

798 

8  1  6 

7  1  8 

289 

1  90 

5973 

6452 

MANZANITA  LAKE 

142 

179 

165 

677 

890 

888 

946 

968 

1016 

870 

474 

382 

7597 

MARKLEY  COVE 

19 

5 

0 

189 

447 

548 

607 

471 

452 

335 

32 

45 

3150 

MARYSVILLE 

0 

3 

2 

1  44 

385 

559 

554 

380 

327 

199 

0 

1 

2554 

2585 

nC  CLOUD 

68 

79 

31 

517 

772 

806 

834 

784 

783 

647 

256 

194 

5771 

6007 

1 86 

234 

238 

695 

883 

905 

97 1 

89  1 

947 

8 1  3 

458 

347 

7568 

7  1  92 

MOUNT  SHASTA  WSO  CI 

53 

86 

35 

520 

813 

867 

902 

813 

781 

637 

272 

202 

5981 

5890 

NEVADA  CITY 

34 

45 

27 

466 

692 

747 

789 

706 

606 

172 

125 

4900 

ORLAND 

0 

1 

0 

188 

438 

604 

591 

44  1 

394 

276 

2 

12 

2947 

2830 

OROVILLE 

0 

0 

nOrtuTI  1  C     DQhiPCS  CTQ 

UKUVlLLt    KHNljtK  olH 

0 

1  4  1 

383 

555 

520 

37  1 

386 

255 

PARADISE 

7 

9 

0 

263 

450 

51  1 

523 

466 

468 

380 

28 

54 

3159 

PLACERVILLE 

22 

18 

0 

324 

551 

664 

696 

556 

570 

446 

94 

89 

4030 

4161 

PLACERVILLE  IFG 

5 

1  3 

0 

255 

466 

495 

513 

482 

514 

418 

45 

59 

3265 

PORTOLA 

102 

191 

142 

603 

868 

956 

1013 

899 

902 

727 

452 

345 

7200 

7111 

m  1  I  iki  V 

UU I NL  Y 

72 

69 

465 

729 

602 

252 

1  96 

5852 

RED  BLUFF  WSO  RP 

0 

0 

0 

168 

424 

537 

547 

452 

406 

269 

0 

3 

2806 

2688 

REDDING  FIRE  STR  2 

0 

0 

0 

145 

399 

445 

452 

439 

339 

240 

0 

2610 

ROCKL  [N 

0 

4 

0 

194 

438 

603 

623 

438 

418 

275 

3143 

SACRAMENTO  WSO  AP 

0 

0 

0 

72 

305 

539 

547 

374 

315 

21  1 

1 

3 

2368 

2843 

oHLKHntNlU  WbU  LI 

0 

0 

G 

109 

323 

469 

4  1  3 

285 

236 

1  5 1 

0 

2 

1  988 

SHASTA  0AM 

2 

4 

0 

203 

409 

459 

511 

481 

399 

314 

0 

12 

2794 

SIERRA  CITY 

24 

49 

5 

332 

644 

646 

657 

680 

657 

562 

180 

146 

4582 

SIERRflVILLE  RANGER  STA 

79 

122 

143 

535 

850 

954 

1011 

910 

881 

735 

329 

257 

6806 

6953 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

1 

0 

0 

229 

488 

581 

624 

494 

484 

343 

1  1 

22 

3277 

3124 

oIKHWDtKKT  VHLLt' 

4  4 

62 

I  9 

4  4  8 

673 

64  7 

7  1  8 

729 

740 

638 

238 

1  98 

5154 

TWIN  LAKES 

246 

348 

291 

795 

945 

953 

1030 

1097 

1110 

988 

586 

450 

8839 

94  1  1 

VflCflVlLLE 

1  1 

0 

0 

148 

396 

575 

555 

419 

365 

270 

25 

22 

2786 

2812 

WnlbntilUWN  Ktb 

1 

4 

0 

239 

449 

506 

540 

5 1  6 

4  4  6 

36  1 

1  3 

20 

3095 

HILL IflMS 

0 

S71 

571 

429 

373 

235 

30 

23 

WILLOWS 

0 

1 

0 

178 

432 

577 

563 

412 

358 

261 

0 

3 

2785 

2807 

WINTERS 

0 

0 

0 

123 

356 

524 

5  1  9 

38  1 

3  1  9 

224 

I 

2 

2449 

WOOOLnNO   1  WNW 

0 

0 

0 

151 

4  15 

591 

590 

409 

341 

226 

2 

4 

2729 

2626 

■           ■  a 

NORTHERST  INTERIOR 

□  OCT  hi  c  no 

dRoINo  Oi 

BOCfl 

143 

245 

218 

657 

905 

997 

1  123 

1007 

1048 

816 

487 

4  17 

8063 

8438 

BODIE 

273 

390 

416 

833 

1042 

1  149 

1  166 

1  1  44 

1  195 

975 

601 

501 

9685 

BRIDGEPORT 

141 

261 

299 

693 

961 

1044 

1  103 

1030 

1035 

816 

493 

380 

8256 

CEDRRVILLE 

46 

90 

93 

538 

873 

980 

1012 

874 

924 

659 

288 

212 

6589 

6255 

DONNER  MEMORIRL  ST  PK 

1  4  1 

235 

203 

680 

933 

1  003 

1115 

1016 

1  037 

8  1  1 

4  5  1 

379 

8004 

DOYLE  5  SSE 

28 

59 

43 

471 

81  1 

893 

962 

782 

784 

613 

220 

156 

5822 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

32 

75 

80 

535 

875 

1044 

1095 

870 

84  1 

597 

234 

164 

6442 

FORT  6IDWELL 

34 

74 

89 

496 

836 

944 

961 

832 

883 

604 

294 

225 

6272 

6365 

MONO  LAKE 

36 

67 

1  19 

523 

800 

966 

981 

929 

880 

668 

309 

191 

6469 

SOURW  VRLLEY 

1  52 

25 1 

230 

7 1 6 

SUSRNVILLE  AIRPORT 

29 

53 

89 

528 

863 

973 

1043 

846 

843 

630 

249 

177 

5323 

6248 

TRHOE  CITY 

191 

220 

215 

677 

899 

978 

1096 

1007 

1059 

854 

516 

393 

BIDS 

8162 

TAHOE  VALLEY  FAA  AP 

175 

288 

273 

710 

956 

1056 

1069 

1000 

1063 

813 

506 

371 

8280 

TERMO 

66 

152 

195 

655 

925 

1003 

1052 

891 

959 

776 

4  1  3 

297 

7384 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

124 

277 

232 

681 

932 

997 

1055 

1011 

1027 

802 

459 

374 

7971 

8208 

WOODFORDS 

19 

71 

81 

526 

801 

862 

897 

863 

862 

632 

245 

166 

6025 

6024 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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MONTHLY   fiND  SEfiSONRL  HEATING  DEGREE  DHYS 


SERSON  OF   1975  -   1976  CflLIFORNlfi 


STfiT ION 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JRN 

FEB 

MRR 

RPR 

MRY 

JUNE 

TOTRL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

■      •  • 

CENTRRL  COAST 

ORfllNPCE  04 

BEN  LOMOND  4 

23 

1 8 

1  7 

186 

381 

447 

453 

427 

397 

305 

1  2  I 

58 

2833 

BERKELEY 

1 2  1 

1  28 

1  1  7 

1  70 

326 

392 

398 

36  1 

396 

3  1  5 

1  87 

1  1  9 

3030 

2973 

BURL  I NGflME 

73 

32 

95 

2  1  4 

36  1 

465 

5  1  1 

4  1  5 

399 

306 

I  25 

90 

3086 

CflRMEL  VALLEY 

1  15 

75 

85 

185 

334 

368 

348 

393 

428 

375 

221 

143 

3090 

CROCKETT 

33 

27 

10 

138 

342 

503 

522 

425 

381 

283 

83 

45 

2792 

G  I  LROY 

4 

3 

g 

1  5 1 

366 

479 

499 

393 

342 

258 

62 

49 

26  1  2 

HRLF  MOON  BRY 

26 1 

239 

239 

3  1 2 

383 

4  4  1 

43  1 

4  I  6 

47  1 

4  33 

323 

246 

4  I  95 

3859 

HHt  1  r  STFR  7 

465 

440 

4  09 

344 

264 

1  35 

KING  CITY 

45 

37 

8 

159 

390 

473 

492 

404 

357 

24  1 

106 

2655 

LIVERMORE  COUNTY  F  0 

17 

4 

2 

172 

408 

541 

547 

433 

402 

289 

102 

64 

2981 

3035 

U  u  \J          rl  1  U  -J 

1 9 

5 

7 

1  73 

376 

4  92 

5 1  5 

4  1  0 

364 

3  1  0 

1  1  0 

92 

2893 

2794 

MRRTINEZ  WRTER  PlRNT 

1 2 

Q 

4 

1 5  1 

364 

484 

526 

382 

330 

23  1 

67 

73 

2624 

MONTEREY 

1  76 

1  48 

1  57 

2 1  7 

333 

420 

359 

382 

4  1  1 

359 

281 

1  76 

34  1  9 

MONTEREY  FOR  flP 

124 

97 

135 

205 

318 

405 

398 

352 

362 

316 

199 

147 

3058 

MORRO  BHY  FIRE  DEPT 

254 

203 

232 

243 

326 

406 

326 

322 

376 

382 

307 

202 

3579 

MOUNT  DIRBLO  N  CRTE 

4  1 

1  5 

0 

1 98 

376 

40  1 

363 

4  34 

449 

4  1  4 

1  3 1 

MOUNT   HRM I L  TON 

75 

47 

384 

566 

5  1  6 

487 

64  1 

702 

624 

2  1  2 

1  68 

4447 

4868 

NRCIMIENTO  DRM 

2 

\ 

0 

1  72 

36 1 

467 

4  79 

409 

38  1 

307 

72 

48 

2699 

NEWARK 

39 

28 

54 

384 

535 

543 

410 

376 

281 

1  13 

82 

ORKLRND  WSO  flP 

97 

60 

97 

1  76 

371 

481 

529 

404 

397 

299 

185 

1  18 

3214 

2909 

ORKLRND  MUSEUM 

85 

58 

76 

1  38 

324 

424 

450 

384 

372 

280 

1  68 

1  08 

2867 

PALO  RLTO 

30 

1 8 

54 

1  70 

3  32 

456 

50  1 

4  1  1 

381 

304 

1  28 

89 

2874 

2969 

PRSO  ROBLES 

1  3 

5 

0 

1  9 1 

4  1  2 

560 

553 

4  1  8 

372 

3  1  8 

9  1 

56 

2990 

2890 

PflSO  ROBLES  FRD  flP 

8 

8 

0 

220 

407 

561 

542 

412 

383 

278 

51 

1  4 

2884 

PINNRCLES  NRT  MONUMENT 

26 

7 

0 

233 

397 

496 

487 

451 

519 

357 

124 

88 

3185 

2920 

PISMO  BERCH 

1  55 

85 

72 

1  1  7 

2 1  2 

356 

276 

265 

279 

278 

1  9  1 

1  1  4 

24  10 

POINT  PIEORRS  BLRNCflS 

223 

252 

384  1 

PORT  CHICAGO  NRVRL  DEP 

3 

Q 

3 

PRIEST  VALLEY 

21 

2 

3 

290 

553 

685 

732 

576 

589 

503 

186 

102 

4243 

4368 

REDWOOD  CITY 

24 

10 

43 

184 

390 

476 

518 

422 

386 

272 

97 

66 

2888 

2596 

R I CHMOND 

1  02 

90 

82 

1  4  1 

328 

4  1  4 

4  35 

350 

337 

278 

1  4  1 

84 

2782 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

53 

26 

33 

26  1 

499 

585 

648 

502 

4  98 

380 

1  4  1 

95 

372  1 

SALINAS  3  E 

97 

85 

78 

200 

3  1  8 

383 

362 

355 

406 

3  1  3 

234 

1  29 

2960 

SALINAS  FAR  AP 

89 

79 

87 

210 

372 

452 

442 

438 

463 

324 

210 

123 

3289 

2959 

S  F   RICHMOND  SUNSET 

228 

214 

204 

262 

351 

415 

421 

387 

439 

376 

280 

214 

3791 

SRN  FRANCISCO  WSO  RP 

1  09 

75 

120 

1  68 

377 

480 

504 

4  1  5 

427 

344 

222 

1  36 

3397 

3042 

SRN  FRANCISCO  WSO  CI 

1  85 

1  70 

1  77 

1 64 

276 

352 

35  3 

34  4 

378 

32  1 

262 

1  79 

3161 

3080 

SAN  GREGORIO  2  SE 

1  82 

1  84 

208 

346 

459 

502 

490 

454 

506 

4  4  8 

295 

20  1 

4275 

SRN  JOSE 

19 

12 

24 

157 

365 

487 

506 

384 

365 

259 

92 

61 

2731 

2415 

SRN  LUIS  OBISPO  POLY 

71 

33 

56 

149 

258 

355 

282 

295 

328 

320 

21  1 

102 

2460 

2472 

SRN  MATED 

4  1 

24 

20 

1  36 

313 

402 

389 

394 

294 

86 

2655 

SRNTR  CLRRR  UNIVERSITY 

39 

23 

61 

245 

430 

454 

474 

353 

329 

244 

69 

2556 

SRNTR  CRUZ 

95 

82 

91 

207 

376 

473 

467 

410 

422 

344 

200 

104 

3271 

3139 

UPR  SAN  LEANORO  FILTER 

1  4  1 

97 

J  Qg 

246 

4  1  1 

496 

523 

4  4  8 

4  7  1 

404 

24  4 

1  75 

3765 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

140 

126 

135 

238 

372 

463 

452 

402 

4  12 

346 

217 

138 

344  1 

3418 

WOOOSIDE  FIRE  STA  1 

36 

1  1 

30 

1  97 

4  1  0 

498 

c  34 

4  4  ] 

4  24 

34  4 

I  25 

9  1 

314  1 

■            ■  a 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

0 

2627 

RNTIDCH  PUMPINC  PL  3 

g 

\ 

1  35 

386 

605 

586 

4  1  8 

34  4 

24  3 

1  5 

2  3 

2768 

RSH  MOUNTAIN 

0 

Q 

1  6 1 

359 

48  1 

488 

407 

408 

336 

I  4 

1  7 

2671 

2673 

AUBERRY   1  NW 

0 

0 

0 

196 

430 

515 

523 

464 

480 

401 

26 

20 

3055 

3405 

BAKERSFIELD  WSO  fiP 

0 

0 

0 

73 

304 

521 

463 

272 

243 

1  40 

0 

0 

2016 

2185 

BALCH  POWER  HOUSE 

Q 

0 

1  7 

1  78 

4  4  0 

598 

587 

4  78 

407 

3  4  1 

1  7 

1  9 

3082 

BU  T  TONW I LLOW 

0 

0 

0 

1  34 

4  1  8 

649 

63  1 

384 

353 

222 

3 

J 

2795 

2578 

CALAVERAS  BIG  TREES 

57 

74 

32 

496 

7  1  8 

779 

799 

785 

8 1  3 

692 

262 

1  97 

5704 

5736 

CAMP  PARDEE 

0 

6 

0 

174 

44  1 

575 

566 

421 

423 

279 

15 

24 

2926 

2793 

CRTHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

0 

0 

0 

229 

489 

616 

654 

518 

530 

409 

54 

38 

3537 

PHFRRY    Vfil  I  FY  DRM 

23 

39 

3 

4  1  0 

599 

677 

692 

754 

808 

662 

205 

1  n  I 

i  U  1 

4  QQ 

*t  3  y  -J 

CORL I NGA 

0 

0 

1  38 

4  4  0 

595 

58  1 

385 

34  0 

Q 

2592 

CORCORAN   IRRIG  DiST 

0 

0 

0 

1  1  1 

415 

532 

605 

395 

346 

215 

3 

0 

2722 

DENAIR  3  NNE 

1 

1 

0 

210 

492 

664 

662 

455 

422 

273 

35 

29 

3244 

2816 

DUDLEYS 

o8 

4  1 

1  3 

642 

4959 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

3 

0 

0 

178 

449 

577 

586 

424 

440 

301 

29 

22 

3009 

2796 

F [VE  POINTS  5  SSW 

0 

0 

0 

1  36 

397 

624 

580 

366 

351 

248 

1  3 

FRESNO  WSO  AP 

0 

0 

0 

154 

455 

648 

636 

440 

385 

242 

10 

9 

2979 

2650 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

0 

0 

0 

.69 

423 

584 

573 

403 

402 

31  1 

1  3 

12 

2890 

2683 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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MONTHLY  AND  SEnSONRL   HEATING  DEGREE  DAYS 


SERSON  OF   1975  -   1976  CRLIFORNIB 


STflT ION 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JRN 

FEB 

MRR 

APR 

MfiY 

JUNE 

TOTAL 

m  y  n  1 1  ri  L  J 

II II  V  .  II  lur 
JUL  I  JUilL 

GLENNVILLE 

18 

19 

7 

324 

575 

645 

678 

590 

64  1 

528 

177 

108 

4310 

GRRNT  GROVE 

1  13 

168 

1  40 

610 

759 

782 

795 

867 

953 

869 

430 

309 

6795 

7163 

HRNFORO  2  S 

0 

0 

0 

445 

679 

647 

417 

367 

253 

6 

8 

2695 

HETCH  HETCHY 

19 

18 

4 

398 

630 

757 

709 

692 

694 

562 

169 

1  15 

4767 

4797 

HIINTINP.  Tniy   1  PKF 

1  64 

c  J  J 

9  9  9 

0  1  0 

DO  1 

/  JU 

/D  J 

Q 

88  1 

84  9 

0  1  / 

ODD 

D  /  0  0 

/O  jU 

IDRlfl 

0 

4 

0 

212 

383 

453 

470 

464 

432 

4  1  4 

34 

38 

2914 

3128 

KERN  RIVER  PH  1 

0 

0 

0 

41 

255 

426 

369 

243 

232 

149 

0 

0 

1715 

1891 

KERN  RIVER  PH  3 

0 

0 

0 

163 

380 

512 

498 

434 

400 

309 

15 

8 

2719 

KETTLEHRN  STATION 

0 

0 

0 

86 

324 

540 

489 

329 

302 

193 

2 

1 

2266 

2215 

1 

1 
1 

n 
u 

1  DO 

C  ^  9 

R9  9 

J  y  D 

i  "5  T 

9Q  fl 

1  0 

1  A 

OUc  D 

LE  GRRNO 

0 

0 

0 

138 

429 

61  1 

4 1 4 

357 

240 

10 

2680 

LEMON  COVE 

0 

0 

0 

159 

418 

580 

577 

413 

364 

250 

3 

4 

2768 

2446 

L INOSfiY 

0 

0 

0 

130 

419 

597 

559 

389 

342 

234 

4 

0 

2584 

2619 

LODGEPOLE 

214 

281 

283 

732 

932 

I  1  1  1 

1079 

1014 

1084 

922 

520 

391 

8563 

L  00  I 

Q 

Q 

n 
u 

1  A.  Q 

*HJO 

O  f  C. 

Qc:  c 
OOD 

Jdo 

9P  C 
<:  0  0 

1  P.  1 

0 

c  OU 0 

2955 

LOS  BRNOS 

0 

3 

0 

117 

394 

617 

595 

382 

339 

221 

12 

6 

2686 

2584 

LOS  BRNOS  OET  RESV 

0 

0 

0 

1  10 

357 

569 

539 

372 

308 

213 

15 

10 

2493 

MRDERR 

0 

0 

0 

200 

510 

568 

651 

440 

430 

277 

4 

18 

3198 

2604 

MRNTECfl 

0 

6 

0 

139 

387 

618 

572 

390 

363 

205 

5 

19 

2704 

MOD  I rnpQ 
linn  1  L  u '  n 

u 

U 

n 
u 

1  1  c 

505 

56 1 

378 

323 

24  0 

0 

9  Q  T  T 

^.O  '  / 

9  1  K9 

MERCED  MUNICIPRL  flP 

0 

0 

0 

153 

388 

654 

638 

400 

363 

250 

1  1 

9 

2866 

2697 

MODESTO 

0 

0 

0 

145 

406 

586 

567 

400 

350 

216 

16 

15 

2701 

2767 

NEWMRN 

0 

0 

0 

104 

384 

595 

586 

370 

31  1 

179 

5 

2590 

NORTH  FORK  RRNOER  STR 

4 

0 

0 

259 

474 

562 

484 

1  18 

73 

UnMriOL  LUVC 

u 

n 
u 

n 
u 

t  O  1 

406 

60 1 

00  J 

398 

Job 

8 

9C  Q  9 
£  DO^ 

PORTERVILLE 

0 

0 

0 

97 

358 

561 

543 

354 

321 

209 

4 

2 

2449 

2463 

POSEY  3  E 

20 

72 

10 

4  1  3 

617 

763 

746 

748 

798 

684 

316 

174 

5361 

SRLT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

16 

19 

2 

301 

496 

501 

538 

585 

582 

473 

98 

91 

3704 

SRN  LUIS  DRM 

4 

1 

0 

I  12 

361 

587 

566 

390 

308 

212 

35 

19 

2595 

EI 
O 

0 

u 

9  p  "3 

^  9  c: 

64  7 

CI  A 

c;  n 

4  18 

DO 

Q  9 

0  / oU 

"5  "5  fin 
0  0  OU 

SO  ENTRRNCE  YOSEMITE 

66 

62 

40 

487 

709 

719 

766 

795 

84  1 

736 

290 

5775 

STOCKTON  WSO  RP 

0 

1 

0 

140 

420 

622 

613 

408 

412 

339 

42 

1 

3004 

2806 

STOCKTON  FIRE   STR  4 

0 

3 

0 

142 

403 

579 

588 

387 

323 

225 

15 

17 

2682 

2887 

TEHflCHRPI 

5 

13 

0 

332 

534 

521 

601 

583 

633 

523 

132 

97 

4074 

n 
U 

n 
U 

n 

u 

HO/ 

K  1  1 
□  i  1 

000 

A  "kO 

A  9R 

0  Ufl 

J  U  c  J 

9^9ft 
£  O^D 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

0 

0 

0 

145 

408 

553 

511 

412 

351 

264 

1 

1 

2646 

TIGER  CREEK  PH 

16 

16 

0 

314 

551 

693 

672 

538 

567 

445 

90 

73 

3975 

3757 

TROTY  PQ^nriKIQ 
IRML.'  LMf\DUT'in 

n 
u 

e 
D 

U 

1  oU 

4  1  1 

592 

C  Q  "3 

4  25 

35  1 

0  Al 

0  0 

9Q  C9 
^00  t 

TRRCY  PUMPING  PLRNT 

4 

0 

0 

128 

371 

565 

565 

377 

287 

191 

28 

20 

2536 

VISRLIfl 

0 

0 

0 

I  16 

403 

612 

571 

359 

217 

3 

4 

2386 

MM  0I_  U 

n 
u 

n 
u 

I  9n 

I 

J  '  / 

549 

609 

^  C  Q 

T  "5  PL 

J  J  0 

1  Q  A 

1 

9  ji  TCL 
^  •*  /  0 

YOSEMITE  PARK  HERDQTRS 

IB 

24 

10 

377 

521 

842 

761 

661 

542 

527 

1  1  1 

85 

4579 

4800 

■         ■  ■ 

SOUTH  COAST 

M  I  iNHuC  UD 

ALPINE 

0 

0 

0 

100 

179 

318 

207 

277 

303 

241 

65 

1  4 

1  705 

AVRLON  PLEASURE  PIER 

47 

27 

1 1 

92 

205 

356 

279 

263 

253 

205 

81 

7 

1827 

2192 

BARRETT  DAM 

0 

0 

1 

158 

320 

470 

453 

373 

400 

315 

83 

27 

2600 

2616 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

0 

0 

4 

187 

DTP    QFQD  lOKF 

4  1 

1 

I  jU 

1 8  4 

5  1  5 

72  1 

93 1 

882 

8  3 1 

895 

7  1  6 

404 

234 

64  85 

BURBANK  VALLEY  PMP  PLT 

0 

0 

0 

62 

209 

312 

269 

276 

213 

19 

15 

1701 

CACHUMA  LAKE 

15 

1 

8 

134 

238 

350 

301 

313 

333 

330 

1  15 

54 

2192 

CAMPO 

I 

10 

13 

251 

371 

507 

497 

465 

524 

4  28 

145 

69 

3282 

CRNOGR  PARK  PIERCE  COL 

0 

0 

0 

66 

188 

267 

235 

245 

224 

218 

28 

14 

1485 

LnULH  VlolH 

1  4 

1 0 

1 

99 

24  0 

J  M 

252 

28  1 

OA  I 

1  08 

39 

I  976 

2162 

CLAREMONT  POMONR  COL 

0 

0 

1 

1  19 

235 

336 

289 

314 

298 

268 

71 

17 

1948 

2071 

CORONA 

0 

0 

0 

80 

219 

324 

276 

27! 

265 

224 

25 

1  1 

1695 

1875 

CULVER  CITY 

0 

1 

0 

24 

126 

212 

168 

198 

172 

185 

35 

8 

1  129 

1711 

CUYAMACA 

9 

28 

33 

390 

542 

71  1 

701 

639 

707 

612 

280 

1  1  3 

4765 

4877 

UKT    LHINTUN  ntocKVulK 

0  . 

0 

t 

OTP 

ill 

A  I 

00*1 

JC  1 

EL  CAPITRN  DRM 

0 

0 

0 

72 

175 

306 

256 

260 

286 

240 

48 

9 

1652 

1569 

ELSINORE 

333 

345 

227 

201 

2101 

ESCONDIDO 

0 

0 

1 

95 

242 

341 

277 

284 

278 

224 

36 

9 

1787 

2077 

FONTRNA  KRISER 

0 

0 

0 

28 

1  17 

180 

133 

237 

158 

158 

25 

2 

1048 

nil  1  ccDic    cici  n 

GlLLtSrlE  rlELu 

0 

0 

0 

64 

207 

334 

294 

24  5 

223 

1  9  4 

25 

7 

1  593 

HENSHRW  DRM 

0 

5 

6 

450 

560 

591 

490 

510 

405 

132 

lOYLLWILD  FIRE  DEPT 

12 

4  1 

26 

318 

504 

659 

627 

637 

715 

602 

282 

122 

4545 

JULIAN  WYNOLA 

3 

1  1 

1  1 

242 

408 

510 

469 

504 

558 

510 

208 

90 

3524 

LACUNA  BEACH 

I  3 

61 

21 

102 

232 

383 

330 

317 

332 

317 

101 

43 

2252 

2262 

LA  MESA 

0 

0 

0 

46 

146 

254 

193 

217 

205 

191 

47 

6 

1305 

1835 

LOMPOC 

121 

56 

100 

177 

282 

394 

343 

303 

324 

331 

209 

109 

2749 

LONG  BEACH  WSO  AP 

0 

0 

0 

28 

145 

239 

177 

161 

165 

165 

8 

1 

1089 

1606 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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MONTHLY  AND  SEflSONRL   HERTING  DEGREE  DRYS 


SEASON  OF   1975  -   1976  CflLlFORNIR 


STATION 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JRN 

FEB 

MRR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY- JUNE 

LOS  RNGELES  WSO  flP 

0 

0 

0 

31 

1  45 

226 

1  76 

202 

206 

205 

49 

1  5 

1  255 

1819 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

0 

0 

0 

3  1 

1  32 

247 

1  90 

246 

2  1  5 

2  1  5 

50 

1 2 

1  338 

1245 

MT  WILSON  2 

22 

1 

266 

386 

485 

475 

597 

6  1  8 

59  1 

1  92 

1  1  4 

4  394 

NEW  CUYflMfl  FIRE  SIR 

3 

1 

0 

312 

489 

612 

639 

517 

541 

449 

95 

55 

371  3 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

10 

21 

6 

72 

221 

335 

294 

261 

264 

248 

93 

23 

1848 

1948 

OCEANS  I DE 

47 

28 

0 

59 

206 

346 

268 

282 

249 

243 

1  64 

59 

1  95  1 

OJA  I 

0 

1 

1  4 

1  18 

245 

329 

302 

3  1  6 

3  1  1 

280 

85 

39 

204  0 

214  2 

OXNARD 

9 

5 

6 

101 

1  87 

287 

229 

256 

252 

235 

92 

25 

I  684 

2286 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

1 

1  4 

5 

297 

469 

615 

601 

650 

662 

582 

209 

84 

4  190 

4039 

PASADENA 

0 

0 

0 

60 

158 

255 

200 

257 

217 

217 

42 

IS 

1422 

1694 

POMONA  CAL  POLY 

0 

0 

0 

96 

195 

308 

270 

295 

270 

24  3 

54 

1  S 

1  746 

2166 

RAMONA  FIRE  OEPT 

0 

7 

2 

1  5  1 

200 

326 

283 

30 1 

325 

307 

74 

4  0 

2015 

REDLANDS 

0 

0 

98 

214 

322 

285 

3  1  9 

295 

24  1 

50 

I  5 

2052 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

0 

0 

0 

76 

21  1 

303 

279 

264 

246 

187 

1  1 

6 

1583 

1919 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA 

0 

0 

0 

73 

181 

279 

241 

256 

249 

192 

25 

9 

1505 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

0 

0 

0 

60 

194 

265 

236 

260 

24  4 

1  80 

1  6 

3 

1  458 

1  89  1 

SAND8ERG  WSO 

7 

18 

0 

333 

557 

615 

5  1  9 

655 

660 

604 

1  87 

1  25 

4280 

4427 

SAN  DIEGO  WSO  AP 

0 

0 

0 

1  9 

1  4  1 

246 

1  96 

150 

148 

1  1  5 

1  6 

0 

1031 

1  507 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

0 

0 

0 

63 

164 

270 

216 

237 

215 

180 

23 

8 

1376 

1618 

SAN  JACINTO 

0 

0 

0 

109 

243 

416 

348 

338 

344 

254 

27 

1  4 

2093 

2376 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

5  1 

25 

8  1 

1  37 

251 

349 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

0 

0 

0 

30 

98 

252 

1  42 

1  96 

1  59 

1  54 

1  675 

SANTA  BARBARA 

3 

4 

1  4 

1  04 

234 

28  1 

281 

229 

239 

1  24 

22 

2110 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

31 

33 

37 

156 

330 

440 

429 

320 

315 

305 

166 

57 

2619 

2470 

SANTA  MARIA  WSO  AP 

103 

63 

96 

215 

334 

432 

381 

354 

385 

394 

242 

132 

3131 

3053 

SANTA  MONICA  PIER 

25 

47 

4  1 

177 

236 

1  86 

2  1  0 

224 

234 

1  62 

1901 

SANTA  PAULA 

1  7 

27 

20 

1  95 

364 

35  1 

300 

278 

270 

247 

1  4  1 

69 

2279 

SUN  CITY 

0 

0 

0 

1  45 

3  1  4 

472 

440 

39  1 

399 

273 

33 

8 

2475 

TORRANCE 

0 

2 

2 

57 

182 

264 

21  1 

242 

214 

217 

45 

22 

1458 

1859 

TUJUNGA 

0 

0 

1 

147 

252 

325 

253 

338 

295 

288 

67 

32 

1998 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

3 

0 

0 

85 

209 

353 

276 

281 

284 

243 

53 

23 

1810 

1867 

TWITCHELL  DAM 

40 

33 

32 

143 

235 

316 

259 

338 

347 

323 

29 

UCLA 

1  1 

22 

1  1 

60 

145 

214 

163 

226 

210 

236 

85 

34 

1417 

1536 

UPLAND  3  N 

0 

0 

6 

165 

241 

342 

283 

326 

321 

272 

68 

28 

2052 

VISTA  2  NNE 

3 

1  1 

4 

1  08 

22  1 

333 

251 

28  1 

286 

286 

88 

32 

1  904 

WARNER  SPRINGS 

0 

1  1 

2 

237 

431 

527 

3591 

YORBA  LINDA 

0 

0 

0 

72 

1  87 

288 

2  1  1 

24  1 

246 

239 

40 

1  8 

1542 

1  67  1 

m           m  m 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER 

0 

0 

0 

1  9 

233 

4  15 

481 

2  1  7 

1  4  1 

45 

0 

0 

1  55  1 

BARSTOW 

0 

0 

0 

1  44 

4  1  0 

550 

559 

395 

358 

220 

1  2 

1 

2549 

2547 

BEAUMONT   1  E 

0 

0 

1 

1  28 

270 

399 

367 

374 

393 

63 

1  8 

280  1 

BISHOP  WSO  AP 

0 

1 

0 

330 

640 

702 

767 

7  1  1 

573 

423 

56 

21 

4224 

4313 

BLYTHE 

0 

0 

0 

22 

191 

344 

351 

200 

175 

51 

0 

0 

1  335 

1270 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

1  5 

1  55 

325 

288 

1  56 

1  09 

54 

0 

0 

1  1  02 

1  1  84 

80RREG0  DESERT  PARK 

0 

0 

D 

1  1 

107 

220 

224 

1  39 

1  38 

77 

0 

0 

9  1  6 

BRAWLEY  2  SW 

0 

0 

0 

20 

167 

323 

347 

193 

1  7  1 

77 

0 

0 

1  298 

1161 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

53 

267 

391 

386 

233 

202 

94 

0 

0 

1626 

2203 

DEATH  VALLEY 

0 

0 

0 

8 

144 

280 

318 

129 

68 

6 

0 

0 

953 

1205 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

0 

0 

30 

478 

752 

855 

782 

720 

582 

1  50 

EAGLE  MOUNTAIN 

0 

0 

0 

I  2 

98 

206 

227 

1  42 

1  1  5 

59 

0 

0 

860 

1  1  92 

EL  CENTRO  2  SSW 

0 

0 

0 

2 

158 

334 

338 

173 

1  62 

68 

0 

0 

I  235 

1216 

EL  MIRAGE  FIELD 

0 

0 

0 

242 

513 

650 

709 

505 

515 

398 

96 

30 

3658 

FAIRMONT 

0 

0 

0 

220 

401 

515 

530 

482 

524 

407 

93 

44 

3216 

3327 

GOLD  ROCK  RANCH 

0 

0 

0 

6 

70 

223 

205 

147 

99 

60 

2 

0 

812 

HA  I  WEE 

0 

0 

0 

227 

51  3 

637 

728 

633 

499 

387 

47 

20 

369  1 

3590 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

0 

0 

0 

28 

1 84 

291 

309 

240 

1  93 

1  1  4 

2 

0 

1  36  1 

1  568 

IMPERIAL 

0 

0 

0 

1  1 

101 

242 

242 

1  18 

91 

37 

0 

0 

842 

1060 

IMPERIAL  FAA  AP 

0 

0 

0 

19 

157 

333 

329 

1  96 

158 

71 

3 

0 

1266 

I NDEPENDENCE 

0 

0 

0 

219 

54  1 

61  3 

7  1  1 

639 

496 

368 

36 

23 

3646 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

0 

0 

0 

1  3 

1  1  8 

258 

24S 

1  46 

93 

36 

0 

0 

910 

1119 

I  NYOKERN 

0 

0 

0 

1  44 

4  1  9 

528 

572 

4  1  9 

368 

228 

1  0 

1 

2689 

IRON  MOUNTAIN 

0 

0 

0 

1  3 

121 

238 

259 

1  36 

1  25 

64 

0 

0 

956 

1  272 

LAKE  ARROWHEAD 

23 

42 

36 

413 

681 

822 

784 

755 

756 

648 

270 

140 

5370 

5200 

LANCASTER  FSS/FAA 

0 

0 

0 

217 

489 

643 

670 

470 

455 

318 

24 

16 

3302 

MECCA  FIRE  STATION 

0 

0 

1  1 

172 

366 

312 

183 

70 

40 

0 

0 

1  165 

MITCHELL  CAVERNS 

0 

0 

0 

1  36 

327 

459 

460 

437 

4  34 

297 

32 

1  1 

2593 

MOJAVE 

0 

0 

0 

176 

431 

561 

571 

458 

488 

323 

19 

13 

3040 

MOUNTAIN  PASS 

0 

0 

634 

660 

550 

604 

402 

56 

MT  SAN  JACINTO  W  S  PK 

97 

164 

339 

588 

748 

1008 

947 

951 

1005 

890 

527 

NEEDLES  FAR  AIRPORT 

0 

0 

0 

17 

172 

299 

316 

160 

149 

58 

0 

0 

1171 

1428 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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MONTHLY   AND  SEnSONfiL  HEfiTING  DEGREE  DAYS 


SEASON  OF   1975  -   1976  CfiLIFORNIfl 


STflT  ION 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MflR 

flPR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

PRLHOfiLE 

0 

0 

0 

159 

420 

512 

571 

425 

421 

293 

2  1 

1  4 

2836 

2929 

PRLM  SPRINGS 

0 

0 

0 

2 

95 

187 

178 

1  IS 

99 

69 

0 

0 

745 

1  240 

PRRKER  RESERVOIR 

0 

0 

0 

1  3 

1  32 

255 

287 

129 

1  1  5 

62 

0 

0 

993 

1  250 

RRNOSBURG 

0 

0 

0 

1  72 

391 

468 

479 

428 

302 

15 

10 

2946 

THERMAL   FAR  AP 

0 

0 

0 

21 

166 

318 

297 

161 

1  19 

48 

0 

0 

I  1  30 

TRONH 

0 

0 

0 

86 

358 

529 

559 

357 

268 

146 

0 

0 

2303 

2370 

TWENTYNINE  PALMS 

0 

0 

0 

52 

266 

424 

430 

288 

265 

124 

0 

0 

1849 

2006 

VALYERMO  FIRE  STA  79 

0 

2 

0 

255 

500 

594 

626 

581 

544 

420 

94 

31 

3547 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

0 

1 

0 

195 

453 

575 

61  1 

476 

455 

319 

36 

22 

3143 

3295 

WHITE  MOUNTAIN  1 

365 

478 

559 

910 

1073 

1204 

1217 

1262 

1407 

1171 

753 

534 

10933 

WHITE  MOUNTAIN  2 

565 

659 

742 

1  173 

1249 

1384 

1  447 

1415 

1551 

1414 

1021 

816 

1  3436 

WILOROSE  RANGER  STR 

0 

0 

16 

343 

557 

600 

650 

643 

605 

444 

55 

25 

4038 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

CHLIFORNin 

JULY  1976 


X 

DRY 

OF  MONTH 

o 

SIHTION 

a. 
o 
(  CM  1 

1  2 

3 

• 

5 

6 

1 

e 

9 

10 

1  I 

12 

13 

1 ' 

15 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

cr 

cr 

BRfiHLEr  2  SH 

10 

MPX 
MIN 

86 
80 

87 
79 

87 
79 

88 
80 

89 
80 

89 
81 

90 
82 

90 
63 

88 
83 

69 
83 

89 
84 

88 
83 

88 
83 

89 
82 

88 
83 

87 
82 

86 
82 

88 
82 

89 
82 

BB 
82 

88 
83 

87 
82 

88 
83 

87 
83 

88 
84 

90 
84 

91 
83 

90 
84 

89 
84 

89 
84 

89 
82 

88.4 

82.3 

20 

MBX 
MIN 

83 
81 

83 
79 

83 
80 

84 

80 

85 
81 

85 
81 

65 
62 

85 
82 

86 
83 

86 
83 

86 
84 

86 
83 

85 
83 

86 
83 

85 
82 

86 
83 

86 
83 

86 
82 

86 
83 

85 
62 

65 
82 

85 
83 

86 
82 

86 
84 

87 
84 

88 
84 

88 
84 

89 
84 

88 
84 

87 
84 

87 
83 

85  .8 
82.5 

50 

9Hn 

78 

78 

78 

78 

78 

79 

79 

79 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

81 

80 

Bl 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

82 

82 

82 

82 

80.2 

100 

9FIM 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

77 

77 

77 

78 

77 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

60 

80 

78  .0 

DBVIS  2  HSH  EXP  FARM 

1  IN  > 

4 

nnx 

M  I  N 

95 
79 

96 
78 

96 
78 

96 
60 

98 
88 

98 
6 1 

98 

98 
82 

99 
6  3 

99 

99 
82 

96 
60 

98 
82 

99 
82 

98 
81 

97 
82 

94 

80 

94 

80 

94 

80 

95 

79 

96 
80 

95 
8C 

97 
84 

96 
82 

98 
84 

100 
64 

100 
84 

99 
85 

93 
82 

96 
8C 

94 

80 

96.9 
81.5 

FRESNO  HSO 

2 

MRX 
MIN 

109 
75 

109 
76 

1  1 2 
79 

1  I  1 
60 

1  1  4 
62 

1  1  7 
82 

t  1  5 
82 

1  1  7 
82 

I  1 3 
85 

1  1 8 
83 

1  1  2 
81 

1  1 6 
82 

1  16 
83 

1  13 
84 

1  15 
84 

1  1  3 
62 

1  1  3 
82 

1  1 5 
82 

1  1  4 

82 

1  1  5 
81 

1  1  6 
82 

1  1  3 
88 

1  1  7 
85 

1  1  £ 
87 

1  2C 
68 

1  1  £ 
90 

I  2C 
90 

1  1  7 
87 

I  1 5 
85 

1 OQ 
82 

114.5 
83.1 

4 

MRX 
MIN 

103 
81 

105 
82 

107 
63 

107 
64 

109 
86 

1  10 
86 

109 
87 

109 
86 

110 
89 

1  1  1 
88 

107 
89 

107 
86 

109 
87 

109 
88 

107 
69 

109 
69 

109 
67 

108 
87 

109 
87 

109 
86 

109 
86 

109 
86 

106 
91 

1  10 
89 

1  1  3 
91 

1  14 

92 

1  12 
93 

113 
93 

1  1  1 
92 

109 
90 

97 
88 

108.6 
87.7 

B 

MRX 
MIN 

93 
86 

93 
86 

95 
87 

96 
86 

97 
89 

98 
90 

98 
91 

97 
90 

98 
91 

99 
91 

97 
91 

97 
90 

98 
90 

98 
91 

96 
91 

98 
91 

98 
91 

98 
91 

98 
91 

98 

91 

98 
90 

97 
90 

97 
92 

99 
91 

100 
93 

101 
94 

100 
95 

101 
95 

100 
93 

99 
93 

93 
91 

97.6 
90.8 

20 

6RM 

87 

85 

85 

85 

85 

65 

66 

87 

86 

87 

87 

87 

B7 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

67 

87 

87 

87 

87 

88 

89 

89 

89 

89 

89 

87.0 

40 

8Rn 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

60 

60 

80 

80 

81 

81 

81 

81 

79  .7 

INDIO  U  S  DfllE  GRRDEN 

(CM) 

10 

MRX 
MIN 

101 
90 

99 
90 

100 
90 

99 
69 

100 
89 

101 
90 

102 
93 

102 

92 

102 
93 

102 
93 

101 
93 

102 

93 

102 
94 

101 
93 

102 
94 

101 
93 

99 
93 

100 
92 

100 
92 

100 
92 

100 
92 

94 

91 

98 
90 

100 
91 

96 
91 

96 
92 

99 
92 

97 
92 

99 
92 

94 
86 

99.6 
91  .6 

20 

MRX 

MIN 

97 
85 

95 
90 

96 
92 

95 
90 

95 
93 

97 

105 
95 

107 
93 

98 
93 

102 
94 

98 
95 

97 
95 

98 
95 

97 
93 

97 
93 

98 
95 

96 
94 

97 
94 

97 
95 

97 
95 

96 
90 

96 
93 

95 
91 

96 
93 

95 
93 

95 
92 

95 
94 

95 
93 

95 
94 

94 

90 

97.0 
92  .8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
50 


EVflPORflTION  AND  WIND 

DRY  OF  MONTH 


STRT ION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTH  const 

ORnlNRCE  01 

OUTTONS  LflNOINC 

.39 

.32 

.36 

.35 

.30 

.31 

.34 

.28 

.34 

1  .02 

.30 

.26 

.24 

.24 

.26 

.25 

.21 

.24 

.31 

.28 

.27 

.27 

.21 

.26 

.42 

.28 

.23 

.25 

.18 

8.97 

HIND 

152 

131 

146 

121 

122 

103 

140 

101 

143 

■ 

■ 

387 

89 

112 

110 

113 

124 

147 

114 

99 

103 

101 

87 

89 

61 

84 

65 

90 

93 

1  39 

114 

3500 

71 

80 

78 

76 

85 

82 

84 

82 

87 

83 

84 

83 

74 

76 

78 

78 

78 

84 

83 

80 

85 

80 

85 

85 

81 

81 

78 

78 

80.8 

niN 

50 

49 

50 

56 

57 

55 

55 

57 

57 

55 

57 

56 

55 

55 

58 

55 

54 

S3 

54 

55 

56 

53 

53 

56 

55 

58 

55 

56 

54. B 

TRINITY  RIVER  HBTCM 

EVRP 

.22 

.37 

.32 

.29 

.31 

.36 

.38 

.36 

.36 

.36 

.36 

.23 

.30 

.37 

.39 

.38 

.25 

.00 

.26 

.30 

.36 

.30 

.35 

.35 

.34 

.36 

.39 

.43 

.38 

.33 

.41 

10.17 

HIND 

S9 

29 

31 

35 

28 

2- 

31 

43 

41 

30 

33 

31 

29 

24 

26 

23 

34 

25 

17 

28 

36 

20 

30 

27 

23 

21 

25 

26 

35 

28 

46 

94  1 

TULELmKE 

EVAP 

.20 

■  1 6 

.  3C 

.27 

.  30 

.  30 

.  3D 

.  3D 

.  30 

.  30 

.  32 

.  26 

.  30 

.  36 

.  30 

28 

.24 

.  1  9 

.23 

.  30 

.  30 

.  30 

.30 

.27 

.30 

.30 

.  30 

.  32 

.  18 

.  30 

.26 

B  -66 

HILLOH  CREEK   1  NH 

EVRP 

.16 

.23 

.30 

.21 

.32 

.30 

.23 

.22 

.23 

.30 

.30 

.25 

.22 

.28 

.34 

.39 

.19 

.22 

.26 

.26 

.27 

.26 

.30 

.31 

.15 

.32 

.30 

.36 

.32 

.28 

.17 

8. 25 

HIND 

26 

21 

29 

20 

31 

22 

29 

14 

35 

24 

17 

7 

25 

20 

19 

20 

1  1 

1  1 

17 

22 

25 

16 

14 

14 

15 

17 

15 

21 

IB 

15 

22 

612 

18 

65 

87 

84 

92 

95 

91 

89 

90 

94 

93 

73 

94 

95 

99 

99 

101 

89 

96 

92 

92 

91 

94 

90 

97 

100 

100 

97 

97 

90 

97 

92.3 

MIN 

52 

52 

52 

57 

6 1 

60 

56 

59 

62 

56 

55 

58 

57 

56 

60 

64 

64 

55 

60 

57 

54 

53 

54 

62 

67 

65 

65 

64 

64 

52 

52 

SB  .9 

*      *  * 

SRCRflHENTO 

ORRINfiCE  02 

SUBURN  OSn  PROJECT 

EVAP 

.43 

.42 

.33 

.40 

.41 

.36 

.40 

.39 

.35 

.46 

.45 

.35 

.40 

.45 

.42 

.40 

.38 

.30 

.38 

.34 

.36 

.36 

.49 

.40 

.43 

.45 

.52 

.49 

.37 

.30 

.21 

12.22 

HIND 

43 

30 

39 

39 

32 

42 

36 

40 

42 

42 

41 

49 

31 

31 

36 

41 

47 

42 

39 

40 

43 

34 

38 

42 

37 

44 

44 

48 

32 

46 

38 

1228 

MAX 

84 

86 

86 

88 

9 1 

9 1 

86 

88 

92 

89 

92 

68 

9 1 

92 

92 

92 

87 

89 

89 

90 

90 

89 

92 

9 1 

92 

94 

93 

93 

7S 

88 

82 

69  .2 

MIN 

54 

54 

55 

56 

57 

60 

60 

58 

62 

60 

58 

57 

60 

60 

61 

61 

58 

57 

59 

59 

58 

59 

59 

63 

62 

65 

64 

63 

61 

SB 

58 

59.2 

aRHNNRN  ISLflNO 

EVAP 

.46 

.52 

.45 

.50 

.41 

.51 

.52 

.50 

.52 

.57 

.50 

.44 

.42 

.52 

.47 

.48 

.42 

.36 

.44 

.45 

.55 

.43 

.42 

.53 

.42 

.45 

.59 

.51 

.36 

.40 

.30 

14.42 

HIND 

220 

210 

220 

240 

200 

220 

175 

280 

215 

200 

180 

260 

100 

150 

220 

240 

1  30 

380 

180 

195 

215 

130 

110 

220 

130 

130 

1  10 

220 

200 

245 

236 

6160 

CHICO  UNIVERSITr  FflRn 

EVAP 

.23 

.60 

.30 

.21 

.59 

.30 

.39 

.68 

.37 

.32 

.48 

.30 

.38 

.45 

.39 

.28 

, 

. 

1  .20 

.45 

.34 

.30 

.39 

.56 

.39 

.31 

.45 

.43 

.30 

.43 

.56 

12.38 

H  1  NO 

108 

56 

141 

3D 

30 

57 

87 

76 

76 

60 

89 

75 

51 

51 

59 

67 

1  I  1 

69 

12 

65 

117 

53 

58 

80 

47 

55 

58 

74 

59 

123 

120 

2214 

MAX 

85 

87 

88 

87 

92 

93 

93 

90 

93 

95 

96 

95 

90 

90 

9 1 

94 

93 

94 

95 

97 

96 

96 

96 

9 1 

90 

87 

92  .2 

M  I  N 

51 

SO 

56 

62 

64 

62 

62 

62 

67 

66 

64 

65 

64 

64 

60 

63 

62 

67 

68 

64 

63 

62 

64 

62 

68 

71 

68 

65 

65 

60 

59 

62.9 

OnVIS  2  HSH  EXP  FARM 

EVAP 

.45 

.47 

.40 

.4  1 

.4  1 

.41 

.43 

.43 

.45 

.42 

.43 

.43 

.42 

.45 

.43 

.40 

.40 

.41 

.40 

.39 

.40 

.36 

.49 

.46 

.45 

.49 

.48 

.52 

.30 

.46 

.37 

13.22 

H  I  NO 

122 

1 1 1 

103 

74 

94 

94 

104 

96 

101 

86 

121 

144 

75 

74 

104 

125 

125 

150 

1  13 

104 

95 

86 

77 

91 

88 

75 

97 

127 

85 

169 

126 

3235 

MAX 

87 

92 

90 

91 

97 

96 

97 

95 

98 

97 

97 

93 

96 

99 

96 

96 

90 

90 

9C 

93 

97 

95 

98 

94 

98 

99 

98 

96 

99 

93 

99 

95.0 

M  I N 

52 

52 

53 

56 

48 

59 

57 

60 

61 

60 

57 

55 

62 

59 

55 

56 

57 

57 

56 

56 

55 

54 

66 

58 

64 

62 

62 

62 

60 

56 

57 

57.5 

FOLSOC  OOM 

EVAP 

.40 

.35 

.40 

.30 

.37 

.43 

.34 

.36 

.39 

.45 

.45 

.34 

.35 

.45 

.40 

.40 

.37 

.37 

.34 

.34 

-37 

.35 

.35 

.42 

.39 

.42 

.46 

.45 

.33 

.41 

.30 

1  1  .85 

H  I  NC 

68 

52 

76 

64 

49 

52 

51 

64 

64 

62 

69 

81 

26 

36 

53 

57 

74 

68 

56 

S3 

57 

40 

34 

50 

23 

41 

52 

65 

50 

77 

56 

1730 

GRIZZLT  ISLRNO  REFUGE 

EVAP 

.45 

.27 

.46 

.40 

.45 

.34 

.36 

.34 

.45 

.45 

.36 

.35 

.37 

.33 

.32 

.45 

.30 

.35 

.45 

.30 

.45 

.45 

.39 

.45 

.36 

.38 

.48 

.34 

.30 

.40 

.33 

1  1  -88 

HIND 

44 

74 

61 

78 

58 

67 

99 

96 

67 

71 

70 

68 

43 

41 

56 

84 

74 

70 

85 

85 

101 

52 

36 

70 

39 

31 

43 

52 

57 

71 

47 

1992 

MAX 

87 

90 

91 

87 

94 

92 

90 

88 

91 

69 

90 

87 

91 

92 

98 

87 

95 

96 

85 

98 

100 

100 

94 

93 

93 

96 

96 

103 

98 

88 

69 

92-5 

M  I N 

55 

55 

56 

57 

60 

60 

62 

61 

61 

59 

59 

59 

59 

60 

57 

57 

59 

59 

57 

57 

56 

56 

62 

59 

59 

63 

62 

62 

57 

55 

59 

58.7 

LHKE  SOLANO 

E  VRP 

.44 

.47 

.40 

.40 

.42 

.4  1 

.46 

.42 

.42 

.41 

.48 

.42 

.37 

.44 

.41 

.41 

.42 

.36 

.34 

.41 

.40 

.32 

.40 

.51 

.41 

.50 

.42 

.47 

.32 

.44 

.35 

12.85 

HINC 

138 

93 

84 

82 

82 

66 

78 

91 

80 

58 

82 

1  16 

52 

58 

62 

70 

90 

66 

45 

70 

69 

36 

54 

87 

SB 

S8 

56 

66 

48 

78 

91 

2264 

MAX 

78 

84 

85 

87 

90 

90 

90 

91 

92 

91 

91 

83 

91 

91 

90 

91 

85 

87 

88 

90 

90 

89 

91 

89 

93 

93 

93 

91 

87 

89 

82 

88.8 

M  t  N 

SO 

52 

54 

55 

57 

59 

59 

58 

60 

60 

59 

57 

57 

59 

57 

57 

57 

57 

59 

57 

57 

55 

58 

57 

57 

61 

61 

60 

62 

56 

54 

57.4 

LAKE  SPAULOING 

EVRP 

.23 

.30 

.22 

. 

.75 

.30 

.30 

.30 

.30 

.30 

.29 

.27 

.28 

.30 

.28 

. 

.45 

.26 

.30 

.30 

■  30 

.15 

. 

. 

.89 

.31 

.29 

.16 

.15 

.14 

8.12 

HIND 

23 

20 

19 

■ 

60 

17 

21 

22 

19 

24 

20 

19 

18 

16 

18 

■ 

34 

20 

20 

19 

18 

21 

• 

55 

15 

12 

17 

18 

13 

578 

MAX 

6 1 

83 

85 

89 

86 

88 

90 

90 

90 

88 

89 

90 

9 1 

8E 

86 

86 

86 

86 

9 1 

92 

86 

86 

82 

87.9 

MIN 

45 

48 

52 

- 

- 

53 

55 

52 

57 

56 

56 

52 

55 

55 

55 

64 

56 

55 

55 

53 

55 

61 

- 

54 

60 

61 

59 

59 

59 

55. S 

flARKLET  COVE 

EVRP 

.37 

.44 

.  40 

.  44 

.  A  4 

-  5 1 

.  4  3 

.46 

.  46 

.46 

.  39 

■  39 

.47 

.  44 

-  40 

.  4  I 

■  37 

.  35 

.  4  1 

.45 

.  36 

.45 

.46 

.47 

.47 

.46 

.4C 

.  35 

•  46 

.37 

1  3 .32 

NINO 

63 

58 

49 

5S 

73 

52 

70 

62 

60 

51 

57 

72 

36 

43 

52 

51 

78 

60 

55 

55 

60 

52 

50 

50 

34 

48 

49 

60 

44 

78 

82 

1759 

MRX 

86 

88 

88 

89 

92 

94 

93 

92 

97 

95 

95 

88 

96 

95 

93 

94 

88 

88 

91 

92 

92 

93 

89 

87 

93 

93 

93 

90 

85 

87 

82 

90.9 

MIN 

51 

S3 

55 

58 

60 

61 

60 

50 

62 

61 

61 

59 

60 

61 

59 

58 

58 

58 

60 

59 

58 

59 

56 

58 

57 

60 

61 

60 

60 

55 

54 

58.5 

PLRCERVILIE  IFG 

EVRP 

.28 

.26 

. 

1.12 

.36 

.30 

.28 

. 

.84 

.33 

.28 

.33 

.30 

. 

.81 

.29 

.25 

.29 

.35 

. 

. 

.97 

.35 

.33 

.25 

.27 

.21 

9.05 

HIND 

60 

24 

■ 

112 

26 

22 

20 

• 

■ 

77 

26 

33 

27 

40 

■ 

82 

19 

22 

24 

47 

■ 

141 

25 

16 

14 

15 

21 

893 

SHRSTR  ORn 

EVRP 

.36 

.31 

.35 

.28 

.35 

.39 

.41 

.32 

.37 

.39 

.41 

.31 

.41 

.45 

.48 

.44 

.33 

.33 

.37 

.39 

.37 

.40 

.43 

.40 

.40 

.43 

.48 

.46 

.42 

.36 

.31 

11.91 

HIND 

74 

56 

48 

40 

46 

49 

50 

37 

48 

49 

50 

51 

71 

69 

65 

56 

49 

4S 

53 

50 

44 

52 

57 

47 

SO 

55 

56 

54 

54 

SO 

50 

1625 

NHISKErTOHN  RES 

EVRP 

.28 

.25 

.37 

.30 

.32 

.33 

.45 

.35 

.36 

.38 

.39 

.30 

.34 

.41 

.40 

.41 

.29 

.28 

.31 

.39 

.39 

.39 

.39 

.38 

.38 

.39 

.41 

.43 

.34 

.32 

.38 

11.11 

HIND 

29 

12 

20 

17 

21 

21 

23 

21 

21 

19 

19 

24 

21 

15 

18 

21 

19 

20 

14 

29 

22 

12 

19 

14 

16 

15 

20 

19 

19 

18 

24 

602 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS  03 

BOCA 

EVAP 

.37 

.30 

.32 

.32 

.34 

.37 

.37 

.27 

.33 

.39 

.38 

.36 

.33 

36 

.34 

.22 

.18 

.20 

.18 

.28 

.33 

32 

.34 

.15 

.28 

.21 

.29 

.32 

.23 

.39 

.25 

9.32 

H  I  NO 

95 

58 

57 

60 

51 

59 

51 

56 

57 

67 

55 

80 

43 

50 

52 

42 

42 

39 

44 

46 

54 

34 

66 

27 

46 

37 

47 

49 

42 

55 

47 

1608 

FLEMING  FISH  AND  GRHE 

EVRP 

.26 

.30 

.31 

.34 

.29 

.42 

.23 

.31 

.41 

.31 

.34 

.32 

.33 

.68 

.35 

.23 

.21 

.23 

.30 

.31 

.34 

.27 

.16 

.29 

-33 

.36 

.30 

.28 

.29 

.40 

3.50 

HIND 

30 

24 

34 

36 

22 

31 

1  1 

28 

40 

21 

24 

30 

18 

■ 

28 

32 

13 

29 

19 

16 

29 

18 

29 

13 

10 

12 

19 

23 

29 

24 

39 

731 

TAHOE  CITr 

EVRP 

.28 

.25 

.27 

.26 

.25 

.29 

.28 

.27 

.3C 

.26 

.27 

.30 

.29 

.31 

.30 

.25 

.24 

.26 

.2: 

.2£ 

.2E 

.25 

.25 

.24 

.2; 

-26 

.24 

.26 

.25 

-24 

.22 

8. 10 

HIND 

5 

t  & 

]  7 

[  7 

g 

1 2 

- 

5 

325 

.      .  . 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

BURLINGAHE 

EVAP 

.25 

.21 

•  20 

.24 

.24 

.27 

.28 

.25 

.24 

.18 

.28 

.27 

.28 

.23 

.28 

.16 

.16 

.21 

.22 

.27 

.21 

.22 

.27 

.25 

.20 

.31 

.24 

.27 

.16 

-28 

.25 

7.38 

HIND 

100 

90 

64 

84 

102 

93 

66 

96 

79 

56 

90 

87 

64 

51 

43 

48 

34 

121 

80 

18 

78 

36 

62 

SB 

62 

83 

68 

82 

55 

48 

38 

2160 

MAX 

89 

8t 

81 

7; 

8; 

9! 

92 

94 

94 

81 

84 

96 

96 

95 

98 

94 

94 

94 

94 

91 

91 

90 

97 

95 

93 

95 

95 

95 

95 

98 

95 

91  .6 

MIN 

5' 

6C 

5' 

5" 

6 1 

56 

55 

6 1 

6C 

6 1 

5E 

5" 

5^ 

52 

6C 

57 

55 

57 

5" 

6C 

S"! 

6C 

6 1 

57-2 

NACiniENTo  onn 

EVRP 

.48 

.36 

12-62 

NEHARK 

EVAP 

.3! 

.41 

■ 

■ 

.91 

.3; 

.3" 

.3( 

.3E 

.95 

.3; 

.36 

.3; 

.32 

■ 

• 

.BE 

.31 

.31 

.31 

.35 

■ 

1  .oc 

.32 

-36 

.3C 

.31 

-3C 

10-18 

HI  NO 

152 

380 

110 

SAN  JOflOUIN 

DRAINAGE  OS 

RNTIOCH  PUMPING  PL  3 

EVAP 

.45 

.45 

.45 

.38 

.44 

.41 

.45 

.41 

.45 

.42 

.41 

.37 

.38 

.39 

.42 

.38 

.39 

.34 

.34 

.40 

.45 

.33 

.45 

.45 

.38 

.39 

.37 

.39 

.24 

.37 

-32 

12-27 

CAHP  PARDEE 

EVAP 

.32 

.35 

.35 

.31 

.38 

.32 

.37 

.34 

.34 

.41 

.45 

.29 

.35 

.39 

-38 

.39 

.38 

.29 

.25 

.32 

.36 

.35 

.39 

.36 

.40 

.36 

.46 

.43 

.29 

.37 

.26 

1  1  .01 

HIND 

20 

19 

17 

14 

13 

12 

20 

13 

14 

21 

12 

17 

19 

IB 

14 

22 

2D 

17 

13 

14 

19 

18 

13 

16 

9 

7 

21 

20 

13 

IB 

19 

502 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

EVAP 

.49 

.47 

.41 

.43 

.48 

.50 

.50 

.49 

.45 

.56 

.49 

.54 

.47 

.45 

.47 

.38 

.54 

.42 

.44 

.43 

.46 

.42 

.45 

.36 

.52 

.53 

.53 

.46 

.52 

.57 

.46 

14.71 

HI  NO 

95 

64 

51 

56 

62 

54 

54 

59 

57 

S4 

54 

95 

49 

47 

54 

54 

63 

59 

55 

55 

60 

38 

50 

36 

63 

42 

47 

47 

58 

66 

59 

1757 

MAX 

8i 

8! 

8' 

9: 

9: 

9: 

9' 

9; 

9' 

9! 

9; 

8! 

91 

9' 

9! 

95 

93 

91 

9: 

9; 

91 

9! 

95 

94 

96 

93 

97 

96 

96 

92 

91 

92-6 

MIN 

6" 

CRLIFORNIR 
JULT  1976 
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EVflPORflTION  AND  WIND 


DRY  OF  MONTH 

STRT ION 

*  ir  C3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 0 

1  1 

1 2 

1  3 

14 

15 

16 

17 

IB 

1 9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SnN  JORQUIN 

ORHINnCE  OS 

HETCH  HETCHY 

EVBP 

.  29 

.  37 

.27 

.28 

.29 

.33 

.  34 

.3: 

.  3C 

.  3 1 

.  35 

.  3 1 

.  3 1 

.33 

.35 

.02 

.IS 

.30 

.26 

■  3 1 

.  3 1 

.  3C 

-  3C 

.  05 

■  30 

■  3C 

.  3C 

.  3 1 

.26 

.  1  7 

8  .768 

KNIGHTS  FERRr  2  SE 

EVBP 

.44 

.50 

.42 

• 

.96 

.52 

.52 

.49 

.47 

.48 

.54 

.46 

.44 

.51 

.46 

.63 

.50 

.45 

.44 

.43 

.45 

.44 

.51 

.51 

.54 

.47 

.57 

.59 

.49 

.59 

.36 

15.18 

NINO 

lis 

87 

87 

201 

89 

77 

79 

es 

67 

65 

109 

74 

^' 

68 

119 

118 

106 

80 

77 

76 

61 

56 

73 

73 

39 

56 

81 

68 

116 

134 

261  1 

LOOI 

EVBP 

•  49 

.23 

.47 

.27 

.40 

.  44 

.  3c 

.4C 

.  35 

.  36 

.  39 

.  46 

.25 

.45 

.34 

.41 

.21 

.39 

.  32 

.55 

.37 

.  3 1 

.  34 

.55 

.33 

.4C 

.66 

.27 

.  34 

.2C 

.  3C 

1  I  .68 

HIND 

62 

24 

SO 

33 

44 

52 

44 

48 

4C 

29 

44 

67 

16 

44 

S3 

79 

43 

27 

28 

40 

34 

21 

26 

59 

20 

25 

39 

23 

30 

52 

SB 

1254 

HBX 

64 

84 

87 

90 

90 

91 

90 

93 

93 

96 

86 

9H 

92 

8E 

85 

87 

84 

9C 

91 

90 

92 

96 

92 

93 

94 

92 

91 

85 

88 

84 

82 

89.4 

niN 

54 

54 

57 

58 

60 

59 

60 

60 

60 

60 

63 

60 

62 

59 

58 

56 

S7 

62 

62 

66 

65 

65 

63 

63 

58 

57 

59.9 

LOS  BONOS  OET  RESV 

E  VBP 

.66 

.6: 

.55 

.52 

.52 

.  75 

.6C 

.55 

.  5£ 

.  73 

.  85 

.64 

.  4C 

.55 

.65 

.gc 

■  5? 

.62 

.56 

.66 

.84 

.7; 

.81 

.66 

.56 

.66 

19.77 

HIND 

270 

260 

218 

175 

116 

161 

22E 

216 

200 

195 

361 

266 

137 

23C 

18" 

19; 

242 

16! 

242 

316 

320 

163 

62 

1  34 

230 

249 

66018 

HBX 

89 

gc 

91 

9j 

95 

96 

9' 

9: 

9- 

95 

94 

95 

96 

95 

95 

89 

92 

93 

86 

9] 

86 

94 

94 

96 

96 

9- 

94 

9 1 

9 1 

gc 

93-2 

HIN 

56 

57 

62 

63 

63 

63 

63 

64 

63 

61 

66 

64 

66 

63 

64 

65 

61 

63 

63 

62 

64 

62 

65 

66 

66 

67 

70 

68 

66 

62 

63 

63.5 

MBNIECB 

Evaf* 

.45 

.39 

.36 

.36 

.39 

.41 

.42 

.34 

.45 

.42 

.48 

.39 

.30 

.33 

.36 

.42 

.32 

.35 

.39 

.42 

.38 

.42 

.39 

.30 

.30 

.27 

1 1  .62 

HIND 

74 

85 

67 

69 

59 

70 

74 

70 

64 

133 

SO 

54 

41 

5; 

SI 

5S 

55 

77 

77 

78 

62 

40 

54 

47 

36 

46 

41 

40 

49 

42 

18838 

HBX 

84 

86 

3c 

QC 

93 

96 

9: 

9j 

95 

92 

95 

9C 

9  ■ 

100 

97 

95 

92 

89 

gc 

gc 

92 

9C 

9c 

97 

95 

1 06 

96 

97 

9c 

9; 

96 

93  -5 

HIN 

53 

54 

53 

5E 

58 

5; 

se 

63 

58 

60 

58 

58 

57 

61 

58 

67 

59 

58 

59 

58 

57 

57 

67 

57 

62 

66 

67 

67 

63 

63 

57 

59.7 

SALT  SPRINGS  PHR  HOUSE 

EVBP 

.33 

.40 

.31 

.31 

.39 

.47 

.29 

.38 

.36 

.43 

.46 

.32 

.36 

.28 

.31 

.37 

.31 

.33 

.34 

.40 

.34 

.36 

.27 

.18 

.38 

.40 

.45 

.35 

.32 

.23 

.14 

10.57 

SON  LUIS  OBM 

EVBP 

.60 

.60 

.55 

.59 

.57 

.69 

.63 

.72 

.66 

.84 

.75 

.62 

.56 

.75 

.7C 

.67 

.  56 

.56 

.72 

.57 

.73 

.60 

.65 

.74 

.65 

.76 

1  .00 

1  .04 

.79 

.67 

.53 

21  .08 

HIND 

209 

238 

227 

178 

189 

247 

252 

233 

259 

283 

251 

161 

289 

312 

292 

359 

297 

306 

336 

275 

249 

179 

24  1 

162 

199 

267 

302 

268 

322 

324 

794  4 

82 

91 

83 

90 

80 

84 

HIN 

51 

51 

53 

55 

57 

58 

57 

58 

59 

5S 

57 

57 

se 

55 

55 

56 

56 

56 

55 

54 

54 

54 

57 

6C 

6C 

62 

62 

60 

56 

55 

56 

56  .6 

IRBCr  PUMPING  PLSNI 

EVBP 

.49 

.55 

.57 

.51 

.60 

.63 

.58 

.76 

.64 

.67 

.62 

.41 

.65 

.42 

.  56 

■  5 1 

.57 

.64 

.59 

.39 

.66 

.50 

.68 

.67 

.55 

.43 

.53 

.45 

.38 

17.40 

HIND 

209 

294 

277 

257 

238 

251 

278 

300 

278 

237 

346 

222 

130 

225 

1  15 

237 

191 

291 

316 

300 

298 

120 

139 

147 

119 

1  35 

132 

90 

193 

168 

192 

6725 

SOUTH  C0B5T 

ORBINRGE  06 

CflCHUHB  LAKE 

EVBP 

.  32 

.  3C 

.31 

.  31 

-  30 

-  34 

.  3' 

.  3C 

.  3' 

.  2S 

.  3C 

.  2E 

■  2£ 

.28 

.25 

.21 

.23 

.26 

29 

.25 

.2' 

28 

.25 

.2' 

.  3C 

.  26 

.  33 

,  3; 

■  3C 

.  25 

8  .95 

HIND 

48 

4C 

43 

37 

39 

40 

37 

31 

40 

30 

40 

36 

38 

34 

30 

35 

30 

38 

41 

31 

34 

3; 

31 

37 

49 

29 

26 

24 

37 

29 

29 

1095 

MAX 

85 

85 

85 

85 

89 

91 

92 

92 

91 

92 

91 

88 

89 

90 

91 

86 

88 

86 

86 

87 

89 

89 

91 

90 

88 

91 

91 

92 

91 

89 

88 

89. 0 

HIN 

52 

64 

55 

57 

57 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

61 

59 

59 

60 

60 

59 

61 

59 

57 

57 

57 

57 

SB 

58 

59 

63 

63 

61 

59 

59 

58.4 

CHULB  VISTP 

EVBP 

.30 

.30 

.51 

.23 

.25 

.26 

.24 

.22 

.27 

, 

.40 

.18 

.18 

.21 

.17 

.16 

.17 

.22 

.25 

.18 

.19 

.17 

.23 

.39 

.12 

- 15 

.  1  3 

.22 

.26 

6.58 

HIND 

96 

89 

138 

76 

77 

88 

66 

76 

96 

175 

81 

79 

83 

91 

114 

87 

97 

77 

74 

72 

61 

89 

• 

167 

67 

77 

79 

85 

92 

2549 

MAX 

85 

83 

84 

83 

8S 

84 

86 

85 

83 

81 

77 

7£ 

7S 

7£ 

75 

7: 

79 

84 

78 

80 

81 

82 

81 

78 

80 

76 

82 

75 

BO. 6 

HIN 

57 

59 

- 

57 

61 

63 

64 

64 

62 

62 

62 

61 

62 

61 

61 

62 

61 

61 

61 

61 

61 

62 

63 

61 

62 

64 

64 

62 

62 

61  .S 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STB 

EVAP 

.47 

.35 

. 

. 

1  .53 

.51 

.63 

.49 

1  .20 

.36 

.28 

.31 

.21 

■ 

■ 

.73 

.31 

.40 

.31 

.12 

. 

.92 

.14 

.37 

.33 

.38 

10-598 

HIND 

63 

58 

• 

■ 

199 

44 

55 

so 

■ 

175 

65 

57 

70 

43 

■ 

■ 

123 

46 

50 

52 

18 

■ 

■ 

115 

IB 

50 

SO 

52 

15018 

HBX 

87 

86 

90 

91 

88 

89 

- 

89 

87 

85 

86 

8C 

85 

86 

90 

86 

75 

- 

68 

78 

88 

87 

87 

- 

- 

HIN 

59 

60 

- 

60 

65 

65 

65 

64 

65 

64 

64 

64 

62 

64 

64 

66 

65 

63 

67 

67 

53 

62 

- 

SOUTHEfiST  DESERT 

BASINS  07 

DEATH  VALLET 

EVBP 

.82 

.7C 

.67 

.66 

-65 

.  75 

.8; 

.  74 

-BE 

.9C 

80 

.  8E 

.71 

.75 

.68 

.59 

.68 

72 

70 

75 

60 

60 

52 

61 

55 

50 

58 

63 

50 

21  B5 

HIND 

103 

67 

53 

57 

43 

46 

60 

65 

76 

79 

12; 

113 

84 

83 

59 

73 

82 

S3 

67 

43 

64 

47 

68 

45 

62 

68 

60 

54 

52 

10; 

88 

2139 

HBX 

104 

102 

101 

105 

108 

106 

105 

1  10 

107 

107 

104 

105 

103 

107 

109 

107 

107 

106 

105 

107 

107 

105 

105 

109 

1  10 

110 

1  10 

108 

108 

108 

105 

106-S 

HIN 

68 

70 

71 

74 

74 

75 

76 

75 

73 

76 

75 

75 

75 

76 

78 

80 

79 

74 

74 

75 

76 

75 

77 

78 

78 

82 

80 

79 

79 

77 

76 

75.8 

INOlO  U  S  DATE  OBROEN 

EVAP 

.61 

.53 

.48 

.50 

.60 

.73 

.69 

.74 

.45 

.39 

.42 

.47 

.55 

.44 

.50 

.60 

.44 

.50 

.57 

.55 

.43 

.38 

.15 

.47 

.45 

.33 

.33 

.60 

.52 

.49 

.25 

15-16 

HIND 

41 

62 

42 

38 

29 

27 

32 

17 

20 

16 

22 

30 

48 

42 

44 

51 

36 

SO 

51 

38 

18 

16 

9 

32 

22 

18 

15 

30 

50 

29 

35 

1010 

HBX 

103 

100 

100 

100 

lOl 

104 

105 

105 

104 

105 

105 

105 

102 

100 

102 

100 

98 

100 

101 

100 

101 

102 

89 

100 

101 

95 

94 

100 

100 

101 

96 

100.6 

HIN 

63 

62 

66 

67 

69 

69 

70 

74 

74 

76 

76 

74 

63 

69 

70 

70 

70 

67 

66 

68 

72 

72 

75 

70 

71 

76 

75 

75 

70 

71 

65 

70.2 

tlOJAVE 

EVAP 

.60 

.45 

.69 

.31 

.60 

.75 

.60 

.70 

.60 

.60 

.75 

.65 

.45 

.45 

.60 

.48 

.47 

.52 

.60 

.45 

.56 

.55 

.25 

.61 

.45 

.55 

.48 

.30 

.60 

.96 

16-63 

MIND 

165 

150 

94 

124 

88 

67 

46 

99 

120 

127 

1  14 

156 

139 

79 

113 

58 

83 

108 

153 

104 

104 

108 

31 

102 

95 

56 

59 

50 

104 

93 

85 

3074 

MAX 

85 

83 

92 

94 

96 

92 

92 

91 

92 

91 

92 

87 

93 

92 

88 

91 

90 

87 

95 

94 

94 

84 

89 

94 

94 

97 

94 

96 

92 

91 

93 

91  .5 
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STfiTION  INDEX 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CBL  rFORNIB 
JULr  1976 


STfiT ION 


DAY  OF  MONTH 


12      3     4      5     6  7 


9     10    11    12    13    H    15    16    17    18    19   20    21    22   23   2i    25    26    27    28    29    30  31 


SOUTHEWSr  OtSERI 
BRSINS 


HHIIE  nOUNTfllN  2 


SNOHFRLL 
SN  ON  CNO 
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STATION  INDEX 


CRL IFORNIR 
JULY  1976 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 

z 

a. 
q: 
o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVRTION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

i: 

PRECIP. 

cr 

SPECIPL 
ISEE  NOTES  1 

flCTON-ESDO  CYN  FC261F 

001  4 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

30 

1  18 

16 

2960 

5P 

C 

DOUGLAS  BOWMRN-LRCFCD 

flOELflNTO 

0024 

07 

SRN  BERDINO 

1  5 

34 

35 

1  17 

25 

2845 

SS 

FRRNK  EBERT 

fiOIN  RRNGER  STRTION 

0029 

02 

MODOC 

21 

41 

12 

120 

57 

4  195 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

RLDERPOINT 

0088 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

1  1 

123 

37 

460 

8A 

8A 

CRRL  W  BRRDLEY 

RLDER  SPRINGS 

0093 

02 

GLENN 

23 

39 

40 

122 

42 

4440 

S 

U  S  RRMY  ENGINEERS 

RLISO  CN  ORT  hT   PC  446 

0115 

06 

LOS  RNGELES 

1  3 

34 

1  9 

1  1  8 

33 

2367 

5P 

c 

GETTY  OIL  CO . 

RLP  I  NE 

01  36 

06 

SRN  DIEGO 

33 

32 

50 

1  16 

46 

1  735 

5P 

5f 

ALPINE  FIRE  DEPT 

RL  TRDENR 

0144 

06 

LOS  RNGELES 

1  3 

34 

1  1 

1  18 

08 

1  127 

5P 

RUBIO  CANYON  L4W  RSN 

RLTURRS  RRNGER  STATION 

0161 

02 

MODOC 

2  1 

4  1 

30 

120 

33 

4400 

8R 

8A 

c 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

RNG I OLR 

0204 

05 

TULRRE 

9 

35 

59 

1  19 

29 

205 

8A 

ANCIOLA  ELEV  4  WHSE 

RNGWIN  PRC  UNION  COL 

0212 

01 

NAPA 

1  7 

38 

34 

I  22 

26 

1815 

6P 

6P 

c 

PHYSICS  DEP-PAC  UNION  C 

RNTIOCH  PUMPING  PL  3 

0232 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

37 

59 

121 

44 

60 

8R 

8A 

8R 

CONTRA  COSTfl  WATER  DIST 

RNZfl 

0235 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

33 

1  1  6 

40 

3915 

8A 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

APPLE  VALLEY 

0244 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

3  I 

1  1  7 

1  3 

2935 

4P 

RPPLE   VRLLEY  RRNCHOS 

ARROYO  GRANDE 

0320 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

07 

120 

34 

105 

8fl 

COUNTY  ROAD  DEPT 

ARROYO  SECO 

0322 

04 

MONTEREY 

24 

36 

1  4 

121 

29 

900 

c 

MRS  MAXINE  M  LARSEN 

ASH  MOUNTAIN 

0343 

05 

TULARE 

9 

36 

29 

1  18 

50 

1708 

8fl 

8A 

H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

ATLAS  ROAD  DUTRR 

0368 

01 

NAPA 

1  7 

38 

26 

122 

15 

1660 

c 

MRS.   GLADYS  R.  DUTRA 

ATWELL 

0374 

05 

TULARE 

9 

36 

28 

1  18 

40 

6480 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AUBERRY    1  NN 

0379 

05 

FRESNO 

27 

37 

05 

1  19 

30 

2140 

5P 

5P 

STANLEY  TOPHAM 

AUBURN 

0383 

02 

PLACER 

1 

38 

54 

121 

04 

1292 

7R 

7A 

RAYMOND  D.  MILES 

AUBURN  DRM  PROJECT 

0385 

02 

PLACER 

1 

38 

53 

121 

04 

1272 

8A 

8R 

8R 

U  S  BUR  OF  RECLAflATION 

RVRLON  PLEASURE  PIER 

0395 

06 

LOS  RNGELES 

33 

33 

21 

I  18 

19 

25 

7A 

7R 

HARBORMASTER 

BADGER 

0422 

05 

TULRRE 

9 

36 

38 

1  1  9 

0  1 

3050 

c 

LUANR  REED 

BADGER  PASS 

0425 

05 

MRR I POSA 

1  4 

37 

40 

1  19 

40 

7300 

s 

U  S  NRT   PRRK  SERVICE 

BAKER 

0436 

07 

SAN  BERNRRDI 

6 

35 

15 

1  16 

04 

940 

5P 

5P 

c 

L.   E.  METHENY 

BRKERSFIELD  WSO  AP  R 

0442 

05 

KERN 

1  0 

35 

25 

1  19 

03 

495 

MID 

MID 

c 

J 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

BALCH  POWER  HOUSE 

0449 

05 

FRESNO 

I  1 

36 

55 

1  19 

05 

1720 

4P 

4P 

c 

P  G  S  E  COMPRNY 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

0468 

02 

TEHRMR 

23 

39 

56 

122 

47 

6500 

5 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

BARRETT  DRM 

0514 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

41 

1  16 

40 

1623 

7A 

7R 

SRN  DIEGO  WATER  DEPT 

BRRSTOW 

0519 

07 

SAN  BERDINO 

1  5 

34 

54 

1  17 

02 

2160 

4P 

4P 

BARSTOW  FIRE  DISTRICT 

BATES  RIDGE 

0543 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

55 

1  19 

55 

5165 

s 

COUNTY  OF   SANTA  BARBARA 

BATTLE  CREEK  ADR 

0546 

02 

TEHAMA 

23 

40 

24 

122 

08 

420 

c 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

BEARTRflP  MERDOW 

0596 

05 

TULARE 

9 

36 

4  I 

1  1  8 

52 

6800 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BERUMON  T 

0606 

06 

R I  VERS  I DE 

28 

33 

56 

116 

58 

261  3 

c 

BERUMONT    IRRIG  DIST 

BERUMONT  PUMPING  PLANT 

0607 

06 

R I  VERS  I DE 

28 

33 

59 

116 

58 

3045 

7fl 

7fi 

7A 

BEAUMONT    IRRIG  DIST 

BEAUMONT   1  E 

0609 

07 

R I  VERS  I DE 

6 

33 

56 

1  16 

58 

2605 

4P 

4P 

NATL   WEATHER  SERVICE 

BEL  AIR  FC-IOR 

0619 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

118 

27 

540 

5P 

c 

LACFCD 

BEN  LOMOND  4 

0673 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

05 

122 

05 

450 

5P 

5P 

ALBERT  B  STEFFENS 

BENTON   INSPECTION  STR 

0684 

07 

MONO 

1  9 

37 

51 

1  18 

29 

5461 

M  I  D 

E''CLUS10N  i  DETECTION 

BERKELEY 

0693 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

52 

122 

15 

345 

BP 

MID 

c 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

B  lEBER 

0731 

02 

LASSEN 

2  1 

4  1 

07 

121 

08 

4125 

c 

CRLIF  DIV  OF  FORESTRY 

BIG  BAR  RRNGER  STRTION 

0738 

01 

TRINITY 

35 

40 

45 

123 

15 

1260 

8A 

8R 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  BERR  LAKE 

074  1 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

1  5 

1  1  6 

55 

674  5 

4P 

4  P 

BIG  BERR  LK  FIRE  DIST 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

0742 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

14 

115 

58 

6815 

c 

BERR  VALLEY  MOT  WTR  CO 

BIG  DALTON  DRM  FC223CE 

0758 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

ID 

1  17 

49 

1587 

8R 

L  A  CO  FLOOD  CONT  DIST 

BIG  PINE  CREEK 

0767 

07 

1  NYO 

1  9 

37 

08 

1  18 

29 

0060 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

BIG  PINES  PRRK  FC  83B 

0779 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

23 

I  17 

41 

6862 

5P 

c 

U  5  FOREST  SERVICE 

BIG  SUR  STRTE  PRRK 

0790 

04 

MONTEREY 

4 

36 

15 

121 

47 

235 

8A 

STATE  PARK  SERVICE 

BIG  TUJUNGR  DAM  FC45DE 

0798 

06 

LOS  ANGELES 

I  3 

34 

18 

1  18 

1  I 

2317 

8R 

JOHN  FORRESTER-LACFCD 

BIRMINGHAM  GEN  HOSP 

0818 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

1  1 

1  18 

30 

722 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  CREEK   INTAKE  2  R 

0819 

07 

INYO 

1  9 

37 

15 

118 

35 

8154 

MID 

SO  .   CAL IF  .   EDISON  CO 

BISHOP  WSO  AP  R 

0822 

07 

INYO 

1  9 

37 

22 

1  18 

22 

4108 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

0850 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

18 

122 

ID 

2330 

9A 

MRS  MARY  INCERPl 

BLACKS  MOUNTAIN 

0867 

02 

LASSEN 

2  1 

40 

46 

121 

12 

7200 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BLODGETT  EXP.  FOREST 

0883 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

55 

120 

40 

44  14 

c 

BLODGETT  EXP.  FOREST 

BLUE  CANYON  WSMO  R 

0897 

02 

PLACER 

39 

39 

17 

120 

42 

5280 

MID 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

BLYTHE 

0924 

07 

R I  VERS  I OE 

5 

33 

37 

1  14 

3b 

268 

4P 

8A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

BLYTHE  7  W 

0925 

07 

R I  VERS  I DE 

5 

33 

37 

1  14 

43 

390 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

BLYTHE  FRR  RIRPORT 

0927 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

1  1  4 

43 

390 

MID 

MID 

DEPT-TRANSPORTRT lON-FRfl 

BOCA 

0931 

03 

NEVRDR 

36 

39 

23 

120 

06 

5575 

8A 

8R 

8fl 

H 

RONRLD  KIRBY 

BODIE 

0943 

03 

MONO 

38 

38 

1  3 

1  19 

01 

8370 

5P 

5P 

BODIE  HISTORICAL  ST  PK 

BOONVILLE  MNTNC  STA 

0973 

01 

MENDOCINO 

17 

39 

01 

123 

22 

340 

8R 

STRTE  DIV  OF  HWYS 

BORON 

0979 

07 

KERN 

6 

35 

00 

1  17 

39 

2460 

c 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

BORREGO  DESERT  PARK 

0983 

07 

SAN  DIEGO 

6 

33 

16 

116 

25 

765 

8A 

9A 

c 

CRL  DIV  BERCH  &  PKS 

BOULDER  CREEK  G.  S. 

1002 

02 

PLUMAS 

8 

40 

12 

120 

37 

5020 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

BOULDER  C  LOCRTELLI  R 

1005 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

09 

122 

12 

2175 

c 

VINCENT  D  LOCATELLI 

BOULEVARD  2 

1010 

07 

SAN  DIEGO 

6 

32 

40 

116 

18 

3600 

6P 

MEYER'S   TRAILER  RRNCH 

BOUQUET  CANYON 

1013 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

35 

I  18 

22 

3055 

MID 

L  R  WTR  «  PWR  DEPT 
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BOWtlfiN  DRM 

1018 

02 

NEVADA 

39 

39 

27 

120 

39 

5365 

4P 

4P 

C 

NEVADA   IRRIG  OlST 

BRRNDY  CREEK 

104  1 

02 

SHASTA 

23 

40 

37 

122 

34 

1230 

C 

USBR  SHASTA  FIELD  DIV 

BRRNNRN  ISLRND 

1043 

02 

SRCRRMEMTO 

23 

38 

07 

121 

42 

30 

8A 

8A 

8A 

DEPT-PARKS  &  RECREATION 

BRRNSCOMB  3  NNW 

1046 

01 

7 

39 

42 

123 

39 

1455 

8A 

MRS.   DOROTHY  F.  JACK 

BRflWLEY  2  SW 

1  U  *t  0 

u  / 

IMPERIRL 

C 

D 

"3  9 
J  C 

D  / 

1  t  c, 
1  1  0 

J  J 

1  nn 
-  I  UU 

9A 

QQ 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

BRER  DRM 

1057 

06 

ORRNCE 

26 

33 

53 

117 

56 

275 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRENTWOOD  6  SW 

1060 

05 

CONTRR  COSTR 

27 

37 

53 

121 

46 

325 

c 

VERNON  R  CAKEBREAD 

BRIDGEPORT 

1072 

03 

MONO 

38 

38 

15 

I  19 

14 

6470 

5P 

5P 

H 

ROBERT   W.  SANOY 

BRIDGEPORT  RRNGER  STR 

1076 

03 

MONO 

38 

38 

17 

119 

17 

6550 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRIOGEVILLE  4  NNW 

1080 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

32 

123 

49 

2050 

8R 

MRS  ALBERT  R  HUNT 

BRIDGEVILLE  5  W 

1084 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

29 

123 

53 

387 

c 

CALIF  DEPT  PARKS  4  REC 

BROCKWRY  SUMMIT 

1096 

03 

PLRCER 

36 

39 

16 

120 

04 

7200 

5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BROOKS  FRRNHRM  RRNCH 

1112 

02 

YOLO 

23 

38 

46 

122 

09 

294 

8R 

BR 

MRS  JOYCE  A  FARNHAM 

BRUSH  CREEK  RS 

1  130 

02 

BUTTE 

8 

39 

41 

121 

20 

3560 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STR 

PLRCER 

1 

^  Q 

n  n 
UU 

1  "^n 

1  C\J 

Jb 

y1  Q  Q  n 

c 
D 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

BRYSON 

1  142 

04 

MONTEREY 

24 

35 

48 

121 

06 

925 

c 

ERNEST  R  WEFERLING 

BUCKHORN 

1  149 

02 

SHRSTR 

21 

40 

52 

121 

51 

380D 

3P 

MRS.   RNNR  HOWE 

BUCKS  CREEK  PH 

1  159 

02 

PLUMRS 

8 

39 

55 

121 

20 

1760 

2P 

P  G  4  E  COMPRNY 

BURBRNK  VALLEY  PMP  PLT 

1  194 

06 

LOS  RNGELES 

13 

34 

1  1 

118 

21 

655 

5P 

5P 

c 

BURBRNK  PUBLIC  SERVICE 

BURL INGRME 

1206 

04 

SRN  MATEO 

4 

37 

35 

122 

21 

10 

A  P 

4P 

A  P 

B  WRSTE  WTR  TRMT  PL 

BURNEY 

1214 

02 

SHASTA 

21 

40 

53 

121 

40 

3127 

8A 

8A 

MRS  RUTH  C  ESTES 

BURNT  RANCH   1  S 

1215 

01 

TRINITY 

35 

40 

48 

123 

28 

2150 

BR 

PAUL   F  KAUT 

BUTTE  LAKE 

1237 

02 

LASSEN 

23 

40 

34 

121 

18 

6060 

s 

LASSEN  VOLCRNIC  NRTL  PK 

RUT  TflNW  1 1  1  nw 

1244 

05 

KERN 

10 

35 

24 

119 

28 

269 

8fi 

8R 

BUENA  VISTA  W  S  OIST 

CRCHUMA  LAKE 

1  253 

n  c 
Ub 

SNTA  BARBARA 

i£. 

Q  c 
JO 

1  1  Q 

by 

~i  Q  1 
/o  1 

9R 

Q  Q 

9A 

r 
L 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CAJON  WEST  SUMMIT 

1272 

07 

SAN  BEROINO 

6 

34 

23 

1  17 

34 

4780 

c 

SRN  BERDINO  CO  FCD 

CRLRVERRS  BIG  TREES 

1277 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

17 

120 

19 

4695 

8R 

8R 

H 

CRL  DIV  BERCH  4  PKS 

CALRVERRS  RRNGER  STR 

1280 

05 

CRLRVERRS 

34 

38 

12 

120 

22 

3360 

8R 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRLRVERRS  RESERVOIR 

1281 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

29 

121 

49 

805 

7A 

S  F  WRTER  DEPT 

CRLEXICO  2  NE 

1288 

07 

IMPERIRL 

6 

32 

4  1 

1  15 

28 

12 

5P 

IMPERIRL   IRRIG  DIST 

CRL ISTOGfl 

1312 

01 

NAPfl 

17 

38 

35 

122 

35 

364 

6P 

CITY  OF  CRLISTOGR 

CALLAHAN 

1316 

01 

SISKIYOU 

12 

4  I 

19 

122 

48 

3185 

5P 

5P 

MRS  MRRIRN  HRYDEN 

CAMP  ANGELUS 

1369 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

09 

1  16 

59 

5770 

C 

STRTE  DIV  OF  HWYS 

TAMP   HI    HII  1     nPinS  S7F 

1404 

06 

1  nS   RNGFI  FS 

26 

34 

15 

1  18 

06 

4250 

5P 

L.B.   UNIFIED  SCH  OIST. 

CAMPO 

14  24 

06 

SRN  DIEGO 

3  3 

32 

38 

1  1  6 

28 

2630 

5P 

5P 

RRCHIE  C  LEACH 

CRMP  PARDEE 

1428 

05 

CRLRVERRS 

16 

38 

15 

120 

51 

558 

8R 

8A 

8R 

C 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTR 

1433 

02 

SIERRR 

39 

39 

38 

120 

34 

5500 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRMP  SIX  LOOKOUT 

1455 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

50 

123 

52 

3700 

5 

STRTE  OF  CRLIFORNIA 

CRMPTONVILLE  RS 

1462 

02 

YUBR 

39 

39 

27 

121 

03 

2755 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANBY  RRNGER  STATION 

1476 

02 

MODOC 

21 

4  1 

27 

120 

52 

4310 

2P 

2P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRNOCA  PARK  PIERCE  COL 

1484 

06 

LOS  RNGELES 

1  3 

34 

1  1 

1  18 

34 

790 

4P 

4P 

L  A  PIERCE  COLLEGE 

CANYON  0AM 

1497 

02 

PLUMAS 

8 

40 

10 

121 

05 

4560 

4P 

4P 

C  H 

P  G  4  E  COMPANY 

CAPRY  5  WNW 

1507 

02 

YOLO 

23 

38 

44 

122 

08 

360 

c 

BROOKS  FOREST   FIRE  STA 

1517 

06 

n  R  fl  N  r,  F 

U  l\  "1 1'l  Lf  l_ 

26 

33 

55 

117 

50 

404 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  OILMAN 

1518 

06 

ORANGE 

26 

33 

55 

1  1  7 

4  7 

1  624 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CRNYON  WORKMRN 

1520 

06 

SAN  BERDINO 

26 

33 

58 

117 

47 

1  180 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

1522 

02 

PLUMAS 

8 

40 

05 

121 

09 

2986 

4P 

P  G  4  E  COMPANY 

CRRMEL  VRLLEY 

1534 

04 

MONTEREY 

4 

36 

29 

121 

44 

425 

5P 

5P 

CARMEL  VALLEY  FIRE 

CARPINTERIA  RESERVOIR 

1540 

06 

SANTA  BARBAR 

33 

34 

24 

1  19 

29 

385 

c 

COUNTY  OF  SANTA  BARBRRR 

CASTLE  ROCK  RAD  LAB 

1583 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

38 

121 

30 

560 

8A 

LfiWRENCE  LIVERMORE  LRB 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

1588 

05 

MARIPOSA 

27 

37 

24 

120 

03 

1425 

8A 

8R 

c 

WM  H  RLISON 

CAZADERO  3  W 

1603 

01 

SONOMA 

22 

38 

32 

123 

08 

1  400 

5P 

DR.   CLIFFORD  G.  FISH 

CECILVILLE  5  SE 

1606 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

06 

123 

03 

2980 

6R 

6R 

GEORGE  DENOMR 

LLUHRV  1  LLC 

1614 

03 

Mnnnr 

1  1  u  u  u  u 

18 

4  1 

32 

120 

10 

4570 

8R 

8R 

II   S   Snil     TON  SFRVICF 

CHALLENGE  RANGER  STA 

1653 

02 

YUBA 

39 

39 

29 

121 

1  3 

2560 

8R 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHAMPS  FLRT  WEST  MOW 

1656 

02 

LASSEN 

18 

40 

42 

120 

58 

5590 

S 

OWR-NORTHERN  DIST 

CHRTSWORTH  FC24F 

1680 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

15 

1  18 

36 

948 

5P 

MRS.   PAUL  NEWTON 

CHRTSWORTH  RESERVOIR 

1682 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

14 

1  18 

37 

906 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY  VRLLEY  DRM 

1697 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

58 

119 

55 

4765 

8fl 

8R 

HETCH  HETCH  WTR  SUP 

CHESTER 

1700 

02 

PLUMAS 

8 

40 

18 

121 

14 

4525 

5P 

5P 

H 

ROGER  D  ROYAL 

CHICO  UNIVERSITY  FRRM 

1715 

02 

BUTTE 

23 

39 

42 

121 

49 

185 

8R 

8A 

BR 

c 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 

CHIQUITO  CREEK 

1737 

05 

MAOERR 

27 

37 

30 

1  19 

23 

7290 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

CHITTENDEN  PASS 

1739 

04 

SRN  BENITO 

20 

36 

54 

121 

36 

125 

8R 

VICTOR  L  HASKIN 

CHOLAME  ALLEY  RRNCH 

1743 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

43 

120 

15 

1753 

c 

GLENN  PLASKETT 

CHUCHUPRTE  RRNGER  STR 

1754 

05 

VENTURR 

10 

34 

48 

119 

01 

5260 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHULfl  VISTfl 

1758 

06 

SRN  DIEGO 

33 

32 

36 

117 

06 

9 

8R 

8R 

8R 

WESTERN  SALT  COMPANY 

CITRUS  HEIGHTS 

1773 

02 

SRCRRMENTO 

23 

38 

42 

121 

18 

138 

9P 

HEIDI  GOOORIOGE 

CLAREMONT  POMONA  COL 

1779 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

06 

117 

43 

1201 

8R 

8R 

POMONR  COLLEGE  PHYSICS 

CLARKS  VALLEY  MUDD  RCH 

1785 

02 

GLENN 

23 

39 

33 

122 

24 

410 

7R 

DICK  MUDD 
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CLERR  CREEK 

1799 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

43 

123 

27 

975 

9A 

JOHN  R  JARDINE 

CLERRLRKE  HIGHLANDS 

1806 

02 

LAKE 

23 

38 

58 

122 

38 

1365 

8A 

8A 

c 

CARL  fl  POTTS 

CLOVERDRLE  3  SSE 

1838 

01 

SONOMA 

22 

38 

46 

122 

59 

320 

8A 

8A 

ELMER  W  OLSON 

ri  nVFRDOl  F    1  ^ 

1839 

01 

O  U  IN  U  N  n 

c  c 

38 

48 

123 

00 

320 

c 

STHTF    n I V   OF  FORESTRY 

CLOVER  VALLEY 

184  5 

02 

PLUMAS 

8 

39 

57 

1  20 

27 

5500 

s 

CRL  DEPT   WTR  RESOURCES 

CORL INGA 

1864 

05 

FRESNO 

27 

36 

09 

120 

21 

671 

5P 

5P 

CORLINGR  FIRE  DEPT 

CORLINGA   1  SE 

1867 

05 

FRESNO 

27 

36 

08 

120 

21 

663 

c 

UNION  OIL  COMPANY 

COFFEE  CREEK  RS 

1886 

01 

TRINITY 

35 

41 

OS 

122 

42 

2500 

c 

U  5  FOREST  SERVICE 

COHASSET   1  NNE 

1891 

02 

BUTTE 

23 

39 

57 

121 

43 

3180 

8A 

WALTER  ROACH 

COLBYS  FC  53  D 

1896 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

18 

1  18 

07 

3675 

4  P 

DONALD  E  MILLER 

COLEMAN  FISHERIES  STA 

1907 

02 

SHASTA 

23 

40 

24 

122 

08 

420 

8A 

BUR-SPORT   FISH  S  WLDLF 

COLFAX 

1912 

02 

PLACER 

39 

39 

06 

120 

57 

24  10 

4P 

4P 

H 

GORDON  FARRELL 

COLGATE  POWER  HOUSE 

1916 

02 

YUBA 

39 

39 

20 

121 

1  1 

595 

4P 

YUBA  CO.   WATER  AGENCY 

rni  HSR  7  ssw 

1948 

02 

L  U  L  U  O  H 

23 

39 

12 

122 

01 

50 

4P 

4P 

riTY  OF  rniusH 

L  1   1   1      Ur  LULU-JM 

COOL 

1985 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

53 

1 2  1 

0  1 

I  480 

4P 

W  B  THRELKEL 

COPCO  NO  1  DAM 

1990 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

59 

122 

20 

2703 

4P 

PRC  POWER  4  LIGHT  CO 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

2012 

05 

K  I  NGS 

9 

36 

06 

119 

34 

200 

5P 

SP 

c 

CORCORAN   IRRIG.  DIST 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

2027 

02 

TEHAMA 

23 

39 

54 

122 

21 

487 

8A 

TROY  DUNCAN 

CORONA 

2031 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

53 

117 

33 

610 

5P 

5P 

CORONA  FIRE  DEPT 

CORRAL  I TOS 

2048 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

59 

121 

48 

264 

c 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

COTTONWOOD  CREEK 

2069 

07 

INYO 

19 

35 

29 

1  18 

1  1 

0160 

s 

L  A  DEPT-WATER  4  POWER 

COVELO 

2081 

01 

MENOOC INO 

7 

39 

47 

123 

15 

1430 

5P 

5P 

H 

MRS  FRANCES  V  BLACK 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

2084 

01 

MENDOC I  NO 

7 

39 

50 

123 

OS 

1514 

C 

MILO  C  CUMMINGS 

rnVIMR    TFMPI  F    FT    IQ^  R 

2090 

05 

1  n9    QMP.FI  F^ 
LUO  nlNUL.LL.0 

c.  O 

34 

05 

117 

52 

575 

5P 

kill  1   IQM    R    TFMPI  F 

CRABTREE  MEADOW 

2114 

05 

TULARE 

10 

35 

34 

1  1  8 

2  1 

0700 

5 

ST   OF  CALIF  SNOW  SURVEY 

CRAWFORD  RRNCH 

21  39 

07 

SAN  DIEGO 

6 

32 

53 

116 

17 

1500 

C 

ROBERT  A  CRAWFORD 

CRESCENT  CITY   1  N 

2147 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

46 

124 

12 

40 

4P 

4P 

PRC  POWER  4  LIGHT  CO 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

2148 

01 

DEL  NORTE 

17 

4  1 

48 

124 

05 

120 

8A 

STATE  DEPT-PARKS  4  REC 

CRESCENT  CITY  MTNC  STA 

2150 

01 

DEL  NORTE 

17 

4  1 

46 

124 

12 

50 

C 

STATE  DIV  OF  HWYS 

CRESTLINE  FIRE  STA  2 

2164 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

15 

1  1  7 

15 

4900 

c 

CRESTLINE  FIRE   STA  NO  2 

CROCKETT 

2177 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

38 

02 

122 

I  3 

9 

8A 

8fl 

C4H  SUGAR  REFINING  CO 

CROWDER  FLAT 

2184 

01 

MODOC 

12 

4  1 

53 

120 

44 

5175 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

2198 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

19 

117 

51 

5370 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

nnil  VFR  riTY 
«LULVL.i\     LI  1  1 

2214 

06 

LUO  nlNULLCO 

34 

01 

1  18 

24 

106 

5P 

5P 

nil  UFP    riTY    F  T  RF  HFPT 
LULVLr\    Lit'    rlKL  Utrl 

CUMMINGS 

22  1 8 

0  1 

MENDOC INO 

7 

39 

50 

1  23 

38 

1285 

5P 

MRS  MARY  S.  INGRAM 

CUYRMACfl 

2239 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

59 

116 

35 

4640 

8A 

8A 

C  H 

HELIX   IRRIGATION  DIST 

DAGGETT  EDISON  PLANT 

2255 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

52 

1  15 

52 

1970 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

2257 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

52 

116 

47 

1915 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

DANA  2  SE 

2269 

02 

SHASTA 

21 

4  1 

06 

121 

31 

3320 

8A 

DALE  5.  BOSE 

DAVENPORT 

2290 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

01 

122 

12 

275 

1  2M 

LONE  STAR   INDUSTRIES  I 

DAVIS  2  WSW  EXP  FARM 

2294 

02 

YOLO 

23 

38 

32 

121 

46 

60 

8A 

8A 

SA 

CG 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

DAY 

2306 

02 

MODOC 

21 

4  1 

1  3 

121 

23 

3650 

c 

HERMAN  L  LORENZEN 

DEAD  HORSE  RES  2  SE 

231  1 

02 

MODOC 

21 

4  1 

42 

120 

33 

5057 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

nFRTH  VQIIFY 

2319 

07 

I  M  Y  n 

1  l\  I  u 

C 
D 

36 

28 

1  16 

52 

-194 

4P 

4P 

4P 

HQ     MOT     PODbf  QCTDV/irC 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

2  327 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

39 

I  1 6 

23 

1  200 

8A 

BOYD  DESERT  RESEARCH  CT 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

2331 

07 

INYO 

6 

37 

22 

1  17 

59 

5225 

4P 

4P 

H 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  FOREBAY 

2338 

02 

NEVADA 

39 

39 

18 

120 

50 

4455 

9A 

9R 

PACIFIC  GAS  4  ELEC  .  CO. 

DELANO 

2346 

05 

KERN 

9 

35 

47 

119 

15 

323 

8R 

DELANO  FIRE  DEPT 

DEL  MONTE 

2362 

04 

MONTEREY 

4 

36 

36 

121 

52 

45 

c 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

2359 

05 

STANISLAUS 

27 

37 

25 

121 

23 

1200 

5P 

STANISLAUS  CO.   PARK  D. 

DELTA 

2379 

02 

SHASTA 

23 

40 

57 

122 

25 

1  170 

8A 

c 

MS  EILEEN  P  DICKSON 

DENRIR  3  NNE 

2389 

05 

STANISLAUS 

37 

37 

34 

120 

47 

140 

7P 

7P 

KEN  C  .  BRRTTON 

DE  SABLfl 

2402 

02 

BUTTE 

23 

39 

52 

121 

37 

2720 

4P 

4P 

H 

P  G  4  E  COMPANY 

riFsrflN'^n  rrimrfr  ^tp 

2406 

06 

^flw  n  I  F r.n 

O  n  IN    U  i  C  UU 

32 

51 

116 

37 

3500 

2P 

U    O    rUrvLDi  oLKVlLL 

DIAMOND  BRR 

2432 

05 

LOS  ANGELES 

26 

34 

00 

117 

48 

880 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOBBINS  1  S 

2456 

02 

YUBA 

39 

39 

22 

121 

12 

1640 

6P 

5P 

GREGORY  L.  ROYAT 

DONNER  MEMORIRL  ST  PK 

2467 

03 

NEVADA 

36 

39 

19 

120 

14 

5937 

8R 

8R 

H 

CALIF  DIV  BEACH  4  PKS 

DOWNEY  FIRE  STA  FC1070 

2494 

05 

LOS  ANGELES 

33 

33 

56 

118 

09 

1  10 

5P 

DOWNEY  FIRE  STA-LACFCD 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

2500 

02 

SIERRA 

39 

39 

34 

120 

50 

2895 

8A 

8A 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

DOYLE 

2504 

03 

LASSEN 

18 

40 

02 

120 

06 

4240 

8A 

JUNIUS  M  DIXON 

DOYLE  5  SSE 

2506 

03 

LASSEN 

18 

39 

57 

120 

05 

4385 

6P 

6P 

H 

FRANK  M  ROWLAND 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2516 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

29 

118 

32 

1455 

7A 

7R 

L  A  WTR  4  PWR  DEP'!' 

DUDLEYS 

2539 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

45 

120 

06 

3000 

5P 

5P 

MRS  VIRGINIA  A  DEUTSCH 

DUNN IGAN 

2568 

02 

YOLO 

23 

38 

53 

121 

58 

60 

7A 

MRS.   MARY  A.  HUNT 

DUNSMUIR  RANGER  STA 

2572 

02 

SISKIYOU 

23 

41 

13 

122 

16 

2420 

8A 

WALLACE  E.  MARSHALL 

DUTTONS  LANDING 

2580 

01 

NAPA 

17 

38 

12 

122 

18 

20 

8A 

8A 

8A 

LOUIS  ABATE 

EAGLE  CREEK 

2591 

05 

TULARE 

10 

35 

59 

118 

39 

6650 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EAGLE  MOUNTAIN 

2598 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

48 

115 

27 

973 

7A 

7A 

METRO  WATER  DISTRICT 

EAST  PARK  RESERVOIR 

2640 

02 

COLUSA 

23 

39 

22 

122 

31 

1205 

8A 

8A 

FRANKLIN   I  HOLDEN 
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EL  CfiPITRN  DflM 

2709 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

53 

1  16 

49 

600 

7A 

7R 

C 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

EL  CENTRO  2  SSW 

271  3 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

46 

1  15 

34 

-30 

5P 

5P 

C 

EL  CENTRO  WATER  DEPT 

ELECTRfi  POWER  HOUSE 

2728 

05 

AMADOR 

16 

38 

20 

120 

40 

715 

4P 

4P 

PG&E  COMPANY 

ELK  VOLLEY 

2749 

01 

DEL  NORTE 

17 

42 

00 

123 

43 

1705 

5P 

MID 

C 

LYLE  J  GARBERSON 

Fl  1  FRY    1  PKF 

2756 

03 

MONO 

38 

37 

56 

119 

14 

9645 

MID 

Sn      TRI  IF      FD  I  SON   Cfl  . 

ELLIOTT 

Q  "7  c  n 

U  o 

SAN  JOAQUIN 

16 

30 

1  4 

1  O  1 

1  c  I 

1  C 

/  H 

C  NORMAN  ADAMS 

EL  M[RflCE  FIELD 

2771 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

36 

117 

36 

2910 

8A 

8R 

WILLIAM  G  BRIECLEB 

EL  MODENP 

2775 

06 

ORANGE 

28 

33 

48 

1  17 

47 

460 

C 

HOMER  F  WRNNRMAKER 

ELSINORE 

2805 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

40 

117 

20 

1285 

5P 

5P 

C 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

ESCONDIDO 

2862 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

07 

1  17 

05 

660 

6P 

6P 

DRRWIN  M  TING 

ESCONDIDO  2 

2863 

06 

SRN  DIEGO 

33 

33 

07 

1  17 

05 

600 

C 

ESCONDIDO  FIRE  DEPT 

£T  IWflNDfi 

2895 

06 

SRN  BERDINO 

28 

34 

08 

1  17 

31 

1  390 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ETNA 

2899 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

28 

122 

54 

2950 

c 

GEORGE  V  HENDRICKS 

"EUREKA  WSO  C!  R 

2910 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

48 

124 

10 

43 

MID 

MID 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

FXTHFOIIFR  RFSFRVOIR 

2920 

05 

MRR I PnSR 

1  4 

37 

35 

120 

16 

442 

8fl 

MFRFFn    IRRIG  PIIST 

EXETER  FflUVER  RANCH 

2922 

05 

TULRRE 

9 

36 

2 1 

1  1  9 

04 

4  39 

c 

CHARLES  0  COULTER 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

2934 

02 

SOLANO 

23 

38 

16 

122 

02 

40 

8A 

8R 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

FAIRF [ELD  3  NNE 

2935 

02 

SOLANO 

23 

38 

17 

122 

02 

1  10 

c 

SOLANO  COUNTY  SURVEYOR 

FAIRMONT 

2941 

07 

LOS  ANGELES 

15 

34 

42 

1  18 

26 

3060 

7R 

7R 

L  A  WTR  4  PWR  DEPT 

FALLBROOK 

2958 

06 

SRN  DIEGO 

33 

33 

21 

1  17 

15 

660 

c 

DEPT-SRNTRT ION  &  F/C 

FERGUSON  RANCH 

3020 

02 

TEHAMA 

23 

40 

21 

122 

27 

800 

c 

BURERU  OF  RECLAMATION 

FIDDLETOWN  LYNCH  RANCH 

3038 

05 

AMADOR 

16 

38 

32 

120 

42 

2140 

Bfl 

c 

WENTWORTH  LYNCH 

FIGUEROA  MOUNTAIN 

3048 

06 

SNTR  BARBARA 

32 

34 

44 

120 

00 

3200 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

FILLMORE    1  WNW 

3050 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

1  18 

56 

435 

BR 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

FIVF    POINTS   ^  SSUI 

3083 

05 

r  r\  c  o  IN  u 

1  1 
1  1 

36 

22 

120 

09 

285 

5F 

5P 

FIVE    STAR  RANCH 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

0  n  Q  "7 

03 

LASSEN 

18 

4  U 

1  o  n 
1  c\j 

*i  n  n  n 
4UUU 

or 

C  D 
or 

5P 

CRL  DEPT  FISH  4  GRME 

FLORENCE  LAKE 

3093 

05 

FRESNO 

27 

37 

16 

118 

58 

7325 

c 

SO  CRLIF  EDISON  CO 

FOLSOM  DAM 

3113 

02 

SACRAMENTO 

1 

38 

42 

121 

10 

350 

Bfl 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLRMRTION 

FONTRNA  S  N 

3118 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

1  1 

117 

27 

1972 

6P 

ROLRND  W  GETCHELL 

FONTRNA  KAISER 

3120 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

05 

1  17 

30 

1090 

4P 

4P 

KRISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

3130 

01 

TRINITY 

35 

40 

23 

123 

20 

2340 

8A 

8A 

H 

MRS  BLANCHE  E  ESLICK 

FORESTHILL  RANGER  STA 

3134 

02 

PLACER 

1 

39 

01 

120 

51 

3015 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  BIDWELL 

3157 

03 

MODOC 

18 

41 

51 

120 

08 

4500 

5P 

5P 

H 

JRMES  E  LEE 

FORT  BRAGG 

3161 

01 

MENDOCINO 

17 

39 

27 

123 

48 

80 

8A 

8A 

c 

CALIF  4  WESTERN  R  R 

FORT    n I TK 

3173 

01 

riF  1     NOR  T  F 

U  u  L    IN  u  r\  1  t. 

1  7 

41 

52 

124 

09 

46 

8R 

RFNNY    1  RFflSIFY 

FORT  JONES  6  ESE 

3 1  75 

0  1 

SISKIYOU 

12 

4  1 

35 

1  22 

4  3 

3324 

c 

CARL  C  CRAMER 

FORT  JONES  RANGER  STA 

3182 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

36 

122 

51 

2725 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  ORD 

3186 

04 

MONTEREY 

4 

36 

41 

121 

46 

134 

MID 

FRITZSCH  RRMY  AIRFIELD 

FORT  ROSS 

3191 

01 

SONOMA 

17 

38 

31 

123 

15 

120 

5P 

5P 

FORT   ROSS  ST   HIST  PARK 

FORT  SEWARD 

3194 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

1  3 

123 

38 

217 

c 

DONNIE  E  MILLER 

FRENCH  GULCH 

3242 

02 

SHRSTA 

23 

40 

42 

122 

38 

1  100 

7R 

MRS  PRTRICR  R  CLARY 

FRESNO  WSO  AP  R 

3257 

05 

FRESNO 

27 

36 

46 

119 

43 

328 

MID 

MID 

CG  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

3261 

05 

FRESNO 

27 

36 

59 

119 

43 

4  10 

8A 

BR 

Bfl 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FULLERTON  DAM 

3285 

06 

ORANGE 

26 

33 

54 

1  17 

53 

340 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

Fill  1  FRinM    H[l  1  rPFST    R  V 

3288 

06 

U  l\  rl  IN  UL 

c  □ 

33 

53 

117 

55 

330 

5P 

Fill  1  FRTflM    MIIKI    ItTIt  DFPT 

GARBERV ILLE 

3320 

0 1 

HUMBOLDT 

7 

40 

06 

1  23 

48 

340 

8A 

CARROLL  A  PANCOAST 

GASQUET  RANGER  STATION 

3357 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

52 

123 

58 

384 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

GEM  LAKE 

3369 

03 

MONO 

38 

37 

45 

119 

08 

8970 

MID 

SO.  CALIF.  EDISON  CO. 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

3384 

02 

EL  DORRDO 

I 

38 

55 

120 

47 

3001 

8A 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

GERBER  RANCH 

3387 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

22 

121 

29 

2140 

8A 

MRS  HELEN  0  HURNER 

GERLE  CREEK  CAMP 

3388 

02 

EL  DORRDO 

1 

38 

59 

120 

23 

5400 

S 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

GIBRALTAR  DAM  2 

3402 

06 

SNTR  BRRBARR 

32 

34 

31 

119 

41 

1580 

8A 

c 

SRNTA  BRRBRRR  WTR  DEP 

GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 

3405 

02 

SHRSTA 

23 

41 

01 

122 

24 

1650 

8A 

STATE  DIV  OF  HIGHWRYS 

GILLESPIE  FIELD 

3410 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

49 

116 

58 

385 

4P 

4P 

SRN  DIEGO  COUNTY 

r  I  1  ROY 

3417 

04 

CQMTQ    ri  QRQ 

c  u 

37 

DO 

121 

34 

194 

9R 

9A 

fill  Rnv    RllRQI      FIRF  HFPT 

GILROY  8  NE 

34  19 

04 

SRNTA  CLARA 

20 

37 

02 

121 

27 

1050 

c 

HENRY  MANTELLI 

GILROY   14  ENE 

3422 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

06 

121 

20 

1  350 

Bfl 

PHILIP  J  GONZALES 

GLENOORR  WEST  FC  185 

3452 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

08 

117 

52 

822 

5P 

MRS  L  M  WEST 

GLENNV  ILLE 

3463 

05 

KERN 

10 

35 

43 

118 

42 

3140 

8P 

8fl 

H 

KERN  CO  FSTRY  4  F  D 

GLENNVILLE  FULTON  RS 

3465 

05 

KERN 

10 

35 

44 

118 

40 

3500 

n 

U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  ROCK  RANCH 

3489 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

53 

114 

52 

488 

6P 

5P 

GOLD  ROCK  RANCH 

GOLD  RUN 

3491 

02 

PLBCER 

39 

39 

10 

120 

52 

3320 

4P 

JOHN  F  WALL 

GOLDSTONE  ECHO  2 
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c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POTTER  VRLLEY  PH 

7109 

01 

MENOOC I  NO 

22 

39 

22 

123 

08 

1015 

4P 

4P 

c 

P  G  4  E  COMPANY 

POWRY  VRLLEY 

7  111 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

57 

1  1  7 

02 

500 

4P 

POWAY  FIRE  DEPT 

PRRDO  Dflli 

7123 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

53 

117 

38 

560 

c 

DEPT   OF   THE  ARMY 

PRIEST  VRLLEY 

7150 

04 

MONTEREY 

24 

36 

1  I 

120 

42 

2300 

SS 

55 

NELSON  H  PALMER 

OU  I  NCY 

7195 

02 

PLUMAS 

8 

39 

55 

120 

57 

3408 

8A 

8A 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

RRMONR  FIRE  OEPT 

7228 

06 

SflN  DIEGO 

33 

33 

03 

I  16 

52 

1  450 

3P 

3P 

RAMONA  FIRE  DEPT 

RRNDSBURG 

7253 

07 

KERN 

15 

35 

22 

I  17 

39 

3570 

6P 

6P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

RRTTLESNRKE  CREEK 

7259 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

59 

1  18 

43 

9900 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

REO  BLUFF  WSO  RP  R 

7292 

02 

TEHAMA 

23 

40 

09 

122 

15 

342 

MID 

MID 

C  J 

NATL   WEATHER  SERVICE 

REDDING  5  SSE 

7295 

02 

SHASTA 

23 

40 

30 

122 

22 

425 

c 

CITY  OF  REDDING 

REDDING  FIRE  STR  2 

7296 

02 

SHASTA 

23 

40 

35 

122 

24 

580 

6P 

6P 

REDDING  FIRE  DEPT 

REDLRNDS 

7306 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

03 

I  1  7 

1  1 

1318 

5P 

2P 

REDLANDS  DRILY  FRCTS 

REDWOOD  CITY 

7339 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

29 

122 

14 

31 

5P 

5P 

CITY  F I  RE  DEPT   STR  2 

REDWOOD  CREEK  O'KRNE 

7342 

01 

HUMBOLT 

17 

40 

54 

123 

49 

850 

c 

CLYDE   M  HEMPHILL 

REPRESfl 

7370 

02 

SACRAMENTO 

I 

38 

42 

121 

10 

295 

MID 

F0L50M  STATE  PRISON 

RICHRRDSON  GROVE  ST  PK 

7404 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

02 

123 

47 

500 

8R 

8A 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

oR I CHMONO 

74  1  4 

04 

CONTRA  COSTR 

4 

37 

56 

122 

21 

55 

6P 

6P 

CITY  OF  RICHMOND 

RIO  V  I STR 

7446 

02 

SOLANO 

23 

38 

09 

121 

42 

40 

MID 

ARMY  RESERVE   TRAIN  CNTR 

RIVERSIDE  FIRE  STR  3 

7470 

06 

R I  VERS  I DE 

28 

33 

57 

1  17 

23 

840 

5P 

5P 

RIVERSIDE  FIRE  STR  3 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STR  R 

7473 

06 

R I  VERS  I DE 

28 

33 

58 

117 

21 

986 

8fl 

8A 

8R 

c 

U  OF  CRLIF  RIVERSIDE 

ROBBS  PERK  PH 

7489 

02 

EL  DORADO 

I 

38 

54 

120 

22 

5120 

c 

SRC  MUNIC  UTL  DIST 

ROBERTSON  FLRT 

7492 

05 

PLACER 

1 

39 

09 

1  20 

30 

6740 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

ROCK  CREEK 

7510 

07 

INYO 

19 

37 

27 

118 

44 

9570 

5 

CAL   DEPT  WTR  RESOURCES 

ROCKL  I  N 

7516 

02 

PLACER 

I 

38 

48 

121 

1  4 

248 

4P 

4P 

CITY  OF  ROCKLIN 

ROGERS  CRMP 

7533 

05 

TULRRE 

10 

36 

06 

1  18 

38 

6240 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ROSE  riRRIE  MEADOW 

7560 

05 

FRESNO 

27 

37 

19 

1  18 

52 

0000 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

ROUND  MT  P  G  RND  E 

7581 

02 

SHASTA 

23 

40 

48 

121 

56 

2100 

6P 

c 

PACIFIC  GAS  RND  ELEC  CO 

RUNNING  SPRINGS   I  E 

7600 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

12 

1  17 

05 

5965 

c 

CRLIF  DIV  OF  HIGHWRYS 

RUTH  DRM  TELEMETERING 

7614 

01 

TRINITY 

17 

40 

22 

123 

26 

2586 

c 

RUSSELL  FRflSIER 

SRCRRMENTO  WSO  RP  R 

7630 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

31 

121 

30 

17 

MID 

MID 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

"SRCRfiMENTO  WSO  CI  R 

7633 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

35 

121 

30 

19 

MID 

MID 

c 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SRDDLE  CRMP  RRNGER  SIR 

7637 

02 

TEHAMA 

23 

40 

1  0 

122 

48 

3850 

5 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SRGEHEN  CREEK 

7641 

03 

NEVADA 

36 

39 

26 

120 

14 

6337 

5P 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

SRINT  HELENA 

7643 

01 

NAPfl 

17 

38 

30 

122 

28 

225 

6P 

6P 

EDWIN  L  PAULSON 

SflINT  HELENA  4  WSW 

7646 

01 

NRPA 

1  7 

38 

30 

122 

32 

1780 

c 

MRS  EDNA  M  LEARNED 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

7661 

04 

CONTRA  COSTR 

4 

37 

50 

122 

06 

623 

7P 

7P 

BROTHER  U  BENEDICT 

SALINAS  3  E 

7668 

04 

MONTEREY 

24 

35 

40 

121 

35 

85 

5P 

5P 

U.S. DEPT. OF  AG. I  ARS 

SALINAS  FAA  AP 

7669 

04 

MONTERY 

24 

36 

40 

121 

36 

69 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

SRLINRS  DRM 

7672 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

20 

120 

30 

1245 

8A 

SALINAS  DAM  OPERATORS 

SRLSIPUEDES  GAGING  STA 

7681 

06 

SNTA  BARBRRR 

32 

34 

35 

120 

24 

250 

8A 

JOE  CABRRL  JR 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

7689 

05 

AMADOR 

16 

38 

30 

120 

I  3 

3700 

3P 

3P 

3P 

PG&E  COMPRNY 

SRN  RNDRERS  2  S 

7702 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

1  0 

1  20 

40 

830 

7A 

FLINTKOTE  COMPRNY 

SRN  ANTONIO  DAM 

7712 

06 

SAN  BERNDINO 

28 

34 

10 

1  17 

40 

2125 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  ARDO 

7716 

04 

MONTEREY 

24 

35 

02 

120 

54 

450 

8A 

MRS  JERN  BRINRN 

SAN  BENITO 

7719 

04 

SRN  BENITO 

20 

36 

31 

121 

05 

1  355 

c 

JOHN  M  SHIELDS 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

7723 

06 

SRN  BERDINO 

28 

34 

08 

1  17 

16 

I  125 

5P 

6P 

S  B  COUNTY  HOSPITRL 

SRN  CLEMENTE  DRM 

7731 

04 

MONTEREY 

4 

36 

26 

121 

42 

600 

8A 

CRLIF  RMERICRN  WRTER  CO 

SRNOBERG  PTL  FC130B 

7734 

06 

LOS  RNGELES 

15 

34 

45 

1  18 

43 

4025 

8A 

L  R  CO  FIRE  DEPT 

SANOBERG  WSO  R 

7735 

06 

LOS  RNGELES 

29 

34 

45 

118 

44 

4517 

MID 

MID 

C  HJ 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

"SAN  DIEGO  WSO  RP  R 

7740 

06 

SRN  DIEGO 

33 

32 

44 

117 

10 

1  3 

MID 

MID 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SRN  DIMRS  FIRE  WD  FC95 

7749 

06 

LOS  RNGELES 

26 

34 

05 

1  17 

48 

955 

8A 

L   A  COUNTY  FIRE  DEPT 

SRN  DIMAS  TRNBARK  FLRT 

7750 

06 

LOS  RNGELES 

26 

34 

12 

1  17 

46 

2720 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

SRN  FERNRNDO  PH  3 

7762 

06 

LOS  RNGELES 

13 

34 

19 

118 

30 

1250 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 

7767 

04 

SN  FRRNCISCO 

4 

37 

46 

122 

30 

32 

5P 

MID 

c 

CITY  SAN  FRANCISCO 

SRN  FRANCISCO  WSO  AP  R 

7769 

04 

SRN  MRTEO 

4 

37 

37 

122 

23 

8 

MID 

MID 

C  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

oSAN  FRANCISCO  WSO  CI  R 

7772 

04 

SN  FRRNCISCO 

4 

37 

47 

122 

25 

52 

MID 

MID 

C  J 

NATL   WEATHER  SERVICE 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

7776 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

09 

1  1  7 

54 

744 

5P 

PASADENA  WATER  DEPT 

SRN  GABRIEL  DM  FC425BE 

7779 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

12 

1  17 

52 

1  481 

8A 

c 

TONY  H  GEORGE 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

^785 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

06 

1  18 

06 

450 

4P 

4P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  GREGORIO  2  SE 

7807 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

18 

122 

22 

275 

7P 

7P 

GARY   J.  ARRTR 

SAN  JACINTO 

7810 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

47 

116 

58 

1535 

6P 

6P 

BYRON  H  JOHANSEN 

SAN  JACINTO  RANGER  STR 

781  3 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

47 

1  16 

58 

1550 

c 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

SRN  JOROUIN  EXP  RRNGE 

7817 

05 

MADERA 

27 

37 

05 

1  19 

43 

1050 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

SRN  JOSE 

7821 

04 

SANTA  CLARrl 

4 

37 

21 

121 

54 

57 

4P 

4P 

C  J 

CITY  OF  SAN  JOSE 

SRN  JUAN  BRUTISTR  3SSE 

7834 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

48 

121 

31 

550 

c 

MRS  GAY  0  CRRMRN 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STfillON  INDEX 
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CRLIFORNIO 
JULY  1976 


STATION 


INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

O 
cx 
z 

cr 
(r 
o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVfiTION 

OBSERVfiTION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP. 

PRECIP. 

a. 
a 

c 

<_ 
1^ 
Q 

7846 

05 

MERCED 

27 

37 

03 

121 

04 

277 

BA 

8A 

8fl 

c 

785  1 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

1  8 

1  20 

40 

3  1  5 

7A 

7A 

c 

7859 

06 

SflN  BORBfiRO 

32 

34 

3  1 

1  1  9 

49 

2300 

c 

7864 

04 

SflN  MOTEO 

4 

37 

32 

1  22 

1  8 

21 

5P 

5P 

7867 

04 

SflN  LUIS  OBI 

24 

35 

45 

1  20 

4  1 

720 

c 

7870 

06 

VENTURA 

33 

33 

14 

1  19 

27 

502 

MID 

MID 

c 

7880 

01 

MfiRlN 

17 

37 

58 

1  22 

32 

40 

4P 

4P 

7888 

06 

ORANGE 

28 

33 

45 

1  1  7 

52 

1  1  5 

4P 

4P 

7891 

06 

SflN  BEROINO 

28 

34 

06 

1  1  7 

06 

1  970 

c 

7902 

06 

SNTP  BfiRBflRfl 

33 

34 

25 

1  1  9 

4  1 

s 

8fl 

BA 

c 

7905 

06 

SNTfl  BflRBfiRR 

33 

34 

26 

1  1  9 

50 

9 

M  I  D 

M  I  D 

79  1  2 

04 

SflNTR  CLRRfl 

4 

37 

2  1 

1  2  1 

56 

88 

5P 

5P 

7916 

04 

SflNTR  CRUZ 

4 

36 

59 

1  22 

0 1 

1  25 

5P 

5P 

7926 

06 

LOS  RNGELES 

1  3 

34 

07 

1  1  7 

58 

427 

c 

7933 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

22 

1  20 

38 

1  1  00 

8A 

c 

7946 

06 

SNTR  BRRBRRR 

30 

34 

54 

120 

27 

254 

MIO 

MID 

c 

7953 

06 

LOS  RNGELES 

33 

34 

00 

1  18 

30 

15 

4P 

4P 

7957 

06 

VENTURA 

29 

34 

2  1 

I  1  9 

05 

260 

4P 

BA 

7952 

05 

FRESNO 

27 

36 

1 9 

1  20 

35 

4300 

7A 

7965 

0  1 

SONOMR 

22 

38 

27 

1  22 

42 

I  67 

4P 

4P 

7976 

06 

SNTR  BRRBRRR 

32 

34 

37 

1  20 

05 

600 

c 

7987 

06 

ORRNGE 

28 

33 

47 

1  1  7 

43 

855 

7993 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

43 

1  1  7 

32 

5638 

c 

80 1  4 

06 

LOS  RNGELES 

29 

34 

35 

1  1  8 

27 

2  1  05 

6A 

8025 

0  1 

SISKIYOU 

12 

4  1 

1  8 

1  23 

08 

2  1  69 

8A 

M  I  D 

8045 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

29 

124 

06 

1  39 

BA 

BA 

8072 

01 

SONOMA 

17 

38 

24 

122 

49 

65 

8074 

03 

LRSSEN 

18 

40 

30 

1  20 

I  6 

4440 

4P 

8092 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

1  0 

1  1  8 

28 

670 

c 

8  1  35 

02 

SHASTA 

23 

40 

43 

1  22 

25 

1  075 

8A 

8R 

BR 

8163 

0  1 

HUMBOLDT 

17 

40 

02 

1  24 

04 

4  1  0 

4P 

4P 

8  1  75 

02 

SHRSTA 

23 

40 

30 

1  2  1 

5  1 

3555 

7fl 

8200 

07 

INYO 

6 

35 

58 

1  1  6 

1  5 

1  570 

7A 

8207 

02 

SIERRR 

39 

39 

34 

1  20 

38 

4230 

5P 

5P 

8218 

02 

SIERRR 

8 

39 

35 

1  20 

22 

4975 

8R 

8  A 

8230 

06 

LOS  RNGELES 

1  3 

33 

48 

118 

10 

100 

8243 

06 

ORANGE 

28 

33 

45 

1  17 

39 

1095 

Q 

8261 

06 

VENTURA 

33 

34 

1  7 

1  1  8 

49 

660 

Q 

8276 

04 

MONTEREY 

24 

36 

05 

1  20 

40 

1  730 

Q 

8317 

07 

R I  VERS  I DE 

6 

33 

52 

1  1  6 

4  1 

1  940 

7  A 

8318 

05 

MAR  I POSA 

1  4 

37 

50 

1  1  9 

30 

8700 

8332 

02 

NEVADA 

39 

39 

1  9 

1  20 

22 

6885 

Q 

8338 

04 

MONTEREY 

24 

36 

26 

1  2  1 

1  9 

205 

BA 

834  4 

05 

EL  DORADO 

16 

38 

37 

I  20 

36 

3160 

8349 

06 

VENTURA 

33 

34 

1  7 

1  1  9 

03 

500 

8  A 

8351 

01 

SONOMA 

17 

38 

18 

122 

28 

97 

5P 

5P 

8353 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

59 

120 

23 

1749 

BA 

BA 

8355 

0  3 

MONO 

38 

38 

2 1 

1  1  9 

27 

6886 

Q 

8  380 

05 

MARIPOSA 

1  4 

37 

30 

1  1  9 

38 

5120 

BA 

8  A 

O     U  D 

07 

INYO 

1  9 

37 

]  [ 

1  1  8 

3  4 

9580 

M  I  D 

R  4  ^  R 
O     J  D 

u  o 

LOS  ANGELES 

26 

34 

0  3 

I  1  7 

4  9 

676 

c 

84  4  6 

n  A 

MONTEREY 

24 

36 

J  D 

1  2  1 

4  1 

60 

8  A 

0  *♦  uU 

nc; 

Uo 

TULARE 

9 

J  D 

u  o 

1  1  o 

48 

1  050 

0  4  D  J 

u  o 

TULARE 

9 

J  D 

1  <1 

1  1  R 

1  1  o 

^  n  7n 

*4  U  /  u 

Q 

8490 

01 

MENDOCINO 

7 

39 

53 

123 

44 

850 

BA 

8499 

05 

TUOLUMNE 

34 

38 

08 

120 

22 

1060 

IP 

8510 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

56 

1  1  8 

35 

0300 

8544 

02 

BUTTE 

8 

39 

84 

121 

32 

3520 

Q 

8554 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

56 

121 

20 

1  1 

r 

L 

8558 

05 

SflN  JOflOUIN 

27 

37 

54 

121 

15 

22 

MID 

MID 

c 

8560 

05 

SflN  JOAQUIN 

27 

38 

00 

121 

19 

12 

BA 

8A 

8578 

02 

COLUSA 

23 

39 

15 

122 

40 

3015 

8A 

8580 

02 

COL  USA 

23 

39 

23 

122 

33 

1  168 

BA 

8587 

02 

GLENN 

23 

39 

35 

122 

32 

791 

8A 

BA 

c 

8591 

02 

SHflSTfl 

21 

41 

10 

121 

56 

5300 

8606 

02 

YUBfl 

8 

39 

34 

121 

06 

3808 

5P 

5P 

8627 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35 

00 

120 

23 

390 

5P 

8646 

05 

FRESNO 

1  1 

37 

05 

1  19 

1  3 

6240 

8655 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

43 

1  17 

12 

1420 

5P 

5P 

a  |r 

— •  o 


OBSERVER 


SflN  LUIS  DflM 

SflN  LUIS  OBISPO  POLY 

SRN  MRRCOS  PASS 
nSAN  MATED 

SflN  MIGUEL   WOLF  RANCH 

SflN  NICOLflS  ISLAND 
"SflN  RAFAEL 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

SANTA  ANA  RIVER  PH  3 

SANTA  BflRBflRA 

SANTA  BARBRRR  Fflfl  AP 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 

SANTA  FE  DAM 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

SANTA  MARIA  WSO  AP  F 

"SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PflULfl 

SANTA  RITA  PEAK 

SANTA  ROSA 

SANTA  YNEZ 
SANTIAGO  DAM 
SANTIAGO  PEAK 
SAUGUS  PWR  PLT  1 
SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
"SCOTIA 
SEBflSTOPOL 
SECRET  VflLLEY 
SEPULVEDfl  DAM 
SHASTA  DAM 

SHELTER  COVE  AVIATION 
SHINGLETOWN  2  E 
SHOSHONE 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 
SIGNAL   HILL   PC  415 
SILVERADO  RANGER  STR 
SIMI   SRNITRTION  PLflNT 
SLRCK  CANYON 
SNOW  CREEK  UPPER 

SNOW  FLAT 

SODA  SPRINGS  1  E 

SOLEDAO 

SOMERSET  5  ESE 

SOMIS  3  NW 

SONOMA 

SONORR  RS 

SONORA  JUNCTION 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

SOUTH  LAKE 

SPODRA  PAC  FC  356  C 
SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
SPRINGVILLE  RANGER  STA 
SPRINGVILLE   TULE  HDWKS 
STANOISH-HICKEY  ST  PK 
STANISLAUS  POWER  HOUSE 
STATE  LAKES 
STIRLING  CITY  RS 
STOCKTON  DISPOSAL  PL 
STOCKTON  WSO  AP 

STOCKTON  FIRE  STA  4 
STONYFORO  COOLEY  RANCH 
STONYFORD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STOUTS  MEADOW 
STRAWBERRY  VALLEY 
SUEY  RANCH 
SUMMIT  MEADOW 
SUN  CITY 


CflL  OEPT  HTR  RESOURCES 
CflL  STflTE  POLY  COL 
CTY  OF  SANTA  BARBARfl 
CITY  FIRE  DEPflRTMENT 
MISS  JUDY  fl  WOLF 
NflTL  WEATHER  SERVICE 
INDEPENDENT  JOURNAL 
SANTA  ANA  FIRE  DEPT 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SANTA  BARBARA  SWC.  TR. 

FED  AVIATION  AGENCY 
UNIV  OF  SANTA  CLARA 
ROBERT  E  BURTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
THOMAS  M  BROWN 
NATL   WEATHER  SERVICE 
SANTA  MONICA  HARBOR  OF 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
ATLAS  ASBESTOS  CO 
MRS  OCIE  K  NEWBERRY 

SANTA  BARBARfl  CO  FIRE  D 
WILLIAM  0  SAPPINGTON 
ORANGE  CO  FL  CON  DIST . 
L  A  WTR  4  PWR  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
PACIFIC  LUMBER  CO 
CITY  OF  SEBASTOPOL 
MRS  BARBARfl  HOWE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  BUR  RECLAMATION 

STANLEY  B  OLSEN 
MRS.   GERTRUDE  POLEN 
K  E  HUSKINS 
RAYMOND  V  DRRRRH 
U  S  FOREST  SERVICE 
MANUEL  VILLEGAS-LACFCO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VENTURA  CO  FLOOD  CONT  D 
STflTE  DIV  OF  FSTRY 
DESERT  WATER  AGENCY 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

SNOW  PROJECT 

ALDEN  N  ANDERSON 

JflCK  n.  HflSELEY 

KfllSER-ETNA 

CAL  DEPT  PARKS  S  REC 

STATE  OIV.OF  FORESTRY 

STATE  DIV  OF  HWYS 

NflTIONRL  PARK  SERVICE 

SOUTHERN  CALIF  EDISON  C 

J.  E.  STULL 
WALTER  B.  HENNES 
U  S  FOREST  SERVICE 
PAC  GAS-ELEC  POWERHOUSE 
CA  DEPT-PflRKS  4  REC 
P  G  4  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CITY  OF  STOCKTON 
WEATHER  SERVICE  OFFICE 

STOCKTON  FIRE  STA  NO  4 
FRED  H  COOLEY 
U  S  FOREST  SERVICE 
ORLAND  WATER  USERS  ASSN 
CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 
MRS.   LILLIAN  MAGRUOER 
SUEY  RANCH 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 
RIVERSIDE  CO  FIRE  DEPT 
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STATION  INDEX 
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STnilON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

Q. 

PRECIP. 

a. 
cr 
> 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

SUNSET  STATE  BEflCH 

8680 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

54 

121 

50 

85 

c 

CALF  DEPT  OF  PKS  4  REC 

SURF  2  ENE 

8697 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

41 

120 

34 

1  10 

c 

U  S  AIR  FORCE 

SUSRNfi  KNOLLS 

8700 

06 

VENTURA 

33 

34 

16 

118 

40 

1085 

8A 

SUSANA  KN  FIRE  STA 

SUSflNVILLE  filRPORT 

8702 

03 

LASSEN 

18 

40 

22 

120 

34 

4  146 

8A 

8A 

H 

W I LL  I  AM  M  MURRAY    I  I 

SUSRNVILLE   1  WNW 

8703 

03 

LASSEN 

18 

40 

25 

120 

40 

4555 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SUTTER  HILL  RANGER  STfl 

O  /  1  J 

u  o 

AMADOR 

1  P. 
1  D 

0  o 

C  J 

1  9n 

A  ft 

I  ^ftP 
i  o  o  o 

8  A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SWFIIN  MOUNTAIN 

8716 

02 

PLUMAS 

8 

40 

27 

121 

06 

6160 

5 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

TRFT 

8752 

05 

KERN 

10 

35 

09 

119 

28 

1025 

c 

KERN  CO  FSTRY  4  FD 

TRHOE  CITY 

8758 

03 

PLACER 

36 

39 

10 

120 

08 

6230 

8A 

8A 

7A 

H 

FRANK  G  TOWER 

TAHOE  VALLEY  FAA  AP 

8762 

03 

EL  DORADO 

36 

38 

54 

120 

00 

6254 

IIP 

FED  AVIATION  AGENCY 

TEHACHAP I 

8826 

05 

KERN 

10 

35 

08 

1  18 

27 

3975 

4P 

8A 

H 

KERN  COUNTY  FIRE  DEPT 

TEHRCHAPI  AIRPORT 

8832 

05 

KERN 

10 

35 

08 

1  18 

25 

3960 

c 

TEHACHAPI  CUMMINGS 

TEJON  RANCHO 

8839 

05 

KERN 

10 

35 

02 

118 

45 

1425 

SP 

5P 

TEJON  RANCH  COMPANY 

TEMECULR 

8844 

05 

RIVERSIDE 

33 

33 

30 

117 

09 

1020 

c 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

TERMO 

8873 

03 

LASSEN 

18 

40 

52 

120 

27 

5300 

6P 

6P 

c 

SULO  E  LAKSO 

THE  GEYSERS 

o  o  o  o 

n  1 

U  1 

SONOMA 

97 

J  o 

1  99 

o  u 

1  RRR 
I  D  D  O 

MRS  FAYE  DEWEY 

THERMAL  FAA  RP 

8892 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

38 

116 

10 

-112 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

THERMAL  FIRE  STA  39 

8893 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

38 

1  16 

10 

-115 

c 

RIVERSIDE  CO  FIRE  DEPT 

THOUSAND  OAKS 

8905 

06 

VENTURA 

33 

34 

13 

1  18 

52 

810 

8A 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

THREE  MILE  VALLEY 

8909 

02 

PLUMAS 

8 

39 

54 

120 

34 

5900 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

THREE  RIVERS  6  SE 

8912 

05 

TULARE 

9 

36 

22 

1  18 

51 

1900 

c 

PAUL  CHAMBERS 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

8917 

05 

TULARE 

9 

36 

28 

118 

52 

1  140 

2P 

2P 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

TIGER  CREEK  PH 

8928 

05 

AMADOR 

16 

38 

27 

120 

29 

2355 

4P 

4P 

c 

P  G  4  E  COMPANY 

TOPANGA  PATROL  STA  FC6 

8967 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

1  18 

36 

745 

8A 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

TORRANCE 

8973 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

48 

1  18 

20 

1  10 

4P 

4P 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 

TRRBUCO  CANYON 

fl  QQ  9 

U  D 

ORANGE 

J  J 

1  i  / 

JD 

y  /  u 

r 
L 

ORANGE  CO  PARK  DEPT 

TRACY  2  SSE 

8997 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

43 

121 

25 

105 

c 

AAGE  R  TUGEL 

TRACY  CARBONR 

6999 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

42 

121 

25 

140 

7fl 

7A 

BRNTA  CARBONA   IRRI  DIST 

TRACY  PUMPING  PLANT 

9001 

05 

ALAMEDA 

27 

37 

48 

121 

35 

61 

5P 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TRINITY  RIVER  HATCH 

9026 

01 

TRINITY 

35 

40 

43 

122 

48 

1860 

8A 

8A 

8A 

US  BUREAU-RECLAMATION 

TRONA 

9035 

07 

SAN  BERDINO 

6 

35 

46 

117 

23 

1695 

8A 

8A 

KERR  MCGEE  CHEM  CORP 

TROUGH  SPRING 

9037 

02 

COLUSA 

23 

39 

18 

122 

39 

4000 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

9043 

03 

NEVADA 

36 

39 

20 

120 

1  1 

5995 

8A 

8fl 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

TUJUNGA 

9047 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

16 

1  18 

17 

1  820 

7P 

7P 

JAMES  D.  PARRA 

TUJUNGA  MILL  CR  FC  470 

9049 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

23 

118 

05 

4645 

c 
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TULELAKE  R 

3  U  O  J 

U  I 

SISKIYOU 

1  9 

H  1 

D  0 

1  9  1 

9R 
c.  0 

^  U  jD 

4P 

4  P 

4P 

r 
L 

TULELAKE    IRRIG  0I5T 

TUNNEL  RANGER  STATION 

9061 

05 

TULARE 

10 

35 

22 

1  18 

17 

8950 

S 

NATL  WEATHER  SERVICE 

TURLOCK 

9073 

05 

STANISLAUS 

14 

37 

29 

120 

51 

1  15 

8A 

CARL  A  PEARSON 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

9087 

06 

ORANGE 

33 

33 

44 

1  17 

47 

1  18 

7A 

7fl 

THE    IRVINE  COMPANY 

TWENTYNINE  PALMS 

9099 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

08 

1  16 

02 

1975 

4P 

4P 

JOSHUA  TREE  NOT  .   MON  . 

TWIN  LAKES 

9105 

02 

ALPINE 

1 

38 

42 

120 

02 

7829 

4P 

4P 

H 

PACIFIC  GAS  4  ELECTRIC 

TWITCHELL  DAM 

9111 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

59 

120 

19 

582 

4P 

4P 

4P 

SANTA  MARIA  VLY  WCD 

UHL  RANGER  STATION 

9120 

05 

TULARE 

9 

35 

53 

118 

39 

3725 

c 

USPS  C/0  DIST  RANGER 

eUKIAH 

9122 

01 

MENDOCINO 

22 

39 

09 

123 

12 

623 

6P 

5P 

UKIAH  FIRE  DEPARTMENT 

UKIAH  4  WSW 

9124 

01 

MENDOC I  NO 

22 

39 

08 

123 

16 

1900 

8A 

MRS  MARJORIE  S  DORY 

»U  C  L  A 

U  D 

LOS  ANGELES 

1    1  P 

1  i  0 

9  1 

J  u 

4P 

A  P 

UCLA 

UPLAND  3  N 

9158 

05 

SAN  BERDINO 

28 

34 

08 

117 

39 

1605 

5P 

5P 

LIBERTY  GROVES  OP.  CORP 

UPPER  LAKE  7  M 

9167 

02 

LAKE 

23 

39 

1  1 

123 

02 

1524 

4P 

EDGAR  J  SCHUETTE 

UPPER  MRTTOLE 

9177 

01 

HUliBOLOT 

17 

40 

15 

124 

1  1 

255 

5P 

WESLEY  C  ROSCOE 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

9185 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

46 

122 

10 

394 

6A 

5A 

c 

E   BAY  MUN  UTL  DIST 

UPPER  TRES  PINOS 

9189 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

38 

121 

02 

2050 

c 

ELDON  FANCHER 

USONfl  2  N 

9193 

05 

MARIPOSA 

27 

37 

29 

119 

49 

3150 

c 

WILLIAM  P  HYDER 

VRCAVILLE 

9200 

02 

SOLANO 

23 

38 

22 

121 

57 

105 

5P 

5P 

VACAVILLE  FIRE  STA  2 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

9232 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

14 

I  17 

01 

1  390 

4P 

VALLEY  CNT   MUN  WATER 

VALYERMO  FIRE  STA  79 

9250 

07 

LOS  ANGELES 

15 

34 

27 

1  17 

52 

3600 

5P 

5P 

i  ns  ANGFi  Fs  rn  firf  sta 

VAN  NUYS  FC  ISA 

9260 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

1  1 

118 

27 

595 

4P 

LA  DEPT  .   WTR .   AND  POWER 

VENADO 

9273 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

123 

01 

1260 

c 

SONOMA  CO  WATER  AGENCY 

VENTURA 

9285 

06 

VENTURA 

33 

34 

17 

1  19 

1  7 

105 

8A 

CO.   FLOOD  CONTROL  DIST 

VERMILION  VRLLEY 

9301 

05 

FRESNO 

27 

37 

22 

1  18 

59 

7520 

S 

SO  CALIF  EDISON  CO 

VICTORVILLE  PUMP  PLRNT 

9325 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

32 

1  17 

18 

2858 

8A 

8A 

c 

VICTOR  CO  WATER  DIST 

VINCENT  FIRE  STfl  FC120 

9345 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

29 

1  18 

08 

3135 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

V  INTON 

9351 

02 

PLUMAS 

8 

39 

49 

120 

1  1 

4950 

4P 

FRANK  DOTTA 

VISflL  IR 

9367 

05 

TULARE 

9 

36 

20 

1  19 

18 

325 

8A 

8A 

VISALIA  FIRE  DEPARTMENT 

VISTA  2  NNE 

9378 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

14 

1  17 

14 

510 

4P 

4P 

VISTA  FIRE  DEPT 

VOLTR  POWER  HOUSE 

9390 

02 

SHASTA 

23 

40 

28 

121 

52 

2200 

4P 

c 

P  G  4  E  COMPANY 

WRLLACE   1  NNE 

9418 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

12 

120 

58 

328 

8A 

CALIF  DEPT   FISH  4  CAME 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

9426 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

54 

122 

01 

220 

c 

TOMAS  5  VANflSEK 

WALNUT  CREEK    1  E 

9427 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

54 

121 

59 

400 

9A 

MRS.   BETTY  FAIRCLOUGH 

WALNUT  PTL  STA  FCI02C 

9431 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

00 

1  17 

52 

488 

8R 

L  A  CO  FIRE  DEPT 
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STATION 


COUNTY 


OBSERVOT ION 
TltlE  RND 
TPBLES 


OBSERVER 


WARM  SPRINGS  DflM 
WARNER  SPRINGS 
WflSCO 

WflTSONVILLE  WPITERWORKS 

WflWONR  RANGER  STATION 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

WELDON   1  WSH 

WENDEL   10  SE 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

WESTHAVEN 
WEST  POINT 
WESTVILLE 
WET  MEADOW 
WHEATLAND  2  NE 
WHISKEYTOWN  RES 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 
WHITTIER  CTY  H  FC  106C 
WHITTIER  NARROWS  DAM 

WILDROSE  RANGER  STA 

WILL lAMS 

WILLITS   1  NE 

WILLITS  HOWARD  FOR  RS 

WILLOW  CREEK   1  NW 

WILLOWS 

WINTERS 

WOFFORD  HEIGHTS 
WOODFOROS 
WOODLAND   1  WNW 

WOODSIDE  FIRE  STA  1 
WRIGHTS 
WRIGHTS  LAKE 
YORBA  LINDA 
YORKV  ILLE 

YOSEMITE  PARK  HEADQTRS 
YREKA 

ZENIA-KETTENPOM  STORE 
CLOSED  STATIONS 

TUJUNGA  MILL  CR  FC  470 


9440 
9447 
9452 
9473 
9482 
9490 
9499 
9512 
9526 
9532 

9560 
9582 
9597 
9602 
9605 
9621 
9632 
9633 
9660 
9666 

9671 
9677 
9684 
9685 
9694 
9699 
9742 
9754 
9775 
9781 

9792 
9814 
9816 
9847 
9851 
9855 
9866 
9953 


9049 


06 


SONOMA 
SAN  DIEGO 
KERN 

SANTA  CRUZ 

MARIPOSA 

TRINITY 

SISK I  YOU 

KERN 

LASSEN 

SNTA  BARBARA 

FRESNO 

CALAVERAS 

PLACER 

TULARE 

YUBA 

SHASTA 

MONO 

MONO 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 

INYO 

COLUSA 

MENDOC INO 

MENOOC INO 

TRINITY 

GLENN 

YOLO 

KERN 

ALPINE 

YOLO 

SAN  MATEO 
SANTA  CLARA 
EL  DORADO 
ORANGE 
MENDOC INO 
MARIPOSA 
SISKIYOU 
TRINTY 


LOS  ANGELES 


1  3 


38  43 

33  17 

35  36 

36  56 

37  33 
40  44 
4  1  26 

35  40 
40  16 

34  42 

36  13 

38  24 

39  1  1 

36  21 

39  02 

40  37 

37  30 

37  35 

33  58 

34  01 

36  16 
39  09 
39  25 

39  21 

40  57 

39  32 

38  32 

35  43 
38  47 
38  4  1 

37  26 

37  08 

38  51 
33  53 
38  54 
37  45 

41  43 

40  10 


34  23 


123  00 

1  16  38 

1  19  20 

121  46 
1  19  39 

122  56 
122  23 

118  18 
120  04 

119  40 


1  19 
120 
120 
1  18 
121 
122 
1  18 
118 
118 
1  18 

117 
122 
123 
123 
123 
122 
121 
118 
119 
121 


59 
32 
39 
34 
23 
32 
10 
14 
02 
05 

1  1 
09 
20 
19 
38 
12 
58 
27 
49 
48 


122  15 

121  57 
120  14 
117  49 

123  14 
1  19  35 

122  38 

123  27 


M8  05 


224 
3180 

333 
95 
3985 
2050 
3590 
2680 
4035 
6280 

285 
2820 
5290 
8950 

105 
1295 
0150 
2470 

340 

239 

4100 
85 
1348 
1925 
461 
135 
135 
2730 
5670 
69 

380 
1600 
6950 

350 
1  100 
3970 
2625 
3600 


4645 


6P 


8AC 
C 


8A 


8R 


U  S  ARMY  COE 
WARNERS  RESORT  CO 
KERN  CO  FSTRY  4  F  0 
CITY  OF  WATSONVILLE 
U  5  NAT   PARK  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
WEED  FIRE  DEPARTMENT 
VERNON  J  BLOUNT 
ED  FILIPELLI 
COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 

BOSTON  RANCH  CO 
STATE  DIV  OF  FORESTRY 
CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GEORGE   I  OKANO 
NATIONAL  PARK  SERVICE 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
WHITTIER  WATER  D-LACFCD 
US  CORPS  OF  ENGINEERS 

NATIONAL  PARK  SERVICE 
POLICE  DEPARTMENT 
HENRY  C.  WADE 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
HOWARD  R  ALLRRD 
J  NEWTON  WALLACE 
GEORGE  R.  WENZEL 
MRS  WILMA  C  BRRR 
U  C  AGR  EXTEN  SERV 

WOODSIDE  FIRE  DEPT 
MARVIN  E  WRRE 
NRTL  WEATHER  SERVICE 
KENNETH  C  FOSTER 
MRS.   V.   SYLVIA  HULBERT 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
ARCHIE  B  FUGATE 
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REFERENCE  NOTES 
This  Bulletin  is  prepared  in  Cooperation  with  Department  of  Water  Resources,  State  of  California 


CALIFORNIA 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashevllle,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  SS^F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  Stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.,  p.s.t.  ,   except   for  Bishop  WSO,   Blue  Canyon  WSO,   and  Sandberg 
WSO    which  are  taken  at  6  a.m.,  p.s.t.,  and  Mt .  Shasta  WSO  at  8:00  a.m.,  P.s.t.      Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Mln  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. Time  of  observation  10:00  a.m.,  P.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for   January  1941 

STATION  NAMES:      Figures  and   letters  following  the  station  name,    such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 


EVAPORATION  AND  WINP_  TABLE : 


Camp  Pardee 
Newark 

Salt  Springs  Pwr  House 
Friant  Government  Camp 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Brawley  2  SW 

Davis  2  WSW  Exp  Fm 
Fresno  WSO 


Pan  is  of  copper,  and  painted  inside  and  outside  with  aluminim  paint. 
Pan  painted  outside  with  gray  enamel. 

Pan  is  of  steel  plate,  painted,  with  aluminum  inside  and  outside. 
Pan  screen  covered. 

Holtville  silty  clay,   level,  grass-covered  surface  exposed  to  full  sun.     Grass  mowed  and 
irrigated  to  maintain  growth.     Max  and  mln  readings  from  thermograph  for  24  hours  ending  at 
9  a.m.     Readings  at  9  a.m.  are  from  mercury-in-glass  thermometers. 

Sandy  loam  —  under  bare  ground  surface.     Max  and  min  data  from  soil  thermograph  for  24  hours 
ending  at  8  a.m. 

Atwater  sandy  loam,   level.     Bare  ground,  drainage  to  south;   late  afternoon  shade  in  summer 
only.     Palmer  thermometers  for  20-  and  40-inch  depth.     Lambrecht  distance  soil  thermograph 
for  2-,  4-,  and  8-inch  depth.     Max  and  min  readings  for  24  hours  ending  at  midnight. 
Sandy  loam  level.     Bare  ground.     Science  Associates  Max-Min  dial  reading  capillary  thermometers. 


Indio  U.S.  Date  Garden 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE-- THE  FOLLOWING: 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

^     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
A    Data  collected  by  radio  telemetry. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
E    Amount  is  oartially  estimated. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data.   If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  junounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 


V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month   Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin, 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

U    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:     1-AMERICAN     2-CALAVERAS     3-CARSON     4-CENTRAL  COAST     5-COLORADO     6-DESERT     7-EEL     8-FEATHER     9-K4WEAH     10-KERN     11-KINGS  12-KLAMATH 
13-LOS  ANGELES     14-MERCED     15-MOJAVE     16-MOKELUMNE     17-NORTH  COAST     18-N.E.    INTERIOR     19-OWENS     20-PAJARO     21-PIT  22-RUSSIAN 
23-SACRAKENTO     24-SALINAS     25-SAN  DIEGO     26-SAN  GABRIEL     27-SAN  JOAQUIN     28-SANTA  ANA     29-SANTA  CLARA     30-SANTA  MARIA  31-SANTA 
MARGARITA     32-SANTA  VNEZ     33-SOUTH  COAST     34-STANISLAUS     35-TRINITY     36-TRUCKEE     37-TUOLUMNE     38-WALKER  39-YUBA-BEAR 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price     $1.25.        Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  ihe  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40<?  single  copy;   309  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.  28801.       Attn:  Publications. 


USCOMM-NOAA-ASHEVILLE ,    N.C.  9/7/76-2740 
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TEMPERRTURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE: 
LOWEST  TEMPERATURE: 
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LEAST  TOTAL  PRECIPITATION: 
GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION: 
GREATEST  TOTAL  SNOWFALL: 
GREATEST  DEPTH  OF  SNOW  OR  ICE 
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19 

.0 

0 

2 

1 

0 

U  C  L  fl 

76.4 

60.1 

68 

.3 

-1.3 

94 

3D 

SB 

24. 

0 

2 

0 

0 

0 

.04 

-  .02 

.03 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

UPLAND  3  N 

87.9 

55.3 

71 

6 

106 

29 

49 

2 

2 

12 

0 

0 

0 

.00 

-  .05 

■  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VISTA  2  NNE 

60.9 

57.7 

69 

3 

101 

3D 

50 

1  1 

0 

3 

0 

0 

0 

.00 

■  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

UARNER  SPRINGS 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  STRTION  INOE« 
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MONTHLY  SUMMRRIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  cflLiPORNiA 

BUCUST  1976 


STRTION 

TEMPERRTURE 

PRECIPITATION 

£ 

c 

cx 
C: 

« 

a 

1 
z 
c 

o 
a 

^  X 

a  c 

0.  o 

O  iL 

s 

X 

0 

S 
0 

-* 

a 

DECREE  OflTS 

NO 

.  OF  DRYS 

X 

a  c 

0.  0 

O  U. 

0 

s 

3 

a 
0 

SNOM 

.  SLEET 

NO 

OF 

ours 

MAX  . 

MIN. 

<x 
0 

r 

(L  Z 

a  0 
c 

a  z 

E  0 

w 

° 

0 
g 
0 

1 
g 

0 

1 

£ 

s 

li 

5  a 

YORBP  LINDP 

86 

•  6 

57 

•  1 

71 

9 

-  1.7 

I  04 

30 

5  3 

1  2* 

0 

9 

0 

0 

0 

.00 

.08 

•  00 

•  0 

0 

^ 

0 

0 

u 1 V 1 o  t  un 

70 

2 

-   1  .6 

.08 

-  .06 

.0 

•        ■  ■ 

SOUTHEflST  DESERT 

RQ^  I  hi^  m 
□  no  1  rio                              U  ' 

BAKER 

104 

.7 

78 

.9 

91 

8 

114 

31 

70 

18* 

0 

3 1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

95 

.  IM 

59 

.6n 

77 

4M 

-  5.6 

108 

31 

53 

18* 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

-  .30 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

BEAUMONT   I  E 

92 

•  0 

54 

■  6 

73 

3 

-  2-9 

1  04 

28 

48 

6 

1 

21 

0 

0 

0 

■  00 

.23 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

BISHOP  HSO  flP  R 

89 

.8 

50 

•  5 

70 

2 

-  3.9 

103 

3 1 

4  I 

1 6 

5 

15 

0 

0 

0 

■  1  0 

25* 

•  0 

0 

0 

0 

BL YTHE 

105 

•  6 

67 

•  6 

86 

6 

-  4.6 

1 1  2 

3 1 

60 

19* 

0 

3 1 

0 

0 

0 

.00 

■  82 

.  00 

■  0 

0 

0 

0 

0 

BLYTME  FRA  AIRPORT 

103 

.9 

73 

.7 

88 

8 

-  4.5 

114 

12 

64 

18 

0 

3 1 

0 

0 

0 

-00 

-  .66 

.00 

.0 

0 

0 

0 

nnpRrnn  dp^prt  pork 

104 

.0 

70 

.1 

87 

I 

1 1  1 

26 

59 

3 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

BRAWLEY  2  SH 

102 

•  9 

69 

.  3 

86 

1 

-  5.3 

1 10 

1  3 

60 

3 

0 

31 

0 

0 

0 

•  00 

■  36 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

99 

•  6 

69 

.  4 

84 

5 

-   1  .0 

1 1  3 

3 1 

6 1 

18* 

0 

28 

0 

0 

0 

■  00 

.57 

-00 

-0 

0 

0 

0 

nPQTH    UQI  1  P  Y 

107 

•  6 

8 1 

•  1 

94 

4 

-  4.8 

120 

31 

72 

20* 

0 

3 1 

0 

0 

0 

.00 

•  I  1 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

npFP  ^PRIMPQ  rm 1 rrr 

82 

.2ri 

51 

.sn 

66 

9M 

44 

20* 

27- 

0 

0 

0 

.03 

.03 

22 

.0 

0 

0 

0 

FflRI  P  HnMMTQTM 
i^nui_c   nuun  1  M  1  n 

101 

.5 

77 

.9 

89 

7 

-  2.2 

108 

31* 

70 

19 

0 

3 1 

0 

0 

0 

.00 

.44 

.00 

.0 

0 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSH 

1  OS 

•  3 

2* 

•  3 

89 

8 

-  1.1 

1 1  2 

3 1 

59 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.37 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

EL  MIRAGE  FIELD 

86 

•  2 

5 1 

•  OM 

69 

6M 

1 0 1 

3 1  ♦ 

** 

I  7 

1  2 

14 

0 

0 

0 

•  00 

.  00 

-0 

0 

0 

0 

Ff)  I  RnONT 

82 

•  5 

59 

•  5 

70 

5 

-  7.5 

1 04 

3 1 

50 

1 9  ♦ 

26 

6 

0 

0 

G 

.  06 

1 6* 

.  0 

0 

0 

0 

0 

GOLD  ROCK  RANCH 

103 

.4 

76 

.2 

89 

8 

109 

28* 

68 

19* 

0 

3 1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

HA  IHEE 

67 

.  1 

56 

.5 

7 1 

8 

-  6.7 

101 

31 

49 

16* 

2 

1  0 

0 

0 

0 

.08 

-  .17 

.08 

1 

.0 

0 

0 

0 

HAYFIELO  PUMPING  PLANT 

1 00 

•  6 

67 

84 

3 

-  4.1 

1 08 

29 

60 

1  9  * 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.40 

.  00 

•  0 

0 

0 

0 

IMPERIAL 

103 

•  8 

•7^ 

89 

1 

-    1  .9 

1 1 1 

3 1  • 

64 

1 6 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.  35 

.00 

■  0 

0 

D 

0 

t MPER I AL  FAA  AP 

1 03 

•  0 

73 

•  2 

88 

1 

1 1 0 

3 1 

65 

1 8 

0 

3 1 

0 

0 

0 

30 

.  0 

0 

0 

0 

0 

I ndependence 

89 

.5 

56 

.6 

73 

2 

103 

31 

46 

16 

3 

1 6 

0 

0 

0 

■  01 

-  .12 

•  01 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

INDIO  U  5  DATE  GARDEN 

103 

.4 

73 

.6 

88 

5 

-  2.3 

1 1 1 

26 

63 

9 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

-  .40 

.00 

.0 

0 

0 

0 

INYOKERN 

96 

57 

.  7 

77 

1 

1 09 

30 

45 

1  5 

2 

27 

0 

0 

0 

.00 

-00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IRON  MOUNTAIN 

104 

.  3 

75 

•  8 

90 

1 

-  2-7 

1 1 1 

29 

69 

19* 

0 

31 

0 

0 

0 

■  00 

.42 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

t  QKF  QRRnUHPOn 

76 

•  5 

50 

■  8 

63 

7 

-  4.7 

92 

3 1 

39 

3 

104 

3 

0 

0 

0 

.44 

T 

1 5 

.  0 

0 

0 

0 

Q 

1  QNPQ^TPR  F<^<;/FQQ 
LniLnoiciA  ro3/rrin 

68 

.7 

59 

.8 

74 

3 

105 

31* 

53 

24* 

2 

1  3 

0 

0 

0 

■  00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

105 

.  IM 

59 

.2M 

87 

2M 

-  2.6 

59 

18* 

0 

3  1 

0 

0 

0 

•  00 

-  .45 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

niTCHELL  CfiVERNS 

88 

■  6 

68 

•  6 

78 

6 

99 

31 

55 

1 6 

0 

14 

0 

0 

0 

T 

T 

30* 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOJflVE 

89 

•  0 

6 1 

•  1 

75 

1 

105 

31 

52 

20 

0 

14 

0 

0 

0 

•  GO 

.04 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

nOUNTfllN  PRSS 

86 

•  *^ 

55 

•  DM 

70 

7ri 

98 

3 1 

44 

1 6 

1 1 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

71 

■  sn 

43 

.OH 

57 

3M 

77 

30* 

33 

4 

234 

0 

0 

0 

0 

-00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

NEEDLES  FRn  RIRPORT 

105 

.  1 

77 

.8 

91 

5 

-   1  .8 

112 

31 

70 

19 

0 

31 

0 

0 

0 

.14 

-  .58 

.14 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

PflLMDRLE 

92 

.5 

57 

.  4 

75 

0 

-  4.8 

107 

3 1 

5 1 

7* 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

.  1  5 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

PHLM  SPRINGS 

104 

•  6 

67 

■  2 

85 

9 

-  3.6 

1  1  1 

3 1  ♦ 

52 

2 

0 

31 

0 

0 

0 

•  00 

.24 

.  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

1 04 

.  7 

79 

■  6 

92 

3 

-  1.6 

1  1  2 

29 

7  1 

1 5 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.53 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

RANDSBURG 

91 

.5 

59 

.9 

75 

7 

-  6.3 

104 

31 

49 

16 

0 

20 

0 

0 

0 

■  00 

-  .22 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

THERHBL  FBB  BP 

102 

.6 

71 

.7 

87 

3 

110 

12 

61 

1 1 

0 

31 

0 

0 

0 

■  00 

-  .33 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRONfl 

96 

.6 

65 

.3 

82 

0 

-  5.0 

1  13 

31 

57 

17* 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

-  .15 

.00 

.0 

0 

0 

0 

D 

THENTYNINE  PBLnS 

101 

.  1 

64 

■  9 

83 

0 

-  3.8 

110 

31 

57 

17 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

-  .69 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VBLYERMO  FIRE  STB  79 

68 

.9ri 

48 

.  IM 

68 

5M 

101 

31 

38 

15 

22 

13 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

VICTORVILLE  PUKP  PLBNT 

89 

.3 

55 

.2 

72 

3 

-  5.7 

105 

30 

49 

19 

5 

16 

0 

0 

0 

.00 

-  .18 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WHITE  nOUNTfllN  I 

62 

•  2 

32 

■  9 

47 

6 

72 

31* 

23 

7 

533 

0 

0 

17 

0 

.43 

.43 

21 

•  0 

0 

1 

0 

0 

HHITE  nOUNTBIN  2 

48 

.8 

27 

.9 

38 

4 

60 

31* 

13 

19 

819 

0 

0 

24 

0 

.21 

■  21 

1 

T 

T 

19* 

1 

0 

0 

HILDROSE  RBNGER  STB 

87 

.en 

56 

■  IM 

72 

DM 

101 

31 

48 

17* 

4 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

78 

6 

-  4.4 

.02 

-  .35 

T 

SEE  REFERENCE  NOIES  FOLLOHINO  STRTION  INOEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT ION 


ALDCBPOINT 
AMGUIN  PAC  UNION  COL 
BIG  BAt}  RRNGeB  ^TATIDH 
BOONVIILE  i^TNC  STft 
BRflNSCOr*  3  NNW 

BBIDGEVai-C  4  T*HU 
BURNT  RANCH  1  S 
CHL IS TOGA 
CALLAHAN 
CA2ADCR0  a  U 

CCCILVILLC  5  SE 
CLEAR  CRCCK 
CLOVCROALC  3  SSE 
COPCO  NO  1  OAH 
COVELO 

CRCSCCNT  CITY  1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CUWIINGS 
OUTTONS  LANOinC 
ELK.  VALLEY 

EUREKA  WSO  CI 
FOREST  GLEN 
FORT  BRAGG 
rORT  CICH 

FORT  JONES  RANGES  STA 

FORT  ROSS 
GARBERVILLE 

GASOUET  RANGER  STATION 

GRATQN 

GREENVIEU 

CUERNCVILLE  2 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

HAYFORI^  RANGER  STATION 

HEALDSBURG 

HEflLOSBURO  3 

HILTS 
HOOPA 

XOLEWILO  MWY  n*ThC  STA 

KENTFIELD 

KLAMATH 

LAVA  BEDS  NAT  r«Ni;r*:HT 

MAO  RIVER  RANGER  STA 

rflUNT  HEBRON  RS 

njia  WOODS 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

OAK  KNOLL  e  S  2 
OAKVILLE  1  b*4U 
OCCIDENTAL 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUMA  FIRE  STA  2 
POINT  ARENA 

POTTER    VALLEY  PH 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 
SAINT  HELENA 

SAN  RAFAEL 
SANTA  ROSA 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

SHELTER  COVE  AVIATION 
SONOm 

5TANDI5H-+JICKEY  ST  PK 
TRINITY  RIVER  HATCH 
TULELA^E  y. 
UKIAH 

UKIAH  4  USM 
UPPER  MATTOLE 
MARn  SPRINGS  DAM 
uCAvERWILLE  RANGER  STA 
k«ED  FIRE  OEPASTnENT 

WILLITS  1  NE 


AOIN  RANGER  STATION 
AlTURAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

AuaUBfl  DAM  PROJECT 
BLUE  CANYON  wsrtJ 

BOkMN  DAM 
BDANNAN  ISLAND 
BROOKS    FARNHAM  RANCH 

BRUSH  CREEK  RS 
BUCK HORN 

BUCKS  CREEK  PH 
euRNCY 

CANBY  RANGER  STATION 

CANYON  DAM 

CARIBOU  PObCR  HOUSE 

CHALLENGE  RANGER  STA 
CHESTER 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 

CITRUS  HEIGHTS 

CLARKS  VALLEY  nUDD  RCH 

CLEflRLAKE  HIGHLANDS 

CONASSCT    I  NNE 

COLEMBN  FISHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE  POkCR  HOUSE 

COIUSA  3  SSU 
COOl 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
DANA  2  SE 

DAVIS  2  (Aw  EXP  FARM 


DRY  OF  MONTH 


12    3     4    5    6     7    8    9    10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30  31 


.34     .17  ,23 


.24     .3S  .09 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 


DRILY  PRECIPITATION 


STflT ION 


DC  SA&LA 
OO&bJNS  1  S 
DOUrilEVILLC  OnnGER  STA 
OUNNICflN 

DUMSMUIH  QAUGCQ  STA 
CAST  PARK  ftCSCPvOIR 

rAiariEio  riac  station 

rOLSOM  DAM 

FOBESTHILL  RANGER  STA 
TREnCH  GULCH 

GEORGETOWN  SANGER  STA 
GIBSON  HHY  rWTTiCE  STA 
GOLD  BUN 
GRASS  VALLEY  2 
GREENVILLE  RANGER  STA 

GRIZZLY  I5LAMD  REFUGE 
HARRISON  GULCH  BS 
HARRY  ENCLECQIGHT  DAM 
HAT  CREEK  PH  1 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 

IQMA  HILL 

JESS  VALLEY 

KELSEY  1  N 

KILARC  POWER  HOUSE 

LAKCPORT 

LAKE  SOLANO 
LAKE  SPAULDING 
LECSVILLE  t^EEGAN  RANCH 
LOOKOUT  3  WSW 
MAOEL INE 

fWNZANITA  LAHE 
MARKLEY  COVE 
MARYSVILLE 
MC  CLOUD 
MIDDLETOwn 

MINERAL 

MOUNT  SHASTA  WSO  CI 
NEVADA  CITY 
NICOLAUS  2 
ONO 

ORLAND 

OROVJLLE  RANGER  STA 
PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PASKENTA  RANGER  STA 

PAYNES  CHEEK 
PIT  RIVER  PH  1 
PIT  RIVER  PH  6 
PLACERVIL 
PLACERVIL 


IFG 


PORTOLA 
QUINCY 

REO  BLUFF  WSO  AP  R 
REDDING  FIRE  STA  2 
REPRCSA 

RIO  VISTA 
RDCKLIN 

ROUND  m  P  G  AND  E 
SACRArCNTO  WSO  AP  B 
SACRAMENTO  WSO  CI  fi 

SHASTA  DAM 
SHINGLETOWH  2  E 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA/*^ 
STONYFORD  COOLEY  RANCH 

STONYFORO  BANGER  STA 
STONY  GORGE  RCSeRVOIH 
STRAWBERRY  vallEy 
TWIN  CAKES 
UPPER  LAKE  7  w 

VACAVILLE 
VINTON 

VOLTA  POtCR  HOUSE 
l*ISKEYTOWN  RES 
WILLIAMS 

WILLOWS 
WINTERS 

WOODLAND  1  WNW 


BOCA 
BOO  IE 

BRIDGEPORT 
CEOARVILLE 

OOHNER  rCMORIAL  ST  PK 
OOYLE 

DOYLE  5  SSE 

ELLERY  LAKE 

FLEMING  FISH  AND  GArC 

FORT  eiDtCLL 

GEM  LAKE 
fflNO  LAKE 
SAGEHEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 
SUSANVILLE  AIRPORT 

TAHOE  CITY 
TERMO 

THUCKEE  RANGER  STATION 
kCNDEL   10  SE 
MISOFOROS 


ARROYO  GRANDE 
BEN  LOFDNO  4 
BERKELEY 

BIG  SUR  STATE  PARK 
BLACK  rOUNTRIN  2  SW 


1  .gi 

1  .60 
2.75 


2.64 
3.04 
2.B 
2.34 


DAY  OF  MONTH 


1    2  3 


4    5  6 


7    8  9 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  18 


.46     .12  .16 


01      .04  1.12 


.00     .04  .04 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONING  SIBHON  INDEX 
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DAILY  PRECIPITRTION 


STflT ION 


DAY  OF  MONTH 


123     456  789 


10 


12 


13  14  15 


16  17  1 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


CABrCL  VALLEY 
CHITTEHOCN  PR55 
CROCKETT 
DAVENPOQT 
r06T  ORD 

QCneCR  MNCH 
OtLBSr 

QILROV  14  CNC 
HALT  rOON  BAV 
HCDNANOeZ  3 

MOLL  ISTta  2 
«IMG  CITY 
LAFAYtTTE  Z  hht 
LA  HflftDA 

L  IVCRt«}Re  COUNTY  F  0 

LOCKUOOO  3  N 

LO^  GATOS 

LOS  CATOi  *  %U 

MARTIMEZ  WATER  OlAMT 

MONTtflEY 

MonTtRCY  rnA  ap 

rORGAn  HILL  3  E 
rt>RRO  BAY  rjQC  OEPT 
rWROO  BAY  5  M 
MOUNT  DIABLO  M  GATt 

liOUNT  HAHIL  YON 
NACimCNTO  DAM 
NEWARK 

OAilLAND  USO  AP 
OAKLAMO  rUSEUM 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 

PALO  ALTO 

PAL  om 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  TAA  AP 

PINNACLES  N«T  MONUKNT 
PISMO  BEACH 
PRIEST  vftLLEY 
REDWOOD  CITY 
RICHMOND 

SAINT  MARTS  COLLEGE 
SAL INAS  3  Z 
SAL INAS  FAA  AP 
SAC  INAS  DAM 
SAN  AROO 

SAN  CLErCNTt  DAM 
S  r  HIChKND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  WSO  AP 
SAN  FRANCISCO  WSO  CI 
SAN  GREGORIO  3  S£ 

SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 
SANTA  CRU2 

SANTA   mtRGARITA  BOOST 

SOLE DAD 

SPDECHELS  HWY  BRIDGE 
UPR  SAN  lEAnDRO  FILTER 
WALNUT  CHEEK  4  E 
WATSONvillE  WATEBuORKS 

MODS  IDE  FIRE  STA  1 


ANQJOIA 

AnTJOCH  Pun>ING  Pt  3 
ASH  mUNTAIN 
AuBERRT  1  NW 
BAKCRSFIELD  WSO  AP 

BAlCH  POhCR  MOUSE 

6utt0nmill8w 
calavehas  big  TBEES 
calaveras  ranger  sta 

Curf  PARDEE 

CASTVE  ROCK  RAD  LAB 
CATMEYS  VY  BULL  RUN  RH 
CHERRY  VALLEY  DAM 
COAL IHGA 

CORCORAN  IRRIG  DIST 
DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAW 
OENAIR  3  NN£ 
OUDLCrS 

ELECTRA  POKR  MOUSE 
CLL lOTT 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
FI0OLET0M1  LYDCH  RANCH 
FIVE    POINTS   %  SSW 

FDCSNO  WSO  AP 

FRIANT  GOVCRNrCNT  CAI-P 

GLENNVILLE 

GRANT  GROVE 

GROVEL  AND  RANGER  STA 

HAnFORD  3  S 

HETCH  HETCMY 
HUNTINGTON  LAKE 
IDRIA 
I  ONE 

JOMNSONOALE 

KERL INGCR 
KERN  Rivto  PM  1 
KCRN  RIVER  Ph  3 
KETTLEmN  STATION 
KNIGHTS  fERHY  3  SE 

LEBEC 
LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 
LEfOH  COVE 
L INOSAY 


SEE  REFERENCE  NOTES  FQLLOHINO  STATION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


DRY  OF  MONTH 


1    2    3     4    5  6 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  18 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


LOS  eAMOS 

LOS  BANDS  ASeuRUA  RCH 
LOS  BANOS  OET  BESV 
MADERA 
MAMTECA 

MARICOPA 

MAniPOSA 

MATHER 

MEHDOTA  0AM 

hCRCED  MUNICIPAL  AP 

MODESTO 
NEWMAN 

NORTH  rOQK  RANGER  STA 
ORANGE  COVE 
PACHECO  PASS 

PANQCHE  2  U 
PAniWAY 
PINE  FLAT  OAM 
PORTERVILLE 
POSEY  3  E 

SALT  SPRINGS  PUR  HOUSE 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  LUIS  0AM 
SANTA  RITA  PEAK 
SONORA  RS 

SO  ENTRANCE  TOSEMITE 
STANISLAUS  POWER  MOUSE 

STOCKTON    WSO  HP 
STOCKTON  FIRE  STA  1 
SUTTER  HILL  RANGER  STA 


TEHACHAPI 
TEJON  RANCHO 
THREE  RVRS  El 
TIGER  CREEI 
TRACY  CAOBONA 


Ph 


TRACY  PUMPING  PLANT 

TUHL0CK 

VISAL Ifl 

UAL LACE  1  NNE 

UASCO 

tCSTHAVEN 
UEST  POINT 
UOFFOHO  HEIGHTS 
YOSEMITE  PARK  HEADOTHS 


DRAINAGE  06 

ACTON-ESDO  CYN  FC261F 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  146 

ALPINE 

ALTADENA 

ANZfl 

AVALON  PLEASURE  PIER 

BARRETT  DAM 

BEL  AIR  FC-lOA 

BIG  BEAR  LAKE 

BIG  DAL  TON  DAM  FC223CE 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC460E 
BOUQUET  CANYON 
BURBANK  VALLEY  Pf*>  PLT 
CACHUMA  LAKE 
CAf*  MI  HILL  OPIOS  57E 

CAMPO 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CHATSUORTM  FC2'tF 
CHULA  vrSTA 
CLARCnONT  POMONA  COL 

C0LBYS  FC  53  0 
CQRONA 

COVINA  TEMPLE  FC  193  B 
CRYSTAL  LAKE  FC  2e3C 
CULVER  CITY 

CUYAMACA 

DESCANSO  RANGER  STA 
001*1ET  FIRE  STA  FC1070 
DRY  CANYON  RESERVOIR 
EL    CAPITAN  0AM 

CLSINORE 
CSCONOIOO 
FILLMORE  1  UNW 
FONTANA  6  N 
FONTAMA  KAISER 

FULLERTON  HILLCREST  RV 
GIBRALTAR  DAM  2 
GILLESPIE  FIELD 
GLENDORA  ueST  FC  IBS 
MAINES  CYN  UPPER  FC367 

HEMET 

MENSMAU  OAM 
MOEGEES  FC  60  A 
lOYLLUlLO  FIRE  DEPT 
JULIAN  UYNOLA 

JUNCAL  DAM 

LA  CRESCENTA  FC  2S1  B 
LAGUNA  BE ACM 
LAKESIDE  2  E 
LA  fCSA 

LECMUZA  PT  STA  FC  352B 
LOrPOC 

LONG  BEACH  USO  AP 

LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  USO  AP 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

MOORPARK 

MT  BALOY  FC  650 

m  WILSON  2 
NEW  CUTAMA  FIRE  STA 
NEUHALL  SOLEDAO  FC32CE 
NEt<>ORT  SEACH  HARBOR 
NIPOrtJ  2  NU 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITRTIO 


STATION 


OCCANSlOe 
DJAI 

oxriMo 

PACOIMA  DAM  rc  33  A  C 
PALOfM  m  OeSERvnTOQY 

PBLB5  VtROES  EST  rc<30 
PASAOEMA 

PIEORA  BLANCA  GRO  &TA 
PIRU  3  ESE 

PT  ABGUCLLO  LIGMT  STA 

POMOMA  CAl  POLY 
POUAT  VALLEY 
RAnortA  riRF  dept 
QEOlAHOS 

BlVtflSIOC  riBE  5TA  3 

BIvERStOE  CIT  EXP  STA 
SAI.SIPUEOES  GAGING  STA 
SAN  aERNRROINO  CO  HOSP 

SANOBERG  PTL  rciaoB 

SANDBERG  MS9  ^. 

SAN  OIEGQ  W50  AP 
SPN  0IMB5  FIRE  UO  rc95 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  Dn  FC43SBE 
SAN  GABRIEL  TIRE  DEPT 

SAN  JACINTO 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

SANTA  ANA  riHE  STATION 

SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  FAR  AP 

SANTA  rVIRIA  UlSO  AP 
SANTA  MONICA  PIES 
SANTA  PAULA 
SAUCUS  Pt«  PLT  1 
SOniS  3  NM 

SUEY  RANCH 

SUN  CITY 

SUSANA  iCNOLLS 

TWOUSANO  OA^S 

TQPANGA  PATROL    STA  FCB 

TORRANCE 
TUJUNGA 

TUSTJN  IRVinC  RANCH 
TWITCHELL  OAn 
UCLA 

UPLAND  3  N 
VALLEY  CENTER  Z  NNE 
VAN  NUYS  FC  ISA 
VENTURA 

VINCCHT  FIRE  STA  FC 120 

VISTA  2  NNE 
MALNUT  PTl    STA  FC102C 
UACNER  SPRINGS 
fc*ITTlCR  CTT  H  FC  106C 
YORBA  LINDA 


AOEiANTO 
APPLE  VALLEY 
BAILER 
BARS TOW 
BEAUMONT   1  E 

BENTON    INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARK  FC  036 
BISHOP  CREEt  INTAKE  2 
BISHOP  WSO  AP  R 
6L yTWE 


blyt>4E  faa  airport 
borrego  deser 
boulevard  2 

BRAM.Er  2  SU 
CALEXICO  2  NE 


ARK 


OACGEtt  faa  airport 

DEATH  VAtLEY 
DEEP  CANYON  LABORATORY 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
EAGLE  f«UNTAIN 

EL  CENTRO  2  SSU 

EL  MIRAGE  FIELD 

FAIRtfiNT 

GOLD  ROCK  RANCH 

GOLDSTONE  ECHO  2 

HAIbCE 

HAYflELD  PUf«>ING  PLANT 
HCSPERIA 

ir«>ERIAL 

ir«>CRIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

IHDIO  i!  S  DATE  GARDEN 

INrOKERN 

INrOKERN  ARMITAGE 
IRON  MOUNTAIN 

JOSHUA  TREE  3  S 
KEE  RANCH 
LAKE  AfiflOl««EA0 
LAKE  SABRINR 
LANCASTER  FSS/f AA 

rCCCA  FIRt  STATION 
MITCHELL  CAVERNS 
WJAVE 

rOUNTAIN  PASS 

m  SAN  JACINTO  W  S  PK 

NCEOLES  FA«  AIRPORT 
NIL AND 

OCOTILLO  ^LLS 
eCOTULO  3 
PAt  f©ALE 

PAin  SPRINGS 
PAIKEa  RESERVOIR 
DANOSBUOG 
SHOSHONE 

SNOU  CREEK  UPPER 


DAY  OF  MONTH 


1    2    3     4    5    6     7    8    9    10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30  3 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONINO  STATION  INDEX 
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DAILY  PRECIPITATION 


STflT  ION 

TOTAL 

DAY  OF  MONTH 

1    2  3 

4    5  6 

7    8  9 

10  11  12 

13  14  15 

16  17  18 

19  20  21 

22  23  24 

25  26  27 

28  29  30 

31 

SOUTH  Lflne 
THERMAL  rnn  ap 

TROMft 

TVCMTYNINE  PALMS 
VALrEHMO  FIRE  STA  79 

VICTORVILLE  PUf*  PlflNT 
l*IITE  MOUNTAIN  1 
kMITE  MOUNTAIN  2 
UILOROSE  RANGER  STA 

16 
00 
00 
00 
00 

00 
t3 
21 
00 

.21 

.oe 

.06 

T  .43 

.02 

T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STOtlON  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


CnLIFORNIfl 

BUCUST  1976 


STflT ION 

DRY  OF  MONTH 

a 

K 

1 

9 

3 
3 

0 

•J 

6 

9 

1 0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1 5 

1 6 

1  7 

1 6 

1 9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

9  7 

<0 

9Q 

30 

a 

NORTH  C0S5I 

DROINRCE  01 

BLDERPOINI 

HBX 
MIN 

57 

89 
SB 

66 
59 

72 
57 

81 
54 

81 

55 

71 
57 

81 
S3 

82 

S3 

97 
56 

92 
58 

85 
55 

69 
S3 

75 
53 

66 
52 

67 
55 

63 
57 

69 
52 

88 
54 

91 

57 

88 

53 

78 
54 

87 
56 

90 

79 

80-3 
55.1 

flNGHIN  PRC  UNION  COL 

HAX 
HIN 

84 

SI 

87 
52 

79 
50 

79 
54 

79 
52 

76 
49 

82 
51 

85 
55 

68 

57 

86 

52 

86 
49 

85 
52 

74 
48 

66 
52 

61 
47 

68 
45 

67 
47 

61 
S2 

79 
55 

86 
57 

80 
57 

70 
54 

81 
54 

85 
58 

83 

S3 

86 
58 

91 
60 

94 

63 

95 
63 

99 
68 

98 

67 

81  .3 
54.3 

BIO  80R  RBNOER  SIBTION 

MAX 
MIN 

96 
64 

66 
58 

88 

55 

64 

57 

71 
55 

69 
51 

75 
52 

83 
55 

66 

52 

97 
55 

99 
53 

97 
S3 

94 

55 

70 
SS 

69 
51 

65 
51 

67 
51 

64 
54 

69 
53 

87 
55 

97 
57 

97 
60 

82 
59 

69 
56 

91 
57 

78 
44 

85 
48 

98 
52 

99 

55 

100 
55 

104 
54 

65.2 
54.3 

CBLLRHBN 

HAX 

niN 

81 
57 

77 
53 

76 
48 

69 
52 

68 
52 

64 
49 

70 
45 

77 
45 

60 
47 

85 
49 

84 

52 

84 

51 

83 
52 

63 
SO 

56 
43 

61 
43 

60 
42 

64 
46 

79 
43 

83 
45 

65 
58 

75 
57 

81 
58 

79 
52 

80 
42 

87 
47 

87 
47 

69 

52 

89 
St 

90 
51 

76.9 
49.4 

CECILV[LIE  S  SE 

MAX 
niN 

CLOVEROniE  3  SSE 

ftflX 
NIN 

77 
SO 

60 
51 

78 
S3 

72 
49 

60 
54 

84 

56 

81 
52 

86 

SO 

92 
50 

89 
51 

84 

S3 

86 

51 

88 
49 

74 

52 

73 
53 

74 
48 

73 
51 

67 
54 

63 
56 

87 
58 

93 
59 

82 
SB 

79 
55 

68 
56 

92 
S6 

87 

55 

91 
59 

97 
54 

98 

SO 

100 
49 

102 

52 

B3.B 
53.0 

COVELO 

NBX 
MIN 

86 
54 

65 
50 

83 
51 

76 
55 

80 
47 

90 
50 

83 
49 

88 

52 

98 

52 

95 

52 

96 
S3 

94 
49 

90 
50 

69 
52 

66 
46 

69 
47 

63 
50 

65 
54 

88 

52 

94 

51 

92 
56 

84 
54 

86 
50 

90 
51 

87 
52 

85 
43 

98 
47 

98 
49 

100 
51 

102 
50 

104 

50 

86.7 
50.7 

CRESCENT  CITr  1  N 

MAX 
MIN 

68 
54 

65 
5S 

63 
S6 

66 
55 

73 
57 

60 
55 

68 
56 

69 
51 

72 
54 

67 
52 

67 
SO 

65 
54 

61 
55 

58 
52 

59 
54 

65 
55 

66 
54 

68 
56 

70 
54 

70 
53 

67 
54 

68 
58 

66 
59 

72 
SS 

67 
55 

67 
47 

73 
49 

70 
53 

68 
S3 

64 

S3 

64 

52 

66.7 
53.9 

DUTTONS  LBNOING 

MAX 
MIN 

71 
54 

75 
52 

73 
55 

72 
SO 

78 
SO 

74 

55 

74 

51 

77 
51 

77 
54 

75 
S3 

71 
53 

70 
52 

70 
52 

73 
54 

65 
52 

69 
48 

72 
50 

71 
52 

69 
59 

80 
59 

84 

56 

77 
59 

77 
53 

83 
5S 

80 
54 

62 
51 

66 
53 

88 
54 

91 
50 

90 
54 

92 
53 

77.0 
S3. 2 

ELK  VBLLEY 

MAX 
MIN 

EUREKB  HSO  CI 

MAX 
MIN 

62 

S3 

62 
55 

62 
54 

65 
55 

61 
53 

61 
55 

63 
55 

61 
54 

62 
53 

58 
53 

60 
53 

60 
54 

61 
54 

63 
53 

64 

S3 

66 
54 

61 
54 

63 
54 

63 
S3 

65 
53 

61 
55 

64 

57 

65 
58 

63 
S6 

61 
54 

62 
54 

63 
53 

62 
53 

59 
52 

60 
51 

56 
SO 

61  .9 
S3. 8 

FOREST  GLEN 

MAX 
MIN 

FORT  BRAGG 

MAX 
MIN 

62 
SO 

66 

55 

68 
56 

65 
54 

70 
53 

63 
54 

68 
53 

68 
47 

66 
48 

64 

52 

66 
50 

61 

52 

67 
51 

61 
53 

64 

51 

68 

S3 

70 
55 

60 
55 

62 
52 

68 
54 

72 
55 

70 
52 

70 
52 

71 
S3 

68 
55 

68 
49 

67 
47 

66 
SO 

63 
47 

60 
47 

59 
49 

65.9 
51  .7 

FORT  JONES  RBNGER  STB 

MAX 
MIN 

92 
SB 

72 
54 

80 
47 

80 
50 

71 
52 

76 
48 

68 
49 

73 
44 

83 
45 

87 
48 

91 
49 

93 
51 

90 
53 

66 
SO 

62 
41 

58 
45 

67 
43 

68 
44 

68 
43 

80 
42 

89 
47 

95 
55 

73 
51 

82 
47 

BB 

52 

75 
39 

77 
40 

88 
44 

94 
47 

95 
48 

96 
47 

79.9 
47.5 

FORI  ROSS 

MAX 
MIN 

69 
50 

66 
48 

69 

55 

68 
48 

65 
47 

64 

52 

66 
49 

68 
48 

66 
46 

62 
49 

62 
49 

64 
49 

64 
49 

60 
52 

65 
49 

66 
50 

64 

52 

64 

52 

70 
55 

71 
55 

69 
58 

72 
55 

69 
52 

67 
51 

68 
65 

68 
49 

75 
48 

62 
48 

61 
47 

60 
47 

61 
47 

66.0 
50.7 

GRBTON 

MAX 
MIN 

69 
49 

78 
47 

77 
52 

78 
45 

84 
45 

83 
51 

81 
45 

66 
47 

88 
44 

79 
51 

75 
53 

76 
48 

81 
43 

78 
49 

65 
50 

74 
45 

75 
49 

69 
55 

64 

56 

85 

55 

68 
58 

78 
56 

78 
49 

86 
50 

90 
52 

92 
46 

92 
47 

93 
47 

95 
45 

93 
44 

97 
44 

81  .5 
49.0 

MBPPY  CBMP  RBNOER  SIB 

MAX 
MIN 

95 
54 

78 
55 

85 
54 

79 
65 

76 
56 

72 
54 

65 
52 

77 
49 

87 
50 

92 
53 

94 

53 

94 

53 

93 
54 

65 
49 

68 
50 

57 
51 

69 
52 

65 
52 

65 
52 

84 

55 

92 
57 

96 
53 

84 

SO 

88 

50 

90 
44 

78 
45 

88 
47 

95 
54 

99 
52 

99 

55 

100 
54 

82.9 
52.1 

HEBLOSBURC 

MBX 
HIN 

80 
S5 

79 
52 

75 
S8 

84 

50 

85 
51 

81 
57 

88 
53 

93 
54 

88 

51 

84 
54 

85 
55 

85 
54 

79 
54 

70 
57 

73 
52 

75 
50 

70 
53 

65 
58 

88 

57 

93 
59 

83 
61 

79 
59 

88 
S4 

93 
56 

90 
56 

96 
58 

99 
54 

100 
54 

102 

50 

104 

51 

103 
51 

85.7 
54.5 

MILTS 

MBX 
HIN 

90 
60 

61 
53 

79 
48 

69 
56 

75 
SI 

72 
SO 

70 
51 

81 
45 

85 
49 

89 

50 

90 
51 

87 
56 

63 
58 

65 
52 

S7 
46 

62 
47 

66 
44 

68 
49 

80 
44 

88 
48 

95 
51 

92 
59 

66 
44 

85 
55 

82 
55 

75 
4  1 

88 
44 

92 
51 

94 

53 

97 
54 

96 
53 

80.6 
50.6 

HOOPB 

MAX 
MIN 

85 

57 

64 

57 

87 

SO 

69 
57 

87 
63 

81 
58 

71 
57 

78 
59 

83 
52 

95 
56 

96 
53 

92 
56 

67 
55 

67 
58 

65 
53 

60 
53 

69 
54 

63 
56 

72 
56 

85 
56 

92 
56 

92 
58 

79 
58 

85 
56 

89 
59 

76 
45 

82 
48 

93 
53 

98 

52 

98 
56 

99 
57 

82.5 
55.3 

KENIFIELD 

MAX 
HIN 

81 
53 

78 
S3 

74 
46 

83 
53 

60 
54 

79 
55 

61 

52 

83 
50 

83 
49 

80 
52 

74 

53 

79 
53 

76 
52 

70 
57 

69 
52 

75 
49 

73 
50 

64 

57 

81 
60 

85 
57 

82 
56 

60 
56 

63 
54 

86 
53 

87 
54 

86 
49 

95 
50 

93 

50 

B9 
48 

90 
52 

89 

51 

80.9 
52.6 

KLBnBTH 

HAX 
HIN 

66 
51 

66 
55 

62 
57 

67 
57 

60 
57 

61 
55 

66 
57 

67 
49 

71 
49 

63 
50 

56 
54 

66 
56 

60 
55 

62 
55 

60 
52 

68 
53 

65 
51 

70 
55 

70 
53 

69 
51 

63 
53 

69 
58 

66 
58 

68 
SB 

68 

SS 

70 
46 

71 

4e 

69 
51 

62 
52 

64 

52 

61 
51 

65.4 
53.4 

LBVfl  BEOS  Nfll  nONUnENT 

HAX 
HIN 

82 
53 

65 
47 

76 
47 

74 
45 

68 
44 

71 
44 

64 
40 

70 
40 

73 
46 

78 
47 

83 
54 

83 

57 

81 
54 

66 
43 

65 
39 

55 
37 

58 
40 

61 
45 

61 
40 

71 
49 

81 
49 

86 
49 

67 
44 

76 
49 

79 
49 

64 

35 

67 
44 

83 
51 

88 

55 

85 
56 

89 

55 

73.2 
46.7 

nOUNT  HEBRON  RS 

MAX 
MIN 

84 
54 

61 
48 

71 
41 

72 
SO 

66 
44 

SB 
42 

61 
40 

69 
37 

73 
39 

79 
40 

83 
42 

80 
45 

80 
49 

65 
4S 

61 
42 

52 
41 

57 
35 

59 
45 

62 
34 

71 
39 

80 
42 

86 
47 

60 
42 

73 
41 

76 
39 

62 
30 

68 
34 

77 
40 

86 
40 

84 
42 

86 
42 

71  .4 
41  .6 

NBPB  STATE  HOSPITBL 

MAX 
HIN 

77 
53 

75 
52 

75 
SB 

79 
49 

77 
50 

75 
52 

79 
51 

60 
54 

76 
55 

77 
54 

73 
54 

73 
54 

76 
54 

69 
56 

72 
54 

73 
49 

73 
51 

69 
58 

85 
60 

86 
61 

79 
57 

79 
60 

85 
54 

84 

56 

83 
53 

88 
52 

91 
52 

97 
55 

97 
52 

98 

55 

96 
54 

80.6 
54.2 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

HBX 
MIN 

69 
48 

65 
55 

62 
55 

69 
55 

65 
55 

61 
54 

66 
56 

68 
50 

77 
44 

69 
45 

67 
S3 

68 
52 

66 
54 

64 

55 

62 
51 

67 
53 

68 
49 

72 
54 

75 
49 

74 
47 

72 
54 

72 
58 

65 
52 

72 
54 

68 
54 

70 
42 

77 
43 

77 
45 

75 
46 

75 
48 

69 
49 

69.2 
50.9 

ORLERNS 

MAX 
HIN 

85 
58 

86 
56 

77 
62 

80 
59 

74 

55 

70 
57 

78 
56 

85 
57 

95 
53 

96 
56 

93 
54 

88 
54 

84 

55 

70 
56 

60 
51 

69 
54 

66 
54 

74 

56 

86 
57 

92 
57 

93 
56 

88 
60 

87 
57 

88 

56 

83 
59 

85 
48 

88 

50 

82.3 
55.7 

PETBLUMB  FIRE  SIB  2 

HBX 
HIN 

77 
54 

76 
54 

74 

58 

77 
54 

74 

52 

72 
56 

79 
50 

87 
52 

65 
50 

82 
SS 

78 
54 

79 
S3 

74 

53 

68 
56 

73 
53 

77 
54 

74 

52 

68 
59 

84 

60 

89 
58 

83 
60 

79 
59 

80 
54 

85 
55 

84 

55 

87 
51 

94 

51 

95 
54 

93 
51 

95 
51 

94 

51 

81  .2 
54.2 

POINT  BRENfl 

MAX 
MIN 

66 
SO 

67 
43 

69 
55 

63 
42 

70 
49 

65 
55 

70 

55 

65 
50 

66 
47 

65 
50 

63 
52 

60 
52 

65 
52 

65 
54 

61 
SO 

66 
49 

70 
52 

60 
56 

65 
53 

69 

50 

74 

50 

71 
53 

71 
46 

72 
55 

70 
55 

67 
52 

67 
51 

69 
45 

66 
50 

68 

50 

67 
49 

66.8 
50.7 

POTTER  VBLLET  PH 

HAX 
HIN 

86 
54 

85 
53 

66 
56 

79 
50 

80 
46 

76 
55 

80 
52 

68 
49 

95 
52 

96 
54 

92 
S6 

92 
51 

92 
50 

70 
50 

66 

50 

66 
50 

62 

52 

64 

52 

84 
54 

92 
54 

85 

57 

76 
60 

87 
52 

91 
55 

84 

52 

88 
45 

96 
50 

99 
52 

100 
SI 

103 
54 

104 
54 

84.6 

52.3 

RICHBROSON  GROVE  ST  PK 

HBX 
MIN 

79 
51 

81 
51 

81 

51 

65 
51 

77 
50 

82 
54 

70 
52 

79 
52 

80 
52 

96 
52 

95 
52 

90 
56 

83 
57 

66 
54 

66 
53 

67 
52 

69 
52 

60 
52 

67 
51 

84 

50 

91 
52 

82 
53 

67 
52 

81 
52 

86 

52 

75 
49 

83 
50 

92 
50 

96 
S2 

98 
52 

101 
52 

80.4 

52.0 

SBINI  HELENA 

MBX 
HIN 

79 
56 

80 
50 

73 
57 

60 
47 

81 
46 

80 
51 

86 
49 

90 
50 

89 
49 

65 
51 

64 
54 

81 
51 

80 
49 

72 
56 

70 
54 

71 
46 

72 
48 

70 
57 

85 
56 

91 
56 

81 
56 

78 
57 

88 

52 

90 
54 

91 
51 

94 

50 

99 
51 

101 
51 

101 

50 

104 

51 

102 
SI 

B4  .8 

51  .9 

SBN  RBFBEL 

MBX 
HIN 

76 
55 

73 
SB 

73 
60 

78 
57 

77 
57 

72 
SB 

78 
56 

61 
53 

79 
51 

80 
54 

77 
54 

80 
54 

60 
56 

70 
57 

71 
54 

75 
56 

74 
54 

66 
SB 

83 
60 

86 
59 

83 
56 

78 
60 

84 

57 

BS 
S6 

85 
56 

88 

53 

94 
54 

94 
54 

89 

50 

88 

50 

90 
52 

80.2 
55.5 

SBNTA  ROSB 

HBX 
HIN 

79 
52 

77 
50 

75 
57 

81 
48 

61 
49 

80 
54 

85 

50 

88 

52 

85 

50 

80 
53 

82 
S3 

82 
52 

77 
52 

71 
56 

72 
52 

76 
50 

72 
5 1 

67 
57 

86 

57 

90 
56 

81 
50 

76 
58 

85 
51 

87 
S3 

92 

65 

92 
52 

96 

50 

99 
50 

97 
SO 

too 

48 

98 
48 

83.5 
52.1 

SBHTERS  BAR  RANGER  STB 

MAX 
HIN 

91 
58 

61 
54 

81 

52 

71 
53 

70 
52 

69 
50 

64 

52 

77 
51 

83 
51 

92 
53 

92 
52 

91 
50 

69 
52 

65 
53 

69 
48 

54 
47 

65 
47 

62 
51 

68 
46 

83 
48 

89 
52 

98 
58 

80 
SO 

85 
52 

88 
56 

77 
44 

80 
46 

92 
51 

96 
SS 

95 
55 

100 

54 

80. S 
51.4 

SCOTIB 

HBX 
MIN 

67 
52 

67 
56 

63 
56 

65 
57 

67 
54 

65 
55 

65 
56 

63 

55 

65 
53 

76 
53 

66 
53 

67 
54 

67 
55 

62 
56 

67 
53 

66 
54 

68 
54 

64 

55 

67 
53 

73 
51 

73 
56 

73 
SB 

74 

57 

70 
57 

73 
57 

66 
54 

67 
51 

76 
51 

74 

S3 

74 

52 

72 
50 

68.5 
54.2 

SHELTER  COVE  AVIATION 

HBX 
HIN 

61 
S3 

62 
52 

61 
54 

68 
56 

66 
53 

64 

53 

66 
52 

71 
59 

68 

55 

65 
50 

SB 
50 

63 
49 

56 
SO 

57 
51 

62 
51 

64 
54 

63 
54 

65 
54 

72 
55 

74 

61 

71 
56 

65 
57 

67 
55 

69 
53 

69 
S4 

72 
59 

75 
SB 

71 
54 

67 
47 

67 
47 

68 
46 

66.1 
S3. 3 
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DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

o 
a 
q: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 0 

1  1 

1 2 

1  3 

1  4 

1 5 

1 6 

I  7 

1 B 

1 9 

20 

2 1 

22 

2  3 

C  4 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

<r 

soNonn 

HBX 
MIN 

79 
47 

78 

52 

76 
56 

83 
46 

78 
45 

76 
49 

83 
47 

91 
49 

92 
49 

93 
47 

88 
54 

85 
52 

83 
43 

71 
57 

73 
53 

73 
48 

75 
49 

69 
57 

85 
59 

90 
57 

86 

57 

83 
57 

85 
51 

92 
52 

89 

50 

91 
48 

99 
49 

103 
49 

103 
46 

105 
49 

104 
48 

85.8 
50.8 

IRINIIT  RIVER  HBTCH 

HBX 
MIN 

B9 
59 

83 
54 

82 
54 

78 
57 

75 
55 

72 
53 

70 
SO 

79 
SO 

86 

50 

93 
52 

95 
S4 

91 
51 

92 
55 

74 

S3 

66 
47 

61 
49 

65 
50 

61 
52 

67 
51 

85 
50 

92 
S3 

86 
56 

73 
56 

65 
54 

88 

53 

79 
43 

83 
45 

94 
49 

95 
SO 

95 
50 

98 

50 

81  .7 
51  .8 

TULELBKE 

MAX 

niN 

81 
55 

74 

50 

74 
42 

73 
46 

72 
42 

72 
41 

67 
42 

78 
39 

78 
37 

83 
46 

82 
43 

82 
47 

81 
48 

61 
45 

61 
41 

61 
35 

64 

38 

62 
46 

73 
36 

81 
39 

88 
45 

86 
46 

76 
4  1 

80 
42 

78 
45 

68 
33 

82 

37 

88 
40 

87 
42 

90 
45 

88 
43 

76.5 
42.5 

UKlflH 

HAX 

NIN 

85 

57 

84 

52 

75 
56 

79 
49 

80 
48 

77 
55 

80 
57 

87 
51 

96 
53 

94 
54 

93 
54 

91 
52 

80 
SI 

69 
55 

65 
51 

73 
48 

64 

52 

65 
56 

86 
55 

94 

56 

87 
57 

83 
58 

87 
52 

92 
S3 

83 

55 

85 
48 

98 
51 

100 
54 

101 
52 

104 

53 

103 
54 

85.2 
53.2 

UHRR  SPRINGS  Dnn 

nBX 
MIN 

81 
47 

79 
55 

73 
46 

81 

52 

87 
S3 

83 
S3 

89 
SO 

97 
47 

89 
52 

82 
53 

84 

52 

8S 
49 

74 
S4 

67 
53 

69 
47 

76 
43 

66 
57 

63 
55 

87 
57 

81 
59 

91 
51 

86 
54 

91 

52 

86 

57 

92 
57 

95 
S3 

97 
49 

98 
49 

102 
4  4 

83.8 
51  .7 

HESVERVILLE  RBNGER  STB 

rlBX 

niN 

91 
61 

85 
50 

85 
SO 

81 

55 

76 
S3 

69 
SO 

71 
45 

79 
47 

86 
47 

92 
49 

96 
50 

94 
48 

93 
52 

74 

51 

63 
47 

60 
46 

65 
49 

60 
50 

66 
48 

85 
47 

93 
49 

90 
60 

76 
51 

84 

50 

89 
55 

78 
39 

83 
42 

95 
45 

96 
48 

97 
48 

100 
47 

82.3 
49.3 

MEED  FIRE  DEPBRTMENI 

nBX 
niN 

85 

52 

69 
47 

79 
52 

75 
49 

71 
34 

73 
44 

65 
44 

69 
40 

76 
42 

80 
45 

85 
48 

85 
48 

85 
53 

66 
46 

60 
41 

56 
43 

60 
45 

61 
46 

65 
38 

72 
42 

82 
47 

89 
49 

67 
51 

77 
46 

83 
47 

68 
33 

69 
34 

77 
42 

89 
49 

89 

50 

90 
49 

74.7 
45.0 

HKLITS  1  NE 

nBX 
niN 

78 
SI 

76 
48 

74 

51 

73 
50 

73 
45 

72 
53 

75 
49 

81 
44 

90 
46 

89 
49 

87 
49 

83 
43 

80 
46 

63 
53 

63 
50 

67 
47 

65 
48 

61 
47 

79 
53 

87 
48 

85 
53 

75 
54 

81 
51 

85 
49 

83 
50 

80 
40 

96 
44 

96 
47 

99 
47 

96 
46 

79.7 
48.4 

HILLOH  CREEK  1  NU 

nBX 

HIN 

92 
57 

88 
58 

89 
58 

78 
55 

80 
56 

88 
55 

73 
56 

84 

56 

88 
51 

98 
54 

100 
51 

97 
54 

94 
54 

68 
54 

70 
51 

62 
51 

70 
55 

66 
52 

78 
55 

87 
53 

94 
54 

95 
SB 

92 
54 

90 
54 

92 
56 

82 
44 

88 
47 

95 
51 

102 
54 

105 
54 

102 
54 

86.7 
53.7 

YREKB 

nBX 
niN 

94 

59 

70 
55 

84 

51 

77 
55 

72 
52 

76 
48 

68 
49 

73 
48 

83 
49 

87 
48 

90 
55 

89 
56 

90 
SB 

70 
51 

68 
47 

60 
45 

64 
45 

67 
48 

71 
45 

80 
49 

88 
48 

92 
55 

71 
51 

80 
52 

85 
53 

71 
42 

75 
45 

87 
47 

91 
51 

92 
55 

93 
55 

79.3 
50.5 

SBCRHMENTO 

DRBINBGE  02 

BOIN  RBNGER  STBTION 

nBX 
niN 

78 
52 

79 
48 

73 
42 

73 
47 

76 
43 

75 
42 

71 
43 

79 
41 

84 

43 

87 
43 

87 
39 

63 
48 

80 
50 

65 
47 

57 
44 

58 
42 

65 
37 

65 
47 

78 
39 

87 
40 

90 
49 

87 
50 

87 
47 

84 

47 

83 
44 

76 
35 

87 
39 

92 
48 

90 
49 

92 
48 

92 
49 

79.4 
44.5 

BLTURBS  RBNGER  STBTIQN 

nBX 
niN 

82 
46 

74 
44 

80 
42 

74 
48 

72 
38 

74 

38 

68 
38 

74 

35 

72 
36 

82 
41 

88 
41 

87 
42 

85 
43 

75 
47 

62 
43 

56 
42 

60 
37 

65 
42 

63 
35 

77 
38 

92 
42 

85 
43 

75 
42 

80 
42 

85 
42 

75 
32 

72 
33 

84 

36 

95 
40 

90 
38 

92 
36 

77.3 
40.1 

BUBURN 

nBX 
niN 

75 
57 

81 
55 

82 
54 

70 
51 

81 
52 

79 
S3 

75 
51 

83 
54 

86 
S3 

90 
60 

90 
61 

91 
57 

85 

55 

77 
56 

61 
54 

65 
52 

72 
SO 

73 
SI 

75 
55 

81 
58 

86 
59 

84 

60 

80 
55 

85 
55 

88 
58 

88 

59 

89 
59 

93 
59 

95 
63 

99 
66 

101 
69 

82.6 
56.5 

AUBURN  DBn  PROJECT 

nBX 

MIN 

73 
56 

80 
53 

80 
52 

8D 
50 

80 
SO 

78 
52 

74 
49 

82 
51 

86 
56 

89 
62 

90 
57 

89 
54 

87 
54 

76 
54 

60 
S3 

65 
50 

71 
48 

72 
51 

72 
54 

79 
56 

85 
58 

Bl 
58 

75 
53 

84 

56 

87 
55 

86 
56 

87 
55 

91 
55 

95 
63 

99 
62 

101 
66 

81  .7 
54  .8 

BLUE  CANTON  HStIO 

nBX 
niN 

71 
53 

68 
49 

63 
45 

64 
42 

6S 
45 

61 
43 

67 
43 

71 
SD 

76 
56 

77 
60 

77 
58 

76 
54 

68 
49 

49 
45 

45 
40 

48 
40 

56 
39 

54 

43 

68 
49 

75 
58 

75 
S3 

59 
49 

70 
47 

73 
54 

71 
53 

74 

51 

80 
62 

82 
62 

82 
60 

86 
60 

88 
68 

69.0 
51  .0 

BOUnBN  DAM 

nBX 
niN 

72 
52 

72 
49 

63 
47 

66 
41 

57 
44 

63 
43 

68 
41 

72 
47 

78 
56 

78 
51 

79 
53 

77 
50 

72 
49 

64 
44 

50 
40 

49 
40 

57 
38 

52 
42 

68 

50 

79 
SO 

78 
48 

68 

50 

72 
46 

75 
48 

72 
48 

74 
43 

82 
56 

83 
58 

32 
53 

78 
53 

88 
56 

70.9 
47.9 

BRBNNBN  ISLBNO 

MBX 

niN 

77 
56 

78 
59 

76 
60 

74 

57 

61 
58 

81 
58 

76 
58 

84 

60 

90 
57 

92 
57 

83 
56 

83 

57 

81 

57 

74 

58 

72 
56 

75 
S3 

77 
55 

77 
58 

71 
SB 

82 
58 

90 
61 

80 
61 

80 
60 

BB 
61 

92 
61 

87 
60 

93 
63 

97 
56 

99 
60 

100 
65 

103 
63 

83.6 
58.7 

BROOKS  FBRNHBH  RBNCM 

nBX 
niN 

BURNET 

nBX 
niN 

84 

55 

76 
46 

77 
42 

75 
41 

73 
38 

77 
39 

68 
37 

71 
38 

81 
39 

89 
43 

88 
46 

86 
43 

84 

47 

70 
51 

60 
46 

58 
42 

60 
41 

63 
44 

62 
41 

80 
42 

87 
44 

85 
55 

66 
44 

78 
4  1 

82 
43 

77 
32 

77 
35 

88 
39 

89 
38 

87 
35 

89 
36 

77.0 
42.0 

CBNBT  RBNGER  STBTION 

nBX 
niN 

86 
50 

76 
46 

76 
46 

76 
46 

70 
42 

68 
38 

66 
38 

78 
36 

80 
40 

86 
44 

88 
44 

86 
42 

82 
42 

67 
40 

60 
40 

62 
40 

62 
34 

64 
42 

74 

36 

84 

40 

90 
42 

90 
50 

76 
44 

81 
43 

78 
45 

78 
35 

80 
35 

90 
38 

92 
38 

88 
40 

92 
38 

78.3 
41  .1 

CANTON  OBN 

nBX 
niN 

78 
54 

77 
46 

76 
42 

71 
41 

71 
39 

67 
42 

69 
39 

76 
40 

63 
44 

84 

47 

86 
49 

83 
46 

82 
45 

59 
49 

56 
44 

53 
39 

60 
34 

60 
44 

72 
45 

84 
44 

84 

47 

80 
55 

73 
42 

79 
45 

81 
45 

76 
38 

83 
42 

95 
45 

86 
44 

89 
42 

89 
45 

76.2 
44.0 

CHESTER 

nBX 
niN 

77 
S4 

75 
42 

74 

38 

69 
37 

71 
34 

69 
36 

73 
36 

77 
36 

81 
38 

82 
41 

83 
45 

80 
42 

80 
40 

63 
49 

56 
42 

56 
40 

62 
32 

SB 
45 

74 

35 

85 
39 

86 
42 

82 
48 

77 
40 

81 
39 

79 
40 

78 
32 

83 
38 

88 
38 

87 
37 

89 
34 

92 
36 

76.4 
39.5 

CHICO  UNIVERSITT  FBRI1 

nflx 
niN 

78 
59 

85 
58 

84 

56 

73 
54 

83 
55 

82 
55 

82 
56 

85 
53 

89 
57 

90 
60 

92 
59 

91 
56 

96 
56 

76 
SB 

72 
56 

71 
52 

75 
55 

78 

57 

74 

56 

89 
58 

88 

87 

78 
56 

86 

55 

90 
59 

89 
55 

90 
59 

95 
56 

97 
66 

100 
55 

102 
55 

85-4 

56.3 

CLEBRLBKE  HIGHLANDS 

nBX 
niN 

81 
54 

84 

SO 

82 
53 

74 

53 

81 

SS 

79 
53 

76 
S3 

81 
51 

88 
50 

94 

53 

93 
56 

93 
55 

91 
57 

76 
55 

70 
51 

65 
47 

71 
46 

70 
54 

62 
SO 

83 
52 

90 
S3 

85 
57 

81 
50 

85 
53 

90 
SB 

86 
50 

90 
50 

97 
51 

98 

50 

99 

50 

102 
51 

83.8 
52.3 

COLFBX 

nBX 

MIN 

80 
55 

79 
52 

78 
49 

76 
48 

76 
51 

76 
46 

79 
52 

83 
SI 

86 
54 

88 

59 

88 
62 

88 
60 

87 
SS 

76 
S3 

60 

50 

65 
49 

69 
46 

68 
52 

78 
56 

84 

54 

84 

57 

7B 
56 

81 
51 

84 

55 

84 

51 

85 
55 

89 
59 

93 

57 

95 

55 

97 
61 

99 
65 

81  .7 
54.1 

COLUSB  2  SSH 

MBX 
MIN 

86 
57 

86 
57 

85 
55 

85 
54 

85 
55 

84 

55 

85 
55 

90 
57 

95 
57 

94 

59 

93 
58 

93 
58 

92 
SS 

77 
60 

76 
55 

77 
50 

80 
53 

77 
59 

88 

57 

90 
SB 

88 
59 

87 
58 

89 
56 

93 
59 

92 
57 

90 
57 

98 
55 

100 
57 

101 
58 

104 

60 

103 
60 

89.1 
56.8 

DflVIS  2  HSH  EXP  FBRn 

MAX 
MIN 

80 
58 

86 
56 

83 
53 

78 

52 

84 

52 

82 
51 

78 

52 

85 
54 

88 
54 

92 
53 

89 
54 

85 
55 

86 
54 

77 
57 

70 
55 

72 
SO 

76 
50 

76 
57 

71 
58 

83 
57 

89 
57 

88 
59 

80 
54 

87 
53 

90 
55 

92 
56 

90 
53 

98 
52 

100 
51 

103 
61 

105 
55 

85.3 
54.5 

OEER  CREEK  FOREBAT 

MAX 
MIN 

74 

52 

78 
47 

74 
47 

69 
43 

69 
44 

71 
43 

69 
43 

71 
47 

75 
K 

80 

55 

82 
56 

82 
55 

82 
55 

75 
45 

52 
39 

49 

39 

54 

38 

59 
42 

67 
45 

74 

51 

90 
56 

89 
52 

73 
51 

86 
60 

83 
63 

78 
46 

80 
50 

82 
54 

84 

SB 

84 

60 

88 
66 

74  .9 

50.1 

OE  SBBLB 

MAX 

niN 

79 
55 

79 
50 

79 
46 

76 
46 

77 
46 

78 
46 

77 
46 

83 
48 

87 
51 

88 
55 

87 
55 

87 
S3 

86 
55 

68 
40 

59 
47 

62 
43 

68 
43 

68 
49 

81 
48 

83 
SO 

84 

53 

84 
54 

80 
48 

83 
50 

84 
54 

82 
49 

90 
55 

91 
53 

93 
54 

97 
60 

97 
54 

81  -2 
50.2 

DOBBINS  1  S 

MAX 

niN 

85 
56 

83 
51 

79 
49 

80 
47 

81 
46 

81 
47 

86 
47 

91 
50 

90 
S3 

91 
54 

91 
55 

91 
52 

83 
51 

84 

50 

71 
SO 

73 
45 

71 
44 

80 
54 

85 
52 

86 
55 

79 
59 

87 
48 

88 
SO 

86 
53 

87 
50 

93 
51 

97 
53 

99 
52 

102 
53 

103 
53 

86.1 
51  .0 

DOHNIEVILLE  RBNGER  STB 

HAX 

niN 

54 

79 
48 

77 
48 

73 
41 

73 
43 

74 
43 

74 
42 

77 
43 

80 
45 

85 
49 

85 
52 

85 
48 

85 
47 

81 
48 

56 
49 

56 
47 

58 
41 

67 
43 

61 
48 

80 
48 

86 
48 

85 
55 

70 
46 

80 
46 

83 
46 

81 
45 

84 
45 

81 
46 

92 
47 

91 
46 

95 
47 

77.8 
46.6 

EBST  PBRK  RESERVOIR 

nBX 
niN 

83 
60 

87 
57 

83 
54 

75 
53 

79 
54 

79 
49 

75 
51 

81 
54 

87 
56 

93 
59 

93 
60 

91 
59 

90 
56 

75 
57 

71 
49 

70 
46 

73 
48 

69 
53 

63 
54 

B6 
53 

92 
55 

88 
61 

76 
53 

85 
53 

89 

56 

87 
52 

88 
53 

96 
55 

97 
55 

97 
57 

100 
57 

83.8 
54  .5 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

MBX 

niN 

78 
59 

78 
56 

78 
58 

74 
49 

81 

55 

77 
54 

76 
54 

81 
55 

86 
56 

87 
55 

81 
54 

80 
54 

60 
49 

75 
55 

70 
54 

70 
49 

76 
52 

76 
57 

68 
56 

82 
58 

88 
60 

78 
58 

79 
57 

87 
59 

89 

57 

85 
52 

90 
55 

92 
56 

98 
54 

99 
S7 

101 
58 

81  .9 
55.2 

FOLSOn  DAM 

MBX 
MIN 

74 

55 

83 
55 

83 
=  4 

75 
56 

84 

57 

83 
55 

78 
56 

85 

57 

91 
59 

94 

59 

93 
58 

92 
SB 

89 
55 

79 
58 

64 

56 

70 
54 

76 
55 

76 
58 

78 
SB 

B2 
61 

87 
61 

85 
62 

85 
58 

88 
59 

92 
59 

92 
59 

91 
58 

95 
64 

100 
64 

103 
65 

106 
65 

85. 6 
58.3 

GEORGETOWN  RANGER  STB 

MBX 
MIN 

73 
54 

79 
51 

78 
46 

66 
46 

76 
49 

75 
42 

72 
49 

79 
52 

82 

55 

86 
60 

87 
60 

87 
59 

88 

52 

78 
51 

SS 
47 

57 
44 

60 
44 

65 
50 

66 
53 

74 
54 

82 
56 

80 
52 

80 
SO 

79 
56 

83 
56 

84 
54 

84 

60 

89 

63 

93 
66 

96 
67 

98 
67 

78.4 

53.7 

GRASS  VALLET  2 

MBX 
MIN 

76 
55 

77 
51 

77 
48 

66 
46 

73 
47 

75 
46 

71 
46 

75 
47 

80 
44 

83 
S3 

85 
SS 

85 
53 

86 

52 

76 
52 

56 
49 

59 
47 

63 
43 

68 
46 

67 
S3 

75 
51 

82 
54 

82 

55 

69 
48 

77 
50 

81 
53 

82 
50 

83 
51 

87 
53 

91 
54 

93 

53 

96 
54 

77.3 
50.3 

GRI22LT  ISLAND  REFUGE 

nflx 
niN 

73 
57 

79 

55 

79 
53 

78 
54 

84 

58 

79 
56 

76 
60 

84  90 

61  60 

SEE  RE 

91  82 
59  53 

"ERENCE 

80 
55 

NOT? 

82     79  72 
54     60  54 

1  FOLLOHING 

76  79 
54  55 

.TBTION 

80 
57 

INDE 

70 
59 

: 

85 
57 

89 
63 

83 
59 

Bl 
59 

83 
62 

91 
62 

89 
62 

92 
62 

98 
55 

101 
55 

104 

65 

83.6 
57.8 

14 


DRILY  TEMPERniURES 


STRT ION 

DAY  OF  MONTH 

u 
<x 

£ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

g 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

I  4 

1  5 

i  *> 

1  7 

1  B 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HRRRISON  DULCH  RS 

nBx 

64 

81 

80 

70 

74 

69 

63 

76 

85 

90 

92 

67 

89 

67 

67 

57 

59 

SB 

59 

82 

90 

83 

66 

79 

63 

72 

83 

90 

91 

96 

77.4 

niN 

58 

46 

55 

48 

49 

49 

49 

S7 

49 

45 

4  3 

4  3 

50 

4  1 

48 

50 

55 

S3 

*'' 

SO 

52 

45 

46 

48 

48.0 

MBT  CREEK  PM  1 

HRX 

85 

72 

80 

75 

73 

77 

70 

75 

65 

90 

92 

66 

88 

75 

60 

60 

65 

66 

65 

82 

91 

90 

67 

81 

66 

80 

81 

93 

96 

93 

96 

79.9 

niN 

55 

48 

46 

42 

*' 

40 

*^ 

50 

48 

SI 

52 

4  1 

SO 

43 

*^ 

57 

46 

38 

39 

42 

" 

40 

45.2 

JESS  VBLLEr 

nflx 

79 

76 

74 

67 

69 

71 

66 

74 

76 

82 

83 

78 

76 

70 

62 

59 

50 

SB 

71 

83 

86 

86 

78 

81 

61 

75 

81 

86 

85 

89 

90 

76.0 

niN 

5* 

42 

42 

42 

39 

36 

*' 

42 

46 

46 

42 

*' 

35 

*  ' 

^' 

40 

45 

48 

42 

35 

50 

*' 

45 

46 

42.1 

LOKEPORT 

HRX 

85 

85 

76 

82 

82 

78 

81 

90 

94 

95 

96 

95 

85 

71 

68 

72 

70 

64 

86 

91 

93 

83 

83 

92 

90 

69 

95 

99 

98 

103 

104 

86.3 

niN 

55 

52 

S3 

48 

53 

48 

50 

52 

55 

58 

55 

S3 

54 

46 

46 

SO 

SS 

SO 

SS 

S6 

57 

54 

53 

54 

46 

50 

54 

52 

52 

S2 

52.1 

LBKE  SOLBNO 

MBX 

78 

84 

83 

73 

82 

80 

78 

82 

90 

90 

93 

91 

91 

80 

66 

70 

71 

74 

68 

81 

89 

64 

79 

85 

89 

90 

90 

94 

95 

103 

100 

84.0 

tllN 

60 

57 

57 

55 

55 

S4 

55 

S3 

57 

56 

SS 

57 

60 

SS 

49 

53 

51 

SB 

SB 

60 

62 

56 

57 

63 

56 

58 

SB 

S3 

SB 

56-5 

LBKE  SPflULDINC 

nBx 

73 

73 

72 

68 

69 

70 

82 

61 

81 

79 

70 

48 

51 

56 

SS 

70 

79 

78 

75 

72 

76 

76 

63 

66 

86 

89 

91 

73.7 

niN 

38 

38 

42 

46 

45 

48 

42 

36 

45 

48 

45 

50 

42 

46 

44.2 

nflNZBNira  lbke 

MBX 

74 

77 

66 

61 

61 

62 

56 

62 

70 

77 

78 

77 

7S 

63 

S3 

44 

49 

52 

SI 

70 

77 

76 

60 

69 

73 

67 

81 

60 

81 

80 

65 

68.0 

MIN 

SO 

40 

46 

38 

35 

'* 

^' 

36 

42 

45 

*^ 

45 

*' 

^* 

^* 

35 

40 

40 

40 

42 

40 

40 

36 

45 

42 

45 

40.1 

MBRKLEr  COVE 

nRx 

75 

81 

79 

73 

82 

79 

78 

83 

88 

91 

92 

91 

90 

79 

69 

71 

72 

75 

67 

84 

90 

83 

79 

85 

90 

91 

89 

95 

99 

101 

102 

64.0 

niN 

55 

S3 

55 

52 

52 

52 

55 

56 

SS 

56 

54 

SS 

57 

59 

52 

49 

SS 

56 

57 

56 

SB 

S3 

S4 

54 

55 

56 

56 

54 

SB 

58 

S4.6 

HBRTSVILLE 

MHX 

81 

81 

87 

77 

85 

86 

82 

85 

91 

93 

94 

92 

92 

81 

71 

74 

76 

82 

76 

87 

89 

89 

83 

89 

92 

92 

96 

94 

99 

99 

103 

87.1 

NIN 

57 

57 

55 

54 

55 

S3 

55 

S7 

57 

56 

57 

56 

54 

55 

55 

50 

52 

56 

57 

58 

59 

SB 

55 

SB 

SB 

57 

S4 

58 

58 

59 

59 

56.1 

nC  CLOUD 

nflx 

84 

75 

79 

75 

73 

77 

65 

74 

82 

87 

91 

87 

85 

66 

62 

SB 

60 

61 

66 

79 

89 

85 

62 

77 

82 

72 

77 

90 

90 

68 

93 

77.2 

niN 

S3 

SO 

48 

51 

46 

39 

40 

45 

45 

51 

51 

53 

SO 

42 

45 

45 

45 

40 

49 

53 

S3 

46 

46 

39 

*^ 

48 

46.5 

fllKERBL 

NBX 

76 

74 

71 

66 

65 

65 

62 

66 

72 

80 

82 

78 

79 

70 

55 

48 

52 

55 

52 

70 

81 

79 

62 

71 

75 

71 

72 

79 

85 

82 

86 

70.4 

niN 

50 

42 

35 

36 

32 

35 

35 

^* 

38 

39 

42 

40 

40 

45 

38 

36 

39 

42 

40 

*^ 

39 

38 

45 

32 

38 

38 

38 

36.8 

nOUNI  SHBSTB  HSO  CI 

hbx 

69 

80 

74 

70 

75 

62 

71 

78 

61 

87 

65 

85 

64 

59 

54 

58 

58 

64 

75 

86 

85 

62 

76 

81 

71 

70 

80 

88 

67 

69 

94 

74.6 

niN 

46 

52 

45 

45 

52 

SO 

50 

50 

50 

46 

45 

46 

45 

45 

40 

46 

52 

55 

45 

46 

SO 

*^ 

45 

49 

49 

52 

52 

47.6 

NEVBDB  CITT 

MBX 

79 

81 

80 

72 

72 

78 

74 

76 

81 

80 

87 

86 

87 

79 

67 

72 

64 

69 

67 

77 

84 

82 

72 

80 

84 

82 

82 

88 

91 

94 

97 

79.5 

NIN 

52 

42 

*^ 

42 

42 

42 

42 

54 

54 

SS 

54 

SO 

48 

46 

52 

52 

52 

56 

48 

48 

52 

SO 

SO 

54 

SS 

56 

56 

49.2 

ORLBNO 

NRX 

84 

88 

86 

76 

64 

83 

81 

86 

91 

95 

95 

92 

92 

72 

72 

76 

77 

77 

71 

92 

90 

90 

80 

88 

92 

91 

92 

101 

101 

102 

105 

87.2 

NIN 

60 

58 

52 

53 

54 

54 

SS 

58 

59 

59 

58 

57 

54 

57 

52 

50 

53 

55 

55 

57 

59 

60 

57 

57 

SB 

59 

64 

SB 

62 

63 

66 

57.2 

OROVILLE  RBNCER  STB 

MBX 

79 

8S 

85 

74 

62 

88 

79 

85 

90 

92 

94 

93 

91 

75 

69 

71 

75 

78 

75 

87 

90 

90 

79 

87 

91 

90 

91 

95 

98 

101 

104 

85.9 

niN 

61 

56 

56 

56 

56 

57 

59 

61 

63 

62 

60 

58 

59 

58 

56 

59 

56 

62 

63 

62 

61 

62 

61 

60 

60 

66 

65 

69 

60.3 

PBRBO[SE 

NBX 

79 

81 

61 

71 

76 

78 

74 

79 

85 

89 

90 

88 

89 

74 

63 

67 

69 

72 

70 

83 

87 

82 

75 

81 

86 

85 

86 

91 

93 

93 

96 

81  .2 

niN 

59 

57 

52 

53 

56 

52 

S3 

S7 

70 

63 

66 

61 

57 

54 

52 

5 1 

52 

54 

55 

57 

60 

57 

56 

SB 

62 

58 

63 

64 

69 

70 

66 

56.6 

PLBCERVILLE 

NBX 

73 

80 

79 

71 

80 

78 

75 

79 

84 

88 

90 

90 

89 

80 

60 

66 

69 

69 

70 

78 

84 

83 

82 

83 

86 

86 

85 

92 

96 

99 

101 

61  .4 

MIN 

51 

49 

51 

46 

46 

46 

*^ 

51 

S6 

54 

54 

50 

53 

50 

4S 

44 

50 

55 

52 

S6 

S3 

48 

52 

S4 

SO 

52 

S4 

55 

56 

57 

51  .2 

PLBCERVILLE  IFO 

MAX 

78 

80 

78 

76 

74 

74 

77 

82 

87 

66 

89 

69 

87 

77 

60 

64 

67 

66 

74 

61 

80 

68 

79 

64 

85 

85 

90 

95 

97 

101 

102 

61  .1 

MIN 

52 

52 

49 

49 

52 

48 

51 

55 

59 

63 

64 

64 

SS 

SI 

48 

48 

SO 

55 

56 

S6 

53 

S3 

60 

60 

60 

64 

68 

69 

72 

72 

56-6 

PORTOLB 

MBX 

75 

78 

72 

73 

74 

79 

79 

80 

86 

76 

60 

54 

59 

SB 

62 

73 

88 

89 

67 

80 

82 

80 

79 

86 

90 

89 

92 

95 

77.0 

niN 

*' 

32 

^' 

30 

25 

^' 

32 

30 

*^ 

37 

29 

27 

35 

32 

42 

" 

32 

37 

40 

40 

39 

34.5 

QUINCT 

MBX 

85 

83 

83 

76 

77 

78 

73 

76 

83 

91 

93 

69 

82 

60 

63 

SB 

60 

66 

61 

81 

90 

90 

70 

83 

86 

81 

85 

93 

93 

92 

96 

80.7 

MIN 

5 1 

39 

40 

" 

30 

39 

33 

35 

38 

4  1 

45 

39 

37 

49 

43 

4  ] 

33 

37 

45 

39 

*^ 

50 

40 

40 

40 

33 

35 

39 

37 

34 

37 

39.7 

RED  BLUFF  MSO  BP 

MAX 

93 

90 

80 

86 

87 

79 

88 

94 

101 

103 

97 

96 

74 

73 

74 

77 

75 

72 

95 

94 

92 

80 

91 

95 

94 

94 

102 

102 

104 

107 

107 

90.1 

MIN 

67 

6S 

60 

64 

61 

60 

60 

64 

66 

67 

67 

65 

62 

62 

SB 

58 

61 

61 

58 

63 

64 

64 

64 

64 

66 

61 

70 

65 

68 

68 

68 

63.6 

REDDING  FIRE  STB  ? 

MAX 

91 

87 

83 

84 

84 

77 

BS 

92 

101 

101 

95 

95 

91 

68 

72 

75 

72 

70 

92 

97 

94 

88 

90 

93 

92 

90 

101 

100 

101 

105 

107 

89. S 

MIN 

67 

69 

57 

60 

60 

54 

SS 

62 

61 

68 

63 

62 

62 

56 

SO 

53 

56 

55 

SS 

52 

59 

59 

62 

61 

60 

59 

64 

63 

64 

64 

63 

59. S 

ROCKL  IN 

MBX 

MIN 

SBCRBtlENTO  HSO  BP 

MBX 

85 

83 

79 

66 

82 

61 

85 

91 

95 

92 

91 

90 

79 

70 

75 

78 

80 

77 

85 

90 

87 

82 

88 

92 

94 

94 

97 

100 

101 

104 

104 

87.6 

HIN 

60 

60 

60 

S7 

57 

57 

56 

59 

58 

60 

SB 

59 

SB 

59 

58 

55 

S7 

6 1 

62 

63 

62 

63 

58 

60 

58 

56 

SS 

6 1 

6 1 

64 

60 

59.2 

SflCRBMENTO  HSO  CI 

MHX 

85 

82 

78 

BS 

83 

81 

87 

92 

96 

92 

89 

66 

79 

70 

75 

79 

79 

76 

8S 

92 

88 

83 

90 

9S 

97 

93 

99 

104 

104 

106 

108 

66.4 

MIN 

62 

61 

6 1 

60 

59 

58 

60 

62 

62 

63 

60 

60 

59 

60 

60 

57 

60 

62 

64 

66 

64 

65 

62 

64 

62 

62 

64 

67 

65 

66 

67 

62.1 

SHBSIB  DBM 

MAX 

89 

91 

BS 

79 

63 

84 

75 

83 

94 

95 

97 

93 

92 

72 

63 

66 

73 

68 

70 

88 

96 

88 

73 

88 

90 

86 

85 

97 

98 

95 

98 

85.0 

MIN 

66 

62 

57 

59 

6 1 

55 

57 

59 

62 

68 

66 

66 

62 

57 

52 

54 

SS 

SS 

55 

62 

66 

63 

62 

62 

63 

6 1 

63 

66 

65 

67 

66 

61  .2 

SIERRB  CITT 

MBX 

81 

80 

77 

74 

73 

73 

74 

80 

88 

88 

86 

84 

60 

72 

52 

58 

63 

60 

79 

88 

87 

80 

78 

78 

82 

81 

85 

90 

89 

93 

93 

79.0 

MIN 

54 

49 

45 

42 

43 

42 

42 

49 

54 

S I 

52 

48 

46 

SO 

45 

42 

38 

46 

46 

49 

55 

55 

46 

46 

48 

45 

49 

54 

56 

55 

56 

48.3 

SIERRBVILLE  RBNCER  STB 

MBX 

77 

75 

72 

69 

80 

60 

66 

73 

74 

85 

83 

80 

72 

S9 

57 

68 

62 

73 

85 

89 

69 

80 

82 

76 

80 

85 

86 

85 

69 

76.2 

MIN 

60 

40 

40 

37 

4  1 

SO 

5 1 

55 

58 

45 

57 

45 

*'' 

45 

45 

33 

37 

42 

45 

*^ 

39 

39 

39 

34 

34 

4  1 

42 

37 

37 

43. S 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MBX 

84 

89 

85 

75 

83 

81 

74 

82 

89 

95 

94 

92 

90 

72 

71 

70 

72 

70 

66 

89 

92 

88 

79 

86 

90 

87 

89 

96 

96 

97 

102 

64.6 

MIN 

6 1 

60 

S4 

55 

S7 

54 

56 

57 

60 

6 1 

62 

6 1 

58 

59 

53 

50 

5 1 

S3 

56 

56 

SB 

58 

58 

58 

59 

53 

54 

57 

59 

60 

61 

57.1 

STRBMBERRT  VBLLET 

MBX 

80 

76 

68 

71 

73 

71 

74 

79 

85 

85 

65 

83 

75 

63 

S3 

SS 

64 

59 

77 

83 

82 

72 

76 

80 

78 

80 

88 

89 

90 

93 

94 

76.8 

MIN 

52 

46 

45 

40 

42 

43 

4  1 

** 

** 

50 

52 

48 

48 

49 

45 

*^ 

38 

*^ 

46 

SO 

55 

45 

*^ 

49 

52 

*^ 

50 

49 

5 1 

46.7 

THIN  LBKES 

MBX 

61 

60 

56 

56 

58 

52 

SB 

62 

66 

70 

68 

67 

63 

56 

40 

49 

50 

46 

57 

70 

73 

61 

65 

69 

64 

66 

73 

7S 

7S 

79 

80 

62.8 

MIN 

39 

36 

35 

30 

31 

4  1 

3 1 

36 

40 

40 

40 

" 

37 

33 

36 

34 

37 

40 

4  1 

45 

45 

32 

37 

42 

39 

46 

45 

48 

4  I 

46 

39.1 

VRCBVILLE 

MBX 

82 

80 

77 

85 

82 

77 

84 

90 

92 

91 

86 

90 

BB 

75 

73 

77 

77 

71 

84 

91 

88 

83 

88 

92 

93 

94 

98 

101 

102 

105 

105 

67.2 

MIN 

64 

59 

56 

52 

52 

57 

SO 

55 

55 

SS 

55 

55 

54 

56 

56 

52 

54 

58 

56 

56 

59 

61 

S3 

55 

SS 

S3 

53 

52 

52 

58 

55 

55.6 

HHISKETTOMN  RES 

MBX 

90 

90 

67 

80 

61 

81 

73 

83 

94 

97 

98 

94 

93 

71 

62 

69 

71 

66 

68 

88 

95 

67 

73 

65 

89 

81 

86 

95 

96 

96 

99 

64.5 

MIN 

61 

57 

54 

59 

62 

53 

S3 

59 

59 

62 

62 

62 

60 

56 

49 

52 

54 

54 

S3 

57 

S3 

6 1 

SB 

SB 

62 

6 1 

6 1 

60 

63 

67 

64 

56.3 

HILLIBHS 

MBX 

84 

88 

87 

78 

8S 

85 

82 

83 

91 

94 

93 

93 

91 

76 

78 

73 

77 

78 

70 

89 

92 

90 

62 

68 

93 

92 

90 

96 

98 

100 

104 

67.1 

MIN 

59 

SB 

56 

SS 

56 

SS 

56 

60 

59 

61 

60 

59 

56 

56 

56 

S3 

54 

56 

56 

59 

61 

62 

58 

59 

56 

60 

62 

60 

60 

65 

64 

56.4 

MILLOHS 

MAX 

80 

86 

64 

75 

82 

63 

79 

64 

89 

92 

92 

91 

89 

79 

74 

76 

76 

77 

71 

91 

89 

87 

80 

BS 

90 

90 

93 

97 

92 

98 

101 

85. S 

MIN 

61 

60 

5S 

57 

57 

59 

56 

60 

62 

63 

62 

S9 

56 

S9 

52 

51 

56 

57 

57 

60 

62 

63 

58 

59 

59 

63 

69 

61 

61 

64 

63 

59.4 

MINTERS 

MBX 

82 

88 

88 

79 

87 

35 

65 

85 

91 

94 

96 

93 

94 

63 

68 

74 

76 

78 

71 

85 

91 

88 

82 

89 

92 

95 

93 

96 

99 

102 

IDS 

87.6 

MIN 

64 

61 

56 

59 

54 

57 

57 

59 

56 

58 

59 

58 

62 

60 

56 

56 

SS 

58 

58 

60 

61 

62 

57 

SB 

61 

59 

59 

60 

58 

63 

63 

58.8 

HOOOLnND  1  NNH 

MBX 

84 

69 

87 

80 

87 

87 

84 

88 

93 

96 

95 

93 

93 

81 

75 

76 

80 

81 

74 

85 

92 

91 

83 

90 

95 

93 

92 

97 

102 

103 

IDS 

88.7 

MIN 

57 

S7 

52 

54 

55 

52 

53 

56 

56 

57 

55 

SS 

55 

S9 

55 

SO 

S3 

56 

58 

59 

56 

61 

53 

56 

57 

61 

61 

56 

56 

64 

63 

66.5 

SEE  REI 

ERENCE  NOTE- 

FOLLONINC 

>TBTION 

NOE) 
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DAILY  TEMPERRTURES 


DRY  OF  MONTH 

AGE 

STRT  ION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

NORrHEflST  INTERIOR 

enSINS  03 

BOCR 

MAX 

76 

72 

76 

67 

71 

73 

65 

73 

77 

83 

81 

84 

80 

71 

55 

53 

60 

63 

57 

69 

83 

87 

65 

79 

82 

77 

79 

84 

87 

87 

91 

74.4 

MIN 

44 

39 

35 

30 

32 

23 

27 

30 

29 

35 

36 

35 

30 

37 

36 

30 

27 

32 

40 

34 

33 

45 

33 

37 

36 

32 

31 

33 

34 

29 

30 

33.4 

BOO  IE 

HAX 

62 

64 

64 

65 

67 

66 

69 

69 

75 

73 

75 

72 

70 

59 

54 

62 

56 

S3 

68 

62 

76 

71 

74 

76 

74 

70 

77 

79 

81 

83 

85 

69  .0 

MIN 

36 

29 

28 

26 

30 

24 

27 

35 

29 

33 

34 

40 

27 

42 

32 

1 9 

28 

3 1 

32 

35 

31 

39 

20 

26 

27 

27 

26 

29 

31 

28 

31 

30.  1 

BRIOCEPORT 

MAX 

69 

70 

69 

72 

74 

69 

72 

75 

79 

80 

81 

78 

76 

68 

60 

66 

68 

60 

63 

79 

83 

79 

80 

83 

79 

78 

86 

64 

86 

88 

90 

75  .6 

MIN 

43 

34 

32 

26 

31 

38 

25 

26 

31 

33 

33 

37 

29 

48 

40 

21 

32 

44 

46 

27 

28 

49 

26 

30 

29 

28 

27 

29 

32 

28 

28 

32  .7 

CEDBRVILLE 

MAX 

BS 

74 

79 

74 

72 

76 

65 

66 

77 

81 

85 

87 

84 

76 

60 

SB 

60 

63 

62 

75 

66 

90 

67 

77 

64 

77 

73 

es 

90 

69 

90 

76  .4 

MIN 

S6 

47 

50 

48 

45 

46 

45 

41 

40 

49 

49 

46 

S3 

47 

40 

40 

35 

40 

39 

44 

46 

56 

50 

49 

53 

40 

41 

47 

54 

51 

50 

46  .5 

CONNER  MEMORIAL  ST  PK 

MAX 

74 

63 

73 

66 

68 

70 

65 

70 

74 

81 

82 

82 

62 

71 

72 

72 

67 

56 

58 

67 

80 

64 

64 

77 

80 

73 

77 

83 

85 

69 

73  .9 

MIN 

47 

41 

37 

32 

34 

39 

30 

35 

36 

34 

42 

41 

36 

38 

36 

35 

33 

33 

32 

31 

38 

36 

36 

35 

34 

36 

34 

34 

35 

36 

35  .9 

DOYLE  5  SiE 

HRX 

74 

77 

73 

73 

76 

71 

72 

79 

85 

88 

86 

BS 

Bl 

72 

59 

67 

69 

62 

75 

66 

91 

63 

60 

66 

BS 

79 

85 

92 

92 

95 

97 

79.6 

niN 

54 

46 

45 

42 

46 

42 

40 

45 

46 

50 

52 

46 

48 

S3 

44 

4  I 

34 

45 

42 

44 

48 

S3 

42 

46 

46 

40 

42 

46 

SO 

46 

49 

45.6 

FLEniNG  FISH  RND  CnnE 

HAX 

76 

75 

74 

74 

76 

75 

75 

Bl 

85 

88 

BS 

85 

63 

69 

61 

65 

68 

64 

77 

86 

91 

90 

60 

85 

BS 

79 

85 

91 

91 

93 

95 

80  .2 

MIN 

56 

44 

46 

41 

43 

39 

39 

42 

46 

50 

46 

41 

42 

S I 

45 

4  1 

34 

46 

36 

46 

44 

54 

42 

45 

44 

36 

37 

41 

46 

39 

43 

43.3 

FORT  BIDHELL 

HAX 

74 

75 

70 

75 

75 

69 

70 

76 

80 

84 

84 

86 

83 

61 

57 

58 

65 

62 

76 

85 

90 

86 

80 

65 

84 

82 

83 

68 

89 

68 

91 

77  .8 

HIN 

55 

50 

46 

51 

43 

47 

40 

39 

44 

45 

45 

46 

46 

49 

42 

4  1 

38 

46 

39 

41 

45 

SO 

46 

45 

52 

40 

35 

44 

42 

43 

45 

44.5 

nONO  LAKE 

HBX 

70 

74 

73 

74 

75 

72 

74 

73 

78 

80 

63 

61 

61 

71 

61 

70 

68 

64 

64 

79 

83 

78 

80 

85 

84 

83 

64 

87 

90 

69 

93 

77  .5 

HIN 

48 

44 

43 

38 

42 

41 

40 

43 

44 

45 

43 

46 

44 

S3 

46 

36 

43 

4  1 

45 

41 

46 

53 

38 

42 

43 

43 

41 

45 

47 

46 

46 

43.7 

SUSflNVILLE  BIRPORT 

HBX 

76 

75 

77 

75 

79 

79 

79 

84 

B6 

90 

77 

86 

72 

61 

58 

61 

66 

61 

75 

86 

93 

72 

79 

66 

63 

79 

64 

88 

92 

96 

97 

79 . 1 

HIN 

52 

43 

43 

39 

40 

38 

36 

40 

43 

45 

49 

42 

43 

46 

44 

42 

32 

43 

35 

41 

46 

48 

49 

45 

46 

43 

37 

43 

39 

40 

42 

42.5 

TBHOE  CITT 

HBX 

71 

60 

72 

60 

62 

66 

S8 

67 

69 

66 

71 

73 

74 

65 

50 

56 

70 

57 

56 

6) 

76 

71 

65 

64 

74 

75 

64 

72 

77 

74 

73 

66.9 

HIN 

43 

41 

41 

36 

36 

SO 

32 

37 

36 

45 

45 

44 

45 

4  1 

38 

36 

34 

43 

42 

46 

38 

40 

36 

40 

41 

39 

40 

42 

44 

4  1 

39 

40.4 

TBHOE  VBLLEY  FBB  BP 

HBX 

62 

66 

65 

66 

67 

61 

68 

71 

74 

76 

77 

76 

69 

52 

50 

57 

60 

54 

66 

73 

79 

63 

69 

75 

72 

71 

74 

79 

84 

81 

83 

69.0 

MIN 

43 

36 

37 

32 

34 

46 

30 

36 

37 

40 

41 

42 

36 

42 

36 

34 

38 

39 

44 

36 

37 

44 

33 

39 

40 

33 

33 

37 

36 

34 

34 

37.5 

TERMO 

MAX 

69 

73 

75 

72 

74 

68 

68 

77 

83 

86 

B3 

64 

74 

60 

54 

58 

64 

57 

73 

63 

89 

71 

77 

83 

75 

81 

89 

68 

92 

94 

75  .6 

MIN 

60 

39 

35 

38 

38 

22 

34 

34 

37 

32 

43 

38 

39 

46 

47 

37 

27 

42 

32 

36 

37 

52 

39 

25 

26 

31 

39 

36 

32 

34 

36.6 

TRUCKEE  RBNGER  STATION 

MAX 

71 

67 

72 

65 

68 

71 

64 

70 

7S 

81 

65 

81 

79 

71 

54 

47 

58 

60 

S4 

64 

79 

64 

59 

76 

79 

74 

76 

83 

BS 

85 

89 

71  .8 

HIN 

45 

39 

35 

29 

32 

36 

27 

31 

33 

39 

40 

37 

34 

43 

36 

34 

29 

35 

41 

34 

37 

44 

34 

37 

36 

32 

32 

36 

36 

37 

34 

35  .6 

UOOOFORDS 

HBX 

66 

71 

70 

73 

74 

73 

74 

75 

79 

82 

65 

82 

80 

76 

67 

64 

65 

SB 

70 

81 

65 

70 

75 

75 

76 

77 

72 

87 

89 

90 

93 

76.0 

MIN 

42 

38 

40 

34 

37 

36 

37 

38 

40 

43 

46 

46 

40 

37 

4  3 

33 

38 

37 

39 

40 

47 

48 

34 

34 

35 

38 

39 

44 

45 

45 

49 

40 . 1 

CENTRBL  CQflST 

DRBINBGE  04 

BEN  LOnONO  4 

MBX 

74 

80 

79 

85 

82 

79 

83 

85 

83 

83 

83 

85 

84 

68 

76 

76 

72 

64 

75 

62 

78 

80 

88 

92 

90 

96 

98 

93 

98 

102 

102 

83.7 

MIN 

49 

51 

58 

48 

50 

58 

59 

49 

45 

53 

57 

SO 

51 

57 

53 

45 

49 

56 

59 

55 

59 

52 

52 

52 

52 

44 

46 

49 

49 

50 

50 

51  .8 

BERKELEY 

HBX 

71 

69 

69 

70 

66 

66 

72 

72 

68 

70 

64 

65 

67 

69 

69 

70 

71 

66 

74 

7B 

71 

73 

75 

72 

77 

78 

82 

79 

75 

76 

76 

71  .7 

MIN 

SB 

59 

59 

59 

58 

59 

SB 

58 

57 

S7 

55 

64 

56 

57 

55 

66 

57 

57 

60 

59 

61 

60 

58 

58 

58 

56 

59 

66 

55 

55 

54 

57  . 4 

BURLINGBnE 

MAX 

77 

72 

78 

76 

75 

71 

66 

69 

76 

80 

93 

73 

71 

67 

72 

76 

77 

74 

76 

83 

80 

79 

79 

74 

73 

77 

84 

83 

80 

76 

79 

76.4 

MIN 

52 

57 

58 

60 

58 

S9 

58 

SI 

50 

SO 

56 

51 

S7 

57 

56 

5 1 

52 

58 

60 

56 

60 

59 

53 

52 

57 

49 

49 

49 

51 

52 

46 

54  . 4 

CBRHEL  VBLLEY 

HBX 

73 

72 

75 

78 

74 

74 

73 

73 

76 

75 

75 

75 

72 

70 

74 

77 

74 

70 

75 

82 

60 

79 

82 

82 

78 

89 

92 

82 

64 

89 

99 

78.2 

HIN 

52 

58 

57 

50 

49 

58 

SB 

46 

47 

49 

S3 

50 

48 

54 

56 

49 

49 

56 

56 

SB 

60 

59 

55 

56 

54 

43 

49 

47 

46 

47 

60 

52  .6 

CROCKETT 

HBX 

76 

75 

72 

78 

75 

73 

81 

85 

85 

75 

77 

78 

72 

71 

75 

69 

82 

84 

79 

79 

85 

87 

84 

88 

94 

88 

79.5 

HIN 

58 

59 

58 

52 

59 

56 

57 

56 

57 

55 

S5 

56 

52 

55 

SB 

54 

57 

69 

56 

55 

57 

57 

56 . 3 

CILROY 

MBX 

79 

78 

80 

81 

86 

84 

81 

82 

90 

88 

85 

84 

88 

79 

71 

78 

77 

78 

74 

76 

87 

81 

82 

90 

93 

90 

93 

98 

100 

101 

104 

86.1 

MIN 

55 

56 

59 

SB 

53 

54 

57 

52 

S2 

52 

52 

SS 

54 

58 

57 

52 

55 

58 

58 

58 

53 

56 

55 

56 

67 

SO 

51 

54 

52 

53 

56 

54.8 

MBLF  nOON  BAY 

MBX 

68 

70 

68 

71 

71 

70 

69 

67 

69 

67 

62 

64 

67 

64 

66 

66 

69 

65 

69 

69 

71 

75 

75 

68 

69 

72 

69 

66 

69 

65 

65 

68.4 

MIN 

56 

60 

60 

61 

58 

57 

57 

56 

57 

55 

55 

55 

56 

57 

55 

S3 

53 

56 

59 

55 

56 

57 

54 

5d 

47 

49 

48 

50 

S3 

53 

52 

SS  .0 

HOLLISTER  2 

MAX 

71 

72 

72 

75 

78 

74 

75 

76 

75 

77 

76 

76 

77 

68 

72 

74 

72 

76 

75 

77 

78 

78 

86 

83 

83 

88 

90 

94 

94 

95 

76. 6 

MIN 

53 

52 

56 

56 

s: 

SS 

53 

49 

48 

48 

53 

51 

49 

54 

54 

53 

54 

52 

59 

58 

59 

56 

55 

55 

55 

49 

49 

51 

SI 

52 

52 

53.0 

KING  CITY 

MBX 

83 

79 

80 

84 

60 

75 

78 

84 

82 

82 

83 

82 

76 

73 

77 

81 

79 

77 

75 

86 

88 

87 

89 

91 

84 

89 

98 

96 

97 

95 

97 

64. 2 

HIN 

52 

51 

56 

50 

49 

53 

54 

48 

50 

53 

53 

51 

54 

57 

5 1 

SO 

57 

59 

58 

60 

56 

56 

S4 

57 

49 

48 

SO 

S3 

55 

51 

53.1 

LUERMORE  COUNTY  F  0 

HBX 

60 

77 

75 

80 

77 

74 

BO 

90 

67 

90 

67 

BS 

76 

70 

74 

78 

75 

68 

75 

B7 

81 

79 

87 

89 

86 

91 

96 

100 

102 

105 

105 

64. 1 

HIN 

52 

58 

49 

56 

55 

47 

55 

48 

51 

51 

51 

47 

48 

SS 

52 

46 

49 

5 1 

69 

56 

58 

SB 

52 

62 

S3 

47 

50 

48 

54 

56 

54 

52  .2 

LOS  CBTOS 

HBX 

76 

80 

74 

80 

78 

76 

78 

83 

85 

82 

80 

78 

75 

70 

71 

75 

76 

72 

74 

85 

83 

78 

B4 

64 

100 

69 

91 

94 

94 

96 

96 

Bl  .8 

MIN 

54 

56 

59 

S3 

SI 

56 

S3 

50 

SI 

SI 

56 

57 

54 

58 

60 

57 

59 

58 

54 

54 

67 

48 

51 

51 

55 

56 

54 

MARTINEZ  HBTER  PLANT 

HAX 

79 

79 

77 

83 

79 

85 

91 

92 

92 

66 

85 

83 

72 

76 

79 

80 

70 

84 

89 

82 

81 

87 

92 

69 

91 

97 

98 

96 

98 

99 

85.8 

MIN 

58 

57 

59 

55 

57 

54 

55 

51 

56 

55 

52 

54 

57 

56 

56 

61 

59 

61 

59 

56 

55 

55 

52 

55 

57 

55 

55 

58 

55  .8 

nONTEREY 

HBX 

70 

66 

73 

74 

70 

71 

69 

67 

69 

70 

65 

65 

69 

66 

70 

74 

69 

66 

70 

74 

72 

72 

76 

73 

70 

76 

80 

73 

74 

75 

76 

71  .1 

MIN 

55 

54 

57 

54 

52 

57 

56 

54 

54 

54 

55 

55 

54 

56 

59 

SB 

59 

S7 

66 

57 

SB 

51 

52 

64 

64 

54 

S3 

MONTEREY  FBA  AP 

MBX 

70 

67 

72 

71 

70 

68 

66 

66 

66 

68 

67 

65 

65 

65 

69 

72 

70 

66 

68 

74 

74 

75 

73 

71 

69 

70 

72 

74 

67 

65 

66 

69.1 

MIN 

60 

60 

59 

56 

57 

58 

59 

51 

56 

56 

57 

56 

56 

SB 

57 

60 

61 

61 

59 

57 

60 

59 

56 

52 

SB 

54 

54 

53 

57 . 1 

MORRO  BAT  FIRE  DEPT 

MAX 

70 

70 

69 

70 

70 

66 

66 

70 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

67 

67 

68 

64 

77 

69 

69 

72 

72 

70 

70 

71 

68 

70 

62 

62 

64 

67.9 

HIN 

56 

56 

57 

55 

53 

45 

52 

50 

SO 

54 

SS 

55 

55 

52 

60 

SB 

58 

58 

56 

68 

55 

52 

S4 

S3 

52 

52 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MAX 

70 

77 

74 

68 

77 

78 

81 

83 

86 

91 

86 

83 

85 

68 

57 

66 

72 

64 

60 

75 

86 

79 

74 

64 

SB 

87 

B8 

94 

98 

99 

101 

60. 0 

HIN 

53 

52 

SO 

SI 

SI 

54 

57 

59 

63 

64 

63 

SB 

49 

54 

SB 

68 

55 

56 

57 

60 

60 

66 

72 

73 

74 

73 

MOUNT  HAMILTON 

HAX 

64 

65 

62 

65 

62 

59 

66 

71 

75 

77 

75 

77 

76 

60 

53 

61 

SB 

52 

58 

70 

67 

63 

71 

75 

74 

77 

80 

85 

86 

92 

93 

70.0 

HIN 

53 

49 

44 

46 

45 

43 

44 

S3 

57 

61 

63 

63 

48 

48 

41 

42 

45 

43 

43 

S3 

S9 

47 

51 

57 

67 

S7 

60 

64 

71 

74 

78 

53.6 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 

79 

76 

77 

84 

87 

86 

B5 

88 

90 

92 

95 

97 

98 

69 

73 

75 

79 

74 

73 

6B 

79 

7B 

77 

90 

94 

93 

95 

96 

101 

106 

109 

86.6 

MIN 

53 

51 

49 

SO 

50 

49 

49 

49 

50 

50 

51 

SO 

SO 

53 

56 

47 

48 

53 

58 

56 

59 

54 

58 

56 

56 

SO 

SI 

51 

55 

57 

58 

52.5 

NEHBRK 

MAX 

72 

76 

73 

72 

76 

71 

72 

73 

76 

76 

75 

69 

69 

72 

70 

70 

73 

70 

69 

73 

72 

72 

77 

78 

77 

75 

80 

88 

89 

87 

86 

75.1 

MIN 

60 

62 

60 

61 

60 

60 

59 

56 

56 

57 

58 

58 

58 

63 

57 

55 

57 

59 

61 

61 

66 

66 

61 

SB 

60 

56 

SB 

69 

63 

57 

57 

59.3 

OAKLAND  MSO  AP 

HBX 

71 

70 

71 

72 

68 

68 

70 

71 

69 

71 

65 

64 

67 

66 

69 

72 

72 

67 

73 

76 

74 

74 

74 

71 

72 

75 

81 

77 

74 

76 

74 

71  .4 

HIN 

61 

61 

60 

61 

60 

60 

S9 

58 

58 

58 

57 

56 

58 

59 

58 

57 

58 

59 

62 

60 

61 

62 

60 

SB 

60 

57 

59 

57 

SS 

56 

54 

58.7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERfiTURES 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

UJ 

o 
<r 
q: 

cr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

12 

13 

1  4 

15 

16 

1  7 

16 

19 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

OflKLANO  nusEun 

MAX 

71 

70 

72 

74 

69 

69 

75 

74 

71 

71 

65 

66 

69 

67 

70 

73 

74 

67 

78 

83 

76 

76 

80 

77 

77 

82 

85 

83 

60 

83 

79 

74 

.4 

niN 

S9 

62 

59 

61 

60 

59 

SB 

57 

57 

58 

55 

54 

57 

SB 

57 

S7 

58 

57 

62 

61 

62 

64 

60 

61 

60 

S7 

60 

59 

56 

56 

SS 

SB 

.6 

PWLO  ALTO 

MAX 

75 

80 

78 

77 

79 

74 

74 

76 

80 

75 

79 

74 

75 

71 

75 

75 

76 

72 

70 

76 

83 

84 

78 

80 

60 

83 

89 

91 

86 

84 

87 

76 

.6 

niN 

54 

59 

59 

53 

51 

58 

56 

56 

50 

SS 

59 

56 

52 

57 

54 

49 

52 

57 

60 

S7 

62 

67 

54 

63 

54 

49 

52 

55 

54 

54 

S2 

54 

•  8 

PASO  ROBLES 

MAX 

75 

75 

80 

85 

85 

84 

89 

90 

91 

93 

95 

93 

90 

80 

84 

79 

78 

75 

69 

79 

79 

78 

90 

94 

92 

93 

98 

101 

104 

109 

108 

87 

.6 

niN 

53 

47 

54 

51 

44 

46 

52 

51 

48 

47 

47 

49 

43 

54 

58 

47 

49 

56 

59 

S6 

56 

51 

49 

63 

SB 

S3 

39 

50 

49 

50 

57 

SO 

■  8 

PflSO  ROBLES  Fnn  AP 

MAX 

76 

76 

80 

88 

68 

86 

88 

90 

92 

96 

98 

95 

85 

72 

75 

78 

77 

76 

70 

79 

78 

78 

90 

93 

93 

94 

97 

99 

105 

109 

107 

87 

.4 

niN 

56 

56 

55 

55 

57 

56 

56 

54 

52 

52 

SO 

52 

53 

56 

52 

47 

53 

60 

61 

62 

60 

57 

60 

58 

61 

57 

S3 

55 

55 

58 

61 

SS 

•  8 

PINNACLES  NAT  tlONUflENT 

MAX 

B2 

79 

80 

80 

84 

81 

80 

86 

89 

91 

95 

93 

95 

75 

76 

70 

70 

71 

66 

73 

Bl 

79 

88 

92 

92 

95 

97 

102 

105 

106 

85 

.  1 

MIN 

SO 

47 

53 

49 

48 

54 

55 

47 

49 

47 

46 

47 

47 

53 

49 

48 

54 

54 

42 

4S 

55 

55 

55 

48 

52 

45 

48 

39 

40 

47 

45 

48 

•  8 

PISnO  BEACH 

MAX 

74 

79 

76 

79 

82 

78 

78 

78 

79 

76 

71 

71 

73 

73 

69 

72 

71 

75 

70 

75 

73 

75 

70 

72 

78 

82 

89 

70 

92 

70 

69 

75 

.5 

MIN 

55 

52 

53 

56 

59 

51 

53 

52 

50 

54 

59 

54 

55 

58 

59 

54 

53 

52 

61 

57 

54 

57 

58 

56 

S8 

56 

53 

57 

54 

54 

51 

55 

.0 

PRIEST  VRLLET 

MAX 

79 

81 

80 

83 

83 

80 

83 

85 

90 

91 

93 

92 

85 

75 

72 

76 

73 

72 

65 

78 

78 

75 

84 

89 

87 

91 

95 

99 

102 

104 

105 

84 

.7 

MIN 

52 

43 

50 

43 

44 

42 

41 

45 

45 

47 

45 

45 

44 

45 

52 

43 

48 

53 

55 

S3 

53 

51 

51 

50 

52 

48 

43 

44 

50 

50 

50 

4? 

•  6 

REOHOOD  CITY 

MAX 

79 

75 

76 

81 

77 

75 

78 

85 

85 

81 

80 

78 

75 

73 

75 

76 

72 

69 

76 

BS 

82 

80 

83 

86 

86 

89 

95 

91 

91 

90 

90 

81 

.1 

MIN 

54 

57 

59 

52 

48 

59 

S3 

49 

50 

55 

59 

51 

53 

57 

55 

54 

SI 

58 

56 

S6 

62 

56 

S3 

52 

54 

49 

S7 

52 

S3 

53 

51 

54 

.  1 

RICHtlONO 

MAX 

72 

72 

73 

77 

74 

74 

76 

72 

68 

68 

65 

65 

72 

69 

70 

73 

73 

68 

79 

81 

74 

76 

80 

79 

77 

79 

78 

78 

78 

77 

74 

73 

.9 

MIN 

59 

60 

59 

63 

63 

56 

58 

57 

57 

55 

SS 

SS 

57 

57 

S3 

56 

57 

60 

60 

62 

63 

57 

62 

60 

57 

59 

59 

S6 

56 

56 

58 

,  1 

SAINT  MARTS  COLLEGE 

MAX 

71 

70 

69 

75 

68 

67 

75 

81 

81 

76 

70 

67 

67 

63 

68 

71 

70 

71 

76 

84 

75 

73 

82 

83 

79 

86 

89 

95 

96 

99 

98 

77 

.3 

MIN 

55 

57 

57 

58 

55 

56 

55 

55 

55 

SS 

53 

S3 

55 

56 

54 

48 

47 

48 

50 

55 

60 

59 

SS 

50 

57 

48 

49 

SO 

53 

S4 

55 

S3 

.8 

SALINAS  3  E 

MAX 

76 

69 

76 

76 

73 

73 

70 

68 

69 

71 

71 

70 

68 

67 

70 

74 

75 

73 

73 

79 

72 

76 

80 

80 

74 

79 

86 

78 

78 

75 

80 

74 

.2 

MIN 

55 

60 

56 

56 

46 

59 

57 

55 

56 

55 

SS 

SS 

54 

SB 

57 

57 

57 

57 

59 

57 

61 

60 

SS 

55 

57 

52 

50 

S3 

S6 

56 

54 

55 

•  8 

SALINAS  FAA  RP 

MAX 

70 

71 

75 

76 

72 

71 

70 

69 

70 

70 

70 

68 

69 

66 

70 

75 

72 

71 

71 

79 

75 

77 

80 

79 

74 

78 

BS 

83 

78 

76 

79 

73 

.8 

MIN 

57 

60 

60 

58 

57 

60 

SB 

56 

56 

57 

SB 

57 

57 

59 

58 

SB 

53 

59 

61 

SB 

62 

61 

SS 

56 

SB 

55 

SI 

54 

SS 

56 

55 

57 

.  3 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

70 

69 

69 

72 

70 

68 

69 

67 

66 

64 

62 

62 

67 

66 

69 

70 

70 

68 

71 

72 

72 

74 

72 

70 

70 

70 

68 

67 

6S 

67 

65 

68 

.4 

MIN 

59 

59 

58 

58 

SB 

57 

57 

SS 

56 

56 

S3 

53 

55 

56 

59 

54 

55 

54 

54 

54 

54 

54 

53 

S3 

57 

51 

S3 

57 

S3 

53 

52 

55 

.2 

SAN  FRANCISCO  MSO  AP 

MAX 

73 

70 

71 

72 

67 

66 

68 

72 

71 

76 

65 

64 

68 

67 

70 

72 

73 

67 

74 

81 

77 

75 

72 

70 

71 

74 

84 

78 

73 

74 

71 

71 

.8 

MIN 

58 

59 

58 

60 

59 

SB 

57 

56 

57 

S3 

55 

54 

57 

57 

56 

54 

57 

58 

60 

59 

61 

62 

SB 

59 

SB 

S3 

54 

55 

S3 

S3 

S3 

56 

•  8 

SAN  FRANCISCO  HSO  CI 

MAX 

66 

66 

68 

67 

64 

64 

67 

66 

63 

65 

60 

61 

63 

65 

86 

69 

70 

65 

75 

79 

71 

74 

73 

67 

70 

75 

77 

72 

70 

71 

65 

68 

.2 

MIN 

57 

58 

58 

59 

57 

57 

56 

SS 

55 

56 

S3 

52 

55 

57 

56 

57 

60 

59 

59 

59 

60 

62 

60 

58 

58 

57 

57 

55 

53 

S3 

S3 

56 

•  8 

SAN  CREOORIO  2  SE 

1AX 

74 

72 

74 

74 

69 

68 

65 

71 

71 

73 

63 

65 

70 

63 

70 

73 

67 

66 

71 

78 

76 

75 

72 

70 

70 

71 

75 

74 

69 

71 

70 

70 

.6 

MIN 

50 

58 

56 

57 

53 

56 

56 

52 

55 

53 

54 

53 

55 

56 

53 

48 

50 

55 

57 

54 

S7 

S3 

49 

51 

53 

45 

44 

45 

52 

SO 

46 

52 

•  5 

SAN  JOSE 

MAX 

77 

76 

75 

77 

76 

73 

74 

79 

78 

80 

78 

73 

72 

72 

71 

75 

76 

70 

73 

84 

81 

81 

80 

80 

80 

83 

90 

90 

88 

90 

89 

78 

.7 

MIN 

59 

61 

60 

56 

56 

60 

59 

53 

53 

55 

58 

58 

53 

58 

55 

50 

55 

58 

60 

SB 

60 

61 

56 

57 

58 

52 

53 

57 

SB 

59 

SB 

56 

.  g 

SAN  LUIS  OBISPO  POLT 

MAX 

74 

75 

72 

72 

77 

74 

74 

77 

73 

75 

79 

75 

78 

72 

67 

69 

74 

72 

75 

69 

74 

77 

77 

84 

82 

SS 

88 

73 

81 

83 

86 

76 

.2 

niN 

57 

51 

51 

60 

54 

SO 

55 

S3 

51 

54 

55 

S4 

54 

SB 

56 

SI 

51 

53 

56 

59 

57 

54 

55 

SO 

SS 

57 

58 

51 

52 

52 

52 

54 

•  0 

SAN  MATEO 

MAX 

74 

72 

76 

71 

70 

74 

71 

76 

73 

74 

70 

71 

68 

74 

75 

69 

75 

77 

74 

79 

79 

81 

76 

82 

90 

90 

85 

86 

88 

76 

.6 

MIN 

5B 

58 

62 

64 

60 

60 

56 

62 

62 

SS 

56 

52 

58 

53 

52 

60 

54 

57 

69 

55 

60 

57 

53 

54 

S3 

62 

S3 

53 

57 

SANTA  CRUZ 

MAX 

70 

72 

73 

74 

80 

81 

81 

79 

77 

76 

72 

72 

77 

78 

78 

73 

73 

68 

68 

73 

74 

74 

78 

88 

88 

82 

84 

88 

76 

82 

Bl 

77 

.  1 

MIN 

51 

53 

58 

51 

50 

49 

55 

49 

49 

55 

57 

55 

48 

57 

54 

49 

52 

S6 

56 

56 

59 

55 

S3 

54 

55 

46 

48 

51 

56 

56 

55 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

MAX 

66 

72 

71 

72 

74 

67 

68 

73 

76 

74 

74 

66 

66 

68 

66 

70 

72 

73 

66 

77 

82 

75 

74 

79 

78 

76 

82 

88 

85 

85 

88 

74 

.3 

MIN 

56 

55 

57 

57 

55 

58 

57 

56 

55 

55 

54 

54 

53 

56 

55 

S3 

54 

S6 

57 

57 

S9 

61 

56 

SS 

55 

55 

53 

54 

52 

52 

52 

HATSONVILLE  HATERMORKS 

MAX 

70 

72 

71 

72 

72 

74 

72 

72 

71 

68 

69 

68 

69 

71 

65 

69 

72 

72 

68 

74 

74 

74 

77 

83 

78 

80 

80 

81 

73 

77 

75 

73 

.0 

niN 

56 

54 

S7 

58 

56 

56 

55 

56 

54 

56 

57 

53 

56 

57 

56 

51 

57 

SB 

59 

57 

59 

SB 

56 

55 

58 

50 

51 

55 

55 

56 

55 

HOOOSIOE  FIRE  STA  I 

MAX 

7S 

74 

73 

80 

75 

71 

78 

91 

89 

65 

85 

82 

84 

78 

72 

74 

73 

68 

76 

82 

80 

79 

86 

90 

89 

90 

96 

97 

95 

98 

95 

82 

.6 

MIN 

SI 

55 

SB 

49 

51 

56 

54 

45 

45 

50 

55 

46 

SI 

57 

54 

47 

49 

56 

60 

52 

61 

56 

51 

51 

50 

45 

52 

49 

51 

50 

48 

51 

.8 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

MAX 

77 

83 

81 

78 

82 

82 

79 

84 

89 

91 

89 

90 

88 

78 

73 

74 

75 

76 

69 

80 

88 

83 

78 

86 

89 

89 

91 

95 

98 

99 

102 

84 

.4 

MIN 

59 

56 

59 

55 

55 

55 

56 

53 

53 

55 

53 

56 

59 

59 

56 

50 

52 

56 

59 

59 

59 

bl 

55 

57 

57 

SB 

59 

55 

57 

62 

60 

56 

•  6 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 

79 

80 

86 

80 

85 

87 

84 

86 

88 

93 

94 

97 

95 

91 

77 

79 

79 

81 

81 

79 

89 

91 

86 

89 

94 

93 

91 

98 

101 

IDS 

104 

88 

.5 

MIN 

61 

57 

51 

55 

56 

56 

58 

58 

61 

65 

60 

64 

65 

60 

57 

50 

46 

S3 

58 

56 

53 

57 

59 

53 

55 

61 

57 

65 

62 

61 

61 

57 

.8 

AUBERRT   1  NN 

MAX 

81 

82 

76 

77 

82 

78 

80 

83 

90 

91 

92 

91 

87 

78 

71 

73 

74 

75 

69 

81 

85 

80 

BS 

90 

91 

89 

93 

97 

100 

99 

100 

84 

.5 

MIN 

59 

SB 

54 

SS 

55 

S3 

54 

57 

62 

60 

65 

69 

64 

59 

53 

53 

54 

55 

57 

55 

SB 

59 

59 

62 

66 

64 

60 

70 

72 

74 

73 

60 

BAKERSFIELO  HSO  AP 

MAX 

87 

86 

84 

86 

89 

87 

86 

89 

93 

97 

98 

100 

93 

81 

83 

62 

84 

84 

79 

88 

92 

90 

90 

94 

95 

90 

96 

101 

104 

107 

107 

91 

■  0 

MIN 

67 

65 

64 

65 

64 

64 

61 

66 

68 

72 

73 

68 

69 

64 

65 

62 

60 

66 

66 

64 

6B 

67 

65 

69 

68 

69 

69 

71 

73 

75 

73 

67 

■ ' 

6ALCH  POHER  HOUSE 

MAX 

6S 

83 

82 

81 

83 

83 

82 

85 

90 

90 

92 

92 

91 

86 

74 

76 

78 

76 

78 

86 

87 

87 

85 

91 

91 

90 

94 

98 

103 

104 

100 

87 

.2 

MIN 

68 

61 

63 

58 

60 

59 

59 

60 

59 

64 

66 

64 

64 

64 

58 

SB 

SB 

SB 

56 

56 

57 

65 

58 

62 

65 

65 

SS 

68 

70 

70 

74 

62 

.0 

BUTTONHILLOH 

MAX 

88 

87 

87 

82 

85 

86 

84 

85 

90 

93 

94 

98 

97 

90 

78 

80 

81 

81 

80 

76 

87 

88 

B9 

89 

93 

95 

92 

94 

100 

102 

102 

88 

■  8 

MIN 

60 

SB 

58 

59 

59 

58 

55 

SB 

59 

59 

61 

65 

62 

59 

60 

57 

56 

SB 

63 

60 

59 

58 

60 

62 

64 

62 

57 

59 

60 

66 

63 

59 

•  8 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 

78 

76 

76 

66 

73 

73 

69 

74 

77 

82 

81 

84 

82 

77 

52 

S4 

SB 

58 

62 

60 

77 

78 

65 

76 

79 

79 

79 

85 

88 

90 

92 

74 

.2 

MIN 

49 

45 

45 

40 

40 

44 

40 

42 

45 

49 

51 

51 

47 

47 

44 

41 

40 

43 

49 

45 

47 

SO 

43 

45 

46 

45 

46 

SI 

52 

53 

S4 

46 

•  1 

CAMP  PARDEE 

MAX 

7S 

84 

83 

75 

81 

82 

79 

85 

89 

93 

92 

91 

89 

80 

63 

72 

75 

72 

76 

76 

87 

85 

78 

87 

91 

91 

92 

95 

101 

104 

106 

84 

.8 

MIN 

57 

57 

57 

56 

55 

54 

54 

56 

60 

63 

55 

59 

56 

58 

56 

55 

56 

57 

60 

61 

64 

62 

59 

61 

62 

59 

63 

66 

67 

70 

69 

59 

■  5 

CATHEYS  Vr  BULL  RUN  RH 

MAX 

84 

82 

82 

77 

80 

82 

79 

82 

86 

89 

91 

93 

92 

84 

71 

70 

75 

75 

76 

70 

81 

85 

89 

85 

90 

89 

89 

94 

98 

102 

103 

84 

.7 

MIN 

56 

S3 

SS 

SO 

SO 

51 

48 

51 

56 

59 

59 

60 

57 

58 

S3 

50 

52 

58 

58 

55 

59 

60 

53 

55 

60 

54 

57 

59 

60 

60 

65 

55 

•  8 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 

77 

77 

75 

74 

70 

74 

79 

84 

85 

85 

86 

80 

54 

56 

62 

59 

S9 

66 

79 

80 

66 

77 

82 

80 

82 

86 

90 

92 

93 

96 

76 

■  8 

MIN 

49 

49 

45 

46 

44 

47 

51 

54 

54 

54 

52 

48 

45 

45 

44 

48 

49 

47 

52 

S4 

45 

49 

52 

SO 

S3 

SS 

55 

56 

59 

58 

50 

.3 

COAL  1 NGA 

MAX 

87 

87 

84 

86 

B6 

86 

87 

90 

93 

95 

97 

96 

95 

87 

75 

80 

80 

79 

75 

75 

87 

86 

89 

92 

94 

96 

94 

99 

102 

104 

104 

89 

■  3 

niN 

60 

58 

57 

S7 

57 

55 

56 

58 

59 

60 

64 

63 

58 

61 

59 

55 

58 

60 

61 

61 

60 

63 

59 

60 

65 

62 

55 

60 

62 

64 

62 

59 

.6 

CORCORAN  IRRIG  0I5T 

MAX 

88 

87 

85 

86 

89 

87 

89 

91 

95 

98 

99 

100 

97 

89 

80 

83 

81 

83 

79 

89 

89 

92 

90 

94 

94 

92 

95 

100 

103 

105 

103 

91 

.4 

MIN 

62 

59 

59 

58 

56 

54 

54 

54 

55 

60 

59 

60 

58 

59 

56 

51 

53 

61 

62 

57 

SB 

63 

58 

57 

61 

55 

SS 

59 

61 

63 

63 

58 

.  1 

DENAIR  3  NNE 

MAX 

87 

83 

76 

82 

82 

78 

81 

86 

89 

68 

89 

83 

79 

68 

74 

75 

83 

76 

72 

83 

84 

79 

84 

88 

88 

87 

91 

98 

99 

101 

101 

84 

.3 

MIN 

S3 

56 

54 

SS 

52 

52 

52 

53 

52 

SS 

SS 

57 

S3 

41 

57 

52 

54 

sa 

60 

57 

SB 

60 

56 

S6 

59 

54 

51 

52 

56 

60 

58 

54 

.8 

DUDLEYS 

MAX 
MIN 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONINO  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERniURES 


CBL IFORNIB 

flUOUSI  1976 


DRY  OF  MONTH 

o 
a 

STRTION 

1 

1 

2 

3 

* 

5 

6 

6 

9 

1 0 

1  ! 

1  2 

1  J 

14 

15 

16 

17 

18 

1  9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3  I 

tr 

ELECTRfi  POHER  HOUSE 

MBX 

83 

86 

84 

62 

83 

82 

85 

88 

93 

92 

94 

94 

92 

83 

65 

72 

74 

79 

79 

88 

86 

64 

87 

91 

91 

92 

93 

98 

103 

105 

107 

87.6 

niN 

54 

53 

87 

50 

50 

SO 

49 

53 

57 

57 

56 

55 

51 

58 

56 

51 

50 

58 

S9 

56 

56 

61 

53 

54 

56 

52 

66 

56 

56 

56 

57 

54  .7 

FIVE  POINTS  S  SSH 

HBX 

60 

66 

84 

81 

84 

85 

79 

84 

90 

92 

94 

93 

93 

72 

70 

75 

80 

61 

80 

83 

64 

61 

81 

90 

89 

68 

91 

94 

94 

98 

99 

85. 7 

HIN 

57 

57 

56 

57 

56 

56 

S3 

55 

S3 

59 

61 

59 

57 

59 

56 

S3 

52 

60 

61 

59 

59 

60 

SB 

58 

63 

54 

66 

59 

60 

6 1 

6 1 

57  .6 

FRESNO  USD  OP 

MAX 

83 

84 

60 

83 

65 

62 

83 

67 

91 

94 

97 

94 

88 

74 

74 

78 

77 

78 

67 

63 

88 

84 

66 

92 

90 

91 

94 

100 

101 

102 

102 

86-9 

MIN 

59 

59 

59 

55 

57 

56 

55 

55 

59 

S9 

60 

62 

58 

60 

57 

53 

55 

S9 

61 

57 

61 

61 

57 

58 

61 

58 

55 

59 

60 

60 

65 

58  -4 

FRIBNI  GOVERNMENT  CAMP 

MAX 

89 

87 

87 

83 

86 

89 

85 

67 

91 

95 

97 

99 

98 

91 

75 

78 

61 

82 

82 

72 

86 

91 

86 

91 

96 

95 

95 

96 

103 

106 

106 

89.9 

MIN 

S8 

57 

57 

54 

53 

53 

50 

50 

53 

SB 

60 

61 

S6 

55 

58 

51 

51 

55 

S9 

59 

58 

60 

55 

54 

56 

56 

54 

57 

60 

60 

62 

56 . 1 

GLENNVILLE 

MAX 

82 

79 

78 

75 

79 

76 

77 

80 

86 

87 

90 

68 

66 

82 

68 

72 

75 

71 

73 

82 

86 

83 

82 

66 

67 

83 

91 

95 

99 

96 

97 

83.1 

MIN 

50 

44 

52 

47 

42 

44 

42 

43 

45 

47 

47 

46 

46 

49 

49 

39 

40 

41 

47 

47 

47 

48 

43 

42 

SO 

48 

*'' 

49 

49 

5 1 

53 

46.3 

GRRNI  GROVE 

MAX 

68 

6S 

63 

S6 

57 

63 

59 

63 

65 

69 

70 

73 

70 

66 

S6 

53 

55 

53 

S4 

57 

69 

70 

61 

69 

73 

72 

71 

77 

80 

64 

62 

66.0 

MIN 

46 

42 

44 

36 

33 

39 

38 

39 

43 

43 

47 

46 

46 

45 

36 

33 

35 

39 

45 

44 

47 

45 

40 

4  1 

49 

48 

52 

57 

56 

56 

4  4.0 

HBNFORD  2  S 

MBX 

88 

84 

80 

82 

87 

82 

83 

87 

92 

93 

96 

94 

68 

75 

75 

78 

81 

81 

71 

84 

87 

86 

86 

90 

89 

66 

90 

97 

98 

98 

97 

66.6 

MIN 

57 

57 

57 

56 

60 

SS 

53 

S4 

54 

56 

57 

59 

55 

57 

55 

S3 

55 

59 

62 

57 

59 

6 1 

59 

56 

62 

54 

52 

57 

58 

56 

56  .9 

METCH  HETCHT 

MBX 

72 

78 

7S 

69 

72 

73 

70 

75 

78 

83 

83 

83 

83 

79 

57 

61 

61 

62 

64 

87 

81 

61 

66 

78 

82 

81 

62 

87 

90 

93 

94 

76.1 

MIN 

55 

51 

51 

46 

47 

49 

45 

48 

52 

SS 

54 

54 

52 

S2 

49 

46 

47 

51 

52 

47 

47 

54 

46 

46 

51 

50 

50 

S I 

54 

54 

57 

50  .4 

HUNTINGTON  USKE 

MBX 

64 

61 

60 

58 

61 

SB 

60 

64 

68 

70 

71 

70 

68 

63 

50 

53 

53 

SS 

S2 

66 

70 

66 

66 

71 

69 

68 

75 

78 

81 

82 

84 

65.7 

MIN 

46 

4  1 

36 

36 

36 

41 

36 

36 

41 

45 

44 

46 

43 

46 

40 

33 

37 

41 

42 

40 

44 

48 

36 

43 

45 

43 

47 

49 

49 

5 1 

54 

42  .4 

lORIfl 

MAX 

78 

81 

76 

78 

79 

78 

80 

84 

87 

90 

90 

93 

85 

73 

66 

70 

70 

68 

63 

76 

80 

73 

80 

90 

95 

97 

100 

101 

81  .5 

MIN 

57 

52 

SO 

51 

52 

S3 

52 

56 

60 

63 

63 

60 

61 

58 

53 

49 

50 

S3 

54 

55 

57 

57 

54 

59 

65 

52 

69 

72 

56.7 

KERN  RIVER  PH  1 

MBX 

88 

85 

85 

82 

85 

86 

87 

86 

90 

92 

96 

96 

98 

93 

82 

83 

62 

80 

81 

85 

90 

93 

90 

69 

91 

93 

93 

99 

104 

102 

106 

90.1 

MIN 

66 

64 

63 

63 

65 

65 

64 

67 

70 

72 

72 

71 

70 

65 

65 

61 

62 

64 

66 

64 

68 

64 

67 

69 

7 1 

70 

70 

73 

78 

76 

79 

67  .9 

KERN  RIVER  PH  3 

MAX 

90 

89 

67 

82 

66 

84 

84 

86 

92 

93 

97 

96 

69 

66 

66 

86 

62 

77 

85 

93 

94 

93 

92 

97 

97 

90 

100 

103 

104 

104 

106 

91  .4 

MIN 

61 

57 

58 

56 

57 

53 

50 

56 

60 

62 

65 

67 

66 

61 

61 

S2 

SO 

SS 

55 

53 

55 

60 

58 

SS 

66 

60 

55 

60 

73 

7  1 

63 

59 . 1 

KETTLEMBN  STATION 

MBX 

66 

85 

90 

84 

85 

89 

85 

89 

93 

94 

96 

97 

92 

63 

74 

78 

8 1 

61 

75 

85 

89 

64 

67 

92 

91 

91 

94 

98 

102 

103 

102 

68.9 

MIN 

61 

56 

57 

58 

56 

59 

58 

63 

65 

66 

66 

66 

64 

62 

60 

56 

56 

61 

60 

61 

64 

65 

64 

64 

69 

64 

62 

74 

70 

73 

73 

63.2 

KNIGHTS  FERRT  2  SE 

MBX 

80 

84 

65 

78 

84 

83 

80 

85 

90 

93 

94 

94 

94 

61 

70 

78 

78 

74 

76 

74 

85 

87 

81 

88 

92 

91 

92 

95 

100 

103 

104 

66.2 

MIN 

60 

60 

57 

58 

63 

55 

54 

55 

59 

67 

57 

60 

60 

56 

55 

S3 

S7 

60 

61 

S9 

63 

61 

58 

60 

60 

56 

S7 

62 

65 

64 

6 1 

59  .2 

LE  GRHNO 

MAX 

81 

82 

81 

Bl 

80 

80 

81 

87 

87 

91 

92 

91 

89 

88 

71 

77 

75 

60 

76 

81 

85 

83 

85 

90 

98 

90 

92 

97 

98 

100 

100 

86.2 

MIN 

59 

59 

59 

57 

55 

55 

55 

54 

54 

58 

59 

61 

57 

60 

56 

55 

56 

60 

62 

SB 

60 

63 

56 

59 

65 

59 

S6 

57 

SB 

60 

60 

56  •  3 

LEMON  COVE 

MAX 

88 

86 

86 

83 

85 

88 

85 

86 

91 

94 

96 

9B 

97 

91 

75 

78 

79 

82 

62 

78 

87 

91 

87 

90 

94 

95 

92 

95 

102 

103 

103 

89.3 

MIN 

60 

57 

54 

54 

54 

56 

52 

54 

59 

60 

61 

62 

56 

59 

56 

52 

53 

57 

61 

57 

60 

62 

55 

60 

61 

57 

58 

63 

64 

64 

67 

58.3 

1.  INDSBT 

MAX 

88 

68 

87 

87 

90 

88 

88 

91 

95 

97 

98 

98 

96 

90 

81 

63 

84 

83 

61 

69 

93 

89 

92 

96 

97 

93 

97 

103 

104 

105 

103 

92.1 

MIN 

60 

56 

56 

54 

53 

54 

52 

53 

54 

52 

56 

57 

56 

57 

57 

51 

50 

57 

60 

57 

SB 

59 

54 

56 

57 

56 

54 

56 

56 

66 

62 

SS.7 

LOOGEPOLE 

MAX 

59 

66 

63 

52 

57 

64 

60 

63 

65 

69 

69 

73 

71 

66 

55 

56 

56 

SB 

56 

55 

69 

71 

61 

72 

74 

71 

70 

77 

60 

83 

82 

66.4 

MIN 

41 

37 

4  1 

34 

29 

31 

30 

33 

37 

39 

42 

38 

37 

42 

38 

26 

32 

41 

4  1 

35 

39 

45 

32 

4  1 

4  1 

40 

4  1 

44 

44 

46 

46 

38  .2 

LODI 

MBX 

62 

81 

78 

82 

82 

60 

64 

90 

90 

90 

88 

66 

77 

75 

74 

76 

76 

77 

80 

88 

84 

81 

89 

92 

90 

93 

96 

100 

101 

103 

103 

86.1 

MIN 

58 

58 

58 

56 

SB 

56 

55 

S7 

56 

SB 

S6 

58 

56 

60 

58 

S3 

SS 

SB 

60 

61 

60 

62 

58 

60 

59 

58 

58 

S9 

60 

63 

63 

58.2 

LOS  BflNOS 

MBX 

80 

83 

83 

82 

85 

84 

83 

85 

90 

94 

95 

95 

94 

83 

75 

76 

79 

75 

77 

77 

83 

86 

84 

69 

92 

92 

92 

92 

96 

96 

100 

86.5 

MIN 

60 

57 

58 

56 

57 

56 

59 

58 

59 

61 

58 

56 

58 

60 

58 

53 

56 

60 

61 

60 

61 

61 

58 

60 

63 

55 

57 

61 

64 

63 

65 

59. 0 

LOS  BBNOS  DET  RESV 

MBX 

78 

81 

61 

78 

64 

81 

78 

82 

89 

93 

93 

95 

93 

6 1 

73 

76 

78 

74 

74 

70 

83 

83 

81 

87 

90 

91 

91 

92 

97 

96 

100 

84.7 

MIN 

62 

62 

64 

57 

61 

64 

65 

67 

61 

64 

60 

59 

58 

59 

57 

48 

59 

59 

60 

61 

61 

62 

59 

62 

65 

60 

63 

67 

68 

70 

70 

61  .7 

i:flOERfl 

MBX 

85 

86 

86 

61 

85 

66 

84 

85 

69 

94 

96 

97 

96 

89 

74 

70 

83 

80 

81 

71 

65 

88 

85 

69 

93 

93 

92 

100 

101 

102 

102 

88.0 

MIN 

S8 

57 

57 

54 

56 

55 

54 

SS 

58 

58 

58 

60 

57 

56 

55 

52 

54 

59 

60 

55 

56 

59 

55 

56 

62 

57 

52 

S4 

57 

56 

56 

56.5 

MflNTECfl 

MAX 

81 

6S 

64 

76 

64 

60 

76 

8S 

90 

93 

92 

90 

86 

77 

69 

75 

79 

74 

76 

75 

66 

86 

81 

88 

92 

90 

91 

96 

98 

96 

102 

66. 2 

MIN 

59 

57 

SB 

57 

57 

S7 

56 

S7 

56 

57 

S6 

56 

58 

S8 

57 

55 

57 

59 

61 

61 

60 

60 

58 

57 

56 

56 

55 

55 

S9 

61 

SB 

S7  .7 

MBRICOPfl 

MAX 

84 

84 

80 

82 

85 

82 

83 

84 

90 

94 

96 

95 

90 

77 

79 

77 

80 

60 

84 

84 

91 

65 

86 

85 

69 

92 

69 

92 

97 

100 

101 

87.0 

MIN 

59 

62 

62 

59 

57 

57 

60 

64 

65 

71 

68 

65 

60 

62 

60 

SB 

61 

62 

53 

62 

59 

61 

62 

64 

67 

66 

67 

68 

71 

74 

76 

63.6 

MERCED  MUNICIPAL  BP 

MBX 

67 

86 

66 

85 

86 

62 

85 

90 

94 

94 

96 

94 

90 

79 

76 

79 

78 

78 

75 

85 

86 

86 

88 

93 

92 

92 

96 

100 

101 

103 

102 

88-6 

MIN 

59 

59 

57 

61 

54 

53 

53 

54 

55 

58 

58 

57 

53 

50 

58 

53 

54 

60 

61 

S7 

60 

62 

57 

57 

62 

S3 

54 

SS 

59 

56 

67 

57. 4 

MODESTO 

MAX 

84 

64 

78 

84 

82 

79 

85 

89 

92 

92 

90 

89 

79 

70 

76 

76 

78 

78 

74 

86 

86 

80 

88 

90 

90 

91 

95 

99 

99 

101 

102 

86.1 

MIN 

59 

58 

57 

57 

56 

55 

SS 

56 

SS 

58 

56 

58 

56 

59 

57 

54 

57 

60 

61 

60 

61 

62 

57 

56 

5a 

SB 

56 

57 

62 

62 

60 

57.9 

NEHMBN 

MAX 

89 

67 

86 

86 

88 

88 

85 

91 

95 

95 

94 

93 

68 

68 

80 

60 

BO 

74 

74 

87 

89 

67 

69 

92 

91 

93 

96 

99 

100 

102 

103 

89.3 

MIN 

S8 

55 

54 

54 

S3 

52 

S3 

54 

55 

57 

57 

57 

53 

59 

SB 

S3 

55 

60 

60 

57 

62 

59 

56 

57 

56 

52 

53 

58 

60 

59 

60 

56.3 

NORTH  FORK  RANGER  STB 

MAX 

82 

62 

81 

76 

79 

61 

79 

62 

85 

88 

90 

90 

90 

65 

68 

70 

72 

7 1 

73 

61 

84 

65 

61 

87 

90 

66 

90 

95 

100 

101 

100 

84.1 

MIN 

S2 

49 

50 

44 

46 

47 

46 

42 

SO 

SO 

53 

55 

50 

55 

SO 

46 

46 

S3 

51 

46 

52 

57 

46 

50 

55 

50 

50 

56 

57 

56 

58 

50.6 

ORBNGE  COVE 

MBX 

86 

86 

84 

82 

82 

84 

86 

66 

93 

94 

97 

98 

97 

90 

75 

7 1 

B 1 

81 

81 

76 

82 

83 

92 

90 

95 

94 

93 

95 

95 

103 

103 

88.3 

MIN 

57 

56 

55 

54 

56 

S3 

56 

57 

SI 

S2 

59 

60 

55 

59 

59 

59 

54 

59 

61 

57 

S9 

60 

55 

SB 

S9 

56 

56 

57 

58 

59 

64 

57. 1 

PORTERVILLE 

MBX 

88 

86 

66 

82 

85 

88 

84 

86 

90 

93 

96 

97 

97 

92 

78 

80 

63 

63 

83 

79 

88 

91 

67 

90 

94 

95 

91 

94 

101 

101 

103 

89.4 

MIN 

61 

59 

59 

56 

55 

56 

54 

58 

SO 

61 

65 

62 

59 

59 

59 

53 

54 

57 

61 

58 

61 

61 

56 

61 

64 

61 

59 

62 

62 

64 

68 

59.6 

POStr  3  E 

MAX 

74 

69 

69 

65 

66 

68 

70 

73 

70 

65 

62 

64 

65 

64 

66 

62 

63 

64 

69 

70 

83 

73 

74 

77 

79 

74 

63 

87 

89 

90 

91 

72.2 

MIN 

46 

45 

46 

44 

43 

4S 

46 

44 

41 

42 

43 

42 

41 

41 

39 

40 

42 

44 

45 

45 

47 

47 

46 

45 

47 

51 

48 

49 

53 

55 

58 

45.5 

SALT  SPRINGS  PHR  HOUSE 

MAX 

77 

76 

77 

74 

75 

72 

76 

80 

84 

85 

86 

66 

84 

78 

57 

60 

64 

6 1 

69 

81 

82 

81 

78 

82 

82 

84 

68 

92 

94 

97 

97 

79.4 

MIN 

58 

52 

SI 

45 

47 

49 

48 

50 

52 

59 

61 

56 

S3 

51 

48 

47 

45 

50 

52 

49 

53 

55 

52 

54 

54 

53 

54 

SB 

64 

67 

59 

53.1 

SBN  LUIS  OBM 

MAX 

77 

76 

79 

78 

83 

75 

79 

62 

88 

91 

91 

91 

90 

80 

73 

75 

78 

71 

72 

71 

84 

82 

61 

85 

90 

69 

89 

92 

103 

97 

99 

83.6 

MIN 

57 

60 

60 

61 

60 

60 

61 

61 

64 

63 

61 

56 

SS 

61 

60 

60 

60 

60 

61 

61 

63 

62 

56 

61 

62 

64 

61 

67 

66 

66 

71 

61  .5 

SONORA  RS 

MAX 

77 

84 

84 

75 

82 

82 

80 

65 

67 

91 

92 

94 

92 

92 

65 

64 

72 

65 

73 

69 

84 

85 

74 

85 

88 

89 

91 

92 

99 

101 

104 

63.8 

MIN 

55 

SI 

50 

47 

48 

52 

46 

49 

54 

57 

57 

50 

52 

S2 

S2 

47 

49 

47 

57 

54 

54 

54 

50 

53 

56 

52 

53 

56 

56 

56 

59 

52.4 

SO  ENTRANCE  TOSEMITE 

MAX 

80 

82 

60 

76 

B6 

84 

88 

88 

90 

92 

92 

83 

92 

70 

60 

65 

80 

60 

S9 

67 

76 

80 

67 

75 

90 

60 

60 

85 

86 

90 

92 

80.5 

MIN 

SO 

51 

54 

42 

44 

43 

42 

45 

46 

55 

48 

49 

49 

51 

48 

45 

45 

48 

46 

45 

45 

47 

42 

43 

44 

45 

47 

49 

52 

52 

54 

47.3 

STOCKTON  HSO  AP 

MAX 

86 

85 

80 

66 

63 

81 

87 

93 

95 

94 

92 

92 

7B 

69 

75 

79 

75 

75 

75 

89 

87 

82 

90 

92 

93 

94 

98 

101 

102 

103 

102 

87. S 

MIN 

62 

59 

62 

SB 

60 

60 

59 

60 

61 

62 

60 

61 

60 

61 

59 

55 

SB 

61 

63 

60 

64 

64 

59 

59 

61 

59 

57 

60 

65 

65 

65 

60.6 

STOCKTON  FIRE  STB  4 

MAX 

84 

62 

81 

78 

83 

83 

80 

85 

90 

93 

90 

88 

88 

78 

67 

75 

78 

74 

7S 

78 

67 

84 

60 

68 

91 

91 

92 

96 

100 

100 

103 

85-2 

MIN 

58 

56 

57 

54 

55 

53 

49 

56 

55 

61 

54 

SS 

55 

57 

55 

52 

55 

57 

59 

59 

59 

60 

57 

57 

57 

56 

55 

59 

60 

62 

62 

56 .7 

lEHBCHBPI 

MBX 

84 

76 

71 

70 

74 

73 

72 

74 

62 

66 

67 

65 

84 

76 

64 

68 

71 

69 

69 

86 

66 

84 

65 

89 

82 

78 

93 

97 

99 

93 

93 

80.7 

MIN 

60 

47 

46 

52 

SO 

49 

50 

51 

S4 

48 

50 

49 

51 

51 

50 

48 

44 

49 

47 

48 

48 

47 

47 

47 

59 

59 

48 

46 

55 

56 

57 

60.5 

TEJON  RBNCHO 

ilBX 

92 

92 

90 

82 

84 

84 

83 

66 

90 

92 

95 

95 

86 

85 

66 

80 

79 

80 

83 

92 

92 

92 

89 

89 

90 

90 

98 

99 

104 

106 

104 

90.0 

HIN 

68 

66 

65 

63 

65 

SS 

S4 

57 

65 

65 

69 

64 

57 

60 

58 

56 

56 

50 

SS 

58 

57 

60 

60 

59 

65 

62 

64 

65 

67 

71 

76 

61  .7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBTION 
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DAILY  TEMPERfiTURES 


STOT ION 

DOY  OF  MONTH 

cr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

tHREE  RVRS  EOlSON  PM  1 

rtflx 

MIN 

BB 
63 

88 
58 

87 
62 

83 
55 

88 

55 

64 

55 

86 
55 

90 
57 

95 
56 

97 
61 

98 
62 

97 
53 

97 
61 

92 
62 

60 
56 

84 

67 

83 
53 

62 
61 

82 

59 

90 
56 

92 
59 

91 
66 

91 
57 

97 
69 

97 
62 

96 
58 

99 
59 

103 
62 

106 
61 

105 
64 

106 
67 

92.1 
59.4 

TIGER  CREEK  PH 

HBX 

niN 

80 
S2 

81 
52 

81 
47 

78 
45 

78 
46 

78 
46 

81 
46 

83 
48 

68 
50 

89 
54 

89 
54 

89 
54 

89 
50 

89 
SO 

60 
49 

64 
43 

67 
45 

67 
51 

70 
52 

83 
49 

84 
54 

84 

57 

82 
47 

87 
46 

87 
52 

86 
49 

91 
49 

97 
54 

98 
55 

102 
55 

104 

57 

83.5 
60.3 

TRHCr  CRRBONR 

NBX 
KIN 

80 

57 

82 

55 

80 
55 

78 
54 

83 

55 

80 

55 

80 
53 

83 
51 

69 

92 

91 
55 

90 
53 

92 
55 

90 
57 

69 
57 

75 
51 

78 
51 

74 
54 

76 
SB 

77 
59 

88 
59 

85 
59 

80 

59 

86 
53 

90 
56 

89 

55 

90 
65 

94 

60 

96 
60 

97 
59 

101 
59 

65.0 
66.2 

TRBCT  PUHPING  PLBNI 

nBx 
niN 

80 
61 

79 
61 

76 
59 

83 
60 

78 
59 

74 

59 

85 
59 

91 
58 

93 
59 

91 
61 

87 
59 

85 

57 

75 
56 

70 
59 

74 

57 

79 
55 

79 
57 

75 
67 

76 
61 

86 
59 

85 
63 

78 
62 

87 
61 

91 
60 

89 

60 

93 
61 

97 
62 

98 
61 

98 

60 

102 
63 

103 
66 

86.1 
59.7 

VlSflLIB 

NAX 
MIN 

85 
61 

85 
58 

84 

59 

80 

57 

83 
56 

65 
57 

63 

57 

84 

58 

88 
60 

92 
59 

94 

61 

95 
64 

95 
59 

88 

58 

75 
57 

78 
54 

79 
56 

79 
60 

80 
62 

75 
61 

94 

62 

69 
63 

86 
59 

88 
61 

91 
63 

91 
60 

90 
59 

92 
63 

97 
63 

99 

66 

100 
64 

87.2 
59.9 

MBSCO 

NBX 
NIN 

97 
65 

88 

60 

89 

60 

88 

59 

86 

59 

88 
59 

89 
60 

89 
59 

91 

61 

94 

62 

98 
63 

99 
64 

98 
61 

92 
61 

79 
60 

82 
58 

82 

57 

83 
61 

84 

63 

76 
60 

88 

60 

91 
59 

90 
61 

90 
64 

94 

66 

93 
63 

95 
60 

95 
63 

100 
63 

103 
65 

103 
65 

90  ■  6 
61  .3 

TOSEnlTE  PRRK  HEnOOTRS 
■          •  ■ 

NBX 
NIN 

73 
49 

89 
43 

87 
44 

78 
43 

84 

42 

85 
43 

85 
43 

85 
42 

87 
41 

92 
45 

93 
50 

96 
53 

97 
SO 

94 

52 

90 
49 

68 
39 

77 
39 

70 
47 

68 
50 

67 
45 

90 
45 

93 
45 

79 
39 

87 
39 

92 
39 

89 
43 

94 
44 

101 
44 

103 
47 

106 
47 

106 
53 

87.3 
45.0 

SOUTH  CDBST 

ORRINRGE  06 

BLPINE 

NBX 
NIN 

B7 
56 

85 
55 

82 
57 

89 
53 

88 
54 

89 
54 

93 
54 

92 
S3 

91 
54 

9S 
40 

99 
59 

99 
59 

99 
59 

92 
56 

60 
S3 

80 
52 

79 
52 

83 
49 

79 
52 

88 
53 

92 
66 

91 

55 

94 
54 

96 
64 

96 
63 

96 
63 

94 

63 

102 

67 

105 
54 

107 
70 

99 
66 

91  .6 
56.7 

BVBLON  PLEASURE  PIER 

NBX 
NIN 

81 
64 

72 
58 

78 
60 

83 

57 

78 
59 

74 

59 

73 
58 

76 
59 

76 
59 

78 
60 

80 
61 

78 
56 

76 
61 

76 
54 

73 
61 

78 
59 

61 
57 

80 
56 

79 
60 

80 
66 

74 

66 

78 
57 

76 
61 

78 
59 

79 
64 

79 
68 

78 
63 

78 
60 

74 

60 

70 
61 

78 
62 

77.2 
60.2 

BBRRETT  DBM 

NBX 
NIN 

86 
54 

85 

55 

82 
58 

81 
51 

88 
50 

89 
49 

91 
48 

94 
47 

92 
48 

91 
48 

96 
48 

98 

52 

95 
47 

91 
S3 

79 
54 

76 
57 

77 
46 

79 
48 

80 
SO 

84 

52 

68 
53 

91 
56 

91 
56 

95 
59 

96 
58 

97 
59 

100 
58 

97 
61 

103 
64 

102 

67 

104 

63 

90.3 
53.9 

BIG  8EBR  LBKE 

NBX 
NIN 

74 
40 

73 
40 

73 
35 

75 
37 

74 

36 

74 

38 

77 
38 

75 
40 

75 
38 

81 
39 

81 
40 

76 
45 

70 
49 

63 
40 

70 
34 

71 
38 

67 
42 

70 
39 

79 
38 

83 
44 

72 
54 

77 
43 

80 
45 

79 
48 

82 
49 

82 
46 

82 
46 

83 
48 

84 
49 

88 
49 

76.3 
42.4 

BURBBNK  VBLLET  PtIP  PLT 

MAX 
NIN 

82 
60 

86 
54 

83 
53 

88 
56 

88 
59 

86 
57 

90 
56 

88 

57 

SB 

55 

90 
56 

95 
54 

95 
S3 

85 
59 

82 
61 

76 
56 

81 
61 

79 
59 

80 
58 

84 

56 

85 
63 

85 
55 

86 
56 

93 
55 

94 

56 

93 
56 

95 
59 

95 
60 

102 
60 

110 
63 

108 
65 

103 
66 

89.5 
57.9 

CBCHUnB  LBKE 

NBX 
NIN 

78 
52 

80 
49 

80 

55 

81 
54 

83 
55 

81 
56 

81 
51 

84 

50 

84 

51 

84 
49 

87 
SO 

89 
52 

87 
S3 

83 

57 

74 

59 

79 
52 

80 
50 

76 
50 

77 
57 

74 

61 

83 
52 

83 
52 

83 

56 

91 
49 

92 
58 

88 

51 

91 
48 

95 
48 

95 
50 

102 
SO 

105 
53 

84.8 

52.6 

CBflPO 

NAX 
NIN 

86 
45 

82 
41 

82 
48 

86 
41 

90 
41 

89 
40 

93 
38 

93 

37 

92 
41 

95 
43 

97 
42 

93 
46 

90 
38 

80 
38 

75 
43 

79 
55 

79 
41 

80 
38 

85 
40 

88 
43 

90 
44 

90 
50 

92 
53 

95 
53 

95 
53 

97 
S3 

99 
54 

102 
58 

100 
60 

101 
64 

101 
59 

90.2 
46  .5 

CBNOGB  PBRK  PIERCE  COL 

NAX 
NIN 

86 
56 

82 
52 

85 
51 

91 
54 

89 
53 

87 
53 

93 
52 

93 
53 

91 
54 

94 

52 

96 
51 

94 

50 

92 
55 

88 
59 

75 
60 

78 
62 

78 
52 

82 

51 

86 
54 

88 

59 

88 
54 

86 
52 

92 
53 

97 
52 

97 
53 

100 
56 

98 
56 

106 
SS 

112 
56 

109 
59 

106 
59 

91  .6 
54  .5 

CMULB  VISTB 

NBX 

niN 

72 
67 

72 
66 

71 
66 

71 
S9 

73 
63 

71 
65 

71 
58 

74 

61 

72 
65 

71 
64 

71 

57 

73 
57 

71 
62 

70 
63 

69 
61 

71 
63 

71 
60 

70 
SB 

72 
59 

73 
6S 

72 
65 

72 
61 

74 

61 

74 

62 

73 
65 

72 
65 

73 
63 

74 

63 

73 
64 

78 
66 

82 
66 

72.5 
62  .6 

CLBREHONT  POMONB  COL 

NBX 
NIN 

86 
57 

83 
52 

76 
54 

80 
54 

8S 

56 

86 
S3 

85 
S3 

87 
56 

87 
SS 

87 
54 

88 
58 

92 
58 

68 

57 

84 

61 

76 
60 

76 
58 

78 
59 

78 
56 

BO 
60 

84 

57 

87 
57 

85 
58 

92 
59 

90 
59 

89 
58 

91 
56 

90 
61 

96 
66 

104 

69 

102 

86.4 

57  .7 

CQRONB 

NAX 
NIN 

84 

55 

80 
52 

84 

51 

88 
53 

89 

55 

87 
55 

86 
54 

90 
55 

89 
54 

90 
55 

94 

55 

92 
54 

66 
56 

83 
56 

83 
58 

80 
60 

82 
59 

82 
55 

84 

55 

67 
59 

89 
57 

88 
57 

94 

56 

95 
58 

93 
58 

88 
58 

94 

57 

101 
60 

107 
62 

108 
6S 

98 
63 

89.5 
56.7 

CULVER  CITT 

NAX 
NIN 

CUTflnBCB 

NAX 
NIN 

76 
51 

78 
49 

73 
39 

69 
51 

76 
45 

79 
49 

76 
56 

81 
47 

81 
42 

81 
46 

83 
49 

85 
51 

81 

57 

77 
55 

65 
44 

60 
48 

66 
44 

68 
42 

68 
49 

73 
42 

68 
45 

84 

57 

79 
56 

82 
56 

63 
56 

80 
60 

86 
51 

88 

56 

92 
59 

88 

57 

90 
55 

78.6 
SO. 5 

ORT  CBNYON  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

EL  CBPITBN  OBn 

NBX 
MIN 

87 
60 

86 

57 

64 

59 

83 
55 

91 
S3 

88 

52 

90 
S3 

94 

51 

92 
51 

91 
51 

96 
53 

99 
57 

94 

50 

91 
53 

82 

55 

80 
57 

79 
54 

80 
55 

84 

54 

86 
56 

90 
60 

92 
56 

92 
S7 

96 
61 

96 
57 

95 
58 

96 
58 

92 
58 

102 
60 

106 
59 

109 
67 

91.1 
56  .4 

ELSINORE 

MBX 
MIN 

96 
55 

98 
58 

93 
56 

97 
57 

96 
54 

98 
60 

98 

52 

93 
54 

80 
57 

82 
59 

85 
58 

88 
51 

96 
52 

91 
55 

98 

53 

100 
58 

102 
55 

103 
58 

107 
60 

1  10 
68 

1  1  1 
69 

100 
66 

96.5 
57  .5 

ESCONOIOO 

MBX 
MIN 

82 
62 

79 
59 

79 
61 

83 
54 

84 

56 

84 

59 

85 
52 

88 

51 

85 
59 

87 
56 

91 
53 

88 

52 

86 
55 

78 
61 

77 
58 

77 
60 

78 
58 

80 
63 

80 
63 

62 
63 

85 
60 

84 

SB 

87 

55 

87 
58 

88 
62 

90 
57 

89 

65 

94 

60 

101 
63 

103 
70 

96 
63 

85.7 
58.9 

FONTBNB  KBISER 

MBX 
N  1  N 

90 
57 

87 

57 

86 
60 

92 

57 

91 
58 

93 
58 

96 
56 

94 

57 

91 
52 

90 
60 

94 

62 

96 
61 

89 

60 

84 

52 

77 
52 

78 
56 

79 
55 

79 
57 

79 
59 

90 
64 

95 
65 

90 
64 

93 
63 

96 
61 

98 
62 

99 
62 

102 
63 

107 
64 

110 
68 

108 
68 

100 
67 

92.1 
59.9 

GILLESPIE  FIELO 

NBX 
MIN 

83 
63 

80 
62 

81 
64 

87 

57 

83 
59 

86 
62 

91 
53 

87 
57 

86 
61 

91 
60 

94 
54 

90 
54 

85 
60 

79 
63 

77 
59 

77 
63 

77 
57 

83 
54 

84 

S7 

85 
63 

68 
65 

88 
59 

90 
SB 

91 
61 

91 
62 

89 

63 

84 

61 

94 

62 

101 
64 

107 
70 

92 
66 

87.1 
60  .4 

HENSmBh  ORM 

NBX 
NIN 

lOTLLWILO  FIRE  DEPT 

NBX 
MIN 

77 
45 

78 
45 

76 
41 

74 
41 

77 
46 

80 
42 

81 
43 

82 
45 

81 
45 

81 
44 

82 
45 

85 
46 

83 
49 

80 
50 

73 
43 

71 
35 

72 
39 

71 
40 

71 
42 

79 
47 

82 

52 

83 
57 

81 
51 

84 

52 

85 
52 

85 
53 

87 
54 

89 
56 

90 
58 

91 
58 

92 
58 

80.7 
47  .5 

JULIBN  NTNOLB 

MAX 
MIN 

82 
50 

77 
47 

77 
45 

84 
42 

85 
45 

85 
43 

89 
42 

85 
46 

89 
48 

89 
47 

93 
46 

90 
SO 

86 
45 

74 
45 

67 
49 

74 

51 

75 
43 

75 
39 

80 
44 

82 
47 

88 

SO 

85 
53 

90 
S3 

92 
56 

94 

56 

94 

56 

94 

58 

98 

63 

97 
64 

98 
66 

97 
64 

86.0 
50 . 1 

LRGUNB  BEflCH 

MBX 
NIN 

78 
56 

78 
58 

77 
57 

77 
54 

79 
56 

80 
60 

82 
54 

84 
54 

74 

53 

77 
57 

76 
54 

72 
SO 

72 
45 

74 
47 

75 
59 

75 
62 

75 
SB 

75 
57 

75 
55 

75 
55 

77 
55 

77 
55 

80 
55 

80 
55 

80 
53 

75 
57 

75 
59 

76 
59 

77 
58 

85 
61 

84 

60 

77.3 
55  .7 

LB  nESR 

MAX 
MIN 

81 
63 

79 
61 

80 
62 

84 

58 

83 
S9 

84 

62 

90 
55 

86 
60 

83 
59 

86 

56 

90 
56 

87 

57 

83 
59 

78 
59 

76 
59 

77 
59 

77 
58 

81 

58 

82 
59 

83 
63 

85 
63 

85 
60 

87 
60 

87 
61 

85 
61 

84 

62 

80 
62 

88 
62 

91 
64 

105 
69 

87 

67 

84.3 
60  .4 

LONPOC 

MAX 
NIN 

80 
53 

77 
51 

75 
56 

76 
56 

75 
57 

75 
S6 

75 
49 

71 
52 

70 
54 

74 

S3 

73 
S3 

71 
55 

69 
54 

73 
57 

73 
59 

73 
49 

79 
48 

78 
52 

73 
60 

79 
60 

83 

55 

84 

55 

82 
60 

73 
59 

74 

58 

75 
55 

76 
48 

74 
54 

74 
54 

76 
52 

79 
52 

75.5 
54  .4 

LONG  BERCH  MSO  RP 

MAX 
MIN 

79 
66 

77 
64 

79 
62 

83 
62 

82 

63 

81 
62 

86 
60 

83 
60 

81 
60 

85 
65 

89 
62 

87 
62 

82 
66 

76 
66 

73 
66 

79 
66 

78 
65 

79 
63 

84 

65 

83 
68 

86 
63 

85 
62 

90 
62 

90 
63 

87 

66 

88 

67 

81 

69 

89 
68 

94 

65 

100 
69 

83 

71 

83.8 
64  .5 

LOS  RNGELES  HSO  BP 

MAX 
NIN 

74 

65 

74 

61 

74 

60 

76 
63 

75 
64 

75 
63 

76 
62 

77 
63 

72 
63 

74 

63 

74 

62 

74 

62 

74 
64 

75 
64 

73 
65 

73 
65 

77 
63 

75 
62 

75 
64 

74 

66 

75 
62 

75 
63 

76 
63 

74 

61 

74 

63 

76 
64 

78 
65 

71 
64 

76 
63 

81 
65 

83 
68 

75.2 
63.4 

LOS  RNOELES  CIVIC  CTR 

MAX 
MIN 

75 
62 

72 
60 

76 
59 

79 
62 

81 
63 

80 
62 

82 
61 

81 
61 

80 
61 

80 
61 

84 

60 

85 
56 

79 
62 

74 

61 

70 
61 

74 

63 

75 
61 

75 
60 

77 
58 

78 
64 

80 
62 

80 
61 

85 
62 

84 

62 

83 
63 

85 
65 

87 
64 

85 
64 

94 

66 

99 

70 

92 
67 

SI  .0 
62.1 

nl  NILSDN  2 

MBX 
NIN 

71 
50 

70 
SO 

66 
45 

71 
48 

73 
56 

71 
SO 

74 

52 

74 
54 

76 
53 

75 
55 

77 
55 

76 
60 

76 
60 

70 
53 

56 

63 
42 

59 
42 

65 
47 

73 
S3 

73 
58 

71 
S3 

73 
51 

78 
57 

82 

60 

80 
62 

84 

63 

88 

6S 

90 
71 

89 
74 

91 
74 

74.5 

55.6 

neh  cutrhr  fire  STR 

MAX 
MIN 

83 
SI 

83 

50 

81 
48 

79 
48 

84 
46 

82 
44 

80 
40 

83 
38 

84 
42 

88 
46 

88 
44 

93 
41 

86 
45 

84 
46 

83 
35 

74 
46 

76 
44 

78 
46 

77 
48 

78 
48 

82 
42 

80 
44 

86 
45 

84 
46 

90 
42 

89 
43 

90 
48 

94 
48 

100 
52 

103 
57 

101 
56 

85.3 
45.8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


STOTION 

DAY  OF  MONTH 

o 

(T 

J 

2 

g 

•J 

g 

g 

1 0 

J  I 

1  2 

1 3 

1  4 

]  5 

1  6 

J  7 

1  8 

1  9 

20 

2  1 

22 

2  3 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

<r 

NENPDRT  BENCH  HRRBOR 

HAX 
niN 

71 
65 

70 
62 

70 
61 

71 
60 

75 
6 1 

73 
65 

73 
59 

73 
62 

73 
64 

70 
64 

72 
59 

71 
60 

70 
63 

70 
63 

72 
63 

70 
64 

72 
62 

72 
60 

72 
62 

70 
85 

70 
60 

73 
6 1 

72 
6 1 

72 
60 

70 
63 

73 
6  1 

75 
65 

72 
65 

73 
62 

75 
63 

75 
66 

71  .9 
62.3 

OCEDNSIDE 

HAX 

niN 

7B 
65 

78 
55 

78 
58 

77 
57 

76 
56 

77 
57 

79 
58 

78 
57 

77 
56 

76 
55 

7B 
53 

78 
54 

75 
54 

75 
53 

77 
62 

77 
57 

77 
55 

78 
57 

77 
57 

78 
56 

75 
59 

76 
59 

76 
56 

77 
56 

78 
55 

78 
53 

77 

75 

78 

82 

79 

77.3 
56.1 

ojni 

nnx 
niN 

az 

52 

80 
47 

81 
48 

89 
49 

89 
49 

87 
49 

91 
48 

90 
48 

89 
49 

90 
47 

92 
48 

93 
51 

84 

50 

75 
57 

72 
56 

82 
53 

80 
54 

80 

53 

85 
55 

86 
56 

86 
54 

87 
59 

91 
5 1 

94 

5 1 

93 
53 

94 

57 

98 

101 

109 

1  1  1 

100 

89.1 
52.5 

OXNRRD 

MAX 

niN 

77 
59 

77 
57 

78 
56 

79 
56 

80 
56 

80 
56 

80 
55 

81 
56 

79 
55 

78 
58 

78 
55 

78 
52 

79 
57 

78 
56 

76 
59 

78 
61 

79 
55 

80 
57 

80 
56 

81 
63 

81 
57 

B2 
56 

82 
58 

80 
SB 

78 
6 1 

78 
56 

81 
57 

82 
59 

78 

79 

82 

79.3 
57.2 

PHLOtIRR  MT  OBSERVRTORT 

HAX 

niN 

73 
5 1 

75 
53 

76 
49 

70 
50 

75 
54 

80 
55 

80 

55 

81 
56 

82 
55 

83 
54 

85 

55 

82 
59 

84 

57 

81 
53 

77 
44 

51 
43 

69 
46 

70 
45 

69 
46 

72 
51 

81 

56 

82 

55 

82 
55 

85 

55 

85 
6 1 

84 

62 

85 
63 

88 
65 

89 

90 
58 

86 

79.1 
55.1 

PRSROENR 

HAX 
NIN 

80 
58 

78 
56 

79 
56 

83 
53 

85 
59 

84 

61 

86 
57 

86 
56 

85 
56 

86 
56 

91 
56 

90 
57 

85 
59 

81 
60 

76 
55 

74 

58 

78 
58 

79 
56 

80 
56 

83 
61 

84 

SB 

84 

57 

90 
60 

90 
58 

90 
59 

92 
59 

92 
59 

96 
62 

103 
66 

103 
69 

101 
66 

86.3 
58.6 

POMONA  CRL  POLY 

MAX 

niN 

86 

57 

83 
53 

78 
55 

80 
54 

85 
56 

87 
53 

86 
55 

89 
54 

87 
53 

88 

57 

89 
53 

93 
54 

90 
57 

85 
61 

78 
58 

69 
60 

78 
56 

80 
56 

79 
54 

81 
62 

86 

55 

88 
54 

87 
57 

92 
56 

91 
57 

90 
56 

92 
57 

93 
59 

98 
62 

104 

6 1 

104 

62 

87.0 
56.6 

RRMONR  FIRE  OEPT 

MAX 

niN 

83 
51 

79 
53 

79 
56 

85 
46 

85 
47 

83 
46 

91 
45 

BB 
44 

87 
45 

93 
44 

95 
44 

92 
49 

90 
45 

85 
55 

74 

5 1 

75 
54 

77 
5 1 

81 
46 

81 
46 

85 
S3 

88 
54 

88 
5 1 

92 
51 

93 
55 

93 
56 

95 
53 

92 
54 

100 
55 

104 

6 1 

105 
62 

99 
60 

88.3 
51  .  1 

REOLRNDS 

MAX 

niN 

89 
52 

82 
56 

83 
56 

89 
S3 

90 
55 

90 
55 

94 
54 

94 

53 

94 

56 

95 
54 

98 

S3 

97 
54 

91 
55 

80 
SB 

74 

SB 

82 
58 

82 
57 

81 
54 

84 

52 

89 
55 

82 
55 

90 
S3 

95 
56 

97 
59 

98 

57 

100 
58 

101 
59 

109 
S 1 

1  1  1 
68 

110 
7  1 

102 
67 

92.0 
56.8 

RIVERSIDE  FIRE  5TR  3 

HAX 
MIN 

87 
55 

82 

57 

83 
59 

88 
58 

91 
57 

89 
57 

93 
55 

93 
55 

92 
56 

93 
56 

96 
56 

94 

55 

90 
58 

83 
60 

79 
61 

82 
60 

83 
59 

83 

56 

85 
54 

88 
60 

92 
57 

89 
5B 

94 

55 

95 
60 

96 
58 

98 

60 

99 
60 

103 
63 

108 
54 

106 
67 

100 
66 

91  .5 
58.5 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STH 

HRX 

niN 

91 
57 

88 

55 

82 
60 

83 
57 

88 
59 

91 
58 

90 
56 

94 

58 

94 

57 

93 
57 

96 
56 

98 
54 

96 
55 

91 
61 

84 

6 1 

77 
59 

82 
58 

83 
55 

83 
54 

85 
59 

90 
58 

93 
57 

90 

55 

96 
59 

98 

59 

97 
60 

100 
60 

100 
62 

106 
64 

112 
65 

109 
64 

92.3 
58.4 

SHN  BERNRRDINO  CO  HOSP 

HRX 
KIN 

69 
56 

83 
57 

84 

61 

90 
57 

92 
59 

91 
58 

95 
56 

95 
57 

95 
57 

96 
56 

98 
57 

97 
57 

92 
58 

87 
61 

76 
62 

82 
61 

83 
56 

83 
58 

86 

55 

90 
59 

94 

59 

90 
6 1 

97 
56 

98 
61 

98 
62 

99 
62 

101 
62 

107 
64 

110 
67 

110 
68 

104 

68 

93.3 
59.7 

SRNOBERG  HSO 

tIRX 
HIN 

73 
50 

70 
50 

67 
48 

67 
47 

78 
50 

71 
50 

71 
48 

74 

52 

82 
56 

80 
59 

86 
59 

82 
63 

78 
55 

65 
48 

58 
47 

68 
44 

67 
45 

66 
45 

72 
48 

77 
52 

77 
53 

74 

51 

80 

51 

85 
59 

84 

63 

78 
59 

90 
60 

91 
70 

96 
7  1 

93 
75 

95 
73 

77.3 
54.9 

SRN  OIEGO  HSO  RP 

NRX 

niN 

76 
69 

76 
68 

77 
68 

78 
65 

77 
68 

77 
67 

80 
65 

78 
68 

77 
67 

77 
66 

80 
63 

78 
63 

75 
66 

74 

67 

77 
67 

77 
67 

75 
66 

78 
65 

78 
67 

79 
70 

77 
69 

78 
67 

79 
66 

79 
66 

77 
66 

78 
68 

75 
67 

77 
67 

85 
68 

89 
71 

78 
68 

77.9 
66.9 

SRN  GR8RIEL  FIRE  DEPT 

nRx 
niN 

66 
66 

78 
61 

81 
56 

85 
56 

87 
58 

86 
56 

87 
55 

87 
55 

88 
54 

93 
58 

92 
55 

92 
55 

85 
56 

82 
62 

76 
59 

79 
6 1 

80 
57 

81 
58 

83 
55 

84 
64 

85 
58 

85 
57 

92 
56 

92 

90 
59 

92 
58 

93 
61 

96 
62 

103 
6 1 

104 

65 

101 
64 

87. 9 
58.6 

SRN  JRCINTO 

HRX 

niN 

92 
52 

89 
50 

86 
58 

92 
49 

93 
50 

95 
49 

97 
46 

98 
48 

96 
47 

98 
46 

102 
45 

102 
48 

93 
48 

87 
54 

79 
52 

84 

5 1 

85 
55 

85 
53 

88 
48 

93 
48 

95 
52 

93 
54 

98 
48 

100 
55 

101 
54 

101 
56 

102 
55 

108 
56 

1  10 
6 1 

1  1  1 
65 

105 
60 

95.4 

S2.1 

SRN  NICOLRS  ISLAND 

MBX 
NIN 

SRNTR  ANA  FIRE  STATION 

NRX 

n  1 N 

79 
61 

78 
64 

82 

60 

84 

60 

87 
58 

82 
63 

76 
62 

77 
64 

80 
60 

86 

60 

86 

61 

85 

62 

86 
61 

92 

67 

96 

65 

94 

67 

SANTA  BRRBARR 

MAX 
HIN 

73 
61 

75 
58 

77 
57 

80 
58 

84 

62 

78 
58 

75 
59 

79 
60 

76 
60 

77 
60 

77 
60 

79 
60 

80 
58 

72 
58 

75 
59 

74 
56 

77 
59 

76 
62 

73 
61 

78 
57 

79 
57 

79 
56 

78 
59 

80 
58 

78 
62 

81 
62 

79 
61 

76 
61 

79 
57 

79 
59 

84 

60 

77.6 
59.2 

SRNTR  BRRBRRR  FAA  AP 

MAX 

niN 

73 
56 

72 
51 

77 
52 

86 
58 

83 
59 

86 
60 

79 
58 

81 
56 

75 
61 

73 
62 

78 
61 

76 
59 

72 
54 

74 

57 

73 
59 

73 
54 

73 
55 

73 

60 

78 
64 

75 
58 

76 
56 

79 
56 

76 
56 

73 
62 

77 
59 

79 
60 

78 
59 

73 
60 

78 
60 

80 
62 

72 
58 

76.5 
58.3 

SANTH  MRRIfl  HSO  RP 

HRX 
HIN 

76 
56 

73 
53 

74 

57 

75 
54 

71 
54 

73 
S3 

73 
S3 

70 
52 

73 
55 

73 
55 

73 
55 

70 
56 

69 

55 

72 
55 

70 
54 

72 
51 

75 
5 1 

77 
55 

73 
61 

75 
62 

77 
SB 

77 
56 

76 
61 

74 

55 

77 
59 

74 

56 

83 
51 

74 

53 

75 
55 

75 
54 

80 
53 

74.2 

55.1 

SRNTR  nONICfl  PIER 

MRX 
HIN 

SANTR  PRULR 

HAX 
HIN 

77 
*8 

76 
44 

77 
48 

81 
47 

81 
46 

80 
55 

86 
42 

83 
58 

82 
48 

79 
43 

82 
44 

82 
46 

78 
46 

73 
49 

75 
52 

76 
52 

76 
45 

75 
46 

79 
48 

79 
44 

81 
46 

60 
46 

81 
49 

82 
42 

85 
45 

82 
58 

84 
46 

82 
52 

88 
44 

94 
49 

84 
54 

80.6 
47.8 

SUN  CITY 

HRX 

niN 

90 
57 

88 
52 

85 
57 

69 
51 

92 
54 

91 
53 

95 
51 

95 
51 

95 
52 

96 
50 

99 
48 

98 

52 

92 
52 

69 
56 

77 
55 

82 
56 

83 
55 

82 
52 

85 
51 

89 
55 

94 

52 

91 
55 

97 
52 

99 
59 

101 
57 

101 
56 

101 
57 

106 
61 

109 
63 

109 
66 

IDS 
63 

93.7 
S4.9 

TORRANCE 

MAX 

niN 

75 
62 

73 
6 1 

77 
58 

80 
59 

80 
60 

81 
59 

83 
59 

92 
59 

78 
57 

76 
60 

75 
56 

79 
57 

76 
6 1 

74 

6 1 

75 
62 

75 
62 

77 
SB 

77 
59 

77 
60 

78 
64 

77 
59 

78 
60 

76 
59 

81 
SB 

77 
60 

81 
60 

84 

62 

80 
61 

83 
60 

86 
62 

87 
64 

78.6 
60.0 

TUJUNGA 

HRX 

niN 

79 
57 

75 
53 

80 
52 

85 
54 

85 
56 

82 
53 

84 

S3 

85 
55 

85 
S3 

87 
5 1 

90 
55 

89 
56 

84 

55 

74 

57 

68 
56 

74 

55 

76 
56 

76 
55 

80 
53 

83 
55 

83 
55 

81 
55 

87 
55 

90 
57 

H9 
59 

91 
59 

91 
60 

98 

63 

102 
67 

100 
68 

94 

66 

84.7 

56.6 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

HAX 
HIN 

84 

59 

81 

60 

81 
54 

80 
54 

83 
56 

84 

57 

81 
54 

86 
54 

83 

52 

82 
52 

84 

55 

88 

53 

84 

52 

80 

6 1 

76 

57 

77 
59 

78 
53 

78 
54 

80 
54 

82 
53 

82 

56 

83 

53 

84 

53 

88 
54 

88 

S3 

85 
54 

88 

55 

97 
60 

88 
58 

95 
60 

100 
59 

83.9 
55.4 

THITCHELL  OAH 

HRX 
HIN 

79 
50 

60 
49 

76 
47 

82 
53 

64 

87 
57 

90 
58 

82 
65 

76 
65 

80 
62 

74 

60 

77 
55 

76 
54 

75 
50 

81 
51 

85 
55 

86 
54 

91 
48 

84 

SO 

85 
49 

80 
47 

79 
50 

81  .4 

U  C  L  H 

MAX 
HIN 

71 
61 

72 
59 

72 
SB 

76 
59 

77 
60 

75 
59 

76 
59 

75 
60 

75 
58 

74 

SB 

80 
58 

77 
SB 

73 
61 

70 
61 

69 
62 

73 
63 

72 
59 

73 
58 

73 
58 

73 
63 

75 
60 

74 

60 

80 
62 

79 
58 

76 
59 

78 
62 

78 
62 

79 
59 

90 
62 

94 
64 

89 
64 

76.4 

60.1 

UPLRNO  3  N 

MAX 
MIN 

64 

50 

78 
49 

80 
51 

85 
51 

87 
54 

85 
52 

86 
53 

88 
55 

89 
53 

90 
53 

93 
54 

92 
54 

85 
53 

79 
56 

70 
57 

77 
55 

80 
53 

78 
52 

81 
51 

85 
54 

88 

53 

86 
S3 

91 
54 

93 
57 

92 
58 

94 

59 

94 

59 

101 
61 

106 
56 

105 
70 

100 
66 

87  .9 
55.3 

VISTA  2  NNE 

MAX 
NIN 

77 
63 

76 
56 

77 
58 

79 
56 

78 
55 

79 
58 

83 
54 

80 
63 

78 
59 

80 
56 

84 

50 

80 
52 

78 
57 

78 
55 

75 
58 

75 
SB 

75 
60 

77 
55 

77 
SS 

80 
60 

80 
60 

79 
54 

83 
54 

82 
57 

82 
60 

84 

59 

82 
58 

83 
59 

91 
61 

101 
65 

96 
64 

80.9 
57.7 

HRRNER  SPRINGS 

HRX 
HIN 

YORBA  LINDA 

■          ■  ■ 

HAX 
HIN 

81 
59 

79 
54 

82 
58 

85 
57 

86 
53 

85 
55 

88 
53 

88 
53 

85 
53 

88 
58 

92 
54 

88 
53 

84 

60 

77 
61 

75 
60 

78 
60 

79 
58 

80 
55 

83 
54 

85 
65 

86 
56 

86 
55 

92 
56 

92 
56 

89 
57 

91 
56 

90 
58 

95 
60 

102 
60 

104 

61 

93 
62 

86.6 
57.1 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BRKER 

MRX 
HIN 

105 
77 

108 
78 

104 

75 

100 
73 

102 
75 

102 
74 

102 
74 

102 
73 

103 
72 

105 
74 

105 
80 

109 
78 

107 
82 

105 
78 

105 
73 

94 

70 

96 
7  1 

95 
70 

96 
72 

98 
74 

99 
76 

104 

96 

1  10 
96 

109 
97 

108 
95 

109 
84 

1  1  1 
86 

113 
78 

1  13 
80 

113 
8 1 

1  14 
84 

104.7 
78.9 

BRRSTOH 

HRX 
HIN 

93 
59 

92 
56 

90 
58 

89 
60 

92 
55 

92 
56 

94 

60 

93 
57 

94 

58 

95 
S3 

98 
60 

98 
60 

97 
70 

92 
64 

83 
57 

86 
55 

86 
53 

53 

87 

93 
56 

98 
59 

98 
58 

94 

56 

95 
58 

101 
62 

99 
67 

IDl 
60 

104 

65 

105 
70 

105 
67 

108 
67 

95.1 
59.6 

BERunONT   1  E 

HAX 
HIN 

91 
53 

88 
52 

81 
55 

88 
52 

91 
55 

90 
48 

94 
49 

94 

52 

95 
51 

96 
50 

97 
50 

95 
53 

91 
55 

89 
54 

76 
52 

62 
56 

83 
55 

81 

52 

83 
49 

88 

52 

92 
52 

92 

57 

95 
49 

97 
57 

98 
58 

99 

57 

101 
59 

104 
64 

98 
65 

102 
66 

102 
64 

92.0 
54.6 

BISHOP  HSO  AP 

MAX 
HIN 

85 
55 

86 
50 

86 
48 

85 
49 

87 
SO 

88 
45 

87 
49 

89 
53 

92 
50 

92 
52 

94 

SO 

94 

52 

95 
50 

79 
59 

80 
46 

82 
41 

82 
47 

77 
59 

80 
54 

90 
46 

93 
47 

87 
55 

89 
45 

93 
47 

96 
50 

96 
52 

95 
51 

98 
52 

101 
55 

102 
53 

103 
53 

89.8 
50-5 

SEE  REFERENCE  NOTE;  FOLLOHINO  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


5  T  H  T  ION 

DRY  OF  MONTH 

UJ 

a 
<r 
ac 

<L 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

S 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BLTTHE 

MAX 

1  OS 

105 

102 

101 

105 

107 

107 

107 

106 

108 

1  10 

1  1  0 

107 

101 

96 

96 

99 

97 

101 

106 

105 

107 

105 

IDS 

1  ID 

1 10 

1  10 

1  ID 

1  10 

1  1  1 

1  1 2 

105 

■  6 

MIN 

67 

65 

63 

63 

61 

63 

64 

66 

71 

70 

66 

66 

63 

65 

63 

61 

64 

60 

60 

62 

67 

73 

72 

72 

76 

73 

77 

77 

78 

7S 

74 

67 

■  6 

BLTTHE  FSR  BIRPORI 

MAX 

IDS 

104 

103 

99 

104 

109 

107 

107 

104 

107 

108 

1  14 

106 

100 

92 

94 

33 

37 

100 

106 

103 

101 

102 

104 

107 

105 

102 

106 

IDS 

107 

1  1 2 

103 

.9 

MIN 

71 

70 

68 

67 

70 

66 

75 

74 

60 

78 

77 

72 

66 

71 

66 

65 

63 

64 

66 

69 

75 

81 

77 

79 

79 

81 

80 

82 

84 

83 

79 

73 

.7 

eORREGO  OESERI  PORK 

MAX 

101 

104 

102 

101 

104 

105 

104 

107 

108 

104 

107 

1  10 

108 

104 

94 

89 

97 

93 

37 

100 

103 

103 

104 

106 

1  10 

1  1  1 

1 10 

105 

1 10 

108 

1  10 

104 

.0 

MIN 

73 

69 

59 

64 

63 

68 

66 

65 

67 

66 

67 

70 

69 

68 

67 

62 

65 

65 

61 

67 

70 

75 

73 

77 

76 

78 

74 

79 

84 

84 

83 

70 

.1 

BRRHLET  2  SH 

MAX 

104 

105 

104 

101 

100 

103 

IDS 

105 

105 

104 

105 

105 

1  10 

106 

99 

33 

95 

90 

35 

97 

103 

103 

105 

103 

IDS 

108 

106 

104 

108 

107 

107 

102 

.9 

M  I N 

12 

71 

60 

61 

68 

70 

68 

64 

73 

68 

66 

72 

61 

62 

62 

64 

64 

66 

62 

66 

69 

78 

72 

74 

7S 

74 

77 

76 

73 

78 

75 

69 

.3 

OflCGETT  FSB  BIRPORT 

MAX 

lOI 

98 

94 

95 

39 

99 

98 

100 

99 

101 

102 

104 

101 

87 

64 

30 

91 

88 

32 

102 

103 

99 

99 

104 

106 

105 

106 

109 

1 10 

1 10 

1  1  3 

99 

.6 

MIN 

71 

68 

66 

70 

65 

68 

67 

67 

67 

68 

69 

70 

79 

68 

66 

64 

61 

61 

63 

66 

68 

72 

64 

69 

75 

75 

73 

77 

78 

78 

78 

69 

.4 

OEBTH  VBLLET 

MAX 

106 

107 

106 

103 

IDS 

106 

IDS 

106 

107 

108 

109 

1  12 

1  12 

108 

97 

36 

99 

99 

101 

107 

1  10 

109 

1 02 

1 09 

1 1  3 

1 1 3 

1 1  3 

1 1 5 

1  1 7 

1  1 7 

1  20 

107 

.6 

MIN 

79 

63 

82 

78 

81 

69 

80 

81 

80 

81 

82 

83 

82 

85 

77 

75 

82 

80 

72 

72 

78 

86 

78 

73 

75 

83 

85 

89 

82 

89 

86 

81 

.1 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

80 

78 

78 

81 

82 

84 

86 

86 

86 

73 

73 

75 

73 

77 

85 

87 

82 

86 

88 

86 

68 

95 

82 

.2 

MIN 

47 

45 

59 

49 

48 

51 

49 

55 

56 

44 

47 

43 

55 

53 

44 

50 

63 

48 

52 

61 

56 

52 

51 

.5 

EBGLE  nOUNTBIN 

MAX 

99 

101 

100 

98 

98 

102 

102 

103 

105 

102 

104 

105 

107 

102 

97 

92 

33 

96 

33 

37 

102 

101 

101 

101 

106 

107 

105 

105 

106 

106 

108 

101 

.5 

MIN 

75 

77 

72 

7S 

7S 

74 

75 

79 

77 

78 

75 

78 

78 

76 

72 

71 

75 

71 

70 

73 

77 

82 

81 

82 

84 

64 

es 

85 

87 

65 

87 

77 

.9 

EL  CENTRO  2  SSH 

MBX 

103 

104 

102 

102 

IDS 

106 

107 

107 

105 

106 

108 

1  10 

1  10 

1  10 

102 

95 

98 

99 

33 

102 

105 

106 

IDS 

107 

110 

107 

107 

103 

108 

109 

1  12 

IDS 

.3 

MIN 

80 

73 

68 

68 

66 

63 

59 

64 

68 

78 

81 

60 

82 

72 

64 

76 

70 

75 

78 

75 

76 

68 

75 

75 

72 

83 

81 

78 

79 

96 

77 

74 

.3 

EL  MIRSCE  FIELD 

MBX 

90 

90 

88 

83 

86 

88 

86 

92 

89 

88 

90 

93 

93 

90 

80 

75 

79 

79 

76 

81 

88 

68 

84 

88 

91 

93 

92 

94 

97 

101 

101 

88 

•  2 

MIN 

49 

47 

48 

46 

47 

48 

46 

46 

45 

45 

49 

64 

55 

54 

49 

44 

47 

46 

48 

46 

45 

45 

50 

57 

S9 

58 

S3 

61 

63 

63 

51 

.0 

FBIRnONT 

MAX 

80 

79 

77 

72 

76 

82 

81 

79 

83 

86 

8S 

89 

87 

83 

70 

66 

70 

72 

63 

77 

84 

83 

78 

86 

90 

92 

85 

95 

96 

101 

104 

82 

.5 

MIN 

S3 

53 

S3 

52 

58 

55 

55 

61 

61 

61 

63 

53 

58 

5S 

51 

52 

SO 

51 

50 

57 

60 

57 

56 

57 

64 

66 

64 

63 

73 

74 

73 

58 

.5 

GOLD  ROCK  RBNCH 

MBX 

103 

103 

100 

100 

104 

IDS 

106 

107 

103 

105 

107 

108 

105 

102 

93 

94 

38 

94 

33 

103 

104 

102 

103 

106 

109 

106 

103 

109 

106 

108 

108 

103 

.4 

MIN 

78 

77 

71 

70 

70 

75 

76 

78 

80 

76 

78 

81 

75 

72 

70 

66 

70 

70 

68 

72 

74 

81 

78 

78 

81 

81 

82 

82 

83 

64 

83 

76 

.2 

HBIHEE 

MAX 

77 

85 

64 

85 

84 

86 

87 

87 

87 

88 

88 

90 

94 

93 

79 

76 

80 

79 

72 

81 

86 

68 

85 

85 

90 

96 

95 

94 

36 

99 

ID] 

87 

.  1 

MIN 

57 

S8 

53 

56 

55 

55 

51 

53 

SS 

56 

63 

62 

49 

53 

S3 

49 

SO 

51 

57 

57 

55 

55 

53 

53 

55 

62 

63 

63 

65 

67 

67 

56 

.5 

MBYFIELD  PUMPING  PLANT 

MAX 

98 

100 

99 

97 

98 

101 

102 

103 

103 

102 

1  04 

104 

105 

103 

95 

89 

92 

33 

93 

too 

102 

100 

33 

102 

105 

107 

105 

102 

108 

1  06 

107 

IDO 

.8 

MIN 

65 

66 

63 

61 

63 

64 

62 

62 

66 

66 

65 

66 

62 

64 

65 

62 

66 

60 

60 

61 

68 

76 

77 

73 

73 

75 

77 

78 

79 

79 

76 

67 

.7 

inPERlBL 

MAX 

104 

103 

101 

100 

104 

105 

105 

108 

104 

106 

107 

1  1  1 

107 

98 

94 

96 

98 

38 

96 

103 

104 

105 

103 

106 

109 

107 

104 

107 

106 

107 

1  1  1 

103 

.8 

MIN 

74 

7S 

68 

71 

72 

71 

72 

73 

76 

74 

72 

77 

72 

77 

67 

69 

70 

64 

67 

71 

71 

79 

77 

80 

81 

81 

80 

79 

81 

83 

80 

74 

.4 

IHPERIBL  FflB  HP 

MAX 

104 

102 

101 

100 

104 

105 

106 

108 

103 

IDS 

106 

109 

106 

98 

93 

35 

97 

36 

98 

102 

103 

103 

102 

IDS 

107 

105 

102 

105 

105 

105 

1  10 

103 

•  0 

MIN 

74 

74 

69 

67 

71 

69 

70 

71 

79 

72 

70 

74 

72 

72 

66 

67 

69 

65 

67 

68 

71 

79 

75 

78 

80 

81 

80 

78 

81 

82 

79 

73 

.2 

INDEPENDENCE 

MAX 

70 

88 

87 

86 

87 

88 

90 

88 

90 

92 

32 

94 

35 

94 

61 

85 

81 

82 

78 

82 

90 

93 

88 

89 

94 

97 

96 

96 

97 

101 

103 

89 

.5 

M  1 N 

53 

53 

54 

56 

53 

57 

57 

56 

58 

58 

53 

60 

62 

64 

56 

48 

52 

56 

56 

52 

55 

61 

54 

54 

SI 

59 

62 

60 

62 

64 

65 

56 

■  8 

INOlO  U  S  DATE  OBRDEN 

MAX 

104 

104 

103 

99 

101 

103 

104 

106 

105 

103 

103 

108 

1  10 

107 

98 

92 

95 

98 

96 

100 

103 

101 

104 

1D4 

108 

I  1  1 

106 

103 

109 

108 

103 

103 

.4 

MIN 

73 

75 

68 

73 

77 

73 

73 

74 

63 

74 

64 

74 

75 

73 

69 

69 

68 

66 

70 

75 

75 

75 

76 

81 

84 

83 

76 

76 

77 

77 

75 

73 

.6 

INTOKERN 

MAX 

92 

92 

92 

92 

93 

93 

95 

95 

95 

97 

102 

101 

99 

95 

80 

87 

86 

84 

30 

38 

99 

38 

38 

100 

103 

103 

101 

ID4 

107 

109 

108 

96 

.4 

MIN 

69 

S9 

SS 

56 

52 

53 

S2 

54 

59 

55 

59 

58 

65 

70 

45 

49 

47 

46 

51 

53 

60 

61 

55 

56 

57 

ES 

57 

64 

67 

66 

68 

57 

.7 

IRON  nouNrniN 

MAX 

102 

tos 

104 

103 

100 

105 

107 

104 

105 

107 

107 

109 

108 

106 

lOI 

94 

35 

99 

37 

33 

105 

105 

102 

103 

108 

I  10 

109 

105 

1  1  1 

108 

109 

104 

.3 

MIN 

76 

73 

76 

69 

71 

72 

75 

73 

76 

75 

79 

72 

74 

76 

74 

73 

73 

70 

63 

70 

73 

61 

77 

78 

80 

82 

82 

82 

84 

84 

80 

75 

.8 

LAKE  ARROHHEAD 

MAX 

74 

72 

67 

73 

74 

73 

78 

78 

78 

78 

61 

80 

76 

71 

52 

64 

65 

64 

68 

74 

77 

73 

75 

81 

82 

83 

86 

89 

91 

91 

92 

76 

.5 

MIN 

SO 

49 

39 

42 

48 

51 

46 

53 

53 

49 

53 

52 

50 

49 

45 

44 

44 

42 

4  1 

47 

52 

53 

52 

51 

62 

58 

57 

63 

60 

59 

59 

SO 

.8 

LANCASTER  FSS/Fflfl 

MBX 

87 

89 

81 

85 

88 

85 

89 

88 

92 

89 

96 

92 

88 

75 

70 

75 

75 

75 

82 

86 

90 

82 

91 

94 

94 

96 

97 

102 

104 

105 

IDS 

88 

.7 

M  I N 

57 

60 

59 

60 

61 

60 

60 

63 

53 

61 

65 

61 

66 

58 

56 

55 

56 

55 

57 

55 

55 

60 

56 

53 

71 

70 

58 

60 

61 

63 

69 

59 

■  8 

MECCA  FIRE  STATION 

MAX 

106 

104 

103 

105 

103 

105 

106 

106 

103 

106 

108 

1  1  3 

I  10 

105 

100 

96 

98 

98 

101 

103 

106 

103 

105 

108 

108 

108 

108 

108 

109 

1  10 

105 

.  1 

M I  N 

72 

66 

62 

64 

66 

74 

63 

65 

66 

64 

59 

75 

73 

71 

69 

61 

61 

S3 

61 

76 

69 

75 

71 

71 

71 

78 

79 

79 

76 

74 

69 

•  2 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

87 

86 

85 

84 

86 

87 

89 

90 

66 

89 

92 

92 

90 

90 

80 

73 

80 

83 

82 

87 

90 

87 

87 

92 

33 

92 

33 

96 

36 

96 

99 

88 

6 

M  I N 

70 

69 

65 

66 

74 

70 

62 

72 

65 

65 

66 

70 

74 

71 

52 

55 

64 

60 

64 

65 

76 

65 

63 

70 

75 

73 

75 

74 

76 

74 

76 

68 

.6 

MOJAVE 

MBX 

88 

87 

79 

81 

86 

84 

65 

86 

92 

92 

96 

94 

88 

79 

75 

80 

80 

73 

83 

90 

93 

85 

89 

95 

95 

30 

35 

100 

104 

103 

IDS 

89 

■  0 

M  I N 

57 

57 

61 

59 

59 

58 

60 

64 

61 

61 

69 

69 

70 

61 

S4 

55 

53 

54 

53 

52 

61 

60 

58 

56 

68 

71 

58 

62 

64 

63 

80 

61 

.1 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

85 

87 

86 

83 

82 

87 

66 

86 

87 

86 

30 

90 

85 

86 

74 

81 

80 

80 

86 

91 

91 

86 

68 

91 

31 

89 

98 

86 

.4 

MIN 

55 

53 

SO 

SI 

51 

58 

56 

54 

58 

56 

60 

60 

51 

51 

44 

45 

49 

46 

52 

61 

66 

56 

55 

62 

64 

60 

60 

55 

.0 

MT  SAN  JACINTO  H  S  PK 

MAX 

69 

68 

66 

73 

74 

76 

74 

73 

75 

76 

75 

71 

67 

67 

67 

66 

65 

69 

72 

63 

72 

74 

74 

74 

77 

77 

71 

.5 

M  I N 

42 

4  1 

39 

33 

36 

45 

4  1 

40 

40 

42 

49 

49 

45 

35 

45 

36 

39 

42 

48 

52 

48 

44 

46 

46 

47 

48 

43 

.0 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

MBX 

106 

105 

102 

101 

104 

105 

107 

107 

IDS 

107 

107 

109 

106 

101 

94 

37 

99 

37 

101 

107 

105 

104 

104 

109 

1 1 1 

1 10 

107 

1  1  1 

108 

1  ID 

1  12 

105 

.  1 

M  I N 

77 

77 

77 

73 

72 

77 

74 

76 

83 

78 

78 

74 

77 

77 

74 

71 

77 

73 

70 

73 

80 

85 

81 

81 

81 

83 

85 

61 

83 

82 

82 

77 

.8 

PALMDALE 

MAX 

90 

85 

85 

90 

90 

89 

93 

92 

95 

104 

98 

95 

90 

85 

75 

80 

81 

79 

87 

90 

35 

92 

92 

97 

96 

38 

33 

103 

106 

106 

107 

92 

.5 

M  1  N 

57 

51 

59 

58 

52 

55 

51 

55 

58 

52 

61 

63 

66 

55 

56 

54 

52 

52 

S6 

55 

56 

58 

52 

55 

64 

60 

57 

63 

64 

67 

66 

57 

.4 

PALM  SPRINGS 

MBX 

105 

101 

98 

102 

104 

105 

105 

107 

IDS 

107 

107 

1  10 

108 

105 

35 

104 

38 

95 

36 

102 

102 

104 

104 

103 

1  1  1 

103 

107 

1  10 

109 

109 

1  1  1 

104 

.6 

MIN 

68 

52 

65 

63 

55 

73 

66 

66 

67 

62 

61 

67 

67 

62 

53 

67 

60 

63 

67 

67 

64 

68 

62 

75 

72 

76 

74 

79 

78 

78 

81 

67 

.2 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

103 

106 

105 

102 

100 

105 

106 

105 

106 

106 

106 

107 

109 

105 

33 

35 

37 

99 

37 

103 

108 

IDS 

102 

107 

109 

1  10 

107 

106 

112 

109 

110 

104 

.7 

MIN 

79 

78 

76 

75 

75 

77 

78 

80 

65 

81 

81 

81 

78 

79 

71 

72 

75 

72 

73 

78 

82 

83 

63 

83 

84 

86 

85 

85 

88 

87 

85 

79 

.8 

RRNDSBURG 

MAX 

90 

89 

89 

87 

90 

87 

90 

83 

92 

93 

96 

95 

93 

88 

83 

82 

81 

79 

85 

91 

93 

31 

30 

35 

36 

96 

98 

100 

103 

101 

104 

3 1 

■  5 

M  1  N 

59 

56 

56 

S8 

54 

56 

S3 

58 

52 

54 

65 

68 

66 

64 

52 

49 

51 

52 

52 

57 

60 

61 

SS 

60 

64 

69 

61 

70 

73 

72 

73 

53 

.3 

TMERHBL  FAA  RP 

MAX 

104 

104 

100 

103 

102 

104 

lOS 

104 

101 

IDS 

106 

110 

IDS 

100 

31 

34 

36 

36 

38 

103 

101 

102 

103 

106 

103 

106 

101 

106 

106 

108 

107 

102 

■  8 

MIN 

7 1 

71 

68 

72 

73 

70 

72 

64 

66 

70 

61 

68 

69 

71 

69 

63 

68 

67 

69 

73 

72 

76 

75 

81 

83 

77 

74 

75 

78 

78 

73 

71 

.7 

TRONR 

MAX 

97 

9S 

93 

95 

97 

95 

98 

98 

99 

101 

103 

104 

106 

89 

84 

83 

83 

85 

32 

101 

101 

93 

96 

101 

IDS 

IDS 

105 

107 

no 

1  10 

113 

38 

■  6 

MIN 

65 

63 

63 

64 

62 

62 

62 

62 

65 

68 

66 

72 

71 

65 

65 

57 

57 

62 

60 

62 

64 

71 

61 

64 

69 

71 

64 

69 

72 

74 

7 1 

65 

.3 

THENTTNINE  PALMS 

MBX 

102 

101 

99 

97 

101 

100 

100 

103 

102 

102 

101 

103 

103 

102 

93 

93 

34 

92 

36 

100 

102 

101 

33 

104 

106 

105 

105 

106 

106 

106 

1  ID 

101 

.1 

MIN 

66 

67 

65 

60 

61 

60 

64 

60 

60 

63 

62 

63 

64 

62 

60 

60 

57 

58 

62 

60 

64 

73 

66 

68 

70 

71 

70 

72 

74 

75 

74 

64 

.9 

VBLrERMO  FIRE  STR  79 

MAX 

90 

89 

9 1 

94 

95 

9 1 

85 

78 

80 

79 

62 

87 

89 

83 

86 

88 

.3 

MIN 

47 

4S 

43 

46 

45 

42 

45 

47 

44 

43 

42 

49 

56 

51 

38 

41 

43 

44 

48 

49 

S2 

42 

46 

S2 

SS 

49 

57 

59 

'es 

60 

48 

.1 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 

85 

85 

84 

86 

89 

89 

88 

91 

88 

91 

90 

95 

92 

90 

75 

73 

79 

78 

77 

as 

91 

92 

83 

31 

96 

96 

99 

99 

101 

105 

104 

89 

.3 

MIN 

64 

54 

SO 

54 

51 

56 

52 

SI 

53 

S3 

54 

54 

61 

57 

54 

50 

SI 

53 

49 

51 

50 

SS 

51 

SS 

60 

SB 

SS 

62 

64 

65 

64 

SS 

.2 

MHITE  MOUNTAIN  I 

MAX 

54 

56 

56 

56 

S8 

58 

57 

59 

61 

62 

65 

63 

64 

63 

63 

63 

64 

63 

51 

59 

62 

57 

El 

65 

65 

69 

69 

70 

70 

72 

72 

62 

.2 

MIN 

28 

30 

28 

28 

29 

35 

23 

27 

29 

31 

32 

34 

32 

38 

26 

28 

34 

35 

27 

28 

34 

42 

28 

32 

38 

38 

43 

49 

43 

36 

35 

32 

.3 

HHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 

44 

44 

45 

46 

47 

45 

45 

47 

SO 

52 

S3 

51 

47 

33 

39 

42 

43 

34 

40 

49 

53 

SO 

56 

55 

53 

53 

SS 

57 

59 

60 

60 

48 

■  8 

MIN 

28 

26 

27 

30 

28 

26 

28 

29 

34 

32 

35 

32 

22 

20 

20 

22 

20 

24 

13 

14 

28 

29 

35 

37 

24 

31 

34 

39 

33 

32 

32 

27 

.9 

SEE  REFERENCE  NOUS  FOLLOHING  STATION  INDEX 


21 


DAILY  TEMPERATURES 


CRLIFORNIA 

auCUST  1976 


STRT ION 


DAY  OF  MONTH 


10    11  12 


13   M  IS 


16    17  18 


19  20  21 


22   23  24 


25   26  27 


28   29   30  31 


HIL0R05E  RPNOER  STfl 


86  85  84 
54     52  52 


83  80  82 
50     48  50 


65  86  86 
51     60  51 


90  92  92 
57    58  58 


93  91  75 
59    57  52 


78  78  78 
58    48  54 


91  90 
52  58 


92    94  92 

61     62  61 


95  96  100  101 
65    65    68  70 


87.8 
56.1 


5EE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INDEX 

22 


DRILY  SOIL  TEMPERATURES 

CBLIfORNIP 
nUOUST  1976 


z 

DAT  OF  nONIM 

STHTION 

a. 

a 
cr 

o 

z 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

6 

9 

10 

1 1 

13 

14 

15 

le 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

icm 

BRRHLET  2  SH 

10 

nnx 

68 

67 

86 

66 

87 

86 

65 

85 

66 

86 

86 

86 

84 

81 

80 

63 

83 

82 

83 

84 

64 

66 

85 

65 

86 

85 

86 

87 

67 

67 

67 

86. 2 

HIN 

77 

77 

76 

76 

8 1 

80 

60 

60 

8 1 

8  1 

82 

62 

6 1 

79.0 

20 

MAX 

86 

6S 

65 

65 

66 

84 

64 

83 

64 

65 

85 

64 

84 

82 

6 1 

6 1 

8 1 

8 1 

6 1 

82 

62 

64 

64 

84 

64 

64 

65 

66 

86 

66 

66 

83.9 

niN 

83 

62 

79 

79 

80 

80 

60 

80 

80 

80 

81 

81 

80 

80 

79 

79 

79 

78 

76 

79 

79 

61 

61 

81 

61 

81 

82 

82 

83 

84 

64 

80.6 

SO 

9Hn 

81 

81 

79 

79 

80 

60 

60 

80 

60 

80 

80 

60 

80 

60 

80 

60 

80 

79 

79 

79 

79 

79 

60 

80 

80 

81 

61 

61 

82 

82 

62 

60-1 

100 

9nti 

60 

60 

79 

79 

80 

80 

60 

80 

60 

60 

80 

60 

80 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

80 

80 

80 

60 

80 

80 

79.5 

DAVIS  2  HSU  EXP  FHRH 

1  INI 

4 

nflx 

89 

92 

92 

66 

92 

91 

90 

92 

94 

94 

94 

93 

92 

66 

77 

79 

60 

80 

77 

64 

68 

88 

64 

66 

90 

91 

90 

97 

99 

100 

102 

89.5 

niN 

79 

76 

76 

76 

77 

76 

76 

78 

76 

79 

78 

76 

77 

76 

71 

66 

70 

72 

70 

72 

74 

75 

72 

74 

76 

76 

75 

76 

76 

79 

79 

75.4 

FRESNO  HSO 

2 

nnx 

108 

106 

lOS 

106 

106 

106 

107 

109 

112 

113 

114 

113 

110 

69 

91 

101 

95 

97 

76 

100 

IDS 

105 

107 

109 

103 

108 

109 

112 

113 

IIS 

IIS 

lOS.S 

HIN 

77 

77 

76 

74 

75 

75 

74 

75 

78 

60 

81 

82 

79 

76 

72 

69 

73 

74 

70 

66 

73 

76 

73 

76 

79 

75 

75 

77 

76 

81 

82 

75.6 

4 

MAX 

103 

103 

100 

101 

102 

101 

101 

102 

106 

106 

106 

107 

104 

69 

88 

96 

91 

92 

82 

94 

100 

100 

101 

104 

100 

102 

103 

106 

107 

108 

109 

100.5 

HIN 

62 

62 

62 

6 1 

61 

6 1 

80 

8 1 

62 

82 

77 

74 

77 

78 

73 

7  J 

76 

80 

79 

79 

83 

8 1 

6 1 

82 

83 

85 

86 

60.6 

6 

MAX 

93 

93 

91 

91 

92 

91 

91 

92 

94 

95 

95 

95 

93 

86 

65 

86 

85 

65 

83 

63 

67 

89 

90 

91 

90 

91 

91 

93 

94 

95 

96 

90 . 6 

niN 

66 

87 

66 

65 

85 

65 

84 

84 

66 

87 

86 

89 

88 

85 

62 

79 

61 

61 

77 

75 

79 

82 

62 

63 

65 

84 

84 

85 

66 

88 

89 

64.1 

20 

snn 

67 

66 

84 

64 

84 

84 

63 

83 

63 

84 

64 

es 

86 

85 

62 

80 

80 

60 

78 

77 

77 

77 

77 

60 

61 

81 

82 

82 

63 

64 

84 

82.1 

40 

8Rn 

61 

81 

81 

61 

80 

80 

60 

80 

60 

60 

80 

60 

60 

80 

60 

60 

79 

79 

79 

76 

76 

78 

78 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

76 

78 

79.  1 

iNOlO  u  s  onrE  garoen 

I  cm 

10 

MAX 

97 

97 

96 

96 

96 

97 

97 

97 

97 

96 

94 

95 

97 

95 

92 

94 

94 

94 

94 

95 

96 

96 

96 

96 

99 

97 

99 

100 

99 

99 

96.3 

niN 

87 

87 

66 

87 

66 

88 

89 

68 

88 

69 

91 

86 

88 

87 

66 

85 

86 

66 

86 

86 

67 

88 

89 

89 

90 

90 

91 

91 

91 

91 

66.2 

20 

MAX 

94 

94 

94 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

94 

96 

100 

101 

93 

91 

90 

91 

90 

90 

92 

95 

93 

92 

92 

94 

95 

95 

95 

96 

95 

94.0 

niN 

90 

92 

90 

89 

91 

91 

89 

69 

90 

91 

66 

90 

68 

90 

90 

89 

89 

69 

89 

90 

69 

90 

92 

91 

92 

93 

93 

91 

93 

92 

90.3 

SEE  REFERENCE  NO'ES  FOLLOWING  STflllON  INOEX 
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EVnPORRTION  AND  WIND 


STflT I  ON 

DAY   OF  MONTH 

S  E  o 

s°s 

2 

g 

g 

-J 

g 

g 

1 0 

1  J 

1 2 

1  4 

1  5 

1 6 

1 6 

1 9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

■     ■  ■ 

NORTH  consT 

ORfltNflOE  01 

DUTTONS  LANDING 

.  18 

.26 

.27 

-22 

.31 

.30 

.22 

.23 

.21 

■  21 

•  19 

•  17 

■  18 

■  19 

•  14 

•  10 

•  14 

-08 

- 10 

.  IE 

.24 

.21 

.  IE 

-2; 

.21 

•  22 

-24 

•  2E 

•  27 

■  21 

.26 

HINC 

115 

lOB 

146 

91 

131 

145 

120 

73 

82 

87 

108 

99 

1 16 

135 

145 

80 

68 

74 

7 

54 

99 

122 

76 

73 

80 

74 

55 

47 

55 

52 

4E 

2767 

HAX 

79 

80 

It 

71 

76 

78 

76 

81 

61 

60 

79 

77 

77 

75 

69 

71 

73 

70 

68 

64 

88 

78 

79 

81 

82 

81 

81 

83 

84 

82 

85 

78  ■  4 

niN 

56 

55 

S5 

55 

54 

55 

54 

55 

57 

56 

56 

56 

55 

55 

57 

S3 

53 

54 

60 

62 

59 

60 

57 

56 

57 

55 

55 

54 

54 

54 

57 

5S.8 

TRINITY   RIVER  HATCH 

.33 

.17 

.24 

.26 

.15 

.12 

.13 

.24 

.25 

■  31 

.32 

■  32 

.31 

•  07 

•  08 

•  10 

•  07 

-03 

-04 

•  23 

.24 

.28 

■  15 

.21 

•  2E 

.2E 

•  2' 

•  26 

•  31 

■  31 

■  32 

UINC 

46 

27 

25 

41 

27 

28 

35 

28 

19 

23 

21 

29 

26 

18 

25 

26 

23 

24 

1  3 

21 

18 

41 

39 

17 

28 

46 

26 

20 

27 

2B 

18 

835 

TULELRKE 

EVflP 

■  15 

.12 

■  10 

.23 

.31 

■  06 

.08 

•  30 

.26 

■  30 

.15 

■  15 

.32 

•  09 

•  18 

•  31 

.15 

•  12 

- 15 

•  23 

-22 

.41 

■  02 

.15 

•  24 

■  1 5 

.30 

.30 

•  3D 

■  30 

■  1 5 

6.32 

HRRH  SPRINGS  ORH 

EVAP 

.43 

.37 

-14 

.25 

.35 

■ 

.90 

■  38 

•  32 

■  27 

■  25 

■ 

•  36 

•  13 

-00 

-02 

•  23 

■ 

■ 

.62 

.28 

•  31 

•  36 

.38 

1  ^23 

7.58 

HINC 

■ 

103 

56 

42 

66 

77 

I 

194 

61 

58 

48 

53 

152 

26 

29 

28 

49 

126 

50 

108 

46 

79 

139 

1590 

MAX 

68 

86 

77 

87 

64 

- 

- 

92 

89 

86 

67 

87 

- 

76 

76 

67 

67 

90 

- 

- 

92 

90 

91 

93 

niN 

60 

62 

se 

58 

58 

- 

57 

61 

62 

61 

61 

- 

56 

57 

62 

61 

61 

- 

61 

62 

63 

59 

HILLOH  CREEK  1  NH 

EVAP 

.30 

•  IS 

.25 

.le 

.24 

.10 

.08 

•  19 

.29 

.24 

•  30 

■  27 

.26 

•  44 

.16 

•  01 

- 10 

•  10 

-20 

-05 

■  19 

- 14 

.  17 

.20 

.  1 1 

.20 

.15 

•  26 

■  21 

5.928 

HIND 

19 

17 

30 

17 

27 

10 

22 

33 

22 

1  3 

19 

22 

29 

2 

12 

3 

6 

2 

6 

10 

9 

21 

23 

18 

24 

22 

14 

13 

IS 

n 

13 

510 

MAX 

93 

84 

69 

84 

90 

83 

76 

88 

68 

94 

96 

94 

91 

70 

70 

61 

71 

66 

78 

86 

89 

90 

81 

88 

86 

84 

82 

85 

90 

91 

91 

84.2 

MIN 

58 

62 

62 

61 

62 

57 

55 

59 

58 

58 

60 

50 

59 

58 

51 

55 

55 

56 

58 

60 

60 

52 

60 

59 

61 

52 

51 

56 

61 

62 

60 

58.3 

■      ■  ■ 

SBCRRMENTO 

DRRINRGE  02 

BUBURN  OHM  PROJECT 

EVAP 

.20 

.  39 

.29 

.20 

.22 

.27 

•  24 

•  31 

•  39 

■  31 

•  36 

■  35 

.37 

•  15 

•  12 

•  12 

.21 

•  IS 

.  10 

•  22 

.  18 

■  30 

- 15 

.30 

.28 

■  27 

.29 

•  30 

•  37 

.  30 

■  41 

8.13 

NINO 

21 

35 

43 

22 

31 

49 

42 

26 

22 

33 

36 

33 

52 

48 

44 

29 

25 

23 

le 

16 

36 

42 

21 

21 

20 

29 

32 

30 

31 

27 

34 

971 

MAX 

73 

85 

86 

87 

85 

83 

81 

86 

69 

69 

69 

90 

88 

81 

62 

68 

96 

71 

74 

85 

90 

86 

79 

88 

90 

87 

86 

87 

91 

92 

92 

84.1 

MIN 

se 

62 

55 

54 

57 

55 

SS 

52 

SS 

57 

59 

58 

SS 

55 

54 

53 

52 

51 

57 

59 

60 

59 

57 

58 

60 

57 

56 

57 

57 

57 

59 

56. S 

BRRNNRN  ISLAND 

EVAP 

.26 

.35 

-35 

-26 

•  38 

•  35 

.30 

.4  1 

•  35 

■  3S 

•  42 

.30 

■  39 

•  23 

.  1  3 

-25 

•  26 

•  12 

.06 

•  14 

-29 

-29 

- 15 

-38 

.37 

■  43 

.36 

•  4  1 

•  4  1 

.  30 

■  41 

9.52 

HIND 

240 

225 

215 

160 

185 

22S 

200 

130 

140 

155 

105 

180 

210 

240 

80 

110 

90 

50 

10 

20 

130 

210 

190 

lOS 

14S 

175 

es 

70 

90 

60 

25 

4255 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 

.24 

.33 

-30 

.45 

•  26 

•  30 

.35 

.28 

•  30 

.30 

•  37 

.30 

■  45 

•  12 

.37 

•  30 

•  30 

-  IS 

.15 

.30 

.33 

.  1  3 

.30 

•  45 

■  30 

.45 

•  28 

•  26 

.29 

■  30 

9.318 

HI  NO 

92 

98 

1  1 1 

125 

60 

99 

121 

SO 

62 

63 

51 

1 1 1 

119 

148 

141 

86 

62 

62 

64 

52 

96 

63 

39 

55 

82 

75 

41 

43 

33 
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T  R  T  W  I  T  Y 
1  n  1  IN  1  1  I 

35 

A  n 

*t  u 

A  S 

123 

I  5 

1260 

8A 

BP 

H 

II    S    FnPFST  SFRVIPF 
U     O    rUnLOl  OCfAVlLC 

BIG  BEAR  LAKE 

074  1 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

15 

1  16 

55 

6745 

4P 

4P 

BIG  BEAR  LK  FIRE  DIST 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

0742 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

14 

1  16 

58 

5815 

c 

BEAR  VALLEY  MUT  WTR  CO 

RIP.    riQl  TRM    nPM  Fr99'^rF 

0758 

06 

1  ns    QWPFI  FS 

LUO  MINULLLO 

26 

34 

1  0 

117 

49 

1587 

8A 

1    Q  pn  Fi  nnn  pnwT  nisT 

L     n    LU    rLUUU    LUINI  UlOi 

RIP.    PtWF  PRFFK 

0767 

07 

I  N  Y  n 

1  IN  1  U 

19 

37 

08 

1  18 

29 

0060 

s 

PQI     nFPT    UlTR  RFSnilRPFS 
LnL     UCrl     rllr\  f^LOUUl^LL.O 

RIP    PIMF'^    PPRK    FP  R^R 

0779 

07 

tnc  PMP.FIFS 
LUO  MINUlLlO 

6 

A 

c.  0 

1  1  7 

4  1 

6862 

5P 

c 

II    S    FnPF^T  SFRUIPF 

RIP    Slip    c;TQTF  PDRK 

0790 

04 

MflW  T  F  RF  Y 

1 1  ur*  1  L   L  1 

4 

0  O 

1  c 
1  o 

121 

47 

235 

BR 

STQTF    PQRK  SFRUIPF 

Rin    Tli  IIIWPD    nPM  FPARHF 

0798 

06 

ins  PWP.FIFS 
LUO  nrNULLtlO 

1  3 

A 

1  R 

1  1  8 

1  1 

2317 

8R 

inHM    FnPRFSTFP    1  QPFPH 

RTRMIMftHPH    f^FM  MHSP 

D  I  n  n  I  nijnn  n  uc  in   n  u  o  r 

0818 

06 

ins  PWP.FIFS 
LUO  MpiUCLlO 

1  3 

3  4 

1  1 
1  1 

1  1  8 

30 

722 

c 

PnPPS    np    FMP.  TWFFRS 

Lunro   ur  ciNuiiNCLno 

RTt^wnP    PRFFk     IMTPKF    9  R 
DlOnUr     L"t.C.r\     ilNlnnL    ^  T\ 

0819 

07 

T  (0  Y  n 

1  IN  T  U 

19 

J  / 

I  s 

1  18 

35 

8154 

MID 

cn     rni  ic      pniQnu  pn 

R  I  ciMflP    LlQn    PP  R 

0822 

07 

I  N  Y  0 

19 

D  1 

9  9 

1  1  8 

22 

4  1  08 

M  I  0 

MID 

c 

HJ 

WQTl      UFQTHFR  QPRV/IPF 
INHiL     riLninCn  OCRVIUt 

BLOCK  MOUNTfilN  2  SW 

0850 

04 

SflNTR  CLflRR 

4 

37 

18 

122 

10 

2330 

9R 

MRS  MARY  INCERPI 

BLACKS  nOUNTOIN 

0867 

02 

LPSSEN 

21 

40 

46 

121 

12 

7200 

S 

CLOSED  6/30/76 

pi  nnncTT   PvP  FnPFQT 

0883 

02 

Fi  nnPDnn 

lL  UUIaHUU 

1 

'^R 

ss 

oo 

1  20 

40 

4  4  14 

c 

Ql  nnnPTT   cvp  ctidcct 

□  LUC    LMiNIUiN    Monu  r\ 

0897 

02 

Pi  QP F R 

39 

O  J 

1  1 

120 

42 

5280 

MID 

MID 

c 

HJ 

UQTl       LiPPTUPD  QCDUirC 
inH  1  L    WcHlntK  otKVlLt 

Rl   V  T  U  P 
DL  T  I  fit 

0924 

07 

R  T  U  F  RS  T  OF 
"IVunOlUL 

5 

0  0 

J  / 

1  14 

36 

268 

4P 

8A 

olHIt    UIV    Ur  rolKl 

Rl   Y  T  W  P     1  U 

0925 

07 

R 1 U  F  RS I  OF 

5 

J  ' 

1  14 

43 

390 

c 

oIHIl    UIV    Ur  rolKT 

Ql  VTUIP     POQ  QIDPnPT 
DLTInt    rHH  HInrUKI 

0927 

07 

R  I  UP       T  np 
K  i  V  t  K  O  I  UC. 

5 

0  0 

J  / 

1  1  4 

43 

390 

MID 

MID 

Utr  1  -  1  KHiNorUK  I  H  1  lUN-rHH 

taULH 

0931 

03 

W F  V/ Qn o 
IN  C  V  nU  n 

36 

jy 

9"^ 

120 

06 

5575 

8R 

BP 

BR 

H 

KUNHLU    n  1  rCD  T 

onn  I  p 

□  UU  1  L 

0943 

03 

M  n  wn 

n  u  inu 

38 

"^R 
JO 

I  O 

1  19 

01 

8370 

5P 

5P 

OUUIl    nlolUKlLHL    ol  rr\ 

BOONVILLE  MNTNC  STH 

0973 

01 

MENDOC INO 

17 

39 

01 

123 

22 

340 

8R 

STATE   DIV  OF  HWYS 

BORON 

0979 

07 

KERN 

6 

35 

00 

1  17 

39 

2460 

c 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

BORREGO  DESERT  PORK 

0983 

07 

SRN  DIEGO 

6 

33 

1  6 

116 

25 

765 

8A 

9R 

c 

CRL  DIV  BEACH  4  PKS 

BOULDER  CREEK  G.  S. 

1002 

02 

PLUMPS 

8 

40 

12 

120 

37 

5020 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

BOULDER  C  LOCfiTELLI  R 

1005 

04 

SRNTR  CRUZ 

4 

37 

09 

122 

12 

2175 

c 

VINCENT  D  LOCATELLI 

BOULEVfiRO  2 

1010 

07 

SRN  DIEGO 

6 

32 

40 

1  16 

18 

3600 

6P 

MEYER'S  TRAILER  RANCH 

BOUQUET  CfiNYON 

1013 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

35 

1  18 

22 

3055 

MID 

L  fi  WTR  I  PWR  DEPT 
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a 
> 

SPECIfiL 
ISEE  NOTES  1 

BOmiflN  DRM 

1018 

02 

NEVRDR 

39 

39 

27 

120 

39 

5365 

4P 

4P 

C 

NEVRDR   IRRIG  DIST 

BRANDY  CREEK 

1041 

02 

SHASTA 

23 

40 

37 

122 

34 

1230 

c 

US8R  SHRSTR  FIELD  OIV 

BRANNRN  ISLAND 

1043 

02 

SRCRRMEMTO 

23 

38 

07 

121 

42 

30 

8A 

8A 

8R 

DEPT-PARKS  <  RECREATION 

QIPDMCPHMQ     Q  MMIJ 
tjKHINoLUriD    J  ININW 

1046 

01 

n  t  iNUUL  1  iNU 

7 

39 

42 

123 

39 

1455 

8A 

nKo  •    UUKUIni    r  .  JHLrx 

BRAWLEY  2  SW 

1  048 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

57 

1  1  5 

33 

-  I  00 

9A 

9A 

} 

RGR  RESEARCH  SERVICE 

BREA  DAM 

1057 

06 

ORANGE 

26 

33 

53 

117 

56 

275 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRENTWOOD  6  SW 

1060 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

37 

53 

121 

46 

325 

C 

VERNON  R  CAKEBREAD 

BRIDGEPORT 

1072 

03 

MONO 

38 

38 

15 

1  19 

14 

6470 

5P 

5P 

H 

ROBERT  W.  SANDY 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 

1076 

03 

MONO 

38 

38 

17 

1  19 

17 

6560 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRIDGEVILLE  4  NNW 

1080 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

32 

123 

49 

2050 

8fl 

MRS  ALBERT  R  HUNT 

BRIDGEVILLE  5  W 

1084 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

29 

123 

53 

387 

C 

CRLIF  OEPT  PARKS  4  REC 

BROCKWAY  SUMMIT 

1096 

03 

PLACER 

36 

39 

16 

120 

04 

7200 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1096 

CLOSED  6/30/76 

□  rxUUrxO    rnr^lNnnri  r\nlNL.n 

1112 

02 

T  UL  U 

^  3 

38 

46 

122 

09 

294 

8A 

8A 

nKo    JUTLt    H  rHKNnHrl 

BRUSH  CREEK  RS 

1  1  30 

02 

BUTTE 

8 

39 

4  1 

1 2  1 

20 

3560 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

1  133 

02 

PLACER 

1 

39 

00 

120 

35 

4880 

s 

CRL  OEPT  WTR  RESOURCES 

BRYSON 

1142 

04 

MONTEREY 

24 

35 

48 

121 

06 

925 

c 

ERNEST  fl  WEFERLING 

BUCKHORN 

1  149 

02 

SHASTA 

21 

40 

52 

121 

51 

3800 

3P 

MRS.   RNNR  HOWE 

BUCKS  CREEK  PH 

1159 

02 

PLUMAS 

8 

39 

55 

121 

20 

1760 

2P 

P  G  4  E  COMPANY 

BURBANK  VALLEY  PMP  PLT 

1  194 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

1  1 

1  18 

21 

655 

5P 

5P 

c 

BURBRNK  PUBLIC  SERVICE 

BURL INGAME 

1206 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

35 

122 

21 

10 

4P 

4P 

4P 

B  WRSTE  WTR  TRMT  PL 

BURNEY 

1214 

02 

SHASTA 

21 

40 

53 

121 

40 

3127 

BR 

8A 

MRS  RUTH  C  ESTES 

BURNT  RANCH   1  S 

1215 

01 

TRINITY 

35 

40 

48 

123 

28 

2150 

8A 

PRUL  F  KRUT 

Rl  1  T  T  F     1  Que 

Oil  ML    L  Hr\t 

1237 

02 

L  Hoot  N 

2  3 

40 

34 

121 

18 

6060 

s 

LHbbcN  VULLHNIL  NAIL  PK 

BUTTONWILLOW 

1244 

05 

KERN 

10 

35 

24 

1  1 9 

28 

269 

8A 

8A 

BUENR  VISTR  W  5  DIST 

CACHUMA  LAKE 

1253 

06 

SNTA  BARBARR 

32 

34 

35 

1  19 

59 

781 

9R 

9A 

9R 

c 

U  S  BUR  RECLRMRTION 

CAJON  WEST  SUMMIT 

1272 

07 

SRN  BEROINO 

6 

34 

23 

1  17 

34 

4780 

c 

SRN  BEROINO  CO  FCD 

CALAVERAS  BIG  TREES 

1277 

05 

CRLRVERRS 

2 

38 

17 

120 

19 

4695 

8R 

8A 

H 

CRL  OIV  BERCH  S  PKS 

CALAVERAS  RANGER  STA 

1280 

05 

CRLRVERRS 

34 

38 

12 

120 

22 

3360 

8R 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALAVERAS  RESERVOIR 

1281 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

29 

121 

49 

805 

7fl 

S  F  WRTER  DEPT 

CALEXICO  2  NE 

1288 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

41 

1  15 

28 

12 

5P 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

CALISTOGA 

1312 

01 

NAPA 

17 

38 

35 

122 

35 

364 

6P 

CITY  OF  CRLISTOGH 

CALLAHAN 

1316 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

19 

122 

48 

3185 

5P 

5P 

MRS  MRRIRN  HRYDEN 

1369 

06 

OHN  DtKUlNU 

28 

34 

09 

116 

59 

5770 

c 

STRTE  DIV  OF  HWYS 

CAMP  HI  HILL  OPIDS  57E 

1  404 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

1  5 

1  18 

06 

4250 

5P 

L.B.   UNIFIED  SCH  DIST. 

CRMPO 

1424 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

38 

1  16 

28 

2630 

5P 

5P 

ARCHIE  C  LEACH 

CAMP  PARDEE 

1428 

05 

CALAVERAS 

16 

38 

15 

120 

51 

658 

8R 

8A 

8R 

c 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTR 

1433 

02 

SIERRA 

39 

39 

38 

120 

34 

5600 

s 

U  5  FOREST  SERVICE 

CAMP  SIX  LOOKOUT 

1455 

01 

DEL  NORTE 

17 

4  1 

50 

123 

52 

3700 

s 

STATE  OF  CALIFORNIA 

CAMPTONVILLE  RS 

1462 

02 

YUBA 

39 

39 

27 

121 

03 

2755 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANBY  RANGER  STATION 

1476 

02 

MODOC 

21 

4  1 

27 

1  20 

52 

431  0 

2P 

2P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

1484 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

1  1 

I  18 

34 

790 

4P 

4P 

L  A  PIERCE  COLLEGE 

CANYON  DAM 

1497 

02 

PLUMAS 

8 

40 

10 

121 

05 

4560 

4P 

4P 

c 

H 

POSE  COMPANY 

rQPQY     ti  LIUU 
Lnrni     0  WINW 

1507 

02 

YOLO 

23 

38 

44 

122 

08 

360 

c 

BROOKS  FOREST  FIRE  STA 

CARBON  CANYON  DAM 

1517 

06 

ORANGE 

26 

33 

55 

1  1  7 

50 

404 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  OILMAN 

1518 

06 

ORANGE 

26 

33 

55 

1  17 

47 

1624 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

1520 

06 

SRN  BEROINO 

26 

33 

58 

1  17 

47 

1  1  80 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

1522 

02 

PLUMAS 

8 

40 

05 

121 

09 

2986 

4P 

P  G  4  E  COMPANY 

CARMEL  VALLEY 

1534 

04 

MON 1 EREY 

4 

36 

29 

121 

44 

425 

5P 

5P 

CARMEL  VALLEY  FIRE 

CARPINTERIA  RESERVOIR 

1540 

06 

SANTA  BARBRR 

33 

34 

24 

1  1  9 

29 

385 

c 

COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 

CASTLE  ROCK  RAD  LAB 

1583 

05 

SRN  JORQUIN 

27 

37 

38 

121 

30 

560 

8A 

LAWRENCE  LIVERMORE  LAB 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

1588 

05 

MRRIPOSA 

27 

37 

24 

1  20 

03 

1425 

8A 

8A 

c 

WM  H  ALISON 

CAZRDERO  3  W 

1603 

01 

SONOMA 

22 

38 

32 

123 

08 

1400 

5P 

DR.  CLIFFORD  G.  FISH 

LuLlLVlLLt    O  DC. 

1606 

01 

o 1 oK 1 Y  UU 

1 2 

41 

06 

123 

03 

2980 

6R 

6A 

GEORGE  DENOMA 

CEDARVILLE 

1614 

03 

MODOC 

18 

41 

32 

120 

10 

4670 

8R 

8A 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

CHALLENGE  RANGER  STA 

1653 

02 

YUBA 

39 

39 

29 

121 

13 

2560 

8fl 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHAMPS  FLAT  WEST  MOW 

1656 

02 

LASSEN 

18 

40 

42 

120 

58 

5590 

s 

DWR-NORTHERN  DIST 

CHATSWORTH  FC24F 

1680 

06 

LOS  RNGELES 

13 

34 

15 

118 

36 

948 

5P 

MRS.   PAUL  NEWTON 

CHATSWORTH  RESERVOIR 

1682 

06 

LOS  RNGELES 

13 

34 

1  4 

118 

37 

906 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY  VALLEY  DAM 

1697 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

58 

119 

55 

4765 

8R 

8A 

HETCH  HETCH  WTR  SUP 

CHESTER 

1700 

02 

PLUMAS 

8 

40 

18 

121 

1  4 

4525 

5P 

5P 

H 

ROGER  0  ROYRL 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 

1715 

02 

BUTTE 

23 

39 

42 

121 

49 

185 

8R 

8R 

8R 

c 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 

CHIQUITO  CREEK 

1737 

05 

MRDERR 

27 

37 

30 

119 

23 

7290 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

CHITTENDEN  PASS 

1739 

04 

SRN  BENITO 

20 

36 

54 

121 

36 

125 

8R 

VICTOR  L  HASKIN 

CHOLRME  ALLEY  RANCH 

1743 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

43 

120 

15 

1753 

c 

GLENN  PLASKETT 

CHUCHUPATE  RANGER  STR 

1754 

05 

VENTURR 

10 

34 

48 

119 

01 

5260 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHULA  VISTR 

1758 

06 

SRN  DIEGO 

33 

32 

36 

1  17 

06 

9 

8R 

8R 

8R 

WESTERN  SALT  COMPANY 

CITRUS  HEIGHTS 

1773 

02 

SRCRRMENTO 

23 

38 

42 

121 

18 

138 

9P 

HEIDI  GOODRIDGE 

CLRREMONT  POMONA  COL 

1779 

06 

LOS  RNGELES 

26 

34 

06 

117 

43 

1201 

8A 

BR 

POMONR  COLLEGE  PHYSICS 
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CLRRKS  VALLEY  MUOD  RCH 

1785 

02 

GLENN 

23 

39 

33 

122 

24 

410 

7R 

CLERR  CREEK 

1799 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

43 

123 

27 

975 

9R 

CLERRLRKE  HIGHLANDS 

1806 

02 

LAKE 

23 

38 

58 

122 

38 

1365 

80 

BR 

CLOVERDALE  3  SSE 

1838 

01 

SONOMA 

22 

38 

46 

122 

59 

320 

BR 

BR 

CLOVERDRLE  1  S 

1839 

01 

SONOMA 

22 

38 

48 

123 

00 

320 

CLOVER  VRLLEY 

1 845 

02 

PLUMAS 

8 

39 

57 

1  20 

27 

5500 

CORL INGfl 

1864 

05 

FRESNO 

27 

36 

09 

120 

21 

671 

5P 

5P 

CORLINGR  1  SE 

1867 

05 

FRESNO 

27 

36 

08 

120 

21 

663 

COFFEE  CREEK  RS 

1886 

01 

TRINITY 

35 

41 

05 

122 

42 

2500 

COHflSSET   1  NNE 

1891 

02 

BUTTE 

23 

39 

57 

121 

43 

3180 

8R 

COLBYS  FC  53  0 

1896 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

18 

118 

07 

3675 

4P 

COLEMAN  FISHERIES  STR 

1907 

02 

SHASTA 

23 

40 

24 

122 

08 

420 

8R 

COLFAX 

1912 

02 

PLACER 

39 

39 

06 

120 

57 

2410 

4P 

4P 

COLGATE  POWER  HOUSE 

1916 

02 

YUBA 

39 

39 

20 

121 

1  1 

595 

4P 

COLUSA  2  SSW 

1948 

02 

COLUSA 

23 

39 

12 

122 

01 

50 

4P 

4P 

COOL 

1985 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

53 

1 2  1 

0 1 

1  480 

4P 

COPCO  NO  1  ORM 

1990 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

59 

122 

20 

2703 

4P 

CORCORAN  IRRIG  DIST 

2012 

OS 

KINGS 

9 

36 

06 

119 

34 

200 

5P 

5P 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

2027 

02 

TEHAMfi 

23 

39 

54 

122 

21 

487 

8H 

CORONA 

2031 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

53 

117 

33 

610 

5P 

5P 

CORRRLITOS 

2048 

04 

SRNTR  CRUZ 

20 

36 

59 

121 

48 

264 

COTTONWOOD  CREEK 

2069 

07 

INYO 

19 

36 

29 

118 

1  1 

0160 

COVELO 

2081 

01 

MENDOCINO 

7 

39 

47 

123 

15 

1430 

5P 

5P 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

2084 

01 

MENDOCINO 

7 

39 

50 

123 

05 

1514 

COVINfl  TEMPLE  FC   193  B 

2090 

06 
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8A 

STATE  DIV  OF  HIGHWAYS 

GILLESPIE  FIELD 

3410 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

49 

116 

58 

385 

4P 

4P 

SAN  DIEGO  COUNTY 

GILROY 

34  1  7 

04 

SANTA   ri  RRR 

20 

J  / 

nn 
uu 

\  9  1 

3  A 
0  4 

1  9  4 

9  A 

9  A 

PIl   Pnv     PlIPDl       ^TD^  nCDT 

ulLKUT    KUKHL    r 1 Kt    Utrl . 

GILROY  8  NE 

3419 

04 

SHNTA   ri  ARR 

20 

37 

02 

121 

27 

1050 

c 

ntNKT  nHNltLLl 

GILROY   14  ENE 

3422 

04 

SOW  TR    ri  QRQ 

9  n 

37 

06 

121 

20 

1  350 

8A 

Dk-iti   IP     1    onitPTnp  cc 
rnlLlr    J  UuN^HLto 

GLENDORR  WEST  FC  185 

3452 

06 

1  ns   RNriFl  FS 

£.  D 

34 

08 

1  17 

52 

822 

5P 

MFPPTi  p     iiccT    1  npcpn 
ntKKILL  Wtoi-LHLrLU 

GLENNV ILLE 

3463 

05 

KERN 

1 0 

35 

43 

1  18 

42 

3140 

5P 

8A 

H 

kFDM   rn    FCTPv    *    f  n 
ntKiN    LU    rbfnT    5    r  U 

GLENNVILLE  FULTON  RS 

3465 

05 

KERN 

1 0 

35 

44 

1  18 

40 

3500 

c 

U    b   rUKtbl  otKVlLt 

GOLD  ROCK  RRNCH 

3489 

07 

I  MPFR I fil 

32 

53 

1  14 

52 

485 

BP 

6P 

uuL  U   KULIa  KHNLn 

GOLD  RUN 

3491 

02 

PLACER 

39 

39 

10 

120 

52 

3320 

4P 

JOHN  F  WRLL 

GOLDSTONE  ECHO  2 

3*.98 

07 

SAN  BERDINO 

6 

35 

17 

1  16 

47 

2950 

7R 

RLBERT  0  BURTON 

GONZALES  9  ENE 

3502 

04 

SAN  BENITO 

24 

35 

32 

121 

17 

2350 

c 

PI  nSFD  4/?R/7fi 

GRRNT  GROVE 

3551 

05 

TULARE 

1  1 

36 

44 

1  18 

58 

6600 

8A 

8R 

C  H 

U  S  NAT  PRRK  SERVICE 

GRRSS  VRLLEY  2 

3573 

02 

NEVROfl 

39 

39 

1  3 

121 

04 

2400 

8R 

8R 

t 

CITY  OF  GRRSS  VALLEY 

GRATON 

3578 

01 

SONOMA 

22 

38 

26 

122 

52 

200 

7fl 

7R 

MISS  LOUISE  HALLBERG 

GREENVIEW 

3614 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

33 

122 

54 

2820 

12M 

MRS  EMMR  R  PEREIRA 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STRTION  INDEX 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

LU 
O 

cz 
z 

cr 

X 

a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

Q. 

i: 

UJ 

PRECIP. 

a 
> 
tu 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

GREENVILLE  RONGER  STR 

3821 

02 

PLUMRS 

8 

40 

08 

120 

56 

3560 

8R 

U  S  FOREST  SERVICE 

GRIZZLY   ISLAND  REFUGE 

3850 

02 

SOLRNO 

23 

38 

09 

121 

58 

1 

8A 

BR 

8A 

STATE  DEPT  FISH  4  GAME 

GROVELRND  2 

3889 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

50 

120 

14 

2875 

c 

FRED  H  OSBORNE 

GROVELRND  RANGER  STR 

3872 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

49 

120 

06 

3145 

8R 

U  S  FOREST  SERVICE 

GUERNEVILLE  2 

3884 

01 

SONOMA 

22 

38 

30 

123 

00 

55 

8R 

SHERIFFS  OFFICE 

HfilNES  CYN  UPPER  FC367 

3704 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

1 8 

1  1  8 

1  5 

34  4  0 

5P 

JAMES  P  KINDRED 

HRIWEE 

3710 

07 

INYO 

19 

36 

08 

117 

57 

3825 

7A 

7A 

H 

L  A  WTR  4  PWR  DEPT 

HALF  MOON  BAY 

3714 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

28 

122 

27 

36 

5P 

5P 

DEPT  OF  PARKS  4  REC 

HAMILTON  BRANCH  PH 

3725 

02 

PLUMAS 

8 

40 

16 

121 

05 

4560 

c 

ALBION  fl  SARGENT 

HANFORO  2  S 

3747 

05 

K  INGS 

1  1 

36 

18 

119 

39 

240 

8A 

8A 

CITY-HANFORD  WW  TRTMT  P 

HANSEN  CRM 

3751 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

16 

118 

24 

1  100 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HRPPY  CRMP  RRNGER  STA 

3761 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

48 

123 

22 

1210 

8A 

8A 

c 

H 

U  5  FOREST  SERVICE 

HARRISON  GULCH  RS 

3791 

02 

SHASTA 

23 

40 

22 

122 

58 

2750 

8A 

8A 

c 

U  5  FOREST  SERVICE 

HARRY  ENGLEBRIGHT  DAM 

3800 

02 

NEVADA 

39 

39 

14 

121 

16 

580 

7A 

U  5  CORPS  OF  ENGINEERS 

HAT  CREEK  RS 

3821 

02 

SHRSTR 

2  1 

40 

48 

121 

30 

3345 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAT  CREEK  PH  I 

-jO^.  ** 

SHASTA 

21 

A  n 

O  D 

1  9  1 

J  J 

"5  n  1 
jU  1  o 

8A 

On 

PRC  GAS  4  ELEC-OPERRTOR 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

3855 

07 

RIVERSIDE 

8 

33 

42 

1  15 

38 

1370 

9A 

9A 

c 

METRO  WRTER  DISTRICT 

HAYFORK  RANGER  STATION 

3859 

01 

TR  INI TY 

35 

40 

33 

123 

10 

2340 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAYWARO  8  ESE 

3883 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

39 

121 

59 

715 

c 

EUGENE  D.  BETTENCOURT 

HEALDSBURG 

3875 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

122 

52 

102 

6P 

6P 

HERLDSBURG  FIRE  DEPT 

HERLDSBURG  2 

3878 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

122 

52 

102 

8A 

ROY  W.  LOWE 

HELL  HOLE 

3891 

02 

PLACER 

1 

39 

04 

120 

25 

4850 

c 

PLRCER  COUNTY  WTR  RGCY 

HEMET 

3896 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

45 

116 

57 

1655 

Bfl 

LRKE  HEMET  MUN  WATER 

HENSHRW  DRM 

3914 

06 

SAN  OIEGO 

33 

33 

14 

116 

46 

2700 

7A 

7fl 

c 

VISTA   IRRIG  DIST 

HERNRNOEZ  2  NW 

3925 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

25 

120 

55 

2160 

4P 

MAX  0  LEY 

HERNRNOEZ  7  SE 

SRN  BENITO 

20 

DO 

1  A 
I  0 

A  9 

r 

MRS  CLORENE  AKERS 

HESPERIR 

3935 

07 

SRN  BERDINO 

15 

34 

25 

117 

18 

3195 

SS 

ROY  E  WALTERS 

HETCH  HETCHY 

3939 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

57 

119 

47 

3870 

8A 

8R 

8A 

c 

H 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

HIDDEN  VALLEY  RRNCH 

3946 

02 

NEVRDA 

39 

39 

02 

121 

06 

1480 

8R 

CLARENCE  E  GASSOWAY 

HIGHLRND  LRKES 

3954 

05 

ALPINE 

16 

38 

30 

119 

48 

8650 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

HILTS 

3987 

01 

SISKIYOU 

12 

42 

DO 

122 

38 

2900 

5P 

5P 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

HOCKETT  MEADOWS 

4012 

05 

TULARE 

9 

36 

22 

1  18 

39 

8500 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

H0EGEE5  FC  60  A 

4017 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

13 

118 

02 

2650 

5P 

LOUIS  LUEBKERT 

H0LLI5TER  2 

4025 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

51 

121 

24 

284 

9A 

9fl 

c 

CITY  OF  HOLLISTER 

HOLLISTER  9  ENE 

4035 

04 

SAN  BENITO 

4 

36 

55 

121 

14 

2600 

c 

FLORENCE  H  CARRILLO 

HONEYDEW   I  SH 

4074 

U  i 

HUMBOLDT 

17 

4  U 

1  4 

1  O  A 
1  <l  4 

Uo 

■3  "7  n 

r 

BEVERLY  R  KOHLER 

HOOPA 

4082 

01 

HUMBOLDT 

35 

41 

03 

123 

40 

360 

8fi 

8R 

BURTON  HOLT 

HOOPA  TRINITY  RIVER 

4089 

01 

HUMBOLDT 

35 

41 

03 

123 

40 

333 

c 

BUREAU  OF   INDIAN  RFFRIR 

HOSSACK 

4120 

05 

TULARE 

37 

36 

1  1 

118 

37 

7100 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HUASNR 

4  144 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35 

05 

120 

23 

730 

c 

KEITH  HOLLOWRY 

HUNTINGTON  LAKE 

4176 

05 

FRESNO 

27 

37 

14 

119 

13 

7020 

4P 

4P 

c 

H 

SO  CRLIF  EDISON  CO 

HURKEY  CREEK  PARK 

4181 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

41 

116 

41 

4390 

c 

RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 

HYRMPOM 

4  191 

01 

TRINITY 

35 

40 

37 

123 

27 

1275 

c 

MRS  GRIL  KLOPFER 

IDLEWILD  HWY  MNTNC  STA 

4202 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

54 

123 

45 

1250 

8fl 

STATE  DIV  OF  HWYS 

IDR  IR 

4204 

05 

SAN  BENITO 

27 

36 

25 

120 

40 

2650 

BR 

8R 

NEW   IDRIR  MINE  4  CHEM 

IDYLLWILD  FIRE  OEPT 

4211 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

4  5 

1  1  6 

4  3 

5397 

12M 

I  2M 

c 

H 

IDYLLWILD  FIRE  DEPT 

IMPERIAL 

4223 

07 

IMPERIAL 

8 

32 

51 

1  15 

34 

-64 

6P 

6P 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

IMPERIAL  FAR  RP 

4224 

07 

IMPERIAL 

8 

32 

50 

1  15 

34 

-58 

MID 

MID 

FED  flVIRTION  AGENCY 

INDEPENDENCE 

4232 

07 

INYO 

19 

38 

48 

118 

12 

3950 

7R 

7R 

c 

H 

L  A  WTR  4  PWR  DEPT 

INDEPENDENCE  CRMP 

4233 

03 

SIERRA 

36 

39 

27 

120 

18 

7000 

S 

CLOSED  6/30/76 

INDIO  U  S  DRTE  GRRDEN 

4259 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

44 

116 

15 

1  1 

8A 

8R 

BR 

G 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

INYOKERN 

4278 

07 

KERN 

6 

35 

39 

1  17 

49 

2440 

5P 

5P 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

INYOKERN  RRMITRGE 

4280 

07 

KERN 

6 

35 

41 

1  17 

4  1 

2220 

7R 

CPOIC 

lONE 

4283 

05 

AMADOR 

18 

38 

21 

120 

56 

284 

8A 

STATE  DIV  OF  HWYS 

IOWA  HILL 

4288 

02 

PLACER 

1 

39 

05 

120 

50 

3056 

8R 

PIERSON  TUTTLE 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

08 

115 

08 

922 

7R 

7R 

c 

METRO  WATER  DIST 

JESS  VALLEY 

4374 

02 

MODOC 

21 

4  1 

18 

120 

18 

5300 

5P 

5P 

H 

RANDY  CHRISTENSEN 

JOHNSONDRLE 

4389 

05 

TULARE 

10 

35 

58 

118 

32 

4680 

8R 

MT  .   WHI TNEY  LUMBER  CO 

JOSHUA  TREE  3  S 

4407 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

06 

116 

19 

3490 

5P 

ROY  W  WAGNER 

JULIAN  WYNOLA 

44  18 

06 

SAN  DIEGO 

25 

33 

06 

1  16 

39 

3650 

SS 

SS 

CHARLES  VILINEK 

JUNCAL  DAM 

4422 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

29 

119 

30 

2075 

8R 

MONTECITO  COUNTY  WTR  DP 

KAISER  MEADOWS 

4442 

05 

FRESNO 

27 

37 

18 

119 

06 

9110 

S 

SO  CRLIF  EDISON  CO 

KEE  RANCH 

4467 

07 

SRN  BERDINO 

6 

34 

10 

1  16 

32 

4325 

BR 

KEE  RANCH 

KELSEY   1  N 

4484 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

49 

120 

49 

2000 

8R 

ROBERT  C  KYLE 

KENTF lELD 

4500 

01 

MARIN 

17 

37 

57 

122 

33 

128 

4P 

4P 

RAYMOND  J.  MULLEN 

KERL INGER 

4508 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

41 

121 

26 

177 

8R 

LONE  STAR  INDUSTRIES 

-KERN  RIVER  PH  1 

4520 

05 

KERN 

10 

35 

28 

1  18 

47 

970 

5P 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KERN  RIVER  PH  3 

4523 

05 

KERN 

10 

35 

47 

118 

26 

2703 

5P 

5P 

H 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KETTLEMAN  STATION 

1 

4538 

05 

K  INGS 

1  1 

36 

04 

120 

05 

508 

6P 

6P 

P  G  4  E  COMPANY 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 
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c  T  n  T  T  n  M 
O  1  H  1  i  U  IN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

rn  1 1 M  T  Y 

L  U  U  IN  1  1 

UJ 

o 
a 
z 

cr 
ce. 
a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDOL.r\VLr\ 

TEMP. 

PRECIP. 

a 

>■ 

1  SPECIPL 

(SEE  NOTES) 

KlLflRC  POWER  HOUSE 

4544 

02 

SHRSTR 

23 

40 

4  1 

1 2 1 

52 

2548 

1  OR 

PG  4  E  KILRRC  PWR  HOUSE 

KING  CITY 

4555 

04 

MONTEREY 

24 

36 

1 2 

1 2 1 

08 

320 

4P 

4P 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

KLFIMflTH  R 

4577 

0  1 

DEL  NORTE 

1  2 

4  1 

3 1 

1  24 

02 

25 

5P 

5P 

HRROLO  DEL  PONTE 

KNEELflND  10  SSE 

4587 

0  1 

HUMBOLDT 

7 

40 

38 

1 23 

54 

2356 

MRS  .  EDRR  L  •  MOORE 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

4590 

05 

STRNISLRUS 

34 

37 

48 

120 

39 

335 

8fl 

8R 

8P 

RRYMONO  WILLMS 

KYBURZ  STRAWBERRY 

4616 

02 

EL  DORROO 

1 

38 

48 

120 

09 

5700 

c 

HRRRY  STEVENSON 

Lfl  CRESCENTfl  FC  251  8 

4628 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

1  3 

1  1  8 

1  5 

1555 

5P 

CRESCENTR  VLY  CO  W  D 

LAFAYETTE  2  NNE 

4633 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

55 

1  22 

06 

535 

8R 

ROSS  R  SANBORN 

"LAGUNR  BEACH 

4647 

06 

ORANGE 

33 

33 

33 

1  1 7 

47 

35 

4P 

4P 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

LRGUNA  BEACH  2 

4650 

06 

ORANGE 

33 

33 

33 

1  1  7 

48 

2 1  0 

L  B  WATER  DISTRICT 

LA  HONDA 

4660 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

1  9 

1 22 

1 6 

750 

6P 

MRS  GLADYS  W  CLARE 

LAKE  ALPINE 

4  664 

05 

ALP  I NE 

34 

38 

29 

1 20 

0  1 

7500 

5 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LAKE  ARROWHEAD 

467  1 

07 

SAN  BERDINO 

1  5 

34 

1  5 

1  1  7 

1  1 

5205 

5P 

5P 

LAKE  ARROWHEAD  F  D 

LAKE  MENDOCINO  DAM 

4689 

0  1 

MENDOCINO 

22 

39 

1  4 

1 23 

1  1 

670 

COYOTE  DAM  PROJ  OFFICE 

LAKEPORT 

4701 

02 

LAKE 

23 

39 

02 

122 

55 

1345 

5P 

5P 

GEORGE  R  TURNBULL 

LAKE  SABRINA 

4705 

07 

INYO 

1  9 

37 

13 

118 

37 

9065 

MID 

SOUTHERN  CALIF.  EDISON 

LAKESHORE  2 

4708 

02 

SHASTA 

23 

40 

52 

1 22 

23 

1075 

USBR-SHASTA  FIELD  DIV 

LAKESIDE  2  E 

4710 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

5  1 

1  1 6 

5  3 

690 

8R 

HELIX   I RR I GRT ION  0  I  ST 

LAKE  SOLANO 

4712 

02 

SOLANO 

23 

38 

30 

1 22 

00 

1  4  0 

8R 

8  A 

8P 

Q 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

LAKE  SPflULDING 

4713 

02 

NEVADA 

39 

39 

1  9 

1 20 

38 

5156 

4  P 

4P 

4P 

P  G  4  E  COMPANY 

LAKE  WOHLFORD 

4726 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

1  0 

1  1  7 

00 

1 500 

ESCONDIDO  MTL  WTR  CO 

LA  MESA 

4735 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

4  6 

1  1 7 

0 1 

530 

5P 

5P 

LA  MESR  FIRE  DEPT 

LANCASTER  FSS/FAfl 

4749 

07 

LOS  ANGELES 

5 

34 

4  4 

1  1 8 

1  3 

2340 

M  I  D 

M  I  0 

DEPT  OF  TRANSPORTATION 

LA  PANZA 

4  762 

04 

SAN  LUIS  OBP 

24 

35 

22 

1 20 

1  3 

1  880 

Q 

THOMAS  W  FOSS 

LA  PORTE 

4773 

02 

PLUMAS 

8 

39 

41 

120 

59 

4975 

C 

T  L  GOULD 

LASSEN  CREEK  UPPER 

4816 

03 

MODOC 

1  8 

41 

45 

120 

15 

6775 

S 

CAL  OEPT  WTR  RESOURCES 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

4838 

0 1 

S I SK I  YOU 

1  2 

4  1 

4  4 

1 2  1 

4770 

9R 

9  A 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

LAYTONVILLE 

4  851 

0 1 

MENDOC I  NO 

7 

39 

42 

1  2  3 

29 

1  650 

r 

L 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

LEBEC 

4863 

05 

KERN 

1  0 

34 

50 

1  1  8 

52 

3585 

8R 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

LECHUZR  PT  STR  FC  352B 

4867 

06 

LOS  RNGELES 

33 

u  o 

1  1  p 

O  3 

I  D  U  u 

4  P 

r 
L 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 

4880 

02 

COLUSA 

23 

39 

09 

1  22 

26 

1  330 

7R 

MATTHEW  J  KEEGAN 

LEGGETT 

4883 

0 1 

MENDOC I  NO 

7 

39 

52 

1  23 

4  3 

700 

r 

CLYTIEANN  MOSS 

LE  GRAND 

4884 

05 

MERCED 

27 

J  / 

1  A 

1  c 
1  o 

or 

or 

MERCED  CO  FIRE  DEPT 

LEHMAN  RANCH 

4886 

05 

EL  DORADO 

16 

J  o 

J  o 

1  9  1 

n  1 

D  u  u 

/  n 

IVRN  R  LEHMAN 

LEMON  COVE 

4890 

05 

TULARE 

9 

36 

23 

1  19 

02 

513 

8fl 

8R 

KRWERH  LEMON  CO 

LIGHTS  CREEK 

4932 

02 

PLUMAS 

8 

40 

14 

120 

43 

5320 

S 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LINDSAY 

4  957 

05 

TULRRE 

9 

J  D 

1  9 
1  c. 

n 

U  J 

4  9n 

/  r 

7  P 

L  I  NDSRY-STRATHMORE   IR  D 

LIVERMORE  COUNTY  F  D 

4  997 

04 

RLRMEDR 

4 

A  n 

1  c.  i 

A  K 

4  on 

**  a  u 

4  P 

4  P 

LIVERMORE  ALMDA  CTY  F  D 

LOCKWOOD  2  N 

5017 

04 

MONTEREY 

24 

0  o 

o  o 

U  O 

1  1 

1  1  U 

O  n 

r 
L 

ARCHIE  M  WEFERLING 

LODGEPOLE 

5026 

05 

TULRRE 

9 

0  D 

J  u 

1  1  9. 
1  1  O 

4  4 

D  /  JO 

OH 

RQ 

r  H 

U  5  NATL  PARK  SERVICE 

LOOI 

5032 

05 

SAN  JORQUIN 

1 6 

J  O 

n  1 

1  9  I 
i  c  1 

1 1 

A  n 
^  U 

c:  p 
o  r 

Q  P 

or 

o  r 

CITY  OF  LOD I 

LOG  SPRING 

5043 

02 

TEHRMR 

23 

Q 

oU 

1  99 

4  7 

■D  UoU 

c 
O 

rnRPS   OF  FNP.INFFRS 

LOMPOC 

5064 

06 

SNTR  BARBARA 

32 

Q 

1  9n 

9"? 

QQ 

JO 

A  P 

A  P 

H  r 

LOMPOC  WATER  TREAT  .   PL • 

LONE  PINE  CTNWOOD  PH 

5067 

n  7 

INYO 

19 

Jo 

01 

1  1  Q 

U  J 

■3 "?  Q  n 
J  /yu 

C 

L  fi  WTR  4  PWR  OEPT 

LONG  BEACH  WSO  AP 

5085 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33 

49 

118 

09 

34 

MID 

MID 

J 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

LONG  BELL  STATION 

5086 

01 

MODOC 

7 

41 

28 

121 

25 

4375 

S 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LOOKOUT  3  WSW 

5093 

02 

MODOC 

2  1 

A  1 

1  9 

1  9  1 

1  9 
1  C 

>i  1  Q  n 
**  1  CJU 

y  H 

CHRRLES  SHEPHERD 

LORAINE 

5098 

05 

KERN 

1 0 

-J  D 

1  P 
1  O 

1  1  P 

9  A 

9  "7  9  n 

r 
L 

RURRFI  1  RFFn 

LOS  ALAMOS 

5107 

U  D 

SNTA  BARBARA 

33 

A  ^ 

1  9n 

1 

1  1 

c  c  c 

OH 

S  BflRBflRR  CO  F  STR  24 

LOS  ANGELES  WSO  AP  R 

5114 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

J  J 

c;k 

OD 

1  1  u 

9'^ 

1  n  n 
1  UU 

n  1  u 

n  1  u 

r 
L 

J 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 

5115 

06 

LOS  RNGELES 

1  3 

^  A 

U  -J 

1  1  p 
1  i  u 

1  A 
1  4 

^  /U 

n  1  u 

n  1  U 

L 

1  p  rn  piR  pfii    rnw  nisi 

un    UU    nirv    rui_    uui'  uioi 

LOS  BANDS 

Olio 

u  o 

MERCED 

27 

J  / 

U  J 

1  9  n 
1  ^  u 

C  9 

1 20 

8R 

8R 

PFNTRRI     rOl  IF    IRR  RI'^IT 

LOS  BANDS  ARBURUA  RCH 

u  o 

MERCED 

27 

■PK 
jD 

O  J 

1  9n 

0  O 

Q  c  n 
obU 

5P 

LOS  BANDS  DET  RESV 

5120 

05 

MERCED 

27 

37 

01 

120 

56 

407 

9R 

9fl 

y  H 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LOS  GATOS 

5123 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

14 

121 

58 

365 

5P 

5P 

SHRNNON  FIRE  STRTION 

LOS  GATOS  4  SW 

5 1 25 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

1  1 

1 22 

02 

2415 

6P 

fillFNJ  HFIFNIII9 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

5147 

06 

SNTR  BRRBRRR 

32 

34 

33 

1  19 

47 

1024 

8fl 

II         FdRF^T  SFRVIfF 
u    o    rur\Loi  OCnviUL 

LOST  HILLS 

5151 

05 

KERN 

1 0 

35 

37 

119 

41 

288 

c 

KFRN    rnilNTY    F  I  RF  DFPT 

LOWER  OTRY  RESERVOIR 

5162 

06 

SRN  DIEGO 

33 

32 

37 

1  16 

56 

540 

c 

SON  riTFnn  uitr  pifpt 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

5184 

04 

MONTEREY 

4 

35 

53 

121 

27 

355 

c 

STflTF    n  1  V    RF  HUIYS 
o'riiL    uiv    ur  nnio 

LUMBERYARD  RS 

5189 

05 

EL  DORRDO 

5 

38 

33 

120 

18 

6473 

S 

roi    riFPT  UITR  RF9niiRrF<^ 

Lriu    ucri    riir\  i\LOUur\LL.o 

LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVD 

5212 

06 

SRN  BERDINO 

28 

34 

06 

117 

20 

1  160 

c 

SON    RFRMQRniwn  Fm 

LYTLE  CREEK  RANGER  STR 

5218 

06 

SRN  BERDINO 

28 

34 

1  4 

117 

29 

2730 

8fl 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

MADELINE 

5231 

02 

LRSSEN 

18 

41 

01 

120 

30 

5320 

i2ri 

MRS  LURNNE  MONTGOMERY 

MADERR 

5233 

05 

MRDERA 

27 

36 

57 

120 

02 

270 

8R 

8fi 

MRDERR  COUNTY  FIRE  DEPT 

MAD  RIVER  RANGER  STR 

5244 

01 

TRINl  TY 

17 

40 

27 

123 

32 

2775 

8P 

DIST  RANGER  US  FOR  SERV 

MAHNKE 

5258 

02 

LAKE 

23 

38 

51 

122 

47 

2390 

c 

MRS  ELIZABETH  MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 

5284 

07 

MONO 

19 

37 

37 

1  19 

02 

9500 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

MAMMOTH  POOL 

5288 

05 

MADERA 

27 

37 

21 

1  19 

19 

3390 

s 

SO.   CALIF  .  EDISON  CO. 
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LONG! TUOE 

z 

o 

CL 
:>- 

— i 
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TIME  PND 
TPBLES 

nRQcp\/pp 
UDOLi\VLr\ 

TEMP. 

PRECIP. 

a 

UJ 

"  o 

UJ  ^, 
a.  zi 
try  in 

MPNTECR 

5303 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

48 

121 

12 

40 

8A 

8A 

8fl 

SPRECKELS  SUGAR  CO  . 

MRNZfiNITR  LOKE 

531  1 

02 

SHASTA 

23 

40 

32 

121 

34 

5750 

8A 

8R 

H 

LRSSEN  VOLCANIC  NATL  PK 

MflRlCOPO 

5338 

05 

KERN 

10 

35 

05 

119 

23 

675 

8R 

8R 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

MflRIPOSR 

5346 

05 

MARIPOSR 

27 

37 

29 

119 

58 

201  1 

9R 

MARIPOSR  CO  COURT  HOUSE 

MfiRKLEEVILLE 

5356 

03 

ALPINE 

3 

38 

42 

119 

47 

5500 

c 

CHARLES  W  JOHNSON 

mqrki  FY  rnuF 
nnr\r\LC'  LUvc 

5360 

02 

IN  n  r  rt 

23 

38 

30 

122 

07 

^  on 

9fl 

9A 

9A 

MARTINEZ  2  S 

537 1 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

58 

1 22 

08 

230 

c 

MRS  MARGARET  S  PLUMMER 

MARTINEZ  WATER  PLANT 

5378 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

38 

01 

122 

07 

40 

4P 

4P 

MARTINEZ  WTR  PURIF  PT 

MARYSVILLE 

5385 

02 

YUBR 

8 

39 

09 

121 

36 

57 

9fl 

9A 

MRRYSVILLE  FIRE  DEPT 

MATHER 

5400 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

53 

119 

51 

4510 

8fl 

CITY  SRN  FRRNCISCO 

MRTILIJR  DAM 

5417 

06 

VENTURA 

33 

34 

29 

119 

18 

1060 

c 

VENTURA  C  .  FLOOD  CONT  . 

MC  EARTHY  POINT 

5444 

02 

TEHAMA 

23 

40 

1  1 

121 

41 

3800 

s 

CLOSED  6/30/76 

MC  CLOUD 

5449 

02 

SISKIYOU 

21 

41 

15 

122 

08 

3280 

7R 

7A 

H 

MCCLOUD  COMMUNITY  SERV 

MC  CLOUD  RANGER  STA 

5452 

02 

SISKIYOU 

21 

41 

15 

122 

07 

3280 

c 

LARRY  RYRN 

MECCA  FIRE  STATION 

5502 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

34 

116 

04 

-180 

5P 

5P 

CRLIF  DIV  OF  FORESTRY 

MCUlLlnlQ  LnnQ 

5505 

01 

c  T  c K  I  Y ni  1 

12 

41 

35 

121 

37 

D  D 

s 

MENOOTR  DAM 

5528 

05 

FRESNO 

27 

35 

47 

1  20 

22 

166 

7R 

ERNEST  MANGUS 

MERCED  MUNICIPAL  AP 

5532 

05 

MERCED 

14 

37 

17 

120 

31 

153 

5P 

5P 

MERCED  MUNICIPAL  AP 

MERCED  2 

5535 

05 

MERCED 

14 

37 

19 

120 

29 

170 

c 

MERCED  IRRIG  DIST 

MICHIGAN  BLUFF 

5586 

02 

PLACER 

1 

39 

03 

120 

44 

3650 

c 

ELOON  A  HALL 

MIODLETOWN 

5598 

02 

LAKE 

23 

38 

45 

122 

37 

1  130 

8A 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

MILFORO  LfiUFMRN  RS 

5623 

03 

LASSEN 

18 

40 

08 

120 

21 

4860 

c 

U  5  FOREST  SERVICE 

MILL  CREEK  INTAKE 

5632 

06 

SAN  BEROINO 

28 

34 

05 

116 

56 

4945 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MILL  CREEK  SUMMIT  R  S 

5637 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

23 

118 

05 

4990 

c 

L  A  CO  FLOOD  CONTROL  0 

MILO  S  NE 

5669 

05 

TULARE 

9 

36 

15 

118 

46 

3100 

c 

MRS.  FLORENCE  S.  WALTER 

5679 

02 

T  F  HQMQ 

1  L.  n  n  n  H 

23 

40 

21 

121 

36 

8A 

8A 

c 

H 

II          MOT    PQRK    c:  F  R  U  T  P  F 

MIRANDA  4  SE 

57 1  1 

0  1 

HUMBOLDT 

7 

40 

1  1 

123 

47 

263 

c 

CHARLES  A  EMRICK 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

5713 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

12 

123 

46 

360 

c 

PHYLLIS  ANN  BARTON 

MITCHELL  CAVERNS 

5721 

07 

SRN  BEROINO 

6 

34 

56 

115 

32 

4330 

5P 

5P 

H 

CRL  DIV  BEACH  4  PKS 

MITCHELL  MEADOW 

5723 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

45 

118 

43 

9700 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MODESTO 

5738 

05 

STANISLAUS 

37 

37 

39 

121 

00 

91 

MID 

MID 

MODESTO  IRRIG  DIST 

MODESTO  2 

5741 

05 

STANISLAUS 

37 

37 

38 

121 

DO 

89 

c 

CITY  OF  MODESTO 

MOJAVE 

5756 

07 

KERN 

6 

35 

03 

1  18 

10 

2735 

8A 

8A 

8A 

c 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

MONO  LAKE 

5779 

03 

MONO 

38 

38 

00 

1  19 

09 

6450 

5P 

5P 

H 

JACK  PRESTON 

MONTAGUE  SISK  CO  RP 

5785 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

47 

122 

28 

2635 

c 

FLIGHT  SERVICE  STATION 

MnUTFPFY 

nuiN  1  cliTl  t 

5795 

04 

nun  1 t Kc  T 

4 

36 

36 

121 

54 

6P 

6P 

RflRFRT      1  PFMQRn 

MONTEREY  FAA  AP 

5796 

04 

MONTEREY 

4 

36 

35 

1 2  1 

5  1 

245 

6P 

6P 

FEDERAL  AVIATION  ADMIN 

MOORPARK 

5823 

06 

VENTURA 

33 

34 

17 

1  18 

53 

580 

8R 

VENTURA  COUNTY  FIRE  DEP 

MORENA  DAM 

5840 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

41 

I  16 

31 

3075 

c 

OEP-SANITATION-FLOOD  C 

MORGAN  HILL  2  E 

5844 

04 

SRNTA  CLARA 

4 

37 

08 

121 

37 

225 

8A 

MRS  THELMA  F  DOWNER 

MORGAN  HILL  SCS 

5853 

04 

SRNTR  CLRRA 

20 

37 

08 

121 

39 

350 

c 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

5866 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

22 

120 

51 

115 

8R 

8A 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT . 

MORRO  BAY  3  N 

5869 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

25 

120 

51 

620 

MID 

STRNDRRD  OIL  OF  CALIF 

MOUNTAIN  HOME 

5887 

05 

TULARE 

10 

36 

15 

1  18 

43 

5360 

s 

U  S  ARMY  ENGINEERS 

MOUNTAIN  PASS 

5890 

07 

SAN  BEROINO 

6 

35 

28 

1  15 

32 

4730 

8A 

8A 

CALIF  DIVISION  OF  HWYS 

ni     DHLUT     rL  oDb 

5900 

06 

oHIN    D  t  KU  1  iNU 

28 

34 

14 

1  17 

39 

4^  /O 

8A 

c 

II         FnPF<iT  <iFPwirF 

U.o.    rUntol  DLKVlLt 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

5915 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

52 

121 

56 

2100 

8A 

8R 

MT  DIABLO  STATE  PARK 

MOUNT  HAMILTON 

5933 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

20 

121 

39 

4206 

4P 

4P 

H 

LICK  OBSERVRTORY 

MOUNT  HEBRON  RS 

594  1 

0  1 

SISKIYOU 

12 

4  1 

47 

122 

02 

4250 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

MT  SAN  JACINTO  W  S  PK 

5978 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

48 

1  16 

38 

8417 

5P 

5P 

MT  SAN  JACINTO  WSP 

MOUNT  SHASTA  SLOPE 

5982 

02 

SISKIYOU 

23 

4  1 

22 

122 

1  4 

7500 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

MOUNT  SHASTA  WSO  CI  R 

5983 

02 

SISKIYOU 

23 

4  1 

19 

122 

19 

3544 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MOUNT  TAMALPAIS  2  SW 

5996 

01 

MARIN 

1  7 

37 

54 

1  22 

36 

1475 

c 

CALIF  DIV  BEACH  4  PKS 

MT  WILSON  2 

6006 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

1  4 

1  18 

04 

5709 

3P 

3P 

H 

NWS  2ND-0R0ER  OBSERVERS 

MUIR  WOODS 

6027 

01 

MARIN 

17 

37 

54 

122 

34 

225 

5P 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

nunou  oHo i n 

6032 

01 

T  D  T  M  I  TV 

35 

41 

12 

122 

32 

o  /UU 

S 

LLUOtU    o/ JU/  /D 

NACIMIENTO  DAM 

6056 

04 

SAN  LUIS  OBP 

24 

35 

46 

120 

53 

770 

8A 

8A 

8A 

MONTEREY  CTY  PARKS  DEPT 

■NAPA  STATE  HOSPITAL 

6074 

01 

NAPA 

17 

38 

17 

122 

16 

60 

5P 

5P 

NAPA  ST  HOSP.FIRE  DEPT 

NAVARRO   1  NW 

6105 

01 

MENDOCINO 

17 

39 

10 

123 

34 

220 

c 

MASONITE  CORPORATION 

NEEDLES 

6115 

07 

SAN  BEROINO 

5 

34 

50 

114 

36 

480 

c 

CITY  OF  NEEDLES 

NEEDLES  FAR  AIRPORT 

6118 

07 

SAN  BEROINO 

5 

34 

46 

1  14 

37 

914 

MID 

MID 

DEPT-TRANSPORTRT lON-FRA 

NEVADA  CITY 

6136 

02 

NEVADA 

39 

39 

16 

121 

01 

2520 

8A 

8A 

MRS  LINDA  A  MEAD 

NEWARK 

6144 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

31 

122 

02 

10 

8A 

8A 

Bfl 

LESLIE  SALT  COMPANY 

NEW  CUYAMA  FIRE  STA 

6154 

06 

SANTA  BARBAR 

30 

34 

57 

119 

4  1 

2160 

8A 

8R 

c 

SAN  BAR  CO  FIRE  STA  41 

NEWHALL  SOLEDAD  FC32CE 

6162 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

23 

1  18 

32 

1243 

4P 

c 

LR  COUNTY  FLOOD  CONT . 

NEWMAN 

6168 

05 

STANISLAUS 

27 

37 

18 

121 

02 

90 

5P 

5P 

RICHRRD  R  SMITH 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

6175 

06 

ORANGE 

33 

33 

36 

117 

53 

10 

5P 

5P 

ORRNGE  CO.  HARBOR  DIST 

NICOLAUS  2 

6194 

02 

SUTTER 

39 

38 

55 

121 

33 

43 

8R 

RECLAMATION  DIST  1001 

NILRND 

6197 

07 

IMPERIAL 

6 

33 

17 

1  15 

31 

-60 

8R 

IMPERIAL  IRRIG  DIST 
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PRECIP. 

SPEC  [PL 

(SEE  NOTES  1 

NlrunU   c  NW 

6207 

06 

CM   1  Mtc  rtPDrt 
bN  LUIb  UbrU 

30 

35 

04 

1  20 

30 

360 

8R 

PunPI    cc     MCUI  CPUQtl 

LnHKLtb  ntnLbLnHU 

NUcL  orKlNtj 

62  1  2 

02 

GLEN 

23 

39 

32 

1  22 

40 

5000 

5 

PnPDC     nc  CMPIKICCDC 

LUKrb  Ur  tNUlNttKb 

NUK 1 H  DLUUnrltLU 

6232 

02 

M  c  V/  n  n  n 
Nt  VHUH 

39 

39 

22 

1  20 

54 

3280 

c 

Mm  cwi  c\c  ^    niPPTMC    ct  pu 
nHLHnUrr    UlUulNb  bl  rr\ 

InUKIM    rUKr\    f^HNLrtK  bin 

6252 

05 

M  Q  n  c  D  n 
nHU t  K  H 

27 

37 

1  4 

1  1 9 

30 

2630 

8A 

8R 

H 

II     C     CnPCCT  CCP\/TPC 

U    b    rUKtbl  btKVILt 

NOVflTO  8  WNW 

6290 

0 1 

MRRIN 

17 

38 

08 

122 

43 

400 

c 

MARIN  COUNTY   FIRE  DEPT . 

ORK  KNOLL  R  S  2 

6329 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

51 

122 

53 

1700 

8R 

U  S  FOREST  SERVICE 

UHnLHiNU    WoU    Hr            •  K 

6335 

04 

n  1  n  M  c  n  n 
HL  Hnt  UN 

4 

37 

44 

1  22 

1 2 

6 

MID 

MID 

c 

J 

KinTI       llCQTUCP  CCD\/IPC 

NHIL    WtHlntK  btKVILt 

UnfMHNU  nubtun 

6336 

04 

n  1  ri  M  c  n  n 
HL  Hnt  UH 

4 

37 

48 

1 22 

1 6 

30 

M  I  0 

M  I  D 

MnTI       llcnTLlCD     CCD  \/  IPC 

NHIL   WtHlntK  btKVILt 

UHr\  vlLLt    1  WNW 

635 1 

0  1 

NAPA 

1  7 

38 

27 

1 22 

25 

1 60 

5P 

MPC    1   II  1  iQki    nci  Dnkinin 
"Kb   LlLLlHN   UtL  bUNUlU 
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27 

37 

54 

1 2  1 

1  5 

22 

MID 

MID 

c 

J 

WERTHER  SERVICE  OFFICE 

STflfKinN    FIRF  A 
oiULniuiH    rinc.  oin 

8560 

05 

onn   JUHUU  i  IN 

27 

38 

00 

1  2  1 

1 9 

12 

8R 

BR 

STOCKTON  FIRE  STR  NO  4 

^^TfiKiYPripn  pnni  py  rqwpw 

OiUINirUiTU    LUULC.I  ixniNUn 

8578 

02 

LULUoH 

23 

39 

15 

1 22 

40 

3015 

BR 

FRED  H  COOLEY 

STONYFORD  RANGER  STfi 

8580 

02 

COLUSA 

23 

39 

23 

122 

33 

I  168 

BR 

U  S  FOREST  SERVICE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

8E37 

02 

GLENN 

23 

39 

35 

122 

32 

791 

BR 

BR 

c 

ORLRND  WRTER  USERS  RSSN 

STOUTS  MEfiOOW 

8591 

02 

SHASTA 

21 

41 

10 

1 2 1 

56 

5300 

s 

PI  n^FD  K/'^n/TR 

LLUOlU    D/jU/  /d 

STRAWBERRY  VALLEY 

8606 

02 

YUBA 

8 

39 

34 

121 

06 

3808 

5P 

5P 

H 

MRS.  LILLIfiN  MHGRUDER 

SUEY  RANCH 

8627 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35 

00 

120 

23 

390 

5P 

SUEY  RRNCH 

SUMMIT  MEADOW 

8648 

05 

FRESNO 

I  1 

37 

05 

119 

13 

6240 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 
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"  o 

u  z 

V>  in 

SUN  CITY 

8655 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

43 

117 

12 

1420 

5P 

5P 

RIVERSIDE  CO  FIRE  DEPT 

SUNSET  STATE  BEflCH 

8680 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

54 

121 

50 

85 

c 

CALF  DEPT  OF  PKS  4  REC 

SURF  2  ENE 

8697 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

41 

120 

34 

1  10 

c 

U  5  AIR  FORCE 

SUSflNfl  KNOLLS 

8700 

06 

VENTURA 

33 

34 

16 

1  18 

40 

1085 

8A 

SUSRNfl  KN  FIRE  STR 

SUSflNVILLE  PIRPORT 

8702 

03 

LASSEN 

18 

40 

22 

120 

34 

4  1  46 

BR 

8A 

H 

WILLIAM  M  MURRAY   I  I 

CilQQKlV/TI  1  C     1  UkJU 
OUonlNVlLLt     i  WiNH 

8703 

03 

1  Q  Q  Q  r  M 

1  Q 
I  tJ 

4  U 

120 

40 

4555 

c 

olniC    UIV    ur  roini 

SUTTER  HILL  RANGER  STR 

8713 

05 

RMRDOR 

16 

38 

23 

1  20 

48 

1  586 

8A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SWfilN  MOUNTAIN 

8716 

02 

PLUMAS 

8 

40 

27 

121 

06 

6160 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

TAFT 

8752 

05 

KERN 

10 

35 

09 

119 

28 

1025 

c 

KERN  CO  FSTRY  4  FD 

TAHOE  CITY 

8758 

03 

PLACER 

36 

39 

10 

120 

08 

6230 

8R 

8A 

7R 

H 

FRANK  G  TOWER 

TAHOE  VALLEY  FAA  AP 

8762 

03 

EL  DORRDO 

36 

38 

54 

120 

DO 

6254 

1  1 P 

FED  AVIATION  AGENCY 

TEHRCHAPI 

8826 

05 

KERN 

10 

35 

08 

1  18 

27 

3975 

4P 

8A 

H 

KERN  COUNTY  FIRE  DEPT 

TEHACHAPI  AIRPORT 

8832 

05 

KERN 

10 

35 

08 

118 

26 

3960 

c 

TEHACHAPI  CUMMINGS 

TEJON  RANCHO 

8839 

05 

KERN 

10 

35 

02 

1  18 

45 

1425 

5P 

5P 

TEJON  RANCH  COMPANY 

TEMECULR 

8844 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

30 

117 

09 

1020 

c 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

T  p  Run 

1  C  r\  n  u 

8873 

03 

1  □  C  C  P  M 

1  P 

1  o 

A  n 

O  c. 

120 

27 

5300 

6P 

6P 

c 

OULU    L.  LHrxOU 

THE  GEYSERS 

8885 

0 1 

SONOMA 

22 

38 

48 

122 

50 

1  668 

c 

MRS  FAYE  DEWEY 

THERMAL  FAA  RP 

8892 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

38 

1  16 

10 

-1  12 

MID 

MIO 

FED  AVIATION  AGENCY 

THERMAL  FIRE  STR  39 

8893 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

38 

1  16 

10 

-  1  15 

c 

RIVERSIDE  CO  FIRE  DEPT 

THOUSAND  OAKS 

8905 

06 

VENTURR 

33 

34 

13 

1  18 

52 

810 

8A 

VENTURR  CO  FIRE  DEPT 

THREE  MILE  VALLEY 

8909 

02 

PLUMAS 

8 

39 

54 

120 

34 

5900 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

THREE  RIVERS  6  SE 

8912 

05 

TULARE 

9 

36 

22 

1  18 

51 

1900 

c 

PRUL  CHAMBERS 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

8917 

05 

TULARE 

9 

36 

28 

1  18 

52 

1  140 

2P 

2P 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

TIGER  CREEK  PH 

8928 

05 

AMADOR 

16 

38 

27 

120 

29 

2355 

4P 

4P 

c 

P  G  4  E  COMPANY 

TOPANGA  PATROL  STA  FC5 

8967 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

1  18 

36 

745 

8A 

LflCFCD 

8973 

06 

LUo  HNUtLtO 

33 

J  J 

A  O 

4o 

1  18 

20 

110 

4P 

4P 

IUf\KHrviLt    nUiN  HlKrUKI 

TRABUCO  CANYON 

8992 

06 

ORANGE 

33 

33 

39 

1  1  7 

36 

970 

c 

ORRNGE  CO  PARK  DEPT 

TRACY  2  SSE 

8997 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

43 

121 

25 

105 

c 

AAGE  R  TUGEL 

TRACY  CARBONA 

8999 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

42 

121 

25 

1  40 

7A 

7R 

BANTA  CARBONA   IRRI  DIST 

TRACY  PUMPING  PLANT 

9001 

05 

ALAMEDA 

27 

37 

48 

121 

35 

61 

6P 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TRINITY  RIVER  HATCH 

9026 

01 

TRINITY 

35 

40 

43 

122 

48 

1860 

8fl 

8A 

8A 

US  BUREAU-RECLAMATION 

TRONA 

9035 

07 

SRN  BERDINO 

6 

35 

46 

1  1  7 

23 

1695 

8A 

8A 

KERR  MCGEE  CHEM  CORP 

TROUGH  SPRING 

9037 

02 

COLUSA 

23 

39 

18 

122 

39 

4000 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

9043 

03 

NEVADA 

36 

39 

20 

120 

1  1 

5995 

8R 

8fi 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

TUJUNGA 

9047 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

16 

1  18 

17 

1820 

7P 

7P 

JAMES  D.  PARRA 

1  ULtLHT\t  K 

9053 

01 

c  I  c  If  T  V  n  1 1 
0  1  oK 1 TUU 

1  2 

4  1 

bo 

121 

28 

4035 

4P 

4P 

4P 

c 

H 

TIM  CI  OKC     TDDfp  niCT 

lULtLHfNt    i  Kn  1  U  Ulbl 

TUNNEL  RANGER  STATION 

906  I 

05 

TULRRE 

10 

36 

22 

1  1  8 

1  7 

8950 

5 

NATL  WEATHER  SERVICE 

TURLOCK 

9073 

05 

STANISLAUS 

14 

37 

29 

120 

5  1 

1  15 

8A 

CARL  fl  PEARSON 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

9087 

06 

ORANGE 

33 

33 

44 

1  1  7 

47 

1  18 

7A 

7A 

THE    IRVINE  COMPANY 

THENTYNINE  PALMS 

9099 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

08 

1  16 

02 

1975 

4P 

4P 

JOSHUA  TREE  NRT.   MON . 

TWIN  LAKES 

9  105 

02 

ALPINE 

1 

38 

42 

120 

02 

7829 

4P 

4P 

H 

PRCIFIC  GAS  4  ELECTRIC 

TWITCHELL  DAM 

9111 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

59 

1  20 

19 

582 

4P 

4P 

4P 

SANTA  MARIA  VLY  WCD 

UHL  RANGER  STATION 

9120 

05 

TULARE 

9 

35 

53 

1  18 

39 

3725 

c 

USFS  C/0  DIST  RANGER 

»UK I  AH 

9122 

0  1 

MENDOC INO 

22 

39 

09 

123 

1  2 

623 

6P 

6P 

UKIAH  FIRE  DEPARTMENT 

UKIAH  4  WSW 

9124 

01 

MENOOC INO 

22 

39 

08 

1  23 

16 

1  900 

8A 

MRS  MRRJORIE  S  DORY 

"  U  C  L  R 

9152 

06 

LUb  HNbtLtO 

3  J 

3  4 

04 

118 

27 

430 

4P 

4P 

U  C  L  fl 

UPLAND  3  N 

9158 

06 

SRN  BERDINO 

28 

34 

08 

1  1  7 

39 

1605 

5P 

5P 

LIBERTY  GROVES  OP.  CORP 

UPPER  LAKE  7  M 

9  167 

02 

LAKE 

23 

39 

1  1 

123 

02 

1524 

4P 

EDGAR  J  SCHUETTE 

UPPER  MATTOLE 

9177 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

15 

1  24 

1  1 

255 

5P 

WESLEY  C  ROSCOE 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

9 1 85 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

46 

1  22 

1  0 

394 

6A 

6A 

c 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

UPPER  TRES  FINDS 

9189 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

38 

121 

02 

2050 

c 

ELOON  FANCHER 

USONfl  2  N 

9 1  93 

05 

MARIPOSA 

27 

37 

29 

1  1 9 

49 

3 1  50 

c 

WILLIAM  P  HYDER 

VACfiV ILLE 

9200 

02 

SOLANO 

23 

38 

22 

121 

57 

105 

5P 

5P 

VRCRVILLE  FIRE  STA  2 

VRLLEY  CENTER  2  NNE 

9232 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

14 

1  1  7 

01 

1  390 

4P 

VRLLEY  CNT  MUN  WRTER 

VRLYERMO  FIRE  STR  79 

9250 

07 

LOS  ANGELES 

15 

34 

27 

117 

52 

3600 

5P 

5P 

LOS  RNGELES  CO  FIRE  STR 

VHN    NUlo    rL  IbH 

9260 

06 

I  nc    QMPCI  cc 

LUo  HNL^tLto 

1  J 

1  1 
1  1 

118 

27 

695 

4P 

Lrl    Utrl.     HIK.    HNU  rUWcK 

VENflOO 

9273 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

123 

01 

1260 

c 

SONOMA  CO  WATER  AGENCY 

VENTURA 

9285 

06 

VENTURA 

33 

34 

17 

119 

17 

105 

8R 

CO.   FLOOD  CONTROL  DIST 

VERMILION  VRLLEY 

9301 

05 

FRESNO 

27 

37 

22 

I  18 

59 

7520 

s 

SO  CRLIF  EDISON  CO 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

9325 

07 

SAN  BEROINO 

15 

34 

32 

1  17 

18 

2858 

8R 

8R 

c 

VICTOR  CO  WATER  DIST 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 

9345 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

29 

118 

08 

3138 

5P 

L  fl  CO  FIRE  DEPT 

V INTON 

9351 

02 

PLUMAS 

8 

39 

49 

120 

1  1 

4950 

4P 

FRANK  DOTTA 

VISALIA 

9367 

05 

TULARE 

9 

36 

20 

119 

18 

325 

8A 

8A 

VISALIA  FIRE  DEPARTMENT 

VISTA  2  NNE 

9378 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

14 

117 

14 

510 

4P 

4P 

VISTA  FIRE  DEPT 

VOLTA  POWER  HOUSE 

9390 

02 

SHASTA 

23 

40 

28 

121 

52 

2200 

4P 

c 

P  G  4  E  COMPANY 

WALLACE   1  NNE 

9418 

05 

CALfiVERRS 

2 

38 

12 

120 

58 

328 

8A 

CRLIF  DEPT  FISH  4  GRME 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

9426 

04 

CONTRR  COSTR 

4 

37 

54 

122 

01 

220 

c 

TOMAS  S  VANASEK 

WALNUT  CREEK  4  E 

9427 

04 

CONTRR  COSTR 

4 

37 

54 

121 

59 

400 

9R 

MRS.  BETTY  FRIRCLOUGH 

WALNUT  PTL  STR  FC102C 

9431 

06 

LOS  RNGELES 

26 

34 

00 

1  17 

52 

488 

8R 

L  A  CO  FIRE  DEPT 
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UJ 

a 

o 

0. 

(/5 

- 

E 

WHRM  SPRINGS  DflM 

9440 

01 

SONOMA 

22 

38 

43 

123 

00 

224 

8A 

8R 

8A 

C 

U  S  ARMY  COE 

WRRNER  SPRINGS 

9447 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

17 

1  16 

38 

3180 

4P 

4P 

C 

WARNERS  RESORT  CO 

WRSCO 

9452 

05 

KERN 

10 

35 

36 

1  19 

20 

333 

8A 

8R 

KERN  CO  FSTRY  4  F  D 

WRTSONVILLE  WRTERWORKS 

9473 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

56 

121 

46 

95 

8A 

8R 

CITY  OF  WATSONVILLE 

WflWONR  RRNGER  STRTION 

9482 

05 

MAR  I POSA 

1  4 

37 

33 

1  19 

39 

3985 

C 

U  5  NAT   PARK  SERVICE 

WERVERVILLE  RRNGER  STR 

9490 

0  1 

TRINITY 

35 

40 

44 

122 

56 

2050 

8A 

8R 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

WEED  FIRE  DEPRRTMENT 

9499 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

26 

122 

23 

3590 

8A 

8R 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

WELDON   I  WSW 

9512 

05 

KERN 

10 

35 

40 

1  18 

18 

2680 

C 

VERNON  J  BLOUNT 

WENDEL  10  SE 

9526 

03 

LASSEN 

18 

40 

1  6 

1  20 

04 

4035 

3P 

ED  FILIPELLI 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

9532 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

42 

1  19 

40 

6280 

s 

COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 

WESTHflVEN 

9560 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

1  3 

1  19 

59 

285 

7A 

BOSTON  RANCH  CO 

WEST  POINT 

9582 

05 

CALAVERAS 

16 

38 

24 

120 

32 

2820 

8A 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

WESTVILLE 

9597 

02 

PLACER 

1 

39 

1  1 

120 

39 

5290 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

WET  MERDOW 

9602 

05 

TULARE 

10 

36 

21 

1  18 

34 

8950 

5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WHERTLRNO  2  NE 

9605 

02 

YUBA 

39 

39 

02 

121 

23 

105 

c 

GEORGE   I  OKRNO 

WHISKEYTOWN  RES 

9621 

02 

SHASTfi 

23 

40 

37 

I  22 

32 

1  295 

8A 

8A 

8A 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

WHITE  MOUNTRIN  1 

9632 

07 

MONO 

6 

37 

30 

1  1  8 

1  0 

0150 

8A 

8A 

H 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

WHITE  MOUNTRIN  2 

9633 

07 

MONO 

6 

37 

35 

1  1  8 

1  4 

2470 

8A 

8A 

H 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

WHITTIER  CTY  H  FC  I06C 

9660 

06 

LOS  ANGELES 

26 

33 

58 

1  1  8 

02 

340 

5P 

WHITTIER  WATER  D-LACFCO 

WHITTIER  NRRROWS  DRM 

9666 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

01 

1  1  8 

05 

239 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

WILDROSE  RRNGER  STR 

967  1 

07 

INYO 

6 

36 

1  6 

1  1  7 

1  1 

4  100 

4P 

4P 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

WILL IRMS 

9677 

02 

COLUSA 

23 

39 

09 

1  22 

09 

85 

8A 

8R 

c 

POLICE  DEPARTMENT 

WILLITS   I  NE 

9684 

0  I 

MENDOCINO 

17 

39 

25 

123 

20 

1  348 

4P 

4P 

HENRY  C.  WADE 

WILLITS  HOWRRD  FOR  RS 

9685 

01 

MENDOCINO 

7 

39 

21 

123 

19 

1925 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

WILLOW  CREEK   1  NW 

9694 

01 

TRINITY 

35 

40 

57 

123 

38 

461 

8A 

8A 

8R 

U  S  FOREST  SERVICE 

WILLOWS 

9699 

02 

GLENN 

23 

39 

32 

1  22 

1  2 

1  35 

8A 

8fl 

HOWARD  R  ALLRRO 

WINTERS 

9742 

02 

YOLO 

23 

38 

32 

I  2 1 

58 

1  35 

9A 

9R 

J  NEWTON  WRLLRCE 

WOFFORD  HEIGHTS 

9754 

05 

KERN 

10 

35 

43 

1  1  8 

27 

2730 

4P 

GEORGE  R.  WENZEL 

WOODFORDS 

9775 

03 

ALPINE 

3 

38 

47 

1  1  9 

49 

5670 

5P 

5P 

H 

MRS  WILMA  C  BARR 

WOODLRND   1  WNW 

9781 

02 

YOLO 

23 

38 

4  1 

121 

48 

69 

9R 

9A 

U  C  AGR  EXTEN  SERV 

WOODSIOE  FIRE  STR  1 

9792 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

26 

1  22 

1  5 

380 

5P 

5P 

WOODSIOE  FIRE  DEPT 

WRIGHTS 

981  4 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

08 

1 2 1 

57 

1  500 

5P 

MARVIN  E  WARE 

WRIGHTS  LAKE 

9816 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

5  1 

1  20 

1  4 

6950 

s 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

YORBR  L I  NOR 

9847 

06 

ORANGE 

26 

33 

53 

1  1  7 

49 

350 

6P 

6P 

KENNETH  C  FOSTER 

YORKVILLE 

9851 

01 

MENDOC  INO 

17 

38 

54 

1  23 

1  4 

1  1  00 

c 

MRS.   V.   SYLVIR  HULBERT 

YOSEMITE  PRRK  HEflDQTRS 

9855 

05 

MARIPOSA 

1  4 

37 

45 

1  1  9 

35 

3970 

7fl 

7A 

c 

H 

U  S  NRT  PARK  SERVICE 

YREKR 

9866 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

43 

122 

38 

2625 

8R 

8A 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

ZENIR-KETTENPOM  STORE 

9953 

01 

TRINTY 

7 

40 

10 

123 

27 

3600 

c 

ARCHIE  B  FUGATE 

CLOSED  STRTIONS 

BRDGER  PRSS 

0425 

05 

MARIPOSA 

1  4 

37 

40 

1  19 

40 

7300 

s 

CLOSED  6/30/76 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

0468 

02 

TEHAMA 

23 

39 

56 

122 

47 

6500 

s 
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REFERENCE  NOTES 

CALIFORNIA 

This  Bulletin  is  prepared  in  Cooperation  with  Department  of  Water  Resources,  State  of  Calllornia 

Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashevllle,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are.     Temperature  In  ' F.   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  Qb^F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  Stations.     For  these  stations  snow  on  gi-ound  values  are  at  4:00  a.m.,  p.s.t.  ,  except  for  Bishop  WSO,  Blue  Canyon  WSO,   and  Sandberg 
WSO    which  are  taken  at  6  a.m.,  P.s.t,,  and  Mt .  Shasta  WSO  at  8:00  a.m.,  P.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Dally 
Temperature"  tabic,   "Evaporation  and  Hind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Mln  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
Inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  In  the  record.  Time  of  observation  10:00  a.m.,  P.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1941 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

EVAPORATION  AND  WIND  TABLE:  Camp  Pardee  :     Pan  is  of  copper,  and  painted  inside  and  outside  with  aluminum  paint. 

Newark  :     Pan  painted  outside  with  gray  enamel. 

Salt  Springs  Pwr  House   :     Pan  is  of  steel  plate,  painted,  with  aluminum  inside  and  outside. 
Friant  Government  Camp  :     Pan  screen  covered. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Brawley  2  SW  ;     Holtville  silty  clay,    level,  grass-covered  surface  exposed  to  full  sun.     Grass  mowed  and 

irrigated  to  maintain  growth.     Max  and  min  readings  from  thermograph  for  24  hours  ending  at 
9  a.m.     Readings  at  9   a.m.  are  from  mercury-ln-glass  thermometers. 
Davis  2  WSW  Exp  Fm  :     Sandy  loam  —  under  bare  ground  surface.     Max  and  min  data  from  soil  thermograph  for  24  hours 

ending  at  8  a.m. 

Fresno  WSO  :     Atwater  sandy  loam,   level.     Bare  ground,  drainage  to  south;   late  afternoon  shade  in  summer 

only.  Palmer  thermometers  for  20-  and  40-inch  depth.  Lambrecht  distance  soil  thermograph 
for  2-,  4-,  and  8-inch  depth.     Max  and  min  readings  for  24  hours  ending  at  midnight. 

Indlo  U.S.  Date  Garden    :    Sandy  loam  Jevel.     Bare  ground.     Science  Associates  Max-Min  dial  reading  capillary  thermometers. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Dally 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  Included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  wlndshlej.d. 

1     Extreme  occurred  at  station  with  Incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
A    Data  collected  by  radio  telemetry. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
E    Amount   is   oartially  estimated. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  *R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  buDetln. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

0    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:     1-AMERICAN     2-CALAVERAS     3-CARSON     4-CENTRAL  COAST     5-COLORADO     6-DESERT     7-EEL     8-FEATHER     9-KAWEAH     10-KERN     11-KINGS  12-KLAMATH 
13-LOS  ANGELES     14-MERCED     15-MOJAVE     16-MOKELUMNE     17-NORTH  COAST     18-N.E.    INTERIOR     19-OWENS     20-PAJARO     21-PIT  22-RUSSIAN 
23-SACRAMENTO     24-SALINAS     25-SAN  DIEGO     26-SAN  GABRIEL     27-SAN  JOAQUIN     28-SANTA  ANA     29-SANTA  CLARA     30-SANTA  MARIA  31-SANTA 
MARGARITA     32-SANTA  YNEZ     33-SOUTH  COAST     34-STANISLAUS     35-TRINITY     36-TRUCKEE     37-TUOLUMNE     38-WALKER  39-YUBA-BEAR 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price     $1.25.        Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40?  single  copy;  30P  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Ashevllle,  N.  C.  28801.       Attn:  Publications. 
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1  .25 

1 1 

.0 

0 

3 

2 

1 

TORRHNCE 

77.1 

63.3 

70 

2 

2.0 

67 

10 

59 

28- 

0 

0 

0 

0 

0 

1  .67 

1  .57 

1  .15 

10 

.0 

0 

4 

1 

1 

TUJUNOfl 

77.1 

59.3 

68 

2 

91 

8» 

S3 

18 

16 

3 

0 

0 

0 

3.59 

1  .60 

10 

.0 

0 

5 

2 

2 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

80. 3n 

61  .6 

71 

on 

.8 

93 

9 

55 

18- 

0 

5 

0 

0 

0 

1  .76 

1  .61 

1  .03 

1 1 

.0 

0 

2 

2 

1 

THITCHELL  OBH 

UCLA 

76.0 

63.1 

69 

.6 

.5 

66 

6 

56 

28 

D 

D 

D 

0 

0 

2.33 

2.24 

1  .73 

10 

.0 

0 

4 

1 

1 

UPLAND  3  N 

79.9 

58.9 

69 

.4 

95 

6« 

50 

21- 

7 

7 

0 

0 

0 

3.59 

3.35 

1  .32 

10 

.0 

0 

5 

3 

2 

VISTA  2  NNE 

77.7 

62.0 

69 

.9 

90 

6. 

S4 

16 

1 

2 

0 

0 

0 

1  .69 

1  .00 

10 

.0 

0 

2 

2 

1 

NARNER  SPRINOS 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STATION  INDEX 
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MONTHLY  SUMMfiRIZEO  STATION  AND  DIVISIONAL  OnTfl  cflLiFORNis 


TEMPERRTURE 

PREC IPI TOT  ION 

NO 

OF 

DOTS 

SNOH.  SLEET 

NO. 

OF 

OBTS 

STATION 

i 

not . 

niN. 

a 

i 

I 

g 

a 

1 

i 

:^ 

s 

a.  z 

I 

g 

i 

S 

^  X 

^  r 

°  § 

g 

K 

; 

£ 

£  o 

5 

i 

« 

°  s 

£  0 

a 

1;! 

S  z 

0 

s 

g 

S 

c 

a 

o  u. 

r 

Q 

xi 

is 

0  ta. 

5 

a 

*- 

z  0 

0 

1 unDi   L 1  nun 

8 1 

•  1 

60 

■  9 

71.0 

.  9 

95 

8 

55 

29* 

0 

6 

0 

0 

0 

2  . 37 

2.17 

1  . 40 

1 0 

.0 

0 

3 

2 

1 

U 1 V  i  9 1  UN 

69.2 

-  .5 

3.35 

3.15 

.0 

■       ■  ■ 

SOUTHEfiST  DESERT 

DMO 1  no                                 U  ' 

BAKER 

96 

.  IM 

74 

.6M 

85  .4M 

112 

, 

0 

0 

0 

0 

2.44 

1  .12 

23 

.0 

0 

3 

2 

1 

86 

.2 

60 

.3 

74  .3 

-  2.4 

108 

1 

52 

17 

0 

12 

0 

0 

0 

1  .67 

1  .43 

1  .30 

10 

.0 

0 

2 

1 

1 

BEflUnONT   1  E 

80 

■  8 

58 

•  6 

69.7 

-  2-5 

109 

• 

SO 

18 

7 

S 

0 

0 

0 

4  .60 

4  . 30 

2.48 

1  1 

.0 

0 

3 

2 

2 

BISHOP  HSO  OP  R 

82 

•  8 

50 

.  7 

66 .8 

.  7 

101 

43 

17* 

24 

.94 

.84 

.  38 

1 0 

.0 

0 

3 

0 

0 

BLYTHE 

96 

•  6 

65 

.  7 

81  .2 

-  4.1 

1 1 1 

59 

30 

0 

26 

0 

0 

0 

2  .62 

2.42 

1  .02 

25 

.0 

0 

s 

2 

1 

□  L'lnc    rrln  ninrunl 

91 

.4 

69 

.4 

80.4 

-  7.2 

103 

, 

59 

5 

0 

20 

0 

0 

0 

2.14 

1  .87 

1  .03 

24 

.  0 

0 

5 

1 

1 

93 

■  S 

68 

.9 

81  .2 

1  1  1 

1 

58 

17 

0 

23 

0 

0 

0 

4  .40 

2.09 

1  1 

.0 

0 

3 

3 

2 

BRfiHLET  2  SH 

93 

.5 

68 

.  4 

81  .0 

-  5.4 

1 10 

I 

58 

1  1 

0 

24 

0 

0 

0 

2  .93 

2  . 72 

1  .69 

1 0 

.0 

0 

* 

1 

1 

DHGGETT  FRR  AIRPORT 

89 

•  2 

68 

•  0 

78  .6 

.6 

108 

' 

60 

17 

0 

3  .36 

3  .04 

2  .28 

10 

.0 

0 

4 

2 

1 

UtH  P  n    VMLLC ' 

101 

.  4 

75 

.  4 

88 . 4 

-  2  .5 

1  1  9 

68 

16 

0 

29 

0 

0 

0 

.87 

.77 

.  37 

1 0 

.0 

0 

2 

G 

0 

nppp  ^ppthjn^  rm  i  rrr 

ran  f  MnnuToiu 

tMuLC  nuUritnlPl 

91 

.9 

72 

.7 

82.3 

-  4.4 

1  1  1 

1 

63 

24 

0 

19 

0 

0 

0 

S.03 

4  .74 

2.00 

24 

.0 

0 

6 

3 

2 

EL  CENTRO  2  SSH 

94 

•  2 

7  1 

.0 

82  .6 

-  3.0 

1 12 

2* 

57 

1  4 

0 

23 

0 

0 

0 

2  .40 

2 . 30 

2.31 

1 0 

.0 

0 

1 

1 

1 

EL  MIRAGE  FIELD 

82 

•  1 

55 

•  S 

66  .6 

1 02 

47 

28* 

1 9 

2  .62 

1  . 56 

1  1 

.0 

0 

3 

2 

1 

F  P I RnON  T 

81 

•  1 

60 

.  t 

70  .6 

-  2.7 

1 07 

5 1 

18* 

27 

S 

0 

0 

0 

3  .90 

3  .69 

3.44 

1  1 

.0 

0 

2 

1 

1 

nni  n  phtk  pomth 

UULU    r^UL"  rir1r(l,n 

93 

.0 

71 

.4 

82.2 

107 

, 

64 

25 

0 

24 

0 

0 

0 

1  .20 

.99 

10 

.  0 

0 

2 

1 

0 

81 

.7 

56 

.3 

69.0 

-  3.3 

103 

1 

47 

17 

17 

5 

0 

0 

0 

3.24 

3.05 

1  .59 

1 1 

.0 

0 

5 

2 

1 

HBTFIELD  PUMPING  PLANT 

89 

.  9 

66 

.  5M 

78  .  2M 

-  4.4 

1  10 

59 

19* 

0 

16 

0 

0 

0 

S  .42 

5  .26 

3  .87 

24 

.0 

0 

5 

2 

1 

IMPERIAL 

93 

•  ^ 

7 1 

•  S 

82  .6 

-  3.5 

105 

56 

30* 

0 

2  .84 

2  .66 

2  . 35 

1 0 

.0 

0 

3 

I 

1 

TMPrPIQI      rCQ  QP 
inrCRlnL    r MM  Mr 

92 

•  1 

70 

.0 

81.1 

104 

64 

30* 

0 

23 

0 

0 

0 

3  .00 

2  . 22 

1 0 

.0 

0 

4 

1 

1 

T  unrpptjnrMrp 
1  NUtrtHucriLC 

84 

.  1 

54 

.9 

69. S 

106 

1 

47 

18« 

1 1 

5 

0 

0 

0 

2.16 

2.01 

1  .36 

1 1 

.0 

0 

5 

1 

1 

iKinin  II  <^  HQTP  noRnpta 

iniUlU    U    0    UMIC  unnucn 

93 

.7 

70 

.S 

82.1 

-  3.9 

110 

1 

65 

25 

0 

23 

0 

0 

0 

4  .23 

4.00 

1  .73 

1 1 

.0 

0 

3 

3 

2 

INYOKERN 

89 

■  5 

58 

.5M 

74  .OM 

1 08 

SO 

28* 

0 

14 

0 

0 

0 

1.71 

1  . 25 

1 0 

.0 

0 

2 

I 

1 

IRON  MOUNTAIN 

93 

.9M 

70 

.  7M 

82  .  3M 

-  4.7 

1  1 5 

64 

26* 

0 

2  .45 

2  .27 

1  .05 

1  1 

.0 

0 

5 

2 

1 

LAKE  ARR0MH''AO 

70 

.  3 

49 

-5 

59  .9 

-  4.4 

89 

4  1 

18 

1 62 

0 

0 

0 

0 

9  .27 

8  . 72 

5  . 58 

1  t 

.0 

0 

3 

3 

2 

82 

.6 

59 

.2 

70.9 

102 

, 

51 

18 

3 

6 

0 

0 

0 

1  .28 

1  .12 

10 

.0 

0 

2 

1 

1 

95 

.4 

67 

.2 

81.3 

-  3.S 

109 

1 

60 

20* 

0 

27 

0 

0 

0 

S.67 

S.46 

4  .00 

1 1 

.0 

0 

4 

2 

1 

MITCHELL  CAVERNS 

79 

■  8 

62 

.  4 

71.1 

97 

53 

29 

8 

3 

0 

0 

0 

2.42 

1  .75 

10 

.0 

0 

3 

1 

1 

nOJAVE 

83 

.2 

56 

.  4 

70  .8 

1 00 

50 

29* 

4 

2  .94 

2  .78 

1.23 

1  I 

.0 

0 

4 

2 

2 

MdllUTQIkl  DDCC 

80 

.5M 

5 1 

.  2M 

65  .  9M 

99 

44 

1 8 

ss 

4 

0 

0 

0 

3  .43 

.0 

0 

mt   cqu     lariwTn   u  c 

ni    3HN    JHLiN'U    M    3  rn 

60 

.2M 

36 

.OM 

48.  IM 

30 

28 

494 

0 

0 

7 

0 

12.1  1 

5  .5 

4 

6 

NttULto   rHH  HIKriJni 

93 

.3 

71 

.S 

82.4 

-  4.5 

108 

1 

62 

26 

0 

23 

0 

0 

0 

4  .72 

4  .44 

2.06 

10 

.0 

0 

5 

4 

1 

prlmoalE 

86 

■  0 

58 

-  I  M 

72  .  IM 

-  2.2 

106 

50 

18 

0 

2.12 

1  .97 

1  .63 

10 

.0 

0 

3 

1 

1 

PALM  SPRINGS 

93 

.7 

69 

■  0 

81  .4 

-  2-8 

1 1 1 

62 

24* 

0 

20 

0 

0 

0 

4.17 

3.91 

2  .76 

10 

.0 

0 

4 

2 

I 

DQDtfPP  PCCCPuniD 

95 

.9 

74 

.5 

85.2 

-  3.2 

1 1 1 

^* 

66 

26* 

0 

24 

0 

0 

0 

2  .02 

1  .63 

.83 

25 

.0 

0 

4 

2 

0 

PQMDQni  lOr 
nnriUSoUnlj 

83 

.9 

58 

.7 

71  .3 

-  4.5 

103 

41 

17 

13 

8 

0 

0 

0 

2.00 

I  .94 

1  .60 

10 

.0 

0 

2 

1 

1 

THERMAL  FAA  AP 

92 

.  1 

70 

.1 

81  .1 

105 

66 

25* 

0 

21 

0 

0 

0 

5.24 

5.12 

3.23 

10 

.0 

0 

3 

2 

2 

TRONA 

90 

.5 

65 

.4 

78.0 

-  2.0 

109 

58 

17* 

0 

17 

0 

0 

0 

2.52 

2.39 

1  .40 

1  1 

.0 

0 

4 

1 

1 

THENTYNINE  PALMS 

90 

.4 

64 

.4 

77  .4 

-  3.0 

109 

57 

17 

0 

IS 

0 

0 

0 

3.41 

3.08 

2.64 

10 

.0 

0 

2 

2 

I 

VALTERMO  FIRE  STfl  79 

79 

.9M 

52 

.4M 

66. 2M 

99 

42 

17 

S5 

0 

0 

0 

3.54 

2.00 

10 

.0 

0 

3 

3 

1 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

84 

.5 

5? 

.3 

70.9 

-   1  .0 

107 

2 

49 

18* 

12 

8 

0 

0 

0 

3.62 

3.40 

2.33 

1  1 

.0 

0 

3 

2 

1 

HHITE  MOUNTAIN  1 

55 

•  IM 

32 

.3 

43. 7M 

69 

2 

26 

18 

631 

0 

0 

IS 

0 

2.90 

1  .25 

1  1 

.0 

0 

6 

2 

1 

HHITE  MOUNTAIN  2 

45 

-IM 

28 

.2M 

36. 7M 

60 

1 

18 

28 

643 

0 

0 

24 

0 

3.14 

I  .60 

1  1 

s.o 

5 

30 

4 

2 

1 

WILDROSE  RANGER  STA 

M 

M 

H 

46 

17. 

0 

0 

0 

3.61 

.0 

0 

DIVISION 

74  .0 

-  3.2 

3.40 

3.12 

.2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONINO  STATION  INOEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT  ION 


ALOEBPOINT 
ftNGUIN  PflC  UNION  COL 
BIG  ena  fiANGCfi  STATION 
600HVILLE  ►•tTTic  STA 
bfiANSCOr*   3  MNU 

BRIDQCVILLC  4  NNU 
BURNT  RANCM    1  S 
CAL IS TOGA 
CALLAHAN 
CA2ADeR0  3  U 

CECILVILLC  5  SE 
CLEAR  CREEK. 
ClOVEROAte  3  ssc 
COPCO  NO  1  DAM 
COVtLO 

CRESCENT  CITY  1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CUt*1INQS 
OUTTtmS  LANDING 
EL^  VfltLEV 

CURECA  USD  CI 
fOHEST  GLEN 
FORT  BRAGG 
FORT  OIC^ 

FORT  JONES  RANGER  STA 

FORT  ROSS 
GARBCSVILLE 

GASOUET  RANGER  Station 

GRATON 

GREENVIEw 

GL'ERNEVILLE  2 

hAPPY  Cnt*  RANGER  STA 

HAYFORK  RANGER  STATION 

HEALDS6URG 

HCALDSBURG  2 

MKTS 
HOOPA 

IDLEWILO  WHY  rwTNC  STA 
^ENTFIELD 


LAVA  BEOS  NAT  rOMUftN 
mo  RIVER  RANGER  STA 
nOUNT  MEBRON  RS 
rtfIR  UOODS 
NAPA  STATE  HOSPITAL 

OAil  KNOLL  R  S  2 
OAKVRlE  1  k«tU 
OCCIDENTAL 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  Pi 

ORLEANS 

PETALUnA  FIRE  STA  2 
POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  PM 
RICMAROSON  GROVE  ST  Pi 
SAINT  HELENA 

SAH  RAFAEL 
SANTA  ROSA 

SAUYERS  BAR  RANGER  ST> 
SCOTIA 

SHELTER  COVE  AVIATION 
SONOMA 

STANDISM-WICKEY  ST  P* 
TRINITY  RIVER  HATCH 
T\JLELAHE 
UKIAH 

UKIAH  4  USW 
UPPER  MATTOLE 
UARn  SPRINGS  DAn 
ICAVEOVILLE  RANGER  ST 
KEO  FIRE  OEPAOTftNT 

HILL  ITS  1  NE 
WILLOU  CREEK  1  NH 
YHEKA 


DRAINAGE  02 

AOIN  RANGER  STATIOM 
ALTURAS  RANGER  STATION 
AUBL'RN 

aubl/rn  dam  project 
Blue  canyon  wSMO 

eOHMAN  0AM 
BBANNAN  ISLAND 
BROOKS   FARNHAM  RANCH 

BRUSH  CREEK  RS 
fiUCKHORN 

BUCKS  CREEK  PH 
BURNEY 

CANBY  ranger  STATION 

CANYON  DAM 

CARIBOU  PO^R  HOUSE 

CHALLENGE  RANGER  STA 
CHESTER 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 
CLABKS  VALLEY  MUDD  RCM 
CLEADLAKE  HIGHLANDS 


COOL 

COINING  HOUGHTON  RANCM 
OAHA  2  SE 

DAVIS  2  WSW  EXP  FARM 
DEER  CREEK  FOREBAy 


DRY  OF  MONTH 


1    2  3 


4    5    6     7    8    9    10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30  31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINC  SIBTION  INDEX 
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DAILY  PRECIPITATION 


STflT ION 


DOBBINS  1  S 

OOmiCVILLE  RANGER  STA 
DUNN r CAN 

DL'NSI>t.iIR  RANGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 
FOLSOH  DAM 

FORESTMIIL   HANGER  STA 
FRENCH  GULCH 
GeORGETOUN  RANGER  STA 

GIBSON  HWT  IliTNCE  STA 
GOLD  RUN 
GRASS  VALLEY  2 
GREENVILLE  RANGER  STA 
GRIZZLY  ISLAND  REFUGE 

HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  ENGLEBRIGHT  DAM 
HAT  CHEEK  PH  1 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
lOUA  HILL 

JESS  VALLEY 
KELSEY  1  N 
KILARC  POUEH  HOUSE 
L AKEPORT 
LAKE  SOLANO 

LAKE  SPAULDING 
LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
LOOKOUT  3  MSU 
MANZANITA  LAKE 
MAHKLEY  COVE 

MAHYSVILLE 
MC  CLOUD 
MIODLETOWN 
firHERRL 

MOUNT  SHASTA  USO  CI 

NEVADA  CITY 
NICOLAUS  2 
OMO 

OCL AND 

OHOviLLE  RANGER  STA 

PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PASKEMTA  RANGER  STA 
PAYNES  CHEEK 
PIT  RIVEH  PH  I 

PIT  RIVEH  PH  6 
PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IFG 
PORTOLA 
OUINCY 

RED  BLUFF  USO  AP 
REDDING  FIRE  STA  2 
BEPBESA 
HIQ  VISTA 
RDCKL  IN 

HOUND  MT  P  G  AND  E 
SACHArCNTO  USO  AP 
SACRAMENTO  USO  CI 
SHASTA  DAM 
SHINGLETOun  2  E 

SIERRA  CITY 

SIERHAVILLE  RANGER  STA^. 
STONYFORO  COOLEY  RANCH 
STONVFORD  BANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 

STRAUBERRY  VALLEY 
TUIN  LAKES 
UPPER  LAKE  7  U 
VACAVILLE 
VINTON 

VOLTA  POtCH  HOUSE 
WMISKEYTOUN  RES 
WILL lAMS 
WILLOWS 
WINTERS 

WOODLAND    I  WMW 


BOCA 
80DIE 

eRJOGEPORT 
CEDAHVILLE 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 
OOYLE 

DOYLE  5  SSE 

ELLEBY  LAHe 

FLEMING  FISH  AND  GAft 

FORT  BIOICLL 

GEM  LAKE 
MONO  LAKE 
SAGEHEN  CHEEK 
SECRET  VALLEY 
SUSANVILLE  AIRPORT 

TAHOE  CITY 
TEHft) 

"^HUCKEE  HANGER  STATION 
kCNDEL    10  SE 
WOODFOROS 


ARROYO  GRANDE 
BEN  LOMONO  4 
BERKELEY 

BIG  SUP  STATE  PARK 
BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

BURL INGArC 
CALAVERAS  RESERVOIR 
CARfCL  VALLEY 
CHJTTENDEH  PASS 


DAY  OF  MONTH 


1    2  3 


4    5    6     7    8    9    10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24   25  26  27   28  29  30  31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SIBIION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITRTION 


STRT  ION 


DAVCNPOHT 

FQQT  ORO 
GILBQV 

GIIQOV  14  CME 
HALF  mOH  BAT 

MOiLIiTtQ  3 
KIHG  CITV 

LftrftYtTTE  j  NH€ 
LA  HONDA 

L  rvtOhOOt  COUNTY  F  0 
LOCKI«QO  3  H 
LOS  CA^ 

LOS  OATOS  4 
nAUTINCZ  UATtR  PLANT 
KJNTCBEY 
MONTEBEY  FAA  AP 
rqRQAN  HILL  3  e 

MOBQO  BAY  FIRE  OCPT 

rtjaaa  bay  a  n 

mvnr  OIABl  0  N  GATE 
MOUNT  MAMILTOH 
NACIMIENTO  0AM 

NCUARK 

OAKLAND  iJSO  AP 
OAKLAND  MUSEUM 
PAfCJNES  OHBUALL  RANCH 
PAL  D  AL  TO 

PALQMA 

PASO  BOBLES 

PASO  ROBLCS  FAA  AP 

PINNACLES  NAT  ftJNUrCNT 

PISMO  BEACH 

PRIEST  VALLEY 
REDMOQD  CITY 
RICHMOND 

SAINT  MARY^  COLLCGE 
SAL INAS  3  E 

SAL INAS  FAA  AP 
SAL INAS  DAM 
SAN  ARDO 

SAN  CLE^NTE  0AM 

S  F  8ICHM0ND  SUNSET 

SAN  FRANCISCO  USO  AP 

SAN  FBANCISCO  WSO  CI 

SAN  GREGORIO  3  SE 

SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

SAN  MATEO 
SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGABITA  BOOST 
SOLEDAD 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 
UALNUT  CREEK  4  E 
UATSONVILLE  MATEBWDBKS 
WOODSIOE  FIBE  STA  1 
HBIGHTS 


ANGIOLA 

ANTIOCM    PU«>ING   PI  3 
ASH  MOUNTAIN 
AUBERRY  )  NW 
BAKERSflELD  WSO  AP 

BALCH  PO^R  HOUSE 
BUTTONWILLOU 
CALAVERAS  BIG  TBEES 
CALAVEBAS  BAMGEB  STA 
CAr«>  PARDEE 


RAO  I 


CASTLE  ROCK 
CATMEYS  VY  BULL    BUN  RH 
CHERRY  VALLEY  0AM 
COAL INGA 

CORCORAN  IBRIG  OIST 
DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAW 
OENAIR  3  NNE 
DUDLEYS 

ELCCTRA  PO^R  HOUSE 
ELLIOTT 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
FI0OLET0fc#*  LYWCM  BAftCM 
FIVt  POINTS  S  SSU 
FRESNO  WSO  AP 

TRIANT  GOVERNfCNT  CAf*> 
GLENNVILLE 
GRANT  GROVE 
GROvCLAND  RANGER  STA 
HANFORO  3  S 

HETCH  HETCHY 
HUNTINGTON  LAKE 
IDBIA 
I  ONE 

johhsonoale 

KCRL INGCR 
KERN  RIVER  PH  1 
KCRN  RIVER  PH  3 
KETTLEMAN  STATION 
KNIGHTS  FERRY  3  SE 

LEBEC 
LE  GRAND 
LCnmN  RANCH 
LCrWl  COVE 
L INOSAY 

LOOOEPOIE 
LODI 

LOS  BANOS 

LOS  BANOS  ARBUQUA  BCH 
LOS  BANOS  OET  RESV 


DRY  OF  MONTH 


4    5  6 


T  .03  .30 
.04  .09 


1 7      .17  .54 


10  11  12 


3  14  15 


16  17  18 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


.04  1.60  .01 


.30     .36  .37 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHlNO  STRT ION  INDEX 


DRILY  PRECIPITATION 


STflT ION 


DRY  OF  MONTH 


2  3 


4    5  6 


0  1112 


13  14  15 


16  17 


19  20  2 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


MADERA 
MBNTECft 
MftOICQPfl 
r-VtRIPQSft 

rttiOOTft  OAM 

r«HCEO  MUNICIPAL  AP 

MODESTO 

NEUMAN 

M3BTH  FORK  HANGER  STA 

ORANGE  COVE 
PACHECO  PASS 
PANOCHE  2  U 
PATTIHAY 
PINE  FLAT  DAM 

PORTERVILLE 
PQSEV  3  E 

SALT  SPRINGS  PWR  MOUSE 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  LUIS  OAM 

SANTA  RITA  PEAK 
SQNORA  RS 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 
STANISLAUS  POUER  HOUSE 
STOCKTON  PSO  AP 

STOCKTON  FIRE  STA  t 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

TEHACHAPI 

TEJQN  RANCHO 

THREE  HVRS  EDISON  PH  1 

TIGER  CHEEK  PH 
TRACT  CARBONA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TURLOCK 
VISAL lA 

UALLACE    1  NNE 
MASCO 
WESTHAvEN 
WEST  POINT 
UOFFORD  HEIGHTS 

YOSEMITE  PARK  HEADOTHS 


aiG  TUJUNGA  DAM  FC46DE 
BOUQUET  CANYON 
aURBANK  VALLEY  PMP  PL T 
CACHUMA  LAKE 
CAMP  HI  HILL    OPIDS  57E 


CLAREMONT  POMONA  COL 

COLBYS  FC  53  0 
CORONA 

COVINft  TEMPLE  FC   193  B 
CRYSTAL    LAKE  FC  2e3C 
CULVER  CITY 

CUYAMACA 

DESCANSO  RANGER  STA 
DOWNEY  FIHE  STA  FC1070 
DRY  CANYON  BESEHvoiB 
EL    CAPITAN  OAM 

ELSINORE 
ESCONOIDO 

FILLMORE    J  WNW 
FONTANA  5  N 


FON 


AISER 


FULLERTON  HILLCREST  RV 
GIBRALTAR  OAM  2 
GILLESPIE  FIELD 
GLENOORA  WEST  FC  185 
HAINES  CYN  UPPER  FC367 

MEtCT 

HENSHAW  OAM 
HOEGEES  FC  60  ft 
IDYLLWILO  FIRE  OEPT 
JULIAN  WYNOLA 

JUHCAL  DAM 

LA  CRESCENTA  FC  251  B 
LAGUNA  BEACH 
LAKESIDE  2  £ 
LA  MESA 

LECHUift  PT  STA  FC  3526 
LO«>OC 

LONG  BEACH  HSO  AP 

LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  USO  AP 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTB 

LOS  PHIETOS  RANGER  STA 

LYTLE  CHEEK  BANGER  STA 

rOORPARK 

m  6AL0Y  FC  85G 

MT  WILSON  2 
NEW  CUYAMA  FIRE  STA 
NEUHALL  SOLEDAD  FC32CE 
NCU>OeT  BEACH  HARBOR 
NIPOMO  2  NW 

OCEANS  IDE 

OJAI 

OXNABO 


36  .03 
74  .02 
05  .01 


.06     .03  .01 


.18  .05 


1 . 09  .29 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHIND  STOTION  INDEX 
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DRILY  PRECIPIinTION 


STRT  I  ON 


DRY  OF  MONTH 


2  3 


4    5  6 


7    8  9 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  1 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


PflCOrm  Dftti  FC  33  ft  E 
PALOnnQ  MT  06SCRVAT0RY 
POLOS  veOOES  EST  FC430 
PASADENA 

PIEOQA  buAnCA  GRO  STA 
PIBU  2  ESE 

PT  RROUELLO  I IGMT  STA 
POhONA  CAL  POLY 
POUAv  VALLEY 
aAftJNA  FIRE  OEPT 

BEOL  AMOS 

aiVERSIDt  riSE  5TA  3 
BIVERSIOE  CIT  EXP  STA 
SALSIPUEOES  GAGING  STA 
SAN  BECNAROJNO  CO  hOSP 

SAHD6EQG  PTL  rci30B 
SANOOERG  MSO  ^. 
SAN  DIEGO  USO  AP 
SAM  DIMAS  FIRE  WO  FC95 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

SAN  GABRIEL  DM  FC435BE 
SAN  GABRIEL  riRE  D£PT 
SAN  JACINTI 
SAN  NICOLAS  ISLAND 
SANTA  ANA  FIRE  STATION 

SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  FAA  AP 
SANTA  WRIA  USO  AP 
SANTA  rflNICA  PIER 
SANTA  PAULA 


SAUGUS  Pk«  ALT  1 
SOmS  3  NU 
SUEY  RANCH 
SUN  CITY 
SUSANA  KHOLLS 

THOUSAND  BtkKi 

topanca  patrol  sta  fcb 

torrance 

tuji;nga 

tvstin  irvine  ranch 
tuitcmell  0am 

UCLA 

UPLAND  3  N 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

VAN  NUYS  FC  ISA 

VENTURA 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 
VISTA  2  NNE 
WALNUT  PTL  STA  FC102C 
WARNER  SPRINGS 

VWITTIER  CTY  H  FC  106C 


APPLE  VAL 
BAKER 
BARSTOU 
BEAUftJNT 


1  E 


BEHT8M    INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARK  FC  636 
BISWOP  CREEK   INTAKE  2  /xR 
BISHOP  WSO  AP  R 

DL  YTHE 

BlYTME  FAA  AIRPORT 
BORREGO  DESERT  PARK 
BOULEVARD  2 
BBAM.EY  3  SW 
CALEXICO  3  NE 

OAGGETT   FAA  AIRPORT 
DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
EAGLE  MOUNTAIN 

EL  CENTRO  2  SSW 

EL  MIRAGE  FIELD 

FAIRKJNT 

GOLD  BOCK  RANCH 

GOLOSTONC  ECHO  2 


MAIlf  E 
HAYFIELO  I 
HESPERIA 
If«>£RIAi 
IP«>EHIAL  I 


J^PING  PLANT 


INDEPENDENCE 

INOIO  U  S  DATE  GARDEN 

IN YOKE BN 

INYOKEBN  ARMITAGE 
IRON  MOUNTAIN 

JOSHUA  TREE  3  S 
KEE  RANCH 

LAKE  ARROWWEAD 
LAKE  SA6RINA 
LANCASTER  FSSxFAA 

rCCCA  flBE  STATION 
MITCHELL  CAVEBNS 
rCJAVE 

ffll/NTAIN  PASS 

m  SAN  JACINTO  W  S  PK 

NEEDLES  PAA  AIRPORT 
NiLftHO 

OCOTILLO  KLLS 
OCOTILLO  2 
AALrtJALE 

PALM  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 
RANDSBURG 
SHOSHONE 

SNOW  CREEK  UPPER 


^.33 
6.42 
1  .63 
3.03 


2.66 
2.00 
3.03 

3.8 

2.03 
2.36 


I  .00 
3.6 
3.83 

4.87 

3.06 
4.23 


2.59 

3.6a 

4.65 


1.S2 
3.20 
J  .67 
3.59 


3.9S 
3.29 
2.44 


4.40 
3.  73 
2.93 
2.40 

3.36 

.a: 

6.3 
5.03 


2.40 
2.62 
3.90 
1  .20 
2.26 

3.24 
5.42 
4.96 
2.84 

3.00 

2.  II 


5.6 
2.42 
2.04 
3.43 


2.02 
2.00 
2.20 
9.47 


2.03 
3.49 


1.73  .25 
1.32  1.31 
*  3.31 


.02  .05  .05 
.14     .50  .02 


3.03  .52 


1  .69  3.55 


1.12  .10 


.30  1.23  .01 


6.00  : 

2.06 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STRTION  INDEX 

1  1 


3.52  .16 


.06     .62  .56 


DniLY  PRECIPITATION 


STflT ION 

TOTAL 

DRY  OF  MONTH 

1    2  3 

4    5  6 

7    8  9 

10  11  12 

13  14  15 

16  17  18 

19  20  21 

22  23  24 

25  26  27 

28  29  30 

31 

TBONfl 

TICNTYNIME  PRLM5 
vftLYEBMO  FIBE  STft  79 
VICTQRVILLE  PUMP  PLflMT 
WHITE  MOUMTftIM  1 

\**lJt  MQUMTftIN  3 
UILOROSE  CnNGCR  STA 

3.^1 
3.54 
3.62 
3.90 

3.  M 
3.61 

.01 

.06 
.37  .03 

.02  T 

2.64 

2.00  .80 
.en  2.33 
.19  1.25  .12 

T       1.60  T 
'  2.23 

T 

.  42 
.08  .08 
.  7-4 
.  35 

.10 

1  .38 

.58 

.30  T 

.07  .77 
.4^  .99 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOUINC  STRTION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


CRLIFORNIR 

SEPIECBER  1976 


STRT ION 

DRY  OF  MONTH 

a 
cx 

ac 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

1  I 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

NORIM  CORSI 

noo  t  uorc                         r\  i 

VKH I HHut                         U 1 

BLOERPOINI 

nH« 

85 
57 

78 
43 

86 
44 

100 
46 

102 
47 

93 
54 

84 
48 

82 
44 

84 

51 

80 
SO 

81 

53 

67 
54 

83 
SI 

86 
48 

90 
SO 

79 
SO 

81 
49 

83 
46 

86 
47 

91 
43 

78 
44 

79 
46 

73 
54 

82 
48 

91 
50 

90 
52 

48.8 

HNCHIN  PRC  UNION  COL 

nRX 

BIG  8RR  RRNCER  STRT ION 

KRX 

102 
S4 

100 
50 

100 
54 

102 
55 

99 
61 

90 
55 

87 
46 

90 
47 

95 
49 

102 
61 

96 
55 

88 
50 

83 
47 

80 
52 

79 
44 

64 

55 

63 
56 

79 
54 

87 
S3 

88 
49 

85 
49 

84 

47 

85 
47 

89 
47 

90 
49 

88 
47 

as 

55 

72 
61 

79 
52 

94 

S3 

st.B 

CRL'.RHRN 

HRX 

90 
S2 

89 
52 

92 
52 

89 

51 

88 

57 

83 
50 

74 

38 

79 
40 

B6 
44 

86 
46 

77 
59 

76 
42 

78 
42 

78 
42 

69 
47 

67 
49 

69 
49 

76 
44 

77 
45 

76 
38 

74 
40 

74 
42 

77 
43 

80 
45 

78 
43 

73 
SB 

71 
S3 

71 
52 

77 
46 

80 
48 

78  .5 
47.0 

CECILVILLE  5  SE 

nRx 

79 
41 

80 
41 

81 

42 

83 
44 

82 
43 

80 
42 

69 
53 

71 
45 

BS 

CLO»ERDRLE  3  SSE 

HRX 
f1 1 N 

100 
52 

98 

52 

95 
50 

90 
50 

85 

52 

90 
52 

B6 
54 

98 
57 

101 
60 

102 
59 

86 

57 

69 
46 

82 
48 

90 
54 

84 

52 

78 
53 

73 
47 

84 
49 

87 
50 

77 
51 

83 
48 

83 
51 

88 

48 

85 
45 

80 
46 

75 
SO 

67 
49 

66 
56 

67 
52 

83 
54 

SI  -1 

CQVELO 

HRX 

103 
50 

101 
49 

101 
49 

100 
SO 

95 
56 

B6 
50 

90 
4S 

97 
45 

100 
47 

97 
48 

89 
44 

81 
44 

88 
44 

86 
50 

80 
43 

74 

55 

82 
47 

87 
45 

BB 
46 

80 
44 

84 
40 

85 
45 

86 
41 

90 
44 

85 
41 

81 
41 

77 
42 

91 
54 

87 
45 

85 
4  3 

46.2 

CRESCENT  CITr  1  N 

HRX 

H  1  N 

64 

52 

63 
49 

59 

SO 

59 

53 

63 
55 

66 

55 

68 

S3 

75 
54 

82 
52 

79 
SO 

68 
54 

68 
52 

70 
46 

67 
55 

66 
52 

63 
43 

65 
48 

63 
51 

55 
51 

61 
52 

62 
50 

60 
47 

62 
SI 

61 
48 

58 
S2 

68 
49 

68 
S3 

72 
55 

69 
S3 

74 

51 

l?.2 

OUTTONS  LRNOING 

nRx 

87 
53 

78 
53 

75 
52 

72 
49 

75 
51 

74 
54 

70 
51 

91 
54 

95 
SB 

98 
62 

77 
SB 

70 
S3 

75 
51 

81 
51 

81 

52 

67 
55 

71 
52 

77 
53 

76 
52 

70 
54 

75 
S3 

77 
48 

73 
49 

7S 
48 

72 
SO 

66 
56 

70 
59 

64 
54 

77 

53.1 

ELK  VRLLET 

NRX 

EUREKS  HSO  CI 

HRX 

fl  1  N 

56 
51 

59 
52 

58 
52 

59 
52 

61 
53 

61 
50 

SI 
48 

65 
49 

76 
S3 

65 
51 

64 

51 

63 
52 

63 
47 

61 
53 

61 
48 

59 
52 

60 
52 

57 
51 

56 
50 

64 

53 

61 
49 

54 
49 

55 
SO 

58 
48 

59 
50 

66 
47 

69 
53 

63 
53 

68 

52 

64 

52 

50.8 

FOREST  GLEN 

HRX 
H I N 

FORT  BRRGG 

HRX 

5S 
SO 

61 
43 

64 
46 

62 
48 

62 
48 

65 
47 

67 
47 

71 
49 

84 

SO 

75 
49 

62 
48 

66 
49 

67 
47 

67 
49 

67 
48 

62 
49 

62 
50 

63 
47 

62 
48 

59 
51 

65 
54 

60 
52 

60 
49 

SB 
46 

59 
48 

67 
SO 

70 
54 

71 
55 

69 
S3 

72 
52 

49.2 

FORT  JONES  RRNGER  STB 

HRX 

97 
48 

98 
49 

95 
47 

95 
47 

95 
52 

90 
50 

75 
36 

Bl 
36 

85 
37 

91 
41 

93 
46 

83 
39 

79 
36 

63 
39 

75 
43 

75 
SO 

65 
50 

73 
43 

BO 
44 

81 
40 

79 
35 

78 
36 

78 
38 

80 
40 

84 
41 

84 

39 

82 
44 

73 
52 

75 
42 

85 
4  3 

42.8 

FORT  ROSS 

HRX 
Fl  I N 

65 
48 

67 
49 

66 
45 

61 
41 

66 
48 

68 
49 

76 
49 

79 
50 

78 
SO 

73 
54 

64 

51 

66 
47 

67 
52 

67 
55 

65 
57 

65 
52 

65 
49 

65 
46 

64 
49 

65 
49 

65 
4S 

64 

47 

59 
45 

59 
47 

67 
S2 

63 
S3 

64 

56 

69 
S6 

76 
55 

72 
57 

SO. 2 

6RRT0N 

HRX 

n  I N 

93 
46 

86 
44 

64 

47 

80 
SO 

80 
47 

80 
46 

83 
46 

97 
47 

102 
48 

103 
51 

81 
56 

72 
44 

80 
45 

BB 
44 

90 
42 

76 
49 

75 
43 

81 

44 

80 
48 

71 
50 

79 
SO 

81 
46 

80 
42 

81 
43 

73 
47 

74 
48 

66 
52 

67 
55 

67 
50 

83 
55 

47.5 

HRPPT  CnriP  RRNCER  SIR 

HRX 

Fl  I N 

101 
S4 

101 
53 

102 
51 

100 
56 

99 
56 

91 
42 

81 
44 

87 
45 

93 
47 

96 
51 

95 
45 

82 
44 

82 
53 

86 
44 

75 
56 

82 
55 

66 
53 

77 
52 

84 

56 

82 
49 

89 
47 

80 
49 

82 
47 

84 

50 

87 
46 

87 
50 

87 
54 

77 
49 

85 
49 

94 
48 

49.8 

HERLOSBURC 

HRX 

9S 
SI 

92 
52 

87 
52 

86 
52 

8B 
52 

87 
51 

99 
S3 

103 
57 

104 

57 

93 
60 

70 
SB 

82 
48 

89 
52 

88 

52 

79 
52 

78 
56 

85 
SO 

88 
SO 

73 
53 

84 

56 

85 

51 

87 
51 

88 
47 

80 
47 

78 
S2 

69 
SO 

68 
56 

68 
58 

85 
54 

84 

53.0 

HILTS 

HRX 
HIN 

95 
54 

95 
49 

95 
50 

92 
51 

86 
59 

77 
50 

78 
43 

83 
42 

80 
52 

74 
49 

72 
51 

70 
SO 

79 
44 

82 
48 

80 
45 

80 
41 

79 
4S 

80 
44 

82 
44 

84 

4S 

82 
44 

81 
4S 

81 

55 

88 
42 

89 
48 

47.6 

HOOPn 

HRX 
HIN 

99 
54 

92 
50 

89 
53 

98 
54 

94 

55 

84 

57 

B2 
46 

SB 
49 

94 

52 

97 
52 

93 
51 

77 
51 

82 
46 

82 
48 

76 
48 

86 
53 

66 
57 

79 
53 

83 

55 

88 

55 

74 

51 

75 
50 

81 
47 

84 

SO 

87 
49 

83 
47 

84 

51 

80 
S3 

91 
52 

90 
52 

SI  .4 

KENTF lELO 

HRX 
HIN 

86 
49 

82 
49 

78 
47 

81 

50 

79 
S3 

75 
SO 

91 
50 

96 
56 

98 
SB 

95 
62 

76 
57 

76 
52 

84 

50 

80 
50 

77 
46 

74 

50 

77 
50 

78 
SO 

74 

50 

77 
55 

79 
48 

77 
48 

78 
48 

76 
4S 

75 
49 

72 
SS 

65 
S9 

66 
57 

75 
55 

75 
59 

79*1 
51  .9 

KLRHRTh 

HRX 
HIN 

59 
52 

66 
52 

66 

51 

66 
SO 

6S 
54 

72 
56 

76 
44 

BO 
47 

84 

53 

68 

51 

66 
S3 

67 
48 

66 
45 

69 
S2 

72 
47 

58 
53 

65 
51 

61 
49 

58 
50 

63 
52 

61 
49 

62 
SI 

60 
51 

64 
48 

58 
51 

67 
45 

68 
SO 

70 
55 

73 
52 

72 
5 1 

66 . 7 
50.4 

LHVH  BEOS  NRT  HONUnENT 

HRX 
H  I N 

nOUNT  HEBRON  RS 

HRX 

n  I N 

88 
46 

87 
41 

85 
42 

86 
41 

88 

SO 

02 
44 

67 
31 

71 
31 

78 
35 

82 
37 

85 
SS 

73 
36 

71 
32 

74 
45 

66 
45 

63 
44 

62 
34 

68 
33 

72 
39 

74 

38 

74 
24 

73 
34 

72 
33 

73 
3S 

75 
35 

72 
35 

77 
35 

68 
45 

72 
37 

80 
37 

75  •  3 
38.3 

NflPB  SIRTE  MOSPITRL 

HRX 
H  1  N 

90 
S3 

BO 
S3 

76 
53 

79 
51 

80 
54 

74 

56 

95 
51 

99 
SS 

102 
57 

96 
62 

75 
58 

77 
S3 

84 

52 

83 
51 

80 
52 

73 
57 

79 
52 

79 
SI 

76 
51 

78 
54 

78 
52 

77 
44 

79 
48 

79 
4B 

77 
45 

73 
58 

71 
52 

71 
60 

81 
54 

81 
61 

53.2 

ORICR  PRHIRIE  CREEK  PK 

HRX 
H  1  N 

62 
SI 

66 
50 

73 
45 

66 
49 

68 
53 

69 
S3 

77 
33 

83 
41 

87 
48 

85 
44 

73 
42 

69 
44 

71 
40 

69 
SO 

71 
56 

68 
48 

67 
44 

68 
40 

65 
SO 

65 
49 

65 
45 

65 
47 

70 
45 

67 
49 

67 
47 

69 
45 

76 
54 

77 
47 

74 
46 

70 .8 
46.7 

ORLERNS 

nflx 

HIN 

100 
S4 

99 
52 

98 
SS 

97 
54 

89 
57 

B6 
55 

90 
49 

95 
49 

97 
49 

98 
50 

85 
56 

80 
48 

84 
46 

80 
SS 

85 
48 

76 
59 

84 
48 

86 
SO 

90 
56 

85 
55 

76 
56 

78 
51 

83 

50 

87 
48 

90 
52 

87 
46 

80 
52 

84 
54 

93 
57 

91 
53 

87  .8 
52.1 

PETRLUNR  F IRE  STR  2 

HRX 
H  1  N 

66 
SI 

BB 
49 

84 

52 

79 
52 

79 
52 

81 
49 

9S 

SO 

101 
S3 

101 
54 

92 
SB 

73 
58 

78 
52 

83 

50 

80 
SO 

78 
48 

74 

55 

61 
51 

84 

50 

77 
53 

72 
56 

77 
S3 

77 
50 

79 
SO 

76 
58 

72 
53 

69 
55 

68 
55 

67 
57 

81 
54 

60 
54 

80.4 

52.7 

POINT  RRENR 

HRX 
HIN 

59 
50 

57 
51 

63 
SO 

SB 
48 

62 
43 

62 
52 

67 
48 

76 
45 

86 
45 

85 
46 

65 
53 

68 
41 

66 
SO 

67 
52 

69 
49 

67 
49 

69 
47 

68 
44 

63 
49 

61 
SO 

69 
S3 

65 
52 

63 
50 

65 
47 

60 
SI 

65 
52 

69 
58 

67 
57 

72 
59 

77 
52 

67.0 
49.8 

POTTER  VRLLET  PH 

HRX 
H  1  N 

103 
55 

99 

53 

99 
50 

98 
S3 

92 
SB 

89 
52 

92 
52 

97 
SO 

100 
SO 

90 
53 

es 

SB 

BO 
48 

78 
45 

80 
43 

79 
40 

78 
38 

81 
46 

87 
48 

87 
51 

84 

52 

83 
44 

85 
48 

87 
46 

88 
47 

87 
46 

78 
47 

72 
54 

68 
56 

85 
54 

84 
54 

66.5 
49.7 

RICHRROSON  GROVE  ST  PK 

HRX 
HIN 

100 
52 

85 
53 

49 

96 
52 

89 
51 

83 
51 

74 
47 

6S 
42 

88 
42 

99 
44 

87 
48 

76 
47 

79 
46 

82 
46 

76 
45 

80 
46 

64 
54 

80 
SI 

85 
50 

85 
50 

84 

52 

82 
44 

83 
49 

86 
48 

84 
45 

70 
45 

73 
45 

70 
45 

76 
51 

85 
52 

82.3 
48.1 

SRINT  HELENR 

HRX 
HIN 

95 
52 

90 
55 

86 
56 

87 
SO 

BB 
SB 

81 
54 

98 
48 

101 
51 

103 
54 

89 
59 

72 
59 

80 
49 

87 
49 

89 
47 

77 
47 

74 

56 

82 
48 

88 
48 

78 
49 

80 
51 

83 
47 

83 
45 

85 
43 

84 
45 

76 
49 

72 
49 

69 
51 

64 

55 

Bl 
52 

81 
57 

83  .4 

51  .1 

SRN  RRFREL 

HRX 
HIN 

90 
52 

Bl 
52 

79 
SO 

79 
52 

82 
51 

BO 
S3 

94 
54 

96 
59 

97 
61 

95 
64 

77 
55 

77 
S4 

84 
54 

84 
54 

75 
51 

72 
54 

80 
S3 

80 
52 

75 
53 

74 

57 

79 
53 

80 
52 

78 
53 

77 
48 

76 
S3 

75 
59 

70 
52 

66 
59 

79 
S7 

79 
62 

60  .3 
S4.4 

SRNTR  ROSR 

HRX 
HIN 

88 

SO 

87 
49 

B3 

SO 

79 
50 

83 

SO 

86 

SO 

96 
49 

102 
52 

103 
S3 

97 
58 

66 
57 

80 
47 

86 
46 

89 
48 

84 
47 

77 
53 

87 
48 

85 
4B 

76 
48 

79 

55 

81 
54 

81 

51 

83 
45 

80 
47 

74 
47 

71 
SO 

67 
53 

66 

55 

84 

52 

82 
58 

82  .9 

50.7 

SRNTERS  BRR  RANGER  STR 

HRX 
HIN 

103 
51 

98 

55 

95 
S3 

98 
55 

95 
57 

88 
49 

80 
42 

86 
43 

95 
49 

94 

52 

92 
54 

80 
44 

79 
45 

89 
49 

76 
49 

77 
56 

61 
54 

77 
49 

83 
48 

82 
46 

81 
43 

78 
44 

80 
45 

e3 

47 

86 
48 

87 
46 

88 

SO 

79 
54 

77 
50 

91 
SO 

85.3 
49.2 

SCOUR 

HRX 
HIN 

66 

51 

60 
52 

66 
52 

72 
52 

65 
52 

70 
53 

64 
45 

68 
46 

81 
48 

87 
50 

75 
52 

66 
52 

69 
47 

70 
52 

63 
48 

66 
51 

63 
53 

66 
SO 

68 
51 

66 
52 

70 
55 

69 
49 

SB 

50 

69 
50 

72 
SO 

65 
48 

75 
50 

72 
SS 

71 
52 

77 
S3 

69.4 

50.7 

SHELTER  COVE  RVIHIION 

HRX 
HIN 

66 
49 

77 
60 

68 
SO 

62 
47 

70 
50 

74 

S7 

Bl 
56 

82 
51 

81 
55 

71 
49 

6! 
50 

64 

51 

67 
SI 

73 
56 

74 

56 

66 
46 

69 
52 

65 
S3 

59 
50 

68 
51 

62 
51 

59 
49 

60 
48 

SB 
48 

61 
49 

64 

52 

63 
SS 

70 
55 

75 
SS 

72 
54 

68.1 
51  .9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONINO  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


STflT ION 

DAY  OF  MONTH 

0 
cr 

(£ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

10 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cr 

NIN 

lOl 
48 

98 
49 

90 
48 

89 

51 

90 
53 

88 
49 

98 
48 

103 
52 

104 

52 

105 
60 

78 
58 

81 
SO 

87 
48 

66 
48 

82 
45 

80 
53 

83 
48 

89 
48 

88 
48 

79 
S3 

83 
49 

82 
44 

86 
43 

68 
42 

85 
50 

74 

51 

71 
53 

65 
58 

83 

SO 

82 

86  .6 
50.2 

niN 

101 
52 

too 

51 

100 
54 

97 
52 

99 
52 

91 
50 

85 
41 

90 
44 

92 
46 

95 
49 

90 
50 

70 
48 

78 
4S 

86 
48 

81 
SI 

77 
S3 

62 
53 

77 
50 

84 
47 

83 
46 

79 
41 

80 
41 

81 
44 

84 
44 

86 
45 

84 
44 

76 
45 

68 
48 

74 

55 

88 
53 

84  .7 
48.1 

Till  c (  QK r 

niN 

89 
45 

89 
43 

88 
43 

90 
42 

87 
51 

80 
50 

72 
34 

78 
35 

84 

37 

89 
39 

87 
54 

75 
36 

76 
34 

74 
43 

64 
44 

65 
39 

67 
30 

75 
34 

75 
41 

80 
42 

78 

35 

75 
34 

75 
34 

78 
34 

78 
34 

80 
40 

79 
37 

75 
43 

83 
37 

82 

78  .9 
39.4 

UK  I  ftH 

FIflX 

niN 

102 
56 

99 
56 

97 
SO 

97 
54 

90 
58 

87 
55 

97 
53 

100 
53 

102 
52 

97 
55 

82 
59 

81 
49 

85 
47 

82 
51 

80 
47 

72 
45 

82 
47 

88 
49 

85 
50 

80 
52 

82 
45 

83 
49 

87 
46 

89 
47 

80 
48 

78 
48 

67 
55 

70 
54 

66 
52 

84 

5?. 2 

HARn  SPRINGS  O^f^ 

tllN 

102 
48 

95 
48 

92 
49 

85 
51 

83 
S3 

85 
SO 

84 

53 

97 
56 

100 
56 

102 
56 

84 

57 

67 
46 

79 
52 

88 

58 

88 
54 

75 
55 

72 
47 

79 
46 

83 
51 

71 
54 

83 
44 

83 
49 

86 
47 

85 
43 

76 
48 

73 
48 

64 

55 

65 
58 

68 
53 

63 

82  .6 
51  .4 

UFQVFBUti  1  F    ffOMPFP  ^TQ 
1* C M f       •  1  LL C    nnriijCn    O  i  n 

n:N 

LlCCn    C  I  DC  nCPODTMCMT 

HIN 

88 
49 

90 
46 

85 
46 

90 
48 

89 
57 

87 
51 

70 
33 

72 
33 

79 
41 

84 
44 

87 
49 

70 
46 

72 
38 

77 
40 

68 
45 

66 
45 

65 
38 

68 
39 

73 
39 

79 
41 

77 
40 

75 
39 

74 

38 

73 
38 

78 
39 

79 
46 

77 
53 

65 
52 

73 
43 

80 
44 

77  .0 
43.3 

HILLITS   1  NE 

NHX 

niN 

96 
45 

90 
44 

92 
42 

92 
46 

90 
50 

81 
47 

92 
37 

95 
45 

97 
43 

93 
46 

85 
53 

75 
44 

80 
41 

HILLOH  CREEK   1  NM 

nax 
niN 

102 
51 

96 
48 

98 
55 

101 
52 

98 
54 

90 
58 

87 
44 

92 
46 

95 
49 

100 
49 

95 
52 

84 

51 

81 
44 

65 
49 

82 
46 

85 
41 

79 
57 

81 

52 

85 
S3 

89 
S3 

79 
50 

79 
48 

83 
46 

86 
47 

90 
48 

90 
45 

90 
48 

77 
52 

83 

51 

92 
52 

88. S 
49.7 

niN 

96 
56 

95 
53 

92 
53 

93 
54 

94 

55 

89 
52 

74 
42 

79 
44 

66 
47 

69 
48 

91 
SO 

83 
44 

78 
44 

82 
45 

71 
47 

74 

50 

66 
51 

73 
46 

78 
48 

82 
47 

82 
41 

80 
43 

78 
45 

79 
45 

83 
45 

78 
43 

83 
48 

74 

51 

80 
49 

69 

82  .4 
47.9 

SflCRflnEN  TO 

DRfilNflGE  02 

flOIN  RRNOER  STPTION 

MIN 

96 
49 

95 
49 

92 
SO 

94 

50 

93 
55 

85 
46 

78 
30 

84 

39 

90 

48 

84 
48 

73 
48 

80 
40 

45 

65 
37 

69 
39 

76 
41 

78 
47 

78 
49 

75 
43 

75 
41 

76 
39 

78 
40 

78 
42 

79 
42 

75 
48 

76 
47 

84 

38 

82 

81  -0 
44.1 

PL  T URHS  RANGE R  STflT ION 

niN 

95 
38 

96 
41 

94 
40 

90 
38 

94 
40 

85 

37 

78 
26 

73 
35 

79 
35 

90 
40 

90 
38 

80 
37 

80 
30 

80 
42 

69 
45 

51 
31 

63 
36 

66 
43 

73 
40 

72 
38 

76 
39 

77 
32 

74 
34 

75 
32 

78 
38 

78 
40 

80 
34 

77 
43 

77 
36 

81 
36 

79  .0 
37.2 

AUBURN 

MIN 

102 
68 

101 
68 

97 
66 

96 
65 

96 
65 

97 
61 

90 
59 

90 
58 

95 
60 

99 
67 

86 
56 

66 
S7 

75 
55 

82 
55 

82 
53 

74 

52 

71 
51 

78 
53 

82 
55 

83 
52 

80 
52 

83 
54 

81 
56 

84 

55 

85 
54 

79 
SI 

76 
50 

78 
54 

76 
56 

75 
55 

84  .6 

57.1 

oiiDLiofci   naM   pon  icrT 

niN 

99 
63 

100 
65 

97 
61 

94 

61 

92 
59 

91 
59 

83 
56 

90 
60 

94 

63 

97 
67 

85 
55 

68 

SS 

74 
48 

80 
49 

80 
51 

72 
51 

70 
51 

76 
51 

80 
56 

81 
49 

80 
50 

81 

S3 

81 

52 

83 
54 

84 

S3 

76 
49 

74 

S2 

77 
54 

75 
53 

75 
56 

63.0 
55.2 

BLUE  CPNYON  MSnO 

niN 

87 
68 

65 
66 

85 
62 

81 
62 

77 
60 

71 
55 

76 
55 

79 
59 

84 

62 

72 
54 

54 
47 

62 
46 

69 
50 

66 
50 

57 
44 

54 
42 

61 
43 

67 
52 

68 
52 

68 
50 

68 
48 

70 
51 

71 
SO 

71 
52 

70 
52 

67 
49 

62 
49 

66 
SO 

66 
SO 

74 

SO 

70 . 3 
52.7 

DUMnnrl  UMn 

HIN 

90 
56 

87 
56 

85 
57 

83 
56 

76 
58 

76 
50 

78 
52 

81 
55 

84 

57 

74 

S8 

59 
49 

68 
50 

72 
46 

68 
47 

59 
44 

57 
40 

64 
42 

70 
48 

72 
SO 

71 
48 

70 
48 

72 
46 

73 
46 

72 
48 

72 
45 

69 
46 

63 
47 

67 
45 

65 
54 

72 
58 

72.3 
50.1 

noQUMLiu   1  Qi  Qun 

niN 

104 

61 

100 
60 

92 

55 

88 
55 

89 
58 

89 

57 

86 

59 

93 
59 

97 
63 

100 
68 

83 
59 

71 
57 

81 
58 

89 
61 

es 

57 

80 
55 

80 
56 

82 
58 

88 
SS 

81 
57 

78 
55 

79 
SS 

84 

56 

86 
55 

79 
56 

72 
57 

76 
55 

80 
57 

71 
59 

80 
60 

57.9 

DnUUnO   rMrtnnMn  nririLH 

niN 

109 
59 

109 
60 

105 
57 

102 
55 

100 
59 

96 

55 

96 

52 

101 
55 

106 
63 

90 
61 

73 
55 

82 

52 

91 
53 

76 
52 

76 
51 

82 
52 

90 

90 
50 

90 
48 

93 

48 

88 

52 

82 
51 

77 
52 

75 
55 

85 

54.2 

BURNET 

MIN 

92 
38 

94 
42 

92 
41 

91 
40 

92 
44 

87 
41 

80 
30 

80 
31 

87 
34 

90 
37 

91 
41 

71 
43 

71 
30 

78 
40 

75 
44 

56 
45 

63 
39 

72 
36 

79 
38 

80 
37 

78 
32 

74 

32 

76 
31 

76 
30 

80 
32 

79 
34 

75 
38 

71 
48 

79 
39 

87 
40 

37.6 

CANBT  ranger  STflT I  ON 

niN 

92 
40 

93 
42 

93 
40 

92 
40 

92 
40 

86 
42 

74 

28 

78 
29 

89 
34 

88 
36 

88 
40 

70 
42 

79 
32 

80 
42 

86 
45 

62 
39 

65 
36 

70 
38 

72 
38 

74 
44 

74 

37 

76 
34 

76 
36 

78 
35 

80 
36 

80 
36 

82 
40 

78 
54 

82 
36 

80 
34 

38.2 

CANTON  DAM 

MIN 

90 
44 

92 
46 

47 

83 
47 

88 

55 

82 
46 

78 
40 

82 
42 

86 
44 

85 
49 

61 
57 

71 
50 

75 
41 

75 
43 

42 

62 

35 

66 
39 

72 
39 

74 
42 

74 

43 

74 

38 

73 
36 

70 
35 

74 

38 

74 

38 

74 

39 

73 
46 

74 
49 

79 
47 

79 
45 

43.4 

C  ME  S  TER 

MIN 

93 
35 

93 
37 

92 
38 

91 
41 

90 
50 

83 
39 

78 
36 

83 
37 

87 
37 

86 
41 

79 
56 

70 
44 

77 
32 

76 
37 

72 
36 

61 
31 

68 
31 

74 

33 

75 
39 

75 
37 

74 

32 

72 
30 

73 
29 

78 
31 

76 
31 

76 
33 

69 
43 

75 
50 

79 
43 

78 
44 

37.8 

THirn    IIMIUPP^TTV  FaRH 
LnlLU    UnlVLnJll"  rnnn 

niN 

104 

56 

100 
60 

98 
58 

98 
59 

94 

60 

92 
59 

86 
60 

94 

52 

98 
55 

101 
60 

92 
44 

69 
44 

80 
53 

88 
58 

85 
52 

74 
49 

72 
49 

82 
49 

80 
55 

85 
51 

85 
48 

64 
49 

66 
48 

88 
49 

89 
52 

83 

S3 

80 

57 

78 
61 

78 
52 

81 
60 

53.7 

ci  coDi  Owe   ki  I  rui  aijnc 

MIN 

103 
53 

104 
54 

101 
52 

93 
53 

92 
54 

89 
59 

89 
49 

92 
49 

95 
50 

101 
53 

89 
61 

71 
46 

79 
47 

85 
48 

83 
46 

73 
49 

65 
46 

76 
47 

85 
49 

84 
44 

80 
44 

82 
45 

80 
44 

78 
43 

76 
43 

70 
42 

65 
42 

65 
45 

64 

50 

80 
52 

48.6 

MIN 

99 
63 

97 
65 

94 
64 

92 
64 

91 
62 

85 
61 

87 
55 

91 
61 

96 
65 

94 

67 

68 
54 

70 
50 

79 
50 

79 
55 

75 
53 

73 
47 

78 
50 

79 
52 

80 
S3 

79 
52 

80 
S3 

80 
54 

81 

50 

82 
52 

81 
53 

77 
48 

74 

51 

73 
57 

72 
51 

69 
54 

SS  .5 

r ni  iico   o  ecu 

MIN 

105 
60 

104 

59 

99 

57 

97 
56 

94 

61 

93 
56 

93 
54 

95 
57 

100 
57 

99 
62 

61 
60 

80 
55 

67 
55 

85 
57 

84 
54 

74 

52 

80 
55 

88 
52 

88 
56 

86 
51 

86 
51 

87 
52 

87 
52 

89 
54 

88 
51 

84 

52 

81 
59 

74 
64 

81 

55 

89 
59 

88 . 6 
S5.6 

UHV13   £  HoH   CAr  rHKn 

MIN 

104 

57 

102 
55 

97 
54 

93 
51 

92 
51 

91 
55 

89 
58 

92 
58 

97 
54 

102 
63 

83 
60 

72 
56 

80 
54 

87 
S2 

87 
S3 

78 
S3 

74 

55 

81 

50 

86 
48 

82 
49 

84 
46 

84 
48 

85 
46 

87 
47 

87 
S3 

81 
S2 

76 
58 

75 
62 

73 
54 

83 
58 

86 . 1 
S3. 7 

DEER  CREEK  FOREBflT 

MIN 

87 
64 

89 
64 

88 

62 

83 

61 

84 

61 

79 
60 

76 
S8 

78 
60 

80 
S3 

80 
62 

79 
SO 

60 
43 

70 
45 

80 
45 

73 
40 

70 
45 

56 
37 

67 
44 

70 
41 

72 
44 

72 
44 

75 
50 

75 
48 

73 
50 

75 
50 

70 
48 

70 
44 

70 
45 

70 
42 

70 
48 

74.7 

50.6 

Ut  3HDLH 

MIN 

97 
54 

97 
56 

93 
57 

94 

55 

92 
58 

95 
62 

93 
57 

79 
54 

71 
54 

80 
46 

80 
51 

78 
45 

65 
42 

72 
41 

78 
46 

77 
48 

77 
45 

76 
46 

79 
44 

81 
46 

80 
45 

77 
46 

73 
50 

71 
53 

77 
50 

80 
S8 

81.2 
50.4 

UUOD 1 1  3 

MIN 

OOHNIEVILLE  RflNGER  STA 

MAX 
MIN 

97 
46 

97 
47 

94 
48 

94 
47 

93 
49 

93 
50 

93 
45 

85 
46 

90 
48 

93 
53 

81 
37 

61 
S4 

72 
44 

78 
45 

74 
45 

68 
42 

66 
42 

73 
42 

77 
43 

78 
45 

79 
43 

77 
41 

78 
39 

79 
39 

80 
40 

80 
41 

74 
42 

74 
42 

74 
47 

81 
48 

81  .1 
44.7 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MIN 

101 
58 

103 
60 

98 
58 

97 
59 

97 
60 

93 
57 

87 
SI 

91 
52 

9S 
S3 

99 
57 

91 
60 

65 
53 

78 
51 

85 
51 

84 

S6 

75 
57 

64 

50 

79 
50 

86 
52 

83 
50 

81 
48 

82 
48 

83 

SO 

65 
SO 

86 
50 

83 
50 

78 
S3 

68 
59 

72 
52 

86 

S3 

85  .2 
53.6 

rOTPFIFin    FIPF  *^TQTinM 

MIN 

cni  COM  now 

r  UL dUn  Unn 

MIN 

64 

'53 

'bO 

6C 

64 

60 

61 

64 

69 

72 

60 

57 

56 

58 

57 

S5 

55 

56 

84 

56 

85 
54 

84 

53 

85 
54 

86 

S3 

87 
58 

88 
54 

81 
54 

78 
56 

8 1 
56 

81 

60 

79 

59 

87  .0 

58.  7 

GEORGETOWN  RHNGER  STR 

MBX 
MIN 

100 
66 

98 

67 

95 
66 

95 
64 

90 
62 

87 
59 

82 
56 

87 
62 

92 
66 

96 
64 

79 
52 

60 
49 

67 
49 

77 
55 

75 
47 

66 
46 

64 
48 

73 
SO 

76 
54 

78 
53 

80 
54 

80 
54 

80 
54 

82 
54 

83 
54 

78 
48 

72 
49 

71 
53 

72 
SO 

71 
51 

80.2 
55 .2 

CRASS  VHLLET  2 

MfiX 
MIN 

96 
53 

96 
55 

94 

56 

92 
57 

88 
58 

87 
59 

80 
51 

85 
S3 

88 
54 

94 
54 

85 
54 

60 
50 

69 
49 

77 
50 

76 
49 

65 
47 

66 
47 

71 
47 

75 
48 

79 
49 

78 
47 

80 
48 

78 
46 

81 
47 

81 
48 

79 
46 

73 
47 

72 
53 

74 
49 

72 
50 

79.7 
50.7 

GRIZZLr   ISLAND  REFUGE 

MAX 
MIN 

SEE  RE 

ERENCE 

HOTE 

)  FOLLOHING 

jIAIION 

INOE 

1  4 


DAILY  TEMPERniURES 


STRTION 

DRY  OF  MONTH 

0 
a 
cr 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HARRISON  GULCH  RS 

MAX 

99 

102 

95 

92 

95 

66 

66 

66 

91 

63 

65 

62 

78 

70 

56 

75 

80 

79 

75 

75 

79 

81 

81 

78 

72 

60 

70 

84 

60  .0 

PllN 

52 

56 

50 

48 

51 

52 

40 

42 

42 

44 

40 

42 

42 

S2 

43 

46 

43 

40 

36 

40 

41 

41 

40 

39 

40 

45 

43 

48 

44  .4 

HAT  TREEK  PH  1 

HAX 

98 

100 

95 

94 

96 

90 

60 

62 

89 

92 

93 

72 

74 

82 

78 

56 

6S 

75 

82 

84 

79 

76 

79 

79 

82 

82 

78 

73 

82 

90 

62  .6 

MIN 

42 

46 

45 

46 

56 

46 

36 

36 

41 

42 

50 

48 

36 

46 

47 

45 

41 

40 

43 

42 

36 

36 

36 

35 

38 

39 

48 

50 

42 

47 

42.9 

JESS  VfiLLEV 

HAX 

91 

90 

68 

91 

66 

60 

76 

77 

84 

66 

76 

79 

76 

71 

63 

61 

64 

70 

68 

66 

73 

72 

74 

74 

73 

78 

74 

68 

76 

74 

76  •  3 

niN 

46 

45 

46 

46 

46 

43 

31 

35 

45 

49 

45 

45 

36 

43 

46 

31 

38 

35 

40 

47 

41 

36 

37 

43 

39 

39 

40 

39 

37 

43 

41  .2 

LAKEPORT 

MAX 

105 

102 

100 

97 

94 

91 

92 

94 

97 

90 

62 

78 

86 

86 

80 

71 

76 

88 

87 

83 

84 

65 

85 

86 

85 

78 

69 

65 

83 

81 

66  •  1 

niN 

52 

55 

50 

56 

60 

52 

51 

S3 

52 

56 

61 

49 

48 

SO 

46 

55 

46 

49 

50 

46 

44 

49 

46 

47 

46 

49 

S4 

54 

50 

53 

SI  .0 

LPKE  SOLANO 

tlAX 

lOI 

101 

95 

92 

91 

92 

86 

92 

95 

99 

64 

71 

79 

85 

66 

75 

74 

82 

86 

83 

61 

84 

82 

84 

87 

82 

78 

74 

71 

80 

65  •  1 

WIN 

57 

57 

SS 

S3 

54 

56 

58 

60 

56 

62 

61 

57 

57 

56 

56 

56 

57 

56 

52 

S3 

46 

46 

49 

SI 

54 

S3 

54 

60 

55 

59 

55-4 

LAKE  SPAULOING 

HAX 

91 

90 

65 

81 

79 

62 

66 

64 

68 

63 

72 

66 

66 

64 

71 

72 

72 

71 

73 

74 

74 

75 

72 

69 

68 

67 

73 

74  .4 

niN 

47 

48 

49 

52 

47 

51 

52 

52 

49 

45 

42 

47 

39 

41 

41 

46 

44 

41 

39 

40 

41 

38 

37 

45 

46 

47 

61 

45. S 

nANZANITA  LAKE 

MAX 

86 

88 

83 

62 

83 

79 

73 

75 

60 

61 

61 

60 

63 

69 

67 

54 

50 

63 

66 

66 

68 

67 

67 

69 

71 

70 

67 

65 

69 

74 

71.3 

MIN 

46 

46 

48 

45 

51 

40 

37 

37 

40 

46 

48 

38 

34 

40 

32 

30 

30 

34 

39 

36 

34 

36 

34 

36 

37 

37 

37 

44 

48 

47 

39.6 

nARKLEY  COVE 

MAX 

103 

104 

101 

96 

94 

94 

85 

93 

96 

102 

66 

72 

77 

66 

67 

74 

7! 

80 

67 

64 

82 

85 

85 

87 

67 

80 

73 

73 

65 

79 

65  .6 

MIN 

60 

60 

54 

56 

57 

53 

54 

SS 

57 

59 

59 

52 

52 

54 

55 

56 

52 

51 

52 

50 

49 

50 

49 

SO 

SO 

51 

52 

59 

54 

53.9 

MARYSVILLE 

MAX 

103 

103 

99 

97 

96 

94 

87 

92 

97 

100 

93 

72 

62 

67 

67 

75 

76 

62 

67 

87 

83 

85 

86 

87 

69 

85 

82 

81 

78 

83 

87  .9 

HIN 

59 

60 

56 

57 

61 

SS 

S9 

57 

60 

66 

59 

57 

55 

65 

58 

53 

57 

56 

56 

55 

53 

54 

54 

56 

56 

57 

59 

63 

S7 

60 

57.6 

MC  CLOUD 

MAX 

95 

97 

92 

92 

93 

83 

77 

80 

67 

69 

90 

67 

72 

60 

75 

69 

66 

72 

60 

61 

77 

74 

77 

79 

81 

79 

76 

65 

80 

88 

80  .4 

MIN 

42 

51 

50 

46 

49 

47 

39 

41 

46 

45 

46 

49 

39 

40 

49 

45 

35 

36 

42 

42 

36 

39 

39 

40 

41 

40 

41 

53 

48 

43.4 

MINERAL 

MAX 

88 

91 

86 

66 

67 

78 

7S 

76 

77 

61 

81 

61 

64 

71 

67 

58 

52 

63 

70 

72 

71 

70 

68 

71 

72 

70 

68 

66 

65 

74 

72  .6 

MIN 

38 

38 

40 

40 

46 

36 

40 

43 

45 

41 

45 

45 

33 

36 

35 

32 

31 

34 

39 

36 

32 

34 

31 

31 

32 

34 

37 

45 

47 

42 

38.1 

tlOUNT  SHASTA  HSO  CI 

MAX 

92 

92 

69 

91 

63 

69 

73 

83 

67 

67 

66 

69 

79 

69 

68 

63 

72 

77 

79 

76 

73 

77 

77 

62 

78 

74 

61 

74 

81 

83 

77.5 

niN 

54 

53 

51 

50 

60 

SO 

46 

42 

4S 

49 

52 

46 

40 

47 

45 

43 

38 

42 

45 

43 

39 

43 

43 

43 

42 

40 

S3 

S3 

51 

43 

46.3 

NEVADA  CITY 

MAX 

98 

95 

94 

93 

90 

85 

84 

86 

88 

94 

62 

61 

69 

78 

76 

67 

67 

72 

78 

60 

79 

79 

78 

80 

81 

77 

74 

73 

71 

72 

60 . 1 

HIN 

56 

55 

56 

56 

56 

61 

51 

S2 

56 

57 

53 

49 

46 

46 

50 

45 

45 

45 

46 

49 

47 

47 

4S 

4S 

47 

46 

51 

50 

48 

50.6 

ORLAND 

MAX 

105 

IDS 

101 

101 

96 

93 

90 

95 

100 

101 

94 

70 

63 

90 

67 

79 

70 

84 

90 

96 

84 

85 

88 

90 

90 

65 

81 

77 

78 

85 

69  .2 

MIN 

65 

61 

56 

59 

64 

55 

60 

70 

60 

59 

59 

55 

55 

56 

59 

54 

54 

54 

55 

49 

47 

51 

S4 

51 

52 

51 

56 

62 

56 

56.4 

OROVILLE  RANGER  STA 

MAX 

104 

102 

100 

97 

95 

94 

66 

94 

98 

100 

92 

67 

76 

62 

66 

73 

75 

81 

65 

65 

78 

81 

8S 

87 

88 

83 

80 

78 

79 

81 

66  .5 

MIN 

67 

67 

64 

65 

67 

61 

60 

63 

67 

66 

60 

62 

60 

62 

56 

55 

56 

56 

59 

55 

S6 

SS 

SS 

57 

56 

55 

61 

64 

58 

59 

60.2 

PARAO 1 SE 

MAX 

98 

99 

96 

92 

91 

90 

83 

88 

92 

95 

95 

63 

74 

81 

61 

70 

70 

76 

80 

80 

79 

79 

60 

81 

83 

80 

74 

74 

73 

77 

82.5 

BIN 

69 

67 

68 

66 

66 

61 

62 

66 

69 

66 

57 

56 

54 

58 

52 

51 

SO 

S3 

57 

56 

55 

56 

54 

57 

56 

54 

54 

59 

55 

56 

56.4 

PLACERVILLE 

MAX 

lOD 

99 

98 

94 

92 

90 

65 

89 

93 

89 

66 

65 

74 

80 

80 

71 

68 

74 

80 

82 

79 

81 

81 

82 

83 

78 

74 

78 

72 

75 

62  .4 

niN 

55 

55 

58 

58 

56 

41 

52 

54 

S6 

S3 

56 

SO 

49 

S2 

52 

47 

SO 

48 

46 

47 

47 

42 

46 

48 

46 

46 

49 

52 

54 

52 

SO. 8 

PLACERVILLE  IFG 

MAX 

101 

96 

96 

94 

94 

87 

90 

95 

99 

92 

72 

70 

77 

78 

77 

66 

73 

77 

61 

60 

82 

81 

84 

83 

79 

73 

73 

72 

69 

66 

62 . 1 

MIN 

72 

73 

69 

72 

72 

66 

66 

66 

69 

66 

54 

51 

56 

66 

SO 

47 

53 

54 

57 

57 

56 

56 

57 

57 

57 

52 

51 

57 

54 

SS 

59.7 

PORTOLA 

HAX 

97 

94 

94 

94 

83 

80 

62 

60 

82 

89 

65 

70 

77 

74 

62 

60 

69 

73 

74 

77 

73 

75 

77 

79 

78 

79 

77 

74 

76 

76 

76.0 

HIN 

40 

41 

40 

44 

49 

46 

34 

36 

37 

39 

55 

48 

35 

41 

35 

34 

37 

33 

35 

36 

32 

30 

30 

33 

31 

33 

34 

38 

47 

36.5 

QU INCY 

MAX 

98 

100 

96 

95 

95 

88 

84 

87 

90 

94 

90 

67 

77 

84 

79 

59 

67 

75 

82 

82 

61 

60 

60 

82 

83 

62 

83 

75 

60 

65 

63.4 

MIN 

36 

40 

37 

41 

51 

44 

32 

33 

34 

42 

53 

47 

38 

39 

38 

36 

32 

33 

34 

36 

32 

29 

26 

32 

29 

31 

39 

43 

37 

37.2 

RED  BLUFF  HSO  AP 

MAX 

1  10 

104 

104 

103 

97 

95 

97 

102 

104 

98 

74 

84 

92 

89 

82 

74 

65 

91 

90 

85 

66 

69 

90 

91 

66 

62 

60 

60 

67 

65 

90 . 6 

MIN 

70 

69 

65 

67 

73 

65 

71 

68 

66 

67 

65 

64 

60 

65 

60 

59 

57 

59 

60 

57 

S4 

62 

59 

57 

58 

56 

63 

64 

60 

65 

62.9 

REDOING  FIRE  STA  2 

MAX 

109 

106 

102 

103 

98 

93 

93 

98 

102 

100 

88 

62 

91 

66 

84 

75 

65 

92 

90 

86 

65 

66 

90 

69 

67 

63 

76 

62 

95 

95 

91  .2 

MIN 

69 

71 

65 

65 

66 

60 

61 

68 

64 

62 

62 

56 

62 

60 

58 

52 

51 

56 

58 

53 

52 

56 

54 

54 

56 

52 

59 

57 

55 

60 

59. 3 

ROCKL I N 

MAX 

HIN 

SACRAHENTO  HSO  AP 

MAX 

104 

99 

95 

93 

95 

87 

94 

97 

101 

66 

72 

79 

86 

86 

60 

74 

83 

67 

63 

85 

86 

84 

86 

66 

60 

77 

83 

77 

80 

63 

86 . 3 

MIN 

60 

62 

56 

S4 

61 

58 

60 

59 

63 

64 

56 

57 

56 

56 

SS 

54 

56 

55 

54 

54 

52 

54 

54 

55 

55 

57 

60 

60 

59 

60 

57. 3 

SACRAMENTO  HSO  CI 

MAX 

1 06 

64 

86 . 4 

MIN 

57 

68 

61 

59 

65 

6? 

65 

'57 

'57 

6S 

63 

60 

6? 

62 

56 

58 

62 

51 

59 

59 

S6 

58 

se 

60 

59 

60 

64 

66 

64 

65 

61  .9 

SHASTA  OAn 

MAX 

102 

102 

99 

96 

99 

93 

86 

66 

92 

95 

91 

65 

80 

87 

84 

77 

70 

79 

66 

68 

82 

82 

85 

66 

66 

64 

79 

72 

81 

92 

66.3 

niN 

71 

73 

69 

66 

67 

66 

66 

67 

69 

64 

63 

59 

58 

58 

62 

55 

54 

54 

52 

58 

55 

55 

58 

59 

59 

57 

57 

56 

60 

63 

61  .1 

^ 1 FRRQ   r 1 T  T 

MAX 

94 

94 

92 

90 

8S 

61 

86 

91 

92 

87 

72 

76 

79 

74 

66 

66 

78 

77 

76 

76 

79 

78 

79 

60 

60 

76 

70 

72 

76 

83 

80  4 

MIN 

58 

60 

56 

56 

57 

59 

52 

54 

54 

SS 

SS 

46 

46 

46 

45 

47 

41 

42 

44 

45 

45 

45 

45 

46 

45 

44 

45 

43 

45 

49.0 

OlLnRMVlLLL    KMnUCn  3IM 

MIN 

^TnMY  nnpnr  PF^rpvniR 

103 

104 

100 

96 

97 

93 

90 

93 

96 

100 

92 

65 

80 

87 

6S 

76 

66 

81 

89 

86 

63 

63 

85 

66 

67 

64 

76 

71 

76 

67 

86  6 

HIN 

62 

63 

61 

61 

61 

65 

SS 

54 

57 

59 

61 

57 

54 

S4 

56 

57 

52 

52 

54 

SI 

50 

51 

52 

52 

54 

51 

SO 

60 

55 

55 

55.9 

ctpqurpppy  uqi  I  rv 

93 

91 

91 

88 

86 

79 

83 

67 

91 

66 

70 

69 

76 

72 

62 

63 

70 

76 

76 

76 

75 

75 

77 

79 

77 

7? 

67 

71 

80 

80 

76  0 

HIN 

51 

52 

52 

52 

59 

55 

49 

54 

52 

55 

50 

47 

43 

47 

45 

41 

39 

45 

45 

46 

42 

41 

40 

42 

42 

42 

47 

52 

46 

50 

47.4 

81 

78 

76 

76 

65 

63 

65 

71 

72 

65 

52 

S8 

64 

60 

54 

49 

56 

62 

62 

61 

60 

63 

62 

65 

63 

63 

61 

SO 

51 

64 

63  5 

MIN 

45 

45 

45 

43 

44 

39 

44 

45 

48 

44 

31 

34 

37 

42 

33 

35 

36 

35 

42 

35 

32 

33 

36 

35 

35 

36 

40 

44 

42 

39.3 

i/Qr ou  1 1  I  r 
VMLMYtLLt 

103 

100 

95 

97 

94 

100 

103 

100 

88 

60 

89 

88 

85 

75 

84 

67 

66 

83 

67 

64 

87 

88 

66 

76 

76 

72 

63 

83 

87  9 

MIN 

56 

56 

55 

52 

57 

54 

54 

69 

60 

60 

SI 

53 

52 

57 

53 

51 

51 

51 

49 

49 

48 

50 

SO 

56 

56 

46 

57 

59 

54.2 

uMiCKCYrnuu  RFC 

100 

104 

100 

96 

96 

92 

87 

66 

94 

97 

92 

64 

78 

87 

85 

77 

64 

81 

87 

86 

80 

62 

62 

85 

87 

85 

60 

70 

75 

90 

MIN 

66 

73 

66 

62 

65 

63 

60 

66 

67 

62 

62 

SB 

54 

54 

57 

54 

53 

S3 

53 

S3 

S2 

52 

56 

56 

SS 

51 

S3 

40 

56 

60 

S7.9 

U  f 1  1    1 QMC 

H 1 LL 1 Mna 

103 

104 

99 

96 

96 

94 

89 

92 

96 

100 

87 

74 

81 

86 

87 

78 

72 

81 

87 

87 

64 

66 

86 

87 

89 

65 

81 

76 

76 

83 

87  .5 

MIN 

64 

62 

59 

58 

63 

57 

61 

61 

61 

61 

61 

S6 

S6 

57 

56 

56 

54 

SS 

56 

SO 

49 

54 

51 

52 

51 

SS 

56 

62 

55 

60 

57.0 

HILLOhS 

MAX 

102 

101 

98 

96 

90 

91 

90 

96 

100 

99 

91 

70 

79 

86 

65 

78 

70 

84 

66 

84 

82 

82 

65 

87 

89 

82 

80 

75 

79 

62 

86.6 

HIN 

64 

66 

62 

60 

65 

57 

62 

73 

61 

62 

60 

56 

57 

60 

60 

56 

54 

55 

56 

=  2 

49 

S3 

53 

53 

52 

S3 

57 

61 

56 

58 

SB.I 

HINTERS 

MAX 

105 

103 

100 

98 

95 

95 

66 

95 

96 

104 

85 

77 

80 

86 

90 

78 

76 

65 

89 

86 

85 

87 

67 

68 

91 

86 

81 

77 

71 

84 

88.4 

MIN 

63 

60 

56 

58 

61 

57 

64 

61 

62 

65 

60 

60 

57 

57 

58 

58 

56 

57 

54 

S3 

50 

52 

53 

53 

56 

55 

61 

63 

60 

61 

58.1 

HOOOLANO   1  HNH 

MAX 

1D6 

107 

102 

97 

97 

96 

69 

94 

98 

103 

66 

74 

60 

69 

86 

77 

74 

63 

90 

89 

86 

88 

87 

88 

92 

68 

83 

60 

74 

86 

69.0 

HIN 

62 

59 

SS 

54 

55 

56 

60 

60 

62 

64 

60 

S6 

54 

55 

55 

53 

56 

52 

53 

SI 

47 

50 

50 

51 

51 

53 

60 

62 

57 

59 

55.8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONINO  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


STATION 

OflY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

NORTHEAST   INTER  I  OR 
BP5INS  03 

niN 

92 
29 

93 
31 

91 
35 

91 
35 

88 
39 

78 
36 

78 
29 

60 
28 

78 
28 

86 
34 

74 
43 

61 
36 

71 
35 

76 
35 

71 
37 

60 
31 

60 
35 

65 
33 

70 
32 

74 

37 

74 
34 

73 
29 

7S 
27 

76 
27 

75 
28 

77 
28 

77 
33 

65 
32 

71 
39 

70 
38 

75  .7 
33.1 

niN 

83 

32 

83 
29 

78 
33 

77 
34 

62 
35 

67 
41 

70 
31 

72 
30 

75 
29 

65 
43 

59 
43 

63 
27 

67 
27 

66 
28 

56 
25 

59 
23 

61 
28 

66 
29 

66 
25 

63 
30 

65 
28 

64 

28 

66 
28 

66 
29 

66 
29 

67 
25 

65 
26 

61 
30 

53 
33 

61 
35 

66  .4 
30.4 

on  1 uuC  r  ' 

niN 

89 
28 

89 
28 

87 

32 

82 

36 

67 
37 

74 
41 

75 
33 

75 
30 

80 
29 

75 
45 

66 
51 

69 
28 

75 
28 

74 

30 

67 
43 

65 
28 

63 
37 

70 
26 

73 
24 

70 
33 

72 
29 

72 
29 

74 

28 

74 
24 

72 
29 

75 
25 

74 

26 

68 
26 

62 
34 

68 

73.2 
31  .8 

L  cum  V  1  L  LC 

niN 

94 

50 

95 
52 

92 
47 

91 
51 

93 
60 

90 
55 

75 
37 

73 
43 

78 
41 

87 
48 

89 
55 

70 
50 

71 
41 

78 
47 

70 
46 

67 
35 

63 
35 

66 
42 

73 
46 

74 
47 

75 
48 

78 
43 

74 
41 

77 
41 

78 
44 

79 
43 

79 
46 

79 
50 

75 
47 

78 

78  .7 
45.8 

DONNER  MEflORIf^L  5T  PK 

niN 

90 
36 

92 
39 

90 
40 

90 
42 

88 
42 

80 
35 

82 
46 

80 
44 

74 

38 

70 
39 

60 
37 

59 
37 

6S 
37 

74 

35 

70 
32 

73 
32 

74 

32 

76 
32 

68 
32 

niN 

98 
45 

99 
49 

94 

52 

95 
53 

88 

SS 

83 
SI 

78 
42 

81 
39 

90 
42 

85 

SS 

67 
56 

71 
44 

78 
42 

76 
47 

70 
44 

65 
40 

67 
47 

73 
38 

75 
42 

76 
48 

78 
45 

76 
37 

78 
40 

78 
40 

78 
42 

79 
42 

77 
43 

75 
44 

77 
45 

79 

79.5 
45.2 

FLEMING  FISH  QNO  GRHE 

niN 

95 
45 

95 
45 

93 
44 

95 
49 

93 
S3 

82 
46 

78 
39 

80 
39 

88 
37 

88 
48 

74 

55 

74 
43 

79 
41 

79 
45 

70 
42 

66 
35 

70 
36 

75 
38 

76 
39 

78 
41 

77 
36 

78 
36 

81 
38 

80 
38 

80 
39 

79 
43 

78 
44 

81 
40 

80 

80  .6 
42.1 

F  nRT  R  1  nuFi  1 

tllN 

95 
46 

94 
47 

94 
42 

90 
45 

88 

52 

71 
50 

70 
31 

74 

32 

80 
34 

86 
39 

74 
54 

75 
47 

79 
38 

71 
43 

56 
46 

65 
35 

71 
38 

70 
40 

77 
47 

74 
45 

80 
46 

77 
37 

79 
38 

80 
38 

80 
40 

80 
40 

79 
41 

80 
34 

78 
45 

82 

78.3 
41  .7 

nONO  LAKE 

niN 

90 
46 

88 
45 

88 
44 

85 
50 

64 
47 

75 
46 

76 
44 

78 
44 

80 
43 

73 
50 

65 
51 

71 
42 

75 
41 

74 
41 

66 
43 

68 
36 

69 
36 

75 
39 

73 
39 

69 
45 

68 
40 

70 
41 

71 
40 

73 
43 

72 
41 

68 
39 

73 
4  1 

70 
42 

68 
41 

65 

73.3 
42.9 

SUSPNVILLE  AIRPORT 

niN 

97 
44 

98 
45 

96 
44 

94 
48 

91 
63 

85 
50 

79 
33 

79 
36 

86 
39 

87 
47 

71 
54 

74 
42 

78 
38 

76 
43 

53 
38 

64 
34 

71 
36 

74 

36 

75 
39 

78 
44 

80 
37 

79 
33 

79 
34 

85 
36 

85 
36 

79 
40 

78 
4S 

76 
42 

82 
49 

79 

80 . 3 
41  .6 

TAHOE  CITY 

niN 

82 
41 

82 
41 

81 
44 

80 
47 

79 
44 

71 
46 

78 
37 

71 
40 

59 
42 

71 
42 

64 
42 

57 
37 

65 
39 

68 
39 

63 
37 

56 
33 

59 
34 

60 
34 

64 

36 

70 
35 

68 

37 

66 
34 

65 
35 

68 
36 

67 
44 

70 
39 

68 
39 

65 
33 

65 
38 

63 
38 

68  .5 
38.8 

TAHOE  VALLEY  FAA  AP 

niN 

82 
35 

83 
38 

82 
43 

79 
41 

75 
46 

73 
50 

72 
34 

74 

35 

78 
35 

67 
47 

S8 
44 

64 

33 

68 
35 

69 
38 

59 
42 

58 
33 

62 
39 

65 
33 

69 
32 

71 
36 

67 
35 

68 
30 

68 
30 

70 
33 

70 
34 

70 
32 

70 
34 

67 
38 

62 
43 

68 
39 

69  .6 
37.2 

TERHO 

niN 

94 

37 

94 
44 

94 

38 

92 
38 

95 
40 

73 
42 

77 
29 

77 
39 

86 
41 

85 
39 

69 
52 

71 
40 

76 
31 

68 
39 

52 
38 

61 
31 

65 
34 

68 
32 

70 
39 

68 
38 

72 
37 

73 
30 

75 
30 

77 
31 

76 
37 

76 
36 

74 

38 

73 
39 

77 
37 

75 

76.1 
37.1 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

MAX 

niN 

89 
33 

92 
35 

90 
39 

90 
38 

90 
46 

78 
43 

77 
32 

78 
33 

79 
34 

84 

39 

73 
45 

59 
36 

62 
35 

72 
36 

69 
37 

59 
35 

57 
37 

55 
33 

69 
31 

70 
34 

73 
35 

71 
28 

73 
28 

74 

29 

77 
28 

75 
29 

74 

27 

71 
33 

70 
38 

67 

74.2 
34  .7 

nuuur  unu3 

niN 

91 
49 

94 
49 

90 
SO 

88 
49 

81 
48 

76 
46 

75 
38 

75 
36 

83 
41 

79 
48 

66 
40 

70 
34 

73 
36 

80 
40 

66 
39 

64 

30 

67 
36 

69 
33 

69 
34 

71 
34 

73 
36 

72 
36 

73 
36 

71 
37 

76 
40 

75 
37 

77 
41 

69 
38 

63 
37 

71 
34 

74  .9 
39.4 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  04 

BEN  LOnONO  4 

niN 

92 
47 

83 
49 

85 
52 

88 
52 

84 

52 

78 
SS 

97 
45 

102 
52 

99 
56 

81 
65 

73 
57 

81 
58 

89 
47 

89 
44 

72 
47 

71 
SS 

81 
44 

87 
46 

78 
46 

82 
49 

88 
46 

86 
45 

87 
45 

79 
50 

80 
47 

72 
52 

70 
55 

70 
60 

66 
56 

73 
56 

82 . 1 
51  .0 

Dun  nCL  C  1 

niN 

70 
55 

69 
54 

65 
55 

68 
55 

66 
SS 

68 
58 

86 
55 

91 
65 

92 
68 

72 
64 

65 
59 

70 
S6 

74 

57 

74 

58 

66 
55 

67 
54 

68 
54 

67 
55 

58 
53 

66 
57 

68 
53 

67 
53 

69 
55 

53 
53 

66 
56 

65 
58 

69 
62 

72 
61 

76 
60 

69 
62 

57.2 

BURL  I  NGAriE 

niN 

76 
49 

74 
47 

74 
47 

69 
54 

68 
52 

71 
52 

88 
50 

89 
54 

93 
57 

88 
63 

73 
59 

74 

52 

75 
49 

73 
49 

71 
50 

73 
51 

72 
50 

72 
49 

70 
58 

69 
56 

76 
55 

69 
54 

71 
50 

70 
46 

71 
S2 

69 
56 

71 
56 

70 
58 

76 
59 

73 
60 

74.3 

53.1 

CARflEL  VALLEY 

MIN 

88 
50 

73 
49 

74 
49 

76 
50 

73 
52 

77 
50 

87 
47 

97 
62 

92 
64 

79 
65 

79 
58 

74 

58 

79 
SO 

78 
46 

74 

50 

72 
48 

74 

50 

79 
51 

70 
49 

73 
55 

81 
48 

80 
43 

80 
47 

71 
49 

74 

50 

72 
52 

78 
51 

75 
60 

72 
56 

75 
57 

52.2 

CROCKET  T 

niN 

89 

55 

88 
55 

88 
55 

82 
55 

79 
56 

83 
55 

88 
58 

96 

61 

96 
66 

78 
55 

83 
59 

82 
53 

73 
55 

70 
56 

78 
66 

81 
56 

70 
56 

74 

56 

80 
54 

78 
56 

79 
54 

53 

76 

72 
61 

64 

57 

78 
59 

56.5 

GI  LROt 

niN 

102 
55 

101 
52 

84 

S3 

89 
64 

93 
55 

88 
56 

98 
SI 

98 
51 

104 

61 

103 
68 

81 
60 

75 
60 

83 
52 

89 
50 

87 
51 

71 
57 

76 
55 

83 
49 

89 
54 

79 
55 

82 
54 

85 
SO 

88 
48 

90 
50 

85 
52 

79 
52 

70 
57 

81 
60 

65 
59 

68 
58 

54.6 

HALF   MOON  BAY 

niN 

63 
54 

65 
48 

86 
54 

64 

52 

64 

53 

65 
53 

69 
47 

76 
52 

75 
53 

74 
54 

64 

56 

70 
54 

68 
50 

67 
48 

63 
SS 

67 
49 

69 
51 

68 
54 

67 
53 

66 
55 

62 
50 

65 
52 

63 
49 

63 
52 

69 
50 

69 
54 

68 
58 

70 
57 

76 
58 

73 
54 

52.6 

HOL L I ST£R  2 

niN 

98 
52 

80 
52 

78 
53 

82 
54 

78 
55 

53 

94 

59 

99 
56 

99 
53 

78 
61 

76 
59 

76 
59 

83 
50 

82 
48 

68 
SO 

72 
57 

78 
51 

82 
49 

71 
49 

75 
51 

81 
53 

82 
48 

85 
46 

75 
48 

74 

50 

71 
54 

79 
56 

62 
59 

64 

58 

75 
58 

53.4 

K  I  NG  CITY 

niN 

LlVERMORE  COUNTY  F  D 

niN 

104 

S3 

93 
SO 

93 
50 

90 
51 

90 
54 

es 

51 

96 
50 

100 
54 

96 
57 

97 
63 

61 
57 

85 
52 

88 
48 

85 
47 

79 
48 

77 
47 

83 
48 

86 
48 

85 
SO 

76 
51 

83 
49 

84 
45 

87 
44 

84 
47 

80 
47 

76 
52 

77 
51 

75 
59 

77 
51 

76 
57 

51  .0 

L  U  9    L/fl  1  U  O 

niN 

92 
55 

87 
52 

82 
55 

82 
58 

84 

58 

85 
S3 

93 
51 

99 
57 

99 
Si 

92 
67 

75 
61 

78 
55 

65 
SO 

82 

SO 

75 
50 

74 

57 

79 
54 

82 
51 

78 
55 

75 
58 

76 
57 

80 
S3 

64 
48 

79 
51 

76 
55 

70 
56 

72 
60 

67 
60 

73 
57 

75 
58 

55.4 

MARTINEZ  HATER  PLANT 

HIN 

100 
58 

93 
57 

86 
S3 

88 
53 

89 
52 

89 
54 

95 
54 

99 
56 

102 
60 

89 
60 

84 

58 

70 
54 

88 
54 

88 
52 

75 
54 

82 
54 

87 
53 

83 
51 

79 
55 

80 
55 

83 
51 

84 
49 

83 
52 

82 
51 

75 
54 

74 

56 

75 
57 

68 
60 

80 
55 

81 
6 1 

54.7 

MONTEREY 

niN 

72 
53 

66 
53 

64 

S3 

69 
54 

62 
53 

68 
54 

84 
49 

89 

57 

90 
63 

73 
62 

71 
58 

69 
57 

71 
53 

69 

50 

66 
53 

68 
55 

69 
50 

72 
S2 

61 
54 

68 
51 

70 
53 

71 
53 

72 
50 

66 
51 

69 
52 

64 

53 

74 
54 

71 
59 

67 
S8 

75 
58 

54  .2 

MONTEREY  FAA  AP 

HflX 
HIN 

63 
51 

64 

55 

67 
52 

84 

60 

70 
62 

70 
60 

67 
58 

66 

51 

68 
50 

68 
48 

68 

61 
54 

67 
54 

65 
55 

65 
55 

64 

52 

68 

53 

64 

55 

71 
56 

70 
60 

68 
58 

MORRO  BAY  FIRE  OEPT 

MIN 

63 
51 

64 

52 

65 
52 

64 

S2 

69 
52 

65 
54 

55 
50 

71 
53 

79 
56 

74 

60 

75 
58 

70 
59 

68 
54 

78 
54 

70 
55 

67 
52 

70 
49 

70 
50 

67 
53 

63 
55 

67 
S3 

68 
S3 

68 
50 

70 
53 

62 
55 

67 
55 

70 
53 

70 
57 

71 
60 

70 
57 

I4.0 

MOUNT  OIABLO  N  DATE 

niN 

103 
72 

96 
62 

93 
70 

92 
70 

89 
75 

90 
71 

90 
55 

92 
61 

98 

73 

99 
73 

81 
52 

80 
52 

79 
54 

82 
52 

86 
48 

70 
48 

72 
49 

79 
49 

85 
49 

85 
49 

83 
52 

85 
57 

84 

53 

82 
50 

83 
SO 

83 
SI 

77 
53 

74 

52 

67 
55 

74 

59 

57.2 

MOUNT  HAMILTON 

nIN 

91 

75 

88 

75 

84 

70 

80 
69 

82 
70 

77 
58 

80 
62 

84 

66 

86 

72 

82 
64 

65 
46 

68 
46 

73 
56 

73 
57 

63 
46 

60 
41 

65 
47 

71 
51 

72 
57 

73 
58 

72 
58 

73 
54 

73 
60 

58 
52 

64 

SO 

63 
52 

62 
47 

58 
46 

58 
48 

62 
43 

56.5 

NSClnlENTO  DHH 

MfiX 

niH 

109 
58 

108 

52 

96 
52 

94 

53 

98 
58 

98 
52 

91 
52 

97 
54 

101 
61 

99 
63 

74 

60 

70 
58 

82 
52 

87 
50 

89 

52 

70 
49 

71 
47 

81 

50 

87 
51 

85 
51 

80 
50 

88 
49 

90 
49 

90 
51 

88 

SI 

82 
51 

74 

51 

74 

60 

68 
58 

71 
56 

86.5 
53.4 

NEHRRK 

nnx 
niN 

84 

56 

75 
55 

77 
56 

70 
56 

77 
61 

74 

57 

74 

S6 

88 
59 

94 

6« 

93 
67 

79 
61 

78 
58 

79 
57 

77 
55 

73 
51 

70 
55 

71 
S3 

75 
61 

67 
60 

69 
53 

68 
56 

70 
51 

70 
51 

74 

50 

69 
53 

71 
53 

70 
59 

73 
57 

66 
57 

73 
60 

74.9 
56.7 

OnKLRND  HSO  AP 

HRX 

niN 

68 
56 

72 
55 

66 
56 

67 
57 

66 
57 

67 
57 

84 

55 

93 
59 

89 
62 

73 
60 

66 
S7 

69 
59 

72 
56 

71 
57 

67 
S7 

68 
58 

71 
58 

69 
57 

61 
56 

66 
58 

69 
57 

66 
56 

73 
52 

66 
57 

66 
59 

68 
62 

72 
63 

67 
61 

73 
61 

71 
60 

70.7 
S7.e 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  5TBTI0N  INDEX 
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DniLY  TEMPERATURES 


STRT ION 

OPY   OF  MONTH 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

I  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1 6 

1  7 

!  8 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ORKLRNO  MUSEUn 

NAX 
niN 

74 

S6 

75 

68 

70 

69 

70 

33 

96 

95 

76 

69 

72 

77 
56 

75 

70 
55 

71 
57 

73 
57 

73 
57 

61 
55 

69 
59 

71 
56 

68 
56 

72 
52 

67 
54 

69 

67 

72 

66 

78 

73 
63 

73.4 
S8.I 

PBLO  ALIO 

MAX 
tllN 

66 

77 

79 

73 

75 

73 

79 

92 

38 

93 

77 

75 

74 
46 

61 
49 

80 

5 1 

75 
52 

73 
52 

76 
52 

75 
55 

61 
54 

73 
50 

74 

52 

75 
49 

76 

76 

70 

74 

76 

66 

75 
59 

76.9 
S4.3 

PfiSO  ROBLES 

MAX 
MIN 

lOB 
53 

107 
52 

86 
S3 

34 
46 

93 
57 

89 

98 

101 

38 

87 

72 

62 

66 

88 

86 

72 

81 

BS 

85 

79 

88 

88 

89 

85 

61 

76 

78 

75 

70 

78 

55 

86.2 
52.6 

PBSO  ROBLES  FBR  HP 

HRX 

niN 

lOB 
60 

99 
56 

32 
57 

96 
62 

95 

90 

97 

101 

33 

72 

70 

76 

79 

81 

66 

68 

75 

80 

82 

73 

86 

84 

83 

81 

76 

72 

72 

67 

6S 

69 

57 

81  .7 
55.8 

PINNACLES  NBT  HONUflENI 

nAx 
niN 

lOB 

98 
50 

33 

90 

89 

88 

63 

90 

100 

100 

72 

70 

78 

88 

87 

76 

70 

73 
46 

86 

87 

82 

89 

87 

88 

85 

61 

77 

78 

6S 

66 
34 

84.4 

51  .2 

PISMO  BEBCM 

HAX 

niN 

66 
53 

63 
55 

69 

71 

70 

75 

74 

74 

75 

77 

73 

88 

83 

83 
56 

71 
54 

72 
50 

76 

73 
55 

72 
57 

71 

71 

75 

73 

71 

72 

74 

63 

73 

78 
S8 

73-5 
55.5 

PRIEST  VBLLEr 

HAX 

niN 

103 
S 1 

97 

95 

95 

94 

B7 

94 

96 

37 

63 

66 

76 

82 
48 

82 
42 

73 

65 
43 

76 
4  1 

83 
43 

65 
45 

80 

84 

84 

84 

84 

77 

7S 

75 

65 

64 

63 
54 

82.3 
43.6 

REOHOOO  CITr 

NAX 

niN 

84 

82 

82 

77 

82 

62 

94 

36 

96 

92 

76 
60 

76 
55 

63 
50 

63 

75 
48 

72 
5 1 

79 
5 1 

80 
52 

60 
57 

75 
54 

60 

76 
SO 

81 

80 

75 

73 

76 

71 

74 

75 
58 

80.4 

53.6 

RICHnOND 

NAX 
MIN 

68 

69 

66 

68 

65 

65 

93 

36 

95 

73 

69 

73 

77 
57 

76 

74 

56 

71 
57 

74 

55 

69 
56 

66 

55 

74 

56 

73 
56 

68 

69 

69 

66 

67 

70 

66 

78 

75 
63 

72.8 
57.2 

SRINT  HARTS  COLLEGE 

NRX 
NIN 

33 
55 

91 

78 

81 

82 

75 

90 

34 

96 

85 

*  70 

74 

89 

76 
53 

67 
53 

69 
SO 

76 
50 

61 
50 

73 

78 

75 
53 

75 

81 

74 

68 

56 

70 

65 

75 

71 
53 

78.1 
53.9 

SRLINBS  3  E 

NRX 

niN 

80 

70 

70 

72 

65 

66 

85 

35 

91 

77 

68 

72 

72 
48 

73 

73 
46 

73 

70 

70 

63 

71 

75 

75 

75 

66 

69 

63 

77 

70 

71 

75 
58 

73.3 
52.8 

SHLINflS  FHB  RP 

NRX 

niN 

77 

68 

68 

73 

67 

69 

86 

34 

90 

74 

68 

73 

73 

72 

69 

71 

71 
50 

71 

63 

69 

74 

74 

74 

67 

70 

63 

79 

69 

69 

73 
S9 

72.8 
54  .6 

5  F  RICHHOND  SUNSET 

nRx 
niN 

66 

73 

63 

59 

58 

61 

82 

60 

61 

71 

68 

69 

70 

68 

66 

68 

67 
55 

66 
55 

60 
53 

66 

67 

63 

63 

61 

67 

65 

67 

67 

73 

76 
58 

67.9 
54  .5 

SRN  FRBNCISCO  MSG  RP 

NRX 

niN 

69 

72 

66 

64 

67 

72 

86 

93 

30 

71 

68 

69 

72 

71 
55 

67 
53 

68 
55 

70 

68 

63 

66 

66 

66 

68 

67 

68 

67 

70 

66 

74 

71 
60 

70.6 
55.9 

SBN  FRANCISCO  WSO  CI 

NRX 

niN 

65 

67 

60 

60 

60 

61 

65 

93 

32 
64 

70 

64 

57 

66 
57 

72 
57 

67 
56 

64 
54 

66 
56 

67 
55 

67 
54 

56 
53 

64 

56 

66 
54 

63 
54 

66 
53 

61 

52 

65 
56 

66 
59 

68 

66 

7S 

63 
60 

67.8 
56. S 

SRN  OREGORIO  2  SE 

HRX 

niN 

63 

67 

63 

68 

67 

68 

7S 

90 

88 

70 

67 
52 

69 

70 

69 

64 

70 
5 1 

70 

68 

60 
5 1 

67 
53 

67 
53 

67 
53 

66 

68 

71 

67 

70 

70 

75 

72 
SS 

69.5 
50.4 

SAN  JOSE 

HRX 
MIN 

B9 

Bl 

ei 

76 

79 

79 

90 

96 

35 

92 

77 

74 

80 

77 
52 

74 
54 

74 

76 
56 

77 
53 

77 
57 

71 

74 

55 

75 

76 
5 1 

72 
52 

71 

70 

75 

70 

71 

75 
S3 

78.2 
SS.6 

SAN  LUIS  OBISPO  POLT 

MRX 
MIN 

88 

81 

73 

82 

66 

82 

80 

88 

39 

61 

74 

70 

66 

82 

60 

67 

63 

73 

80 

66 

75 

77 

79 

77 

71 

72 

73 

73 

67 

74 

56 

77.2 
55.4 

SAN  (1ATE0 

MRX 
MIN 

80 

BB 

76 

72 

76 

78 

93 

98 

35 

87 

70 

68 

80 

75 

71 

77 

78 

72 

76 

75 

74 

77 

78 

74 

74 

75 

69 

75 

75 
61 

77.9 
55.8 

SRNTR  CRUZ 

MIN 

79 
54 

79 
50 

70 
54 

74 

55 

75 
55 

72 
56 

71 
47 

66 
SI 

100 
54 

66 
62 

75 
56 

69 
60 

75 
48 

83 
47 

78 
49 

64 
54 

69 
48 

75 
48 

77 
54 

67 
47 

75 
47 

79 
46 

75 
47 

78 
50 

68 
49 

72 
52 

65 
57 

67 
60 

70 
SB 

58 

74.7 
52.4 

UPR  SAN  LERNORO  FILTER 

MRX 
MIN 

88 
53 

76 
52 

77 
54 

72 
54 

73 
54 

74 

S3 

73 
53 

92 
56 

35 
62 

94 
64 

76 
57 

66 
S3 

72 
S3 

75 
54 

70 
53 

72 
S3 

73 
52 

76 
S3 

64 

53 

70 
52 

70 
56 

70 
52 

70 
52 

76 
52 

67 
53 

68 
53 

68 
56 

70 
59 

63 
58 

76 
60 

74.3 
54.6 

HATSONVILLE  HRTERHORKS 

MRX 
MIN 

79 

79 

67 

66 

71 

65 

68 

82 

94 

86 

78 

66 
59 

71 
50 

75 

75 

64 

56 

67 
50 

70 
50 

70 
52 

62 
55 

70 
5 1 

73 
48 

71 
49 

72 
53 

66 
52 

69 
56 

66 
58 

73 
59 

57 
59 

68 
58 

71  .8 
53.9 

HOOOSlOE  FIRE  STA  1 
■           ■  a 

MRX 
MIN 

94 
49 

86 

82 

82 
50 

89 
54 

B7 
50 

95 

100 
48 

99 

97 
62 

73 
66 

73 
54 

85 
46 

83 
45 

70 
46 

75 
48 

79 
49 

83 
46 

74 
54 

75 
SO 

84 
45 

64 

86 
45 

78 
47 

72 
46 

75 
55 

78 
54 

70 
SB 

74 

58 

76 
57 

81  .9 
50.7 

SAN  JOROUIN 

ORRINRCE  05 

ANTIOCM  PUnPlNG  PL  3 

MAX 
MIN 

100 
6 1 

98 
5S 

92 
55 

89 
53 

86 
6 1 

87 

87 

91 

98 
59 

102 
66 

83 
62 

72 

80 
54 

88 
53 

96 

53 

80 
52 

78 
57 

83 
54 

67 
5 1 

60 
54 

60 

■i9 

63 
S 1 

84 

SS 

86 
S 1 

83 
56 

78 
54 

79 
57 

78 
60 

70 
58 

77 
60 

85.3 
56.3 

RSH  nOUNTRIN 

MAX 
MIN 

105 

102 

104 

100 
65 

36 

97 

92 

94 

97 

92 

72 
62 

67 

80 

83 

66 
53 

76 

76 
48 

78 
53 

83 
54 

87 
56 

84 

55 

84 

56 

86 
58 

66 

55 

67 
60 

82 
SS 

80 
S3 

80 
S3 

80 
52 

67 
55 

86.2 
57.0 

RU6ERRT   1  NH 

MAX 
MIN 

98 
72 

99 

35 

89 

32 

66 

90 

93 

92 

82 

70 

73 

78 

81 

75 

69 

73 

80 

82 

81 
62 

80 
56 

65 
60 

81 
60 

83 
6 1 

76 
SB 

76 
57 

77 
5 1 

77 
55 

70 
56 

74 

51 

82.0 
60.8 

BRKERSFIELO  HSO  AP 

MRX 
MIN 

106 
76 

lOB 

100 

102 
76 

100 

95 
70 

93 
70 

93 

94 

86 

78 

73 

83 

88 

86 

73 

80 

85 

89 

80 

86 

63 

B7 
65 

89 
65 

66 

68 

BS 
66 

8S 
63 

85 
64 

88 
66 

75 
55 

61 
65 

68.6 
68.0 

BALCM  POHER  HOUSE 

MRX 
MIN 

99 
72 

99 

99 
72 

95 
72 

94 

91 

69 

34 

95 

32 

72 

72 

60 

62 

80 

76 

74 

60 

83 

65 

63 

64 

84 

83 

84 

60 

80 
59 

73 
58 

79 
52 

79 
60 

77 
54 

84.8 

62.9 

BUTTONHILLOU 

MRX 
MIN 

104 

6 1 

102 
6 1 

105 
67 

38 
66 

97 
65 

93 
64 

95 
62 

94 

63 

97 
65 

89 
67 

73 
65 

75 
60 

78 
6 1 

82 

66 
6 1 

84 

77 
54 

80 
55 

84 

56 

88 
59 

79 
58 

87 
56 

88 

57 

86 

57 

87 
53 

86 
56 

83 
60 

84 

58 

63 
61 

67 
60 

87.3 
60.2 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 
MIN 

93 
54 

31 
54 

90 
56 

67 
SS 

83 
56 

BO 
55 

76 

61 

50 

65 

88 

69 

56 

66 

72 

71 

63 

62 

67 

71 

73 

74 

75 

73 
45 

75 
46 

75 
45 

73 
43 

68 

67 

63 
45 

6S 
44 

74. S 
47.3 

CRUP  PRRQEE 

NAX 
MIN 

lOS 
6B 

103 
71 

100 
6 1 

100 
63 

95 
64 

94 

65 

68 

63 

94 

67 

97 
70 

103 
7 1 

85 
6 1 

72 
56 

78 
59 

64 

60 

89 
56 

77 
52 

76 
54 

80 
58 

84 
54 

BS 
54 

82 
54 

84 
54 

84 

55 

67 
57 

86 
56 

79 
55 

73 
56 

81 
60 

78 
60 

76 
59 

86.9 
59.8 

CRTMETS  VY  BULL  RUN  RH 

MRX 
MIN 

102 
61 

101 
64 

99 
65 

9B 
61 

94 

65 

92 
6 1 

88 
58 

92 
62 

35 
64 

97 
73 

77 
59 

72 
52 

76 
54 

82 
56 

83 
S3 

75 
46 

72 

76 
50 

81 
54 

82 
54 

82 
55 

64 

55 

83 

SO 

85 
55 

6S 
54 

79 
S 1 

78 
55 

79 
59 

79 
55 

72 
52 

84.7 
56.7 

CMERRT  VRLLET  DRn 

MRX 
MIN 

95 
59 

91 
58 

91 
56 

86 

59 

81 
56 

80 
52 

83 
55 

89 

65 

SB 

66 

73 

76 

65 

63 

67 

72 

74 

77 

75 
SO 

77 
48 

77 
49 

77 
46 

76 
46 

72 
48 

63 
46 

69 
47 

68 
46 

67 
45 

75.2 
49.9 

CORLINCR 

MAX 

niN 

CORCORRN  IRRIG  DIST 

MAX 
MIN 

102 
60 

105 
63 

102 
66 

101 
67 

99 
60 

3S 
59 

96 
59 

33 
62 

96 
64 

66 
71 

76 
62 

78 
59 

83 
63 

87 
61 

85 
S9 

76 
50 

80 
52 

81 

54 

89 
56 

87 
57 

87 
55 

66 

53 

89 

53 

90 
SS 

67 
57 

85 
55 

83 
56 

83 
60 

61 
59 

76 
SB 

88-5 
58.8 

OENAIR  3  NNE 

MAX 
MIN 

101 
56 

99 
56 

92 
SB 

92 
59 

92 
62 

83 
58 

93 
59 

96 
50 

96 
61 

62 
66 

70 
60 

76 
55 

81 
53 

82 
52 

75 
51 

73 
50 

78 
52 

83 
52 

85 
52 

80 
54 

83 
S4 

63 
46 

85 
48 

85 
SO 

60 
54 

78 
S3 

82 

56 

76 
61 

74 

57 

79 
S7 

64.0 

55.2 

DUOLETS 

MRX 
MIN 

SEE 
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DRILY  TEMPERATURES 


DRY  OF  MONTH 

o 

STRT ION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ELcCTRH  POWER  HOUSE 

MBX 

106 

1D4 

101 

97 

96 

95 

95 

98 

102 

102 

87 

74 

65 

es 

84 

77 

80 

84 

86 

86 

86 

86 

89 

88 

88 

80 

83 

82 

79 

80 

88.8 

KIN 

56 

66 

60 

58 

63 

62 

54 

S6 

58 

67 

59 

SS 

54 

55 

52 

49 

56 

53 

56 

SO 

49 

48 

48 

50 

49 

49 

55 

61 

58 

54 

55  .5 

FIVE  POINTS  S  SSH 

MBX 

94 

99 

97 

90 

91 

66 

91 

94 

94 

90 

71 

72 

82 

85 

64 

81 

77 

BO 

84 

86 

84 

84 

85 

86 

80 

79 

86 

84 

71 

84.7 

niN 

60 

61 

60 

64 

61 

63 

61 

62 

62 

71 

62 

57 

52 

56 

SB 

S 1 

51 

54 

54 

54 

53 

53 

54 

54 

56 

53 

54 

63 

60 

58 

57.7 

FRESNO  USD  nP 

nnx 

IDI 

102 

99 

98 

96 

92 

94 

97 

91 

76 

73 

77 

83 

85 

79 

73 

78 

84 

66 

83 

85 

66 

86 

87 

84 

80 

80 

79 

65 

77 

85.2 

niN 

59 

64 

65 

66 

66 

69 

59 

61 

64 

63 

61 

58 

60 

60 

58 

50 

52 

55 

57 

56 

56 

S6 

56 

55 

56 

SS 

57 

59 

60 

60 

59.  1 

FRIflNT  GOVERNMENT  CHMP 

MBX 

106 

104 

105 

102 

101 

99 

95 

97 

101 

97 

60 

78 

82 

85 

BB 

78 

76 

81 

67 

88 

87 

88 

86 

89 

90 

86 

83 

83 

83 

70 

89.2 

niN 

63 

62 

65 

65 

65 

67 

60 

60 

64 

66 

60 

57 

56 

60 

59 

49 

48 

51 

54 

55 

S3 

55 

54 

52 

55 

54 

53 

56 

60 

57 

57.8 

GLENNVILLE 

MBX 

97 

97 

93 

92 

89 

87 

87 

90 

88 

82 

67 

68 

76 

80 

76 

72 

69 

78 

81 

79 

79 

79 

81 

78 

75 

75 

76 

76 

74 

67 

80.3 

MIN 

S2 

48 

54 

55 

S3 

SO 

50 

50 

S3 

62 

57 

55 

47 

S4 

50 

42 

4  I 

43 

44 

44 

46 

45 

45 

48 

46 

44 

44 

41 

48 

49 

48.7 

GRHNT  GROVE 

MBX 

86 

81 

81 

78 

73 

70 

63 

68 

73 

72 

SB 

50 

56 

63 

65 

54 

S4 

56 

63 

66 

65 

65 

66 

65 

64 

59 

60 

63 

59 

55 

65.0 

MIN 

59 

58 

55 

54 

48 

46 

45 

46 

51 

50 

48 

40 

39 

43 

42 

35 

3S 

37 

43 

45 

43 

43 

44 

39 

43 

40 

42 

41 

42 

42 

44  .6 

HHNFORD  2  S 

MBX 

98 

101 

99 

97 

97 

92 

91 

94 

90 

74 

73 

77 

81 

84 

80 

77 

79 

84 

86 

82 

85 

85 

86 

67 

83 

63 

82 

82 

68 

85.4 

MIN 

SS 

60 

61 

65 

64 

65 

57 

SB 

60 

70 

62 

57 

59 

6 1 

56 

50 

48 

53 

SS 

56 

52 

SO 

49 

50 

53 

56 

55 

57 

60 

SS 

S7.0 

METCH  HETCHY 

MBX 

96 

93 

92 

83 

80 

83 

85 

89 

67 

61 

76 

74 

70 

67 

65 

70 

75 

77 

77 

78 

76 

78 

78 

76 

73 

72 

59 

67 

76.7 

MIN 

56 

S6 

56 

58 

58 

59 

53 

53 

56 

60 

54 

47 

48 

52 

47 

45 

48 

47 

47 

47 

48 

51 

48 

49 

50 

47 

46 

47 

50 

45 

SI  .0 

HUNTINGTON  LBKE 

MBX 

eo 

80 

78 

75 

68 

66 

68 

75 

74 

67 

55 

54 

62 

62 

59 

52 

54 

61 

63 

63 

60 

62 

61 

61 

59 

58 

60 

56 

57 

58 

63.7 

niN 

52 

52 

SO 

50 

50 

SO 

44 

48 

50 

51 

45 

39 

38 

44 

46 

33 

35 

39 

39 

44 

40 

42 

40 

40 

40 

36 

40 

39 

44 

39 

43. 4 

lORin 

MBX 

100 

98 

97 

94 

91 

67 

88 

6S 

68 

76 

79 

81 

73 

79 

83 

78 

62 

82 

82 

71 

74 

72 

62 

65 

80.3 

MIN 

72 

72 

70 

71 

62 

62 

62 

61 

S3 

SO 

52 

50 

49 

53 

61 

59 

59 

59 

58 

55 

56 

56 

53 

53 

58.7 

KERN  RIVER  PH  1 

MBX 

104 

105 

106 

98 

100 

96 

93 

97 

98 

90 

72 

69 

79 

66 

84 

82 

77 

80 

86 

87 

82 

63 

86 

86 

87 

84 

82 

86 

87 

73 

87.6 

MIN 

79 

81 

78 

78 

71 

76 

73 

74 

78 

69 

66 

64 

63 

69 

69 

57 

60 

65 

66 

70 

65 

67 

66 

69 

65 

64 

6S 

63 

61 

62 

66.5 

KERN  RIVER  PH  3 

MBX 

105 

102 

100 

95 

92 

69 

92 

95 

93 

63 

69 

76 

86 

68 

62 

78 

78 

84 

90 

89 

86 

85 

66 

84 

80 

80 

84 

78 

71 

82 

86.1 

MIN 

63 

60 

67 

71 

68 

62 

64 

67 

68 

65 

62 

S4 

51 

54 

6 1 

48 

48 

50 

50 

SO 

51 

■  50 

52 

62 

52 

SS 

54 

50 

54 

54 

57. 2 

KETTLEKfiN  STRTION 

MBX 

1D2 

103 

100 

99 

99 

94 

94 

98 

93 

93 

77 

76 

83 

87 

62 

76 

80 

85 

88 

81 

86 

89 

88 

88 

85 

82 

84 

78 

66 

74 

87  .0 

niN 

73 

7S 

73 

74 

75 

67 

69 

65 

65 

73 

62 

60 

61 

65 

63 

52 

55 

62 

61 

57 

61 

64 

59 

60 

64 

60 

60 

63 

58 

60 

63.9 

KNIGHTS  FERRT  2  SE 

MBX 

104 

103 

101 

98 

96 

96 

90 

93 

99 

102 

84 

72 

79 

86 

85 

75 

7S 

64 

66 

86 

83 

88 

87 

89 

89 

80 

79 

80 

81 

80 

87.7 

niN 

66 

65 

59 

60 

64 

65 

60 

61 

67 

68 

61 

56 

57 

60 

54 

52 

56 

56 

56 

57 

56 

55 

55 

59 

57 

53 

59 

58 

59 

60 

59.0 

LE  GRHND 

MBX 

100 

100 

98 

97 

93 

92 

91 

95 

95 

95 

72 

80 

83 

84 

82 

76 

79 

82 

65 

64 

84 

84 

82 

86 

65 

79 

60 

81 

73 

78 

8S.8 

MIN 

60 

64 

64 

63 

63 

65 

59 

59 

62 

72 

62 

55 

58 

58 

55 

5 1 

53 

SS 

SS 

56 

54 

55 

51 

54 

57 

54 

60 

64 

61 

60 

58.6 

LEHON  COVE 

MBX 

104 

102 

104 

99 

99 

95 

93 

95 

90 

89 

74 

74 

80 

84 

87 

81 

77 

81 

85 

66 

85 

86 

87 

88 

89 

83 

82 

83 

84 

67 

87.2 

MIN 

67 

66 

66 

66 

67 

68 

65 

63 

66 

67 

65 

60 

61 

62 

61 

50 

53 

55 

62 

59 

56 

58 

58 

56 

56 

56 

57 

57 

61 

57 

50.8 

L  INOSBT 

MBX 

104 

106 

102 

101 

100 

97 

97 

99 

96 

85 

74 

61 

BS 

89 

85 

80 

63 

87 

91 

88 

88 

89 

90 

91 

87 

85 

85 

86 

80 

79 

89.7 

niN 

62 

58 

63 

62 

65 

62 

62 

59 

64 

66 

64 

60 

62 

59 

60 

49 

47 

52 

54 

55 

57 

54 

55 

54 

57 

52 

55 

S3 

58 

55 

57.9 

UODGEPOLE 

MBX 

86 

82 

62 

78 

73 

71 

61 

68 

77 

70 

61 

50 

58 

64 

65 

63 

53 

55 

62 

64 

63 

64 

64 

64 

61 

58 

50 

61 

SO 

53 

64  .7 

MIN 

45 

45 

45 

48 

46 

42 

39 

42 

43 

49 

47 

37 

35 

40 

39 

30 

30 

35 

36 

40 

37 

38 

38 

38 

36 

35 

36 

36 

37 

4  1 

39.5 

LOOI 

MBX 

100 

96 

92 

92 

93 

90 

96 

100 

101 

97 

77 

83 

90 

69 

84 

78 

64 

88 

87 

82 

86 

66 

90 

86 

85 

78 

82 

80 

82 

86 

88.1 

MIN 

60 

60 

58 

SB 

64 

60 

58 

59 

63 

68 

64 

58 

56 

57 

56 

SS 

60 

56 

55 

56 

54 

54 

55 

54 

54 

53 

60 

57 

58 

60 

58.0 

LOS  BBNOS 

MBX 

102 

101 

101 

95 

91 

96 

91 

91 

95 

97 

81 

72 

80 

85 

87 

7S 

76 

62 

86 

89 

81 

86 

85 

88 

89 

85 

82 

82 

75 

69 

86.5 

MIN 

62 

65 

63 

62 

67 

63 

61 

61 

67 

73 

62 

59 

57 

59 

56 

52 

53 

56 

S8 

53 

54 

54 

55 

58 

58 

54 

58 

62 

61 

59 

59.4 

LOS  BBNOS  OET  RESV 

MBX 

101 

100 

98 

96 

94 

96 

90 

91 

95 

98 

63 

70 

78 

84 

67 

71 

74 

76 

85 

85 

82 

64 

64 

84 

87 

81 

79 

82 

69 

68 

85.1 

MIN 

67 

72 

66 

65 

68 

66 

65 

69 

73 

74 

62 

57 

59 

62 

60 

54 

SS 

64 

63 

53 

S7 

56 

60 

59 

57 

50 

42 

62 

60 

59 

61.3 

KBDERB 

MAX 

102 

100 

102 

98 

99 

93 

93 

95 

98 

78 

79 

81 

85 

69 

81 

77 

81 

85 

88 

84 

86 

86 

88 

85 

82 

82 

83 

83 

70 

87  .4 

MIN 

55 

60 

62 

62 

61 

60 

SB 

S6 

60 

60 

53 

SS 

SS 

54 

SO 

50 

52 

52 

52 

51 

50 

46 

50 

53 

52 

54 

57 

59 

55 

55.0 

hbntech 

MBX 

105 

102 

97 

93 

92 

93 

69 

93 

97 

99 

85 

73 

83 

88 

87 

80 

79 

62 

BB 

86 

83 

88 

86 

87 

87 

81 

82 

84 

77 

75 

87  .4 

MIN 

59 

60 

58 

55 

57 

SB 

59 

58 

63 

67 

65 

57 

55 

55 

56 

54 

56 

54 

55 

54 

54 

54 

52 

53 

55 

S3 

55 

63 

59 

60 

57.1 

nSRICOPR 

MBX 

103 

102 

105 

98 

99 

93 

93 

91 

95 

91 

71 

80 

74 

79 

83 

63 

75 

78 

61 

87 

78 

83 

84 

85 

83 

84 

82 

81 

83 

65 

8S.6 

MIN 

74 

73 

75 

72 

71 

69 

65 

70 

75 

55 

SO 

62 

60 

64 

62 

52 

55 

SB 

60 

62 

61 

62 

62 

63 

62 

59 

60 

59 

60 

59 

63.0 

MERCED  nuNICIPBL  BP 

MBX 

102 

102 

97 

9S 

97 

96 

93 

68 

90 

83 

73 

78 

85 

86 

84 

79 

80 

85 

66 

65 

87 

86 

89 

89 

84 

81 

83 

81 

72 

30 

86.5 

MIN 

56 

58 

63 

64 

62 

60 

55 

60 

59 

65 

SS 

54 

57 

55 

50 

52 

54 

55 

56 

54 

S3 

50 

52 

55 

53 

58 

62 

60 

56. 7 

MODESTO 

MBX 

101 

97 

93 

92 

91 

69 

92 

96 

99 

84 

77 

81 

66 

67 

77 

77 

82 

87 

85 

83 

87 

86 

88 

68 

81 

81 

83 

74 

77 

81 

86  . 1 

niN 

58 

61 

59 

58 

65 

60 

61 

59 

65 

71 

64 

59 

56 

54 

S5 

55 

55 

55 

S3 

S3 

52 

56 

54 

59 

63 

59 

58 

58.0 

NEHMBN 

MBX 

103 

100 

97 

93 

94 

95 

93 

98 

100 

93 

87 

84 

89 

BB 

67 

80 

63 

89 

89 

84 

69 

88 

87 

91 

69 

85 

65 

61 

74 

82 

89  .2 

MIN 

57 

56 

59 

60 

58 

50 

57 

58 

64 

62 

61 

58 

53 

55 

55 

52 

5 1 

52 

SS 

53 

53 

50 

52 

50 

54 

53 

59 

61 

63 

57 

56.3 

NORTH  FORK  RBNGER  STB 

MBX 

100 

97 

98 

95 

91 

90 

88 

93 

95 

91 

73 

71 

78 

81 

80 

72 

71 

77 

81 

81 

80 

81 

81 

81 

82 

76 

75 

76 

76 

73 

82.9 

MIN 

57 

59 

57 

SB 

56 

61 

53 

SS 

56 

60 

56 

47 

56 

5 1 

52 

40 

42 

47 

47 

51 

46 

50 

50 

47 

48 

47 

49 

45 

49 

4  5 

51  .2 

ORBNGE  COVE 

MBX 

MIN 

PORTERVILLE 

MBX 

103 

102 

102 

99 

98 

95 

95 

94 

96 

90 

74 

71 

79 

83 

88 

Bl 

76 

80 

85 

88 

84 

87 

86 

87 

87 

84 

83 

63 

66 

65 

87 . 1 

MIN 

66 

63 

68 

70 

69 

65 

65 

65 

S8 

69 

65 

61 

63 

63 

62 

52 

52 

57 

60 

59 

60 

60 

59 

60 

61 

67 

58 

56 

60 

57 

61  .7 

POSEY  3  E 

MBX 

92 

90 

89 

88 

85 

79 

79 

77 

74 

62 

60 

69 

68 

72 

71 

71 

69 

68 

65 

67 

65 

61 

60 

73. 1 

MIN 

56 

S5 

56 

54 

55 

53 

54 

53 

53 

52 

54 

46 

44 

47 

44 

45 

42 

43 

42 

44 

43 

45 

4  3 

48.8 

SALT  SPRINGS  PHR  HOUSE 

MBX 

97 

97 

90 

89 

83 

80 

82 

86 

BB 

89 

66 

70 

75 

75 

74 

64 

70 

76 

76 

77 

77 

79 

79 

79 

79 

76 

71 

69 

68 

71 

78.4 

MIN 

63 

65 

67 

66 

62 

59 

56 

60 

69 

62 

54 

48 

49 

53 

52 

46 

50 

46 

49 

55 

57 

56 

56 

55 

53 

48 

51 

53 

49 

50 

SS.3 

SBN  LUIS  DBM 

nnx 

100 

100 

9S 

92 

93 

95 

86 

90 

94 

96 

82 

70 

78 

84 

as 

69 

76 

79 

85 

84 

82 

85 

84 

86 

86 

85 

77 

84 

66 

70 

84  .6 

HIN 

67 

67 

68 

65 

65 

62 

64 

67 

66 

70 

60 

59 

57 

63 

55 

57 

59 

60 

61 

58 

59 

61 

62 

61 

58 

60 

45 

59 

61 

59 

61  .2 

SONORB  RS 

MBX 

104 

103 

98 

98 

96 

90 

89 

93 

97 

100 

79 

69 

75 

81 

61 

72 

71 

78 

81 

62 

85 

85 

84 

86 

86 

81 

81 

81 

75 

76 

85  .2 

MIN 

56 

58 

59 

59 

59 

59 

54 

56 

S9 

64 

58 

50 

50 

54 

52 

45 

SO 

49 

49 

49 

52 

49 

49 

49 

49 

48 

48 

48 

54 

5 1 

52.9 

SO  ENTRBNCE  rOSEMITE 

MBX 

95 

91 

89 

88 

84 

79 

77 

60 

84 

65 

64 

55 

63 

71 

70 

61 

60 

62 

69 

69 

72 

72 

71 

74 

72 

69 

65 

66 

63 

64 

72  .8 

MIN 

53 

54 

54 

56 

55 

52 

45 

48 

55 

55 

54 

41 

42 

43 

45 

37 

36 

39 

43 

46 

45 

47 

45 

44 

44 

46 

51 

55 

49 

43 

47.5 

STOCKTON  USD  BP 

MBX 

96 

96 

92 

94 

92 

88 

96 

100 

101 

BB 

75 

82 

89 

91 

81 

79 

84 

91 

68 

85 

89 

88 

90 

89 

63 

82 

84 

75 

80 

84 

87  .7 

MIN 

63 

60 

S6 

55 

62 

56 

57 

63 

70 

72 

63 

62 

58 

SI 

SB 

SB 

60 

58 

58 

57 

57 

54 

58 

58 

60 

57 

63 

63 

62 

61 

60.0 

STOCKTON  FIRE  STB  4 

MBX 

103 

101 

96 

92 

93 

91 

89 

94 

97 

99 

es 

75 

82 

BB 

87 

81 

78 

B2 

B7 

86 

81 

87 

86 

88 

87 

78 

80 

83 

83 

79 

87.3 

HIN 

61 

59 

55 

55 

59 

58 

56 

57 

63 

61 

56 

56 

55 

53 

S3 

56 

5S 

53 

54 

54 

51 

52 

53 

55 

54 

57 

59 

57 

58 

56.0 

TEHRCHfiPl 

nnx 

95 

95 

92 

89 

86 

83 

82 

89 

B7 

71 

63 

6S 

77 

76 

72 

67 

66 

70 

80 

79 

75 

77 

76 

78 

70 

74 

77 

73 

71 

74 

77.7 

NIN 

57 

56 

60 

62 

50 

57 

52 

S3 

56 

S3 

53 

54 

SO 

50 

50 

41 

41 

42 

45 

56 

41 

46 

46 

45 

54 

48 

SO 

43 

54 

53 

50.6 

TEJON  RBNCHO 

nnx 

101 

104 

101 

97 

98 

95 

90 

80 

85 

BO 

80 

79 

80 

85 

78 

82 

83 

84 

84 

83 

81 

82 

79 

79 

74 

85.8 

MIN 

78 

7S 

75 

72 

74 

64 

65 

52 

69 

67 

67 

61 

57 

60 

60 

57 

57 

59 

60 

64 

62 

55 

55 

56 

57 

63.5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STfillON  INOEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


CRLIFORNin 

SEPTEMBER  1976 


STRT ION 

DOY  OF  MONTH 

o 

(T 

o: 

UJ 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2b 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

MAX 

lOS 

lOS 

103 

98 

99 

97 

92 

100 

97 

90 

72 

62 

85 

88 

86 

81 

80 

BS 

90 

89 

87 

86 

89 

88 

92 

82 

63 

82 

81 

79 

89 

.2 

MIN 

66 

66 

66 

69 

66 

72 

64 

66 

65 

66 

63 

SS 

59 

60 

59 

49 

54 

64 

SS 

59 

S6 

57 

56 

56 

56 

56 

67 

54 

59 

59 

•  8 

TIOER  CREEK  PM 

MAX 

103 

102 

99 

96 

92 

88 

90 

95 

98 

98 

75 

74 

60 

80 

ei 

71 

76 

79 

83 

82 

83 

83 

84 

84 

85 

76 

76 

76 

72 

71 

84 

.4 

MIN 

54 

57 

SB 

se 

59 

57 

S3 

S3 

52 

61 

SS 

47 

47 

51 

49 

44 

49 

46 

47 

49 

49 

46 

48 

48 

49 

46 

49 

SO 

51 

S 1 

•  0 

TRRCr  CRRBONR 

MAX 

100 

100 

96 

92 

91 

92 

87 

91 

95 

95 

64 

78 

80 

86 

89 

79 

81 

87 

BS 

81 

86 

85 

86 

86 

87 

61 

BO 

65 

69 

77 

66 

.4 

MIN 

S9 

60 

SS 

55 

57 

SS 

56 

65 

65 

65 

64 

60 

S3 

52 

S3 

52 

52 

S4 

52 

49 

49 

51 

52 

SI 

63 

S3 

54 

68 

59 

59 

56 

.7 

TRACT  PUMPING  PLRNI 

MAX 

103 

9B 

96 

93 

93 

91 

92 

96 

98 

95 

60 

80 

87 

84 

76 

77 

81 

87 

84 

81 

86 

BS 

87 

87 

78 

76 

80 

76 

77 

81 

86 

.2 

MIN 

65 

62 

60 

56 

S5 

SS 

56 

63 

63 

63 

61 

60 

57 

62 

56 

SB 

58 

60 

SB 

S9 

56 

56 

59 

60 

50 

S9 

57 

63 

60 

61 

59 

.0 

VtSRLIR 

MAX 

100 

98 

100 

98 

96 

96 

93 

92 

94 

67 

75 

74 

79 

83 

85 

80 

7S 

79 

84 

86 

84 

85 

82 

87 

86 

62 

61 

82 

80 

67 

85 

.7 

66 

71 

66 

S3 

69 

71 

63 

63 

67 

54 

65 

60 

61 

64 

61 

52 

62 

56 

66 

60 

57 

52 

SS 

S6 

57 

56 

56 

57 

61 

KRSCO 

MAX 

104 

103 

106 

100 

101 

100 

97 

96 

90 

69 

75 

76 

81 

84 

88 

64 

78 

81 

85 

89 

81 

66 

87 

89 

SB 

84 

ei 

84 

78 

70 

87 

.6 

M  I N 

66 

65 

68 

71 

70 

68 

67 

65 

70 

69 

64 

65 

63 

61 

52 

S3 

56 

SB 

60 

59 

SB 

58 

59 

59 

56 

66 

59 

59 

6 1 

TOSEnlTE  PARK  HEflOQTRS 

MAX 

106 

IDS 

102 

lOI 

97 

87 

91 

93 

97 

96 

70 

60 

60 

84 

85 

80 

75 

77 

82 

88 

90 

87 

85 

88 

86 

66 

62 

82 

76 

72 

86 

.4 

■          ■  • 

M I N 

S2 

48 

47 

52 

S2 

S3 

SO 

40 

S2 

SO 

51 

44 

43 

43 

44 

43 

40 

40 

42 

42 

46 

46 

45 

45 

45 

41 

41 

41 

42 

SOUTH  CORST 

ORR 1 NRCE  06 

ALPINE 

MAX 

96 

87 

93 

93 

76 

85 

95 

87 

84 

75 

77 

80 

81 

79 

77 

76 

79 

80 

74 

76 

81 

78 

69 

67 

68 

79 

61 

80 

82 

80 

.6 

64 

64 

66 

63 

61 

60 

57 

59 

62 

S9 

52 

59 

60 

60 

69 

57 

53 

49 

48 

59 

60 

66 

61 

58 

58 

58 

59 

SB 

58 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

79 

79 

86 

78 

80 

79 

81 

82 

82 

80 

72 

79 

79 

82 

78 

79 

76 

78 

73 

67 

7S 

68 

69 

72 

71 

70 

68 

71 

74 

76 

76 

.1 

65 

63 

64 

65 

64 

65 

62 

63 

64 

64 

62 

66 

SI 

61 

66 

61 

61 

59 

66 

62 

65 

62 

57 

63 

64 

60 

64 

SB 

62 

BARRETT  Ofln 

MAX 

101 

91 

92 

90 

93 

64 

77 

89 

94 

84 

69 

74 

76 

60 

78 

70 

73 

76 

78 

79 

76 

74 

80 

74 

72 

71 

70 

79 

83 

78 

80 

■  2 

57 

61 

68 

61 

62 

64 

S8 

57 

67 

66 

61 

60 

61 

62 

61 

59 

55 

SO 

52 

69 

61 

62 

63 

60 

59 

60 

60 

58 

59 

SB 

60 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 

84 

61 

78 

78 

70 

69 

72 

69 

61 

se 

66 

66 

66 

65 

65 

67 

68 

70 

69 

66 

69 

69 

66 

59 

64 

66 

64 

62 

67 

66 

.2 

M I  N 

45 

46 

52 

45 

49 

42 

39 

SO 

S3 

47 

42 

43 

43 

41 

41 

34 

35 

35 

42 

39 

39 

4S 

45 

40 

40 

4  1 

36 

42 

42 

42 

•  S 

BURBANR  VALLEY  PnP  PL T 

MAX 

95 

95 

98 

97 

94 

87 

95 

100 

93 

87 

71 

82 

63 

61 

76 

83 

79 

81 

78 

78 

82 

79 

81 

81 

72 

77 

80 

82 

80 

BO 

84 

.2 

66 

63 

68 

64 

64 

64 

52 

66 

69 

68 

62 

60 

57 

63 

63 

61 

S8 

S4 

56 

63 

6S 

68 

61 

65 

63 

61 

S9 

58 

57 

61 

62 

CACHUMA  LAKE 

MAX 

103 

98 

97 

92 

96 

92 

90 

96 

99 

87 

71 

74 

76 

65 

78 

74 

75 

77 

02 

78 

72 

61 

81 

81 

76 

74 

76 

77 

73 

72 

62 

.9 

SO 

S3 

S4 

S7 

56 

59 

54 

57 

64 

67 

60 

61 

SS 

52 

56 

53 

51 

SS 

54 

S7 

56 

54 

S4 

55 

57 

56 

SS 

59 

57 

55 

56 

■' 

CAHPO 

MAX 

100 

69 

89 

91 

90 

82 

8S 

87 

80 

74 

68 

78 

64 

67 

7S 

73 

75 

79 

60 

75 

77 

63 

78 

70 

68 

76 

79 

85 

78 

80 

60 

.5 

51 

S3 

53 

56 

49 

50 

59 

52 

57 

SS 

56 

SS 

S9 

51 

48 

37 

43 

S4 

SI 

52 

52 

SB 

57 

57 

58 

47 

49 

SI 

52 

.5 

CANOOA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

CHULA  VISTA 

MAX 

73 

74 

75 

80 

77 

7S 

76 

75 

78 

80 

76 

74 

74 

72 

71 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

74 

7S 

71 

71 

70 

72 

73 

72 

74 

73 

.8 

65 

66 

68 

66 

68 

66 

66 

6S 

69 

71 

67 

65 

67 

67 

66 

67 

63 

SB 

59 

67 

67 

66 

67 

67 

65 

66 

66 

67 

64 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 

93 

86 

88 

91 

92 

80 

83 

91 

95 

84 

70 

6S 

76 

79 

77 

65 

75 

75 

77 

70 

76 

77 

7S 

77 

77 

69 

69 

77 

78 

77 

78 

.8 

SB 

62 

63 

64 

62 

65 

62 

61 

66 

67 

59 

60 

se 

61 

61 

60 

67 

53 

55 

59 

60 

56 

60 

61 

61 

se 

66 

53 

56 

CORONA 

MAX 

90 

92 

98 

98 

92 

90 

96 

98 

92 

88 

72 

80 

81 

80 

7S 

79 

78 

79 

76 

78 

80 

80 

81 

80 

72 

72 

60 

63 

80 

81 

83 

.4 

HIN 

61 

60 

66 

64 

62 

64 

63 

62 

68 

69 

62 

63 

59 

63 

64 

64 

56 

54 

56 

62 

64 

SB 

63 

64 

63 

57 

57 

55 

61 

61 

61 

CULVER  CITY 

MAX 

80 

81 

61 

8S 

83 

83 

80 

86 

89 

89 

77 

78 

76 

78 

72 

75 

76 

73 

73 

75 

79 

78 

79 

78 

76 

76 

72 

60 

79 

80 

79 

.0 

MIN 

65 

65 

66 

65 

67 

69 

64 

65 

65 

69 

64 

61 

60 

65 

60 

61 

62 

S9 

62 

65 

66 

65 

65 

68 

67 

64 

62 

59 

64 

65 

64 

CUTAMACR 

MAX 

90 

9D 

77 

77 

81 

80 

76 

76 

80 

68 

62 

58 

65 

76 

76 

68 

63 

66 

73 

75 

73 

74 

76 

73 

64 

57 

60 

70 

70 

70 

72 

.1 

MIN 

64 

65 

60 

51 

51 

51 

53 

49 

60 

60 

53 

50 

49 

52 

49 

42 

39 

37 

42 

51 

47 

46 

55 

55 

52 

48 

45 

47 

SS 

SO 

ORY  CANTON  RESERVOIR 

MAX 

104 

100 

100 

96 

97 

91 

B7 

99 

99 

64 

75 

64 

80 

86 

64 

72 

74 

77 

82 

78 

78 

82 

82 

82 

82 

69 

70 

82 

79 

79 

83 

.9 

MIN 

55 

55 

58 

60 

59 

59 

57 

58 

59 

65 

SB 

SB 

52 

52 

59 

58 

51 

49 

51 

52 

59 

58 

53 

60 

61 

56 

SS 

51 

SS 

S3 

66 

•  2 

El  CAPIIAN  DAM 

MAX 

96 

88 

90 

93 

94 

76 

77 

89 

97 

67 

74 

77 

80 

81 

76 

69 

77 

79 

80 

60 

72 

78 

61 

73 

72 

69 

72 

82 

84 

60 

60 

.9 

HIN 

60 

59 

63 

63 

65 

65 

61 

61 

65 

68 

63 

62 

63 

65 

62 

61 

56 

53 

54 

62 

63 

64 

64 

63 

62 

61 

60 

62 

61 

61 

61 

ELSINORE 

MAX 

100 

95 

92 

90 

69 

90 

93 

BS 

71 

75 

87 

84 

60 

78 

79 

63 

78 

76 

68 

70 

80 

82 

78 

62 

.8 

MIN 

59 

60 

71 

70 

62 

63 

64 

60 

62 

60 

59 

61 

S3 

69 

57 

52 

SB 

65 

58 

59 

ESCONDIDO 

MAX 

85 

B7 

92 

91 

82 

74 

89 

93 

68 

71 

71 

76 

77 

75 

69 

75 

75 

76 

75 

70 

74 

77 

72 

70 

67 

70 

78 

79 

77 

79 

77 

.8 

MIN 

64 

62 

68 

63 

64 

67 

62 

60 

68 

69 

S4 

61 

63 

65 

62 

66 

SB 

53 

62 

63 

65 

63 

63 

65 

63 

62 

60 

63 

63 

69 

63 

.0 

EONTANA  KAISER 

MAX 

100 

97 

98 

98 

91 

88 

97 

100 

86 

76 

69 

76 

BS 

61 

72 

60 

79 

62 

74 

76 

BO 

82 

80 

71 

70 

72 

81 

78 

77 

80 

82 

.7 

MIN 

67 

59 

71 

67 

63 

64 

63 

62 

70 

67 

61 

63 

60 

64 

63 

61 

62 

SS 

61 

63 

64 

58 

64 

62 

61 

62 

63 

63 

62 

63 

62 

•  9 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 

66 

90 

91 

91 

87 

77 

93 

97 

B7 

83 

76 

79 

79 

76 

74 

76 

77 

79 

78 

77 

76 

80 

77 

73 

71 

74 

80 

81 

78 

81 

80 

.9 

MIN 

65 

63 

69 

66 

70 

69 

64 

60 

72 

70 

66 

65 

66 

67 

64 

64 

60 

54 

65 

64 

66 

65 

65 

65 

63 

62 

63 

66 

63 

64 

54 

.8 

HENSMRH  0AM 

HAX 

96 

96 

89 

62 

90 

89 

82 

87 

91 

98 

69 

60 

75 

60 

63 

70 

71 

74 

75 

76 

72 

71 

85 

73 

76 

67 

68 

76 

61 

79 

79 

.4 

HIN 

49 

50 

64 

SB 

54 

SS 

50 

SO 

50 

62 

59 

65 

SS 

S7 

57 

SS 

47 

44 

45 

49 

55 

51 

50 

56 

56 

56 

49 

SO 

54 

52 

S3 

•  1 

IDTLLHILO  FIRE  DEPT 

HAX 

92 

91 

83 

80 

83 

80 

79 

60 

76 

68 

60 

65 

74 

76 

71 

70 

67 

73 

74 

72 

75 

76 

76 

70 

63 

62 

71 

71 

71 

71 

74 

■  ! 

MIN 

5S 

61 

60 

52 

51 

51 

4B 

49 

SS 

57 

S4 

42 

42 

49 

45 

40 

36 

40 

41 

48 

45 

46 

64 

45 

43 

42 

39 

43 

58 

49 

48 

■  0 

JULIAN  HTNOLA 

MAX 

97 

84 

63 

87 

66 

79 

82 

87 

73 

66 

63 

67 

77 

79 

66 

68 

69 

73 

75 

73 

74 

78 

75 

72 

60 

63 

71 

73 

72 

72 

74 

.8 

MIN 

58 

70 

62 

59 

S6 

S7 

S9 

56 

60 

61 

54 

S3 

52 

56 

51 

S2 

49 

42 

46 

55 

SO 

50 

51 

54 

54 

S3 

48 

49 

53 

5 1 

54 

■  1 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

77 

80 

8S 

63 

82 

79 

81 

64 

80 

72 

75 

76 

75 

73 

7S 

75 

75 

74 

75 

76 

77 

76 

75 

76 

7S 

76 

76 

79 

77 

.4 

HIN 

SB 

58 

60 

64 

66 

65 

63 

63 

63 

62 

63 

60 

86 

63 

60 

60 

55 

54 

56 

57 

57 

S6 

SB 

59 

59 

57 

56 

64 

60 

■  1 

LA  MESA 

MAX 

79 

89 

90 

90 

83 

7S 

69 

95 

84 

82 

75 

78 

77 

74 

71 

76 

77 

76 

78 

72 

77 

80 

75 

72 

70 

72 

80 

81 

79 

81 

79 

.3 

MIN 

63 

64 

69 

67 

67 

66 

63 

64 

71 

66 

63 

64 

63 

66 

62 

63 

60 

56 

63 

62 

65 

64 

65 

63 

62 

61 

63 

63 

62 

62 

63 

•  B 

LOMPOC 

MAX 

75 

76 

72 

74 

74 

78 

82 

86 

79 

71 

79 

75 

77 

75 

72 

74 

73 

76 

68 

73 

73 

73 

76 

73 

71 

75 

80 

78 

73 

79 

75 

.3 

niN 

S4 

SS 

55 

S6 

SS 

57 

51 

53 

S9 

66 

62 

61 

56 

53 

57 

56 

48 

57 

56 

56 

54 

S7 

SB 

56 

SB 

56 

52 

62 

SB 

54 

56 

■  3 

LONG  BEACH  HSO  AP 

MAX 

80 

84 

91 

94 

83 

88 

96 

93 

90 

78 

71 

79 

77 

74 

74 

76 

77 

77 

73 

78 

80 

76 

80 

77 

75 

78 

80 

79 

79 

80 

80 

.6 

HIN 

69 

68 

71 

70 

74 

74 

73 

71 

72 

70 

68 

67 

64 

70 

68 

66 

6S 

61 

64 

68 

68 

65 

70 

70 

66 

66 

65 

62 

68 

68 

68 

•  0 

LOS  ANGELES  HSO  HP 

HAX 

76 

76 

75 

BO 

78 

79 

74 

62 

83 

77 

70 

73 

73 

70 

71 

71 

70 

71 

71 

72 

72 

75 

76 

74 

73 

73 

73 

75 

7S 

76 

74 

.5 

MIN 

67 

67 

67 

67 

70 

66 

66 

68 

72 

69 

67 

65 

64 

68 

68 

63 

62 

62 

65 

68 

66 

64 

68 

68 

67 

66 

64 

61 

65 

66 

66 

.3 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

MAX 

84 

B6 

91 

90 

81 

82 

83 

92 

91 

79 

68 

77 

79 

76 

70 

74 

76 

76 

74 

75 

77 

76 

78 

77 

73 

76 

76 

78 

77 

78 

79 

■  0 

HIN 

67 

66 

69 

69 

66 

68 

68 

70 

73 

68 

65 

65 

64 

67 

66 

66 

63 

61 

64 

67 

67 

63 

66 

66 

66 

es 

64 

61 

6S 

67 

66 

.1 

NT  WILSON  2 

HAX 

92 

88 

79 

77 

77 

76 

76 

79 

75 

6S 

SB 

68 

73 

75 

72 

60 

64 

72 

73 

69 

73 

75 

69 

66 

61 

63 

67 

67 

60 

S6 

70 

.9 

HIN 

71 

6S 

60 

SB 

61 

64 

57 

59 

S9 

54 

45 

46 

54 

SB 

52 

43 

45 

51 

56 

56 

SS 

57 

S3 

52 

49 

44 

49 

51 

48 

46 

53 

.6 

NEN  CUYRMA  FIRE  STA 

HAX 

101 

104 

102 

95 

91 

88 

89 

90 

92 

86 

67 

70 

73 

76 

78 

72 

73 

75 

76 

64 

75 

79 

BO 

80 

79 

78 

78 

78 

77 

65 

81 

.7 

MIN 

SS 

S4 

S4 

SB 

56 

46 

58 

57 

65 

66 

60 

S6 

47 

42 

42 

47 

43 

44 

46 

45 

48 

49 

48 

47 

49 

44 

45 

48 

55 

52 

SO 

.9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DniLY  TEMPERniURES 


STRTION 

DAY  OF  MONTH 

o 
a 

X 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

1  5 

16 

17 

18 

19 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

NEWPORT  BEBCM  HBRBOR 

hbx 

75 
66 

76 
64 

77 
67 

76 
66 

76 
67 

75 
66 

75 
66 

77 
63 

78 
SB 

75 
69 

70 
64 

72 
65 

72 
62 

72 
66 

73 
64 

74 

65 

74 

63 

72 
60 

71 
64 

74 

66 

73 
67 

71 
62 

73 
66 

73 
66 

72 
66 

71 
64 

71 
64 

71 
62 

73 
55 

75 
66 

73.6 
65.0 

OCERNSIDE 

MBX 
11 1 N 

76 
SB 

79 
57 

82 
60 

82 
64 

79 
68 

78 
68 

80 
64 

BO 

62 

Bl 

70 

75 
68 

71 
65 

76 
63 

75 
54 

74 

53 

72 
53 

77 
54 

77 
SB 

76 
68 

75 
55 

73 
53 

77 
55 

77 
54 

75 
60 

73 
54 

75 
51 

75 
54 

79 
59 

79 
57 

77 
SB 

79 
56 

76.8 
58.6 

OJRl 

1RX 

92 

56 

93 
57 

91 
57 

95 
64 

90 
60 

88 
64 

96 

57 

98 
59 

92 
65 

85 
68 

71 
60 

BO 
61 

82 

55 

80 
60 

75 
57 

76 
56 

75 
51 

79 
51 

77 
57 

75 
60 

79 
57 

77 
65 

Bl 
61 

Bl 
61 

73 
63 

71 
62 

77 
61 

73 
54 

72 
58 

70 
60 

Bl  .5 
59.2 

OXNRRD 

MAX 

83 
61 

78 
61 

81 
62 

86 
60 

86 
60 

83 
63 

82 
61 

77 
60 

68 
63 

81 
66 

81 
60 

69 
61 

76 
62 

78 
62 

75 
62 

74 

59 

78 
55 

79 
56 

78 
59 

73 
61 

76 
63 

80 
59 

75 
62 

81 
62 

61 
63 

73 
62 

78 
61 

78 
56 

80 
58 

75 
60 

78  .8 
60.7 

PfiLOMHR  «T  OBSERVBTORT 

MAX 

89 
67 

91 
62 

78 
SB 

74 

55 

BO 
58 

76 
54 

74 

55 

76 
55 

77 
57 

64 

55 

63 
49 

56 
48 

65 
44 

73 
45 

72 
51 

72 
46 

65 
44 

63 
48 

72 
52 

70 
54 

68 
61 

72 
51 

72 
55 

74 

56 

70 
51 

55 
48 

57 
46 

66 
50 

67 
52 

65 
46 

70.6 
52.1 

PBSfiOENB 

MAX 

93 
64 

90 
63 

93 
66 

92 
65 

91 
64 

B4 

62 

91 
63 

95 
65 

91 
66 

B7 
62 

72 
59 

74 

59 

61 

57 

80 

63 

76 
62 

75 
61 

78 
58 

78 
56 

78 
57 

77 
63 

78 
63 

77 
58 

79 
62 

79 
64 

70 
62 

72 
60 

78 
60 

78 
57 

79 
62 

79 
62 

81  .6 
61  .6 

POMONR  CBL  POLT 

MBX 

96 
63 

89 
61 

91 
65 

94 

62 

94 

62 

80 
65 

85 
62 

93 
64 

96 
65 

87 
68 

72 
61 

78 
59 

81 
63 

77 
63 

68 
60 

78 
57 

78 
53 

79 
S6 

72 
60 

81 
63 

80 
59 

77 
60 

78 
62 

77 
63 

69 
57 

72 
56 

81 
54 

61 

59 

81 
61 

82 

57 

81  .6 
60.7 

RBMONB  FIRE  OEPT 

MBX 

97 
53 

92 
52 

94 

61 

93 
5B 

9D 
56 

Bl 
SB 

93 
55 

94 

52 

89 
65 

84 

59 

72 
SB 

75 
56 

78 
59 

79 
60 

76 
SB 

75 
56 

76 
51 

77 
45 

76 
57 

73 
57 

71 
57 

78 
59 

77 
59 

69 
57 

67 
56 

68 
57 

79 
51 

80 
SB 

75 
56 

79 
54 

80  .2 
56.3 

REOLBNOS 

tIBX 

97 
61 

98 
67 

97 
69 

98 
64 

89 
63 

B7 
63 

96 
62 

98 
60 

85 
70 

73 
66 

75 
60 

75 
60 

81 
60 

79 
63 

69 
62 

77 
59 

77 
60 

79 
52 

72 
61 

76 
62 

76 
63 

79 
56 

78 
62 

79 
63 

69 
64 

70 
61 

79 
57 

80 
55 

77 
59 

80 
63 

81  .6 
61  .6 

RIVERSIDE  FIRE  STB  3 

HflX 

95 
61 

97 
64 

98 
69 

98 
67 

92 
64 

86 
65 

99 
62 

100 
62 

92 
70 

66 
69 

69 
63 

78 
62 

83 
59 

79 
63 

78 
64 

79 
62 

79 
60 

80 
54 

78 
58 

78 
63 

80 
65 

79 
56 

60 
64 

80 
66 

73 
67 

74 
54 

81 

52 

81 

59 

79 
52 

82 
65 

83  .8 
62.1 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STB 

MAX 

102 
63 

95 
64 

98 

70 

98 
66 

99 
63 

88 
64 

67 
62 

9B 
62 

100 
70 

87 
69 

74 
62 

68 
63 

76 
60 

61 
64 

77 
65 

70 
63 

77 
59 

77 
55 

79 
58 

69 
64 

77 
65 

78 
58 

79 
64 

79 
66 

79 
64 

73 
SB 

72 
57 

79 
55 

80 
63 

75 
65 

82  .4 

52.7 

SBN  6ERNBRDIN0  CO  HOSP 

MAX 

too 

62 

97 
59 

99 
71 

98 
67 

91 
64 

88 
64 

97 
63 

lOD 
52 

91 

71 

83 
67 

69 
61 

76 
63 

85 

60 

31 
64 

78 
63 

80 
61 

79 

61 

82 
54 

74 

61 

78 
63 

80 
64 

82 
58 

BD 
64 

82 
63 

71 
63 

72 
63 

82 
60 

84 

56 

80 
52 

83 
64 

64  . 1 
62.6 

SBND8ERC  USO 

MAX 

96 
72 

89 
68 

Bl 
63 

85 
67 

81 
55 

77 
58 

82 
63 

84 

64 

76 
59 

59 
55 

55 
49 

65 
52 

74 

51 

78 
55 

61 
46 

61 
46 

63 
45 

73 
51 

75 
56 

70 
57 

73 
56 

78 
56 

75 
53 

65 
55 

63 
51 

63 
49 

66 
49 

66 
48 

65 
48 

64 

72  .2 
54  .9 

SBN  OIEGO  MSD  BP 

MAX 

75 
69 

82 
66 

63 
72 

85 
71 

80 
72 

79 
72 

81 

70 

87 
68 

84 

75 

77 
71 

77 
70 

79 
70 

76 
70 

74 

70 

73 
69 

76 
69 

75 
66 

77 
63 

76 
69 

74 

70 

77 
71 

79 

70 

74 

70 

76 
70 

74 

68 

76 
69 

76 
70 

77 
69 

77 
69 

79 
69 

77.9 
69.6 

SBN  GBBRIEU  FIRE  DEPT 

MBX 

92 
65 

92 
64 

95 
67 

95 
65 

93 
64 

86 
67 

91 
62 

97 
65 

94 

69 

90 
69 

72 
62 

79 
60 

64 

58 

82 
65 

78 
63 

79 
62 

79 
58 

81 
55 

80 
58 

BO 
64 

80 
65 

60 
59 

Bl 
62 

79 
65 

73 
64 

77 
60 

80 
60 

81 
55 

85 
63 

81 

6 1 

83.9 
62.5 

SBN  JflCINTO 

MBX 

98 
54 

89 
58 

95 
68 

99 
59 

93 
58 

89 
64 

95 
58 

95 
56 

BB 

67 

84 

66 

74 

66 

77 
61 

85 
69 

83 
63 

80 
62 

77 
60 

79 
58 

80 
49 

79 
58 

71 
60 

79 
62 

79 
58 

80 
61 

71 
61 

67 
51 

69 
58 

78 
59 

81 
60 

81 
60 

81 
62 

82  .5 
50.5 

SBN  NICOLAS  ISLBND 

MBX 

SBNTB  BNB  FIRE  STATION 

MBX 

89 
67 

87 
65 

89 
67 

86 
66 

90 
66 

91 
70 

90 
70 

73 
65 

78 
65 

79 
62 

79 
66 

77 
63 

77 
59 

78 
64 

78 
66 

78 
63 

78 
61 

81 
63 

SANTB  BARBBRB 

MAX 
MIN 

76 
60 

72 
60 

76 
61 

82 
62 

68 
63 

79 
64 

80 
62 

84 

60 

82 
62 

79 
63 

79 
66 

72 
60 

76 
59 

74 
59 

70 
63 

70 
61 

75 
57 

74 

57 

72 
57 

71 
62 

74 

59 

72 
59 

72 
62 

72 
62 

77 
56 

75 
58 

76 
57 

76 
57 

70 
58 

72 
59 

74  .9 

60.2 

SBNTB  BBRBBRfl  FBB  RP 

MBX 

62 

62 

59 

6? 

65 

64 

60 

59 

62 

64 

64 

59 

60 

65 

63 

58 

57 

56 

64 

64 

6^ 

59 

67 

60 

55 

54 

6? 

61 

53 

74 

63 

74  .8 

61  .8 

SBNTB  MBRIB  HSO  BP 

MAX 

75 
54 

74 
56 

73 
57 

78 
57 

75 
57 

77 
58 

63 
58 

90 
55 

76 
61 

73 
64 

73 
61 

71 
56 

77 
55 

73 
54 

69 
58 

70 
53 

71 
49 

75 
52 

68 

57 

71 
55 

73 
S3 

77 
54 

75 
55 

70 
58 

71 
55 

73 
53 

78 
56 

70 
62 

73 
60 

77 

74  .3 

56.3 

SBNTB  MONICA  PIER 

MAX 

83 
66 

77 
65 

76 
65 

79 
64 

78 

67 

81 
64 

80 
65 

64 

66 

84 

67 

76 
68 

75 
65 

76 
62 

76 
62 

70 
62 

74 

66 

76 
63 

72 
61 

75 
60 

72 
62 

71 
53 

73 
63 

73 
63 

77 
65 

79 
65 

79 
66 

70 
62 

76 
65 

76 
60 

71 
62 

75 

76 . 1 
63.9 

SBNTB  PBULB 

MAX 

80 

81 

80 

90 

81 

82 

82 

90 

63 

78 

73 

75 

77 

75 

75 

76 

78 

76 

76 

77 

73 

78 

79 

72 

75 

76 

78 

76 

76 

78  .2 

SUN  CITY 

MBX 
MIN 

100 
SB 

99 
62 

94 
69 

97 
61 

97 
60 

89 
61 

96 
59 

97 
57 

90 
66 

82 
66 

75 
62 

77 
59 

84 

56 

64 

61 

80 

61 

77 
62 

78 
57 

80 
52 

79 

,60 

74 

60 

80 
61 

80 

SS 

77 
59 

79 
61 

72 
59 

70 
57 

BO 
56 

83 
56 

83 
58 

Bl 
59 

33.8 
59.7 

TORRANCE 

MBX 

80 
65 

75 
63 

82 
65 

86 
64 

78 
64 

79 
66 

79 
63 

82 
63 

86 
64 

87 
70 

72 
62 

77 
62 

76 
60 

73 
65 

76 
65 

74 

60 

74 
60 

75 
59 

75 
61 

76 
64 

75 
66 

72 
61 

75 
64 

76 
66 

72 
66 

75 
62 

75 
53 

77 
59 

75 
64 

73 

77 . 1 
63.3 

TUJUNGB 

MAX 

88 
60 

90 
62 

91 
66 

89 
64 

89 
62 

BO 
63 

88 
60 

91 
63 

62 
66 

77 
65 

66 
58 

73 
58 

79 
55 

78 
60 

67 
60 

71 
58 

72 
54 

76 
53 

72 
54 

72 
60 

75 
62 

75 
56 

76 
55 

76 
60 

64 

60 

66 
56 

72 
56 

73 
55 

72 
SB 

72 

59.3 

TUSTIN  IRVINE  RBNCH 

MAX 

89 
61 

82 
60 

90 
58 

90 
64 

91 
67 

80 
65 

82 
63 

88 

61 

93 
65 

90 
67 

75 
65 

74 
64 

79 
59 

78 
57 

73 
63 

61 

75 
60 

75 
55 

78 
56 

74 

65 

76 
65 

78 
58 

76 
60 

77 
66 

76 
65 

72 
58 

76 
52 

60 
61 

81 
64 

30 

80.3 
61  .6 

THITCMELL  DBM 

MAX 
M  I N 

U  C  L  B 

MAX 
MIN 

76 
64 

82 
63 

86 
64 

84 
64 

80 
66 

79 
65 

77 
64 

88 
66 

86 
67 

81 
66 

69 
63 

72 
61 

73 
60 

69 
60 

68 
62 

73 
62 

75 
60 

71 
61 

69 
62 

73 
64 

74 

65 

73 
62 

74 

66 

76 
66 

74 
64 

75 
62 

76 
63 

76 
56 

75 
50 

76 
64 

76  .0 
63.1 

UPLAND  3  N 

MBX 
MIN 

92 
58 

92 
64 

95 
67 

93 
63 

87 
62 

82 
63 

92 
61 

95 
60 

90 
6B 

81 

66 

68 
59 

74 

60 

79 
57 

77 
60 

73 
60 

74 

58 

75 
56 

77 
50 

74 
54 

75 
60 

77 
50 

75 
55 

78 
57 

77 
60 

68 
59 

66 
SB 

77 
54 

78 
52 

75 
59 

78 
SB 

79 . 9 
53.9 

VISTB  2  NNE 

MBX 

66 
61 

87 
60 

90 
66 

B8 

65 

82 
60 

76 
64 

63 
58 

90 
60 

88 
69 

82 
67 

72 
63 

75 
62 

74 

62 

74 
64 

71 
62 

75 
62 

74 

59 

74 

54 

74 

57 

70 
63 

75 
65 

75 
50 

75 
63 

71 
64 

70 
63 

71 
63 

78 
60 

79 
62 

75 
61 

77 
6 1 

77.7 
62.0 

HARNER  SPRINGS 

MBX 

TORBfl  LINDB 

■          ■  ■ 

MAX 

85 
60 

9D 
59 

94 

66 

93 
63 

86 
62 

64 

62 

91 
61 

95 
61 

91 
66 

82 
66 

70 
63 

BO 
63 

80 
59 

75 
63 

70 
63 

78 
59 

78 
55 

79 
55 

74 

57 

78 
64 

80 
65 

78 
59 

80 
65 

76 
63 

71 
63 

75 
57 

78 
55 

80 
57 

80 
55 

80 
60 

60.9 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BBKER 

MAX 
MIN 

112 
81 

108 
80 

105 
7 

106 
8] 

102 
78 

99 
73 

102 
77 

96 

91 
69 

94 

71 

93 
72 

96 
79 

95 
77 

90 
76 

94 

75 

96 
78 

95 
76 

96 
71 

99 
74 

95 
72 

86 

70 

66 

71 

85 
71 

90 
73 

92 

75 

96 

72 

97 

71 

74.6 

BRRSTOM 

MAX 
MIN 

108 
63 

104 
68 

96 
66 

96 
65 

95 
67 

87 
SB 

91 
61 

93 
68 

92 
70 

78 
64 

74 

60 

83 
54 

67 
57 

91 
62 

91 
62 

82 
S3 

62 
52 

B7 
54 

87 
56 

86 
SB 

69 
64 

90 
57 

90 
63 

60 
62 

82 
58 

82 
55 

84 

56 

87 
53 

64 

67 

87 
55 

88.2 
60.3 

BEflUnONT  1  E 

MBX 
MIN 

109 
59 

94 

66 

91 
67 

91 
61 

89 
59 

BB 
60 

69 
60 

93 
57 

88 
66 

77 
63 

69 
60 

74 
58 

83 
58 

83 
60 

BO 
60 

74 

56 

74 

55 

78 
50 

75 
55 

74 

57 

76 
59 

78 
55 

77 
59 

78 

60 

66 
59 

66 
56 

75 
55 

60 
54 

77 
57 

78 
57 

30. B 
53.6 

BISHOP  HSO  BP 

MBX 
MIN 

101 
55 

99 
53 

97 
55 

91 
56 

77 
54 

82 
56 

69 
54 

91 
54 

90 
57 

66 
60 

73 
57 

82 

50 

84 
49 

84 

50 

B3 
51 

76 
43 

81 
43 

62 
47 

82 
47 

79 
SO 

80 
45 

83 
47 

83 
47 

60 
52 

84 
48 

83 
46 

80 
46 

75 
48 

68 
48 

76 
50 

82.6 
50.7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERniURES 


CRLIFORNIR 

SEPTEMBER  1976 


STRT ION 

DOr  OF  MONTH 

o 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

Q 

9 

1 0 

]  ] 

1  2 

\  3 

J  4 

1  5 

1 5 

1 8 

1  9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BLrlHE 

MAX 

106 

106 

106 

1 1 1 

96 

96 

97 

100 

96 

100 

98 

98 

98 

100 

97 

93 

94 

95 

97 

96 

96 

97 

87 

84 

86 

87 

91 

94 

96 

•  6 

MIN 

7  I 

7 1 

^* 

60 

67 

64 

65 

75 

68 

70 

62 

63 

67 

67 

63 

6 1 

65 

61 

65 

65 

65 

70 

63 

6 1 

62 

63 

62 

66 

69 

65 

.7 

BLITHE  Fflfi  niRPORI 

MAX 

103 

96 

93 

96 

94 

92 

94 

100 

95 

84 

88 

90 

96 

97 

95 

91 

89 

89 

91 

91 

95 

96 

85 

80 

80 

85 

87 

87 

92 

91 

9 1 

,  4 

MIN 

79 

72 

59 

68 

65 

72 

79 

72 

73 

69 

72 

73 

70 

65 

60 

65 

69 

^* 

66 

66 

66 

65 

68 

67 

68 

69 

66 

69 

.4 

BORREGO  DESERT  PARK 

MAX 

1  1  1 

106 

99 

98 

101 

99 

95 

95 

98 

88 

80 

85 

92 

96 

96 

92 

92 

92 

94 

95 

92 

96 

95 

94 

82 

86 

88 

90 

89 

90 

93 

.  5 

MIN 

69 

78 

78 

75 

70 

69 

79 

70 

69 

64 

68 

73 

69 

62 

58 

62 

65 

73 

67 

66 

73 

69 

65 

63 

64 

66 

72 

63 

68 

.9 

6RRHLET  Z  SH 

MBX 

110 

104 

98 

98 

100 

100 

97 

91 

97 

90 

87 

87 

90 

96 

95 

94 

91 

90 

94 

93 

89 

93 

96 

93 

82 

66 

88 

91 

92 

MIN 

74 

7S 

76 

70 

I'i 

71 

73 

66 

78 

70 

58 

67 

68 

70 

71 

66 

65 

64 

63 

70 

70 

66 

73 

67 

64 

65 

66 

54 

67 

63 

68 

.4 

OBOGETT  FflB  BIRPORT 

MBX 

108 

101 

94 

100 

94 

87 

93 

96 

86 

75 

79 

8S 

88 

92 

86 

85 

85 

69 

92 

89 

92 

92 

87 

60 

84 

85 

86 

86 

89 

90 

89 

MIN 

76 

^* 

'"' 

7  1 

66 

69 

69 

^* 

70 

66 

62 

65 

70 

67 

62 

60 

62 

66 

7 1 

67 

67 

70 

66 

67 

65 

65 

64 

70 

6S 

68 

.0 

OEBTH  VBLLET 

MBX 

119 

116 

113 

1  1  1 

106 

102 

105 

1D9 

109 

95 

87 

92 

101 

101 

101 

97 

93 

99 

101 

99 

101 

101 

102 

100 

95 

96 

96 

96 

96 

100 

101 

MIN 

6 1 

BS 

88 

90 

78 

73 

^* 

75 

78 

72 

^* 

69 

^* 

73 

63 

70 

73 

68 

73 

72 

71 

73 

72 

73 

79 

74 

75 

.4 

DEEP  SPRINGS  COl-LEGE 

MAX 

MIN 

EBGLE  nOUNIRIN 

MAX 

1  1  1 

IDS 

97 

96 

98 

97 

93 

99 

97 

86 

88 

85 

90 

94 

95 

92 

89 

90 

92 

91 

66 

95 

94 

85 

79 

60 

80 

85 

86 

91 

MIN 

82 

62 

78 

72 

74 

80 

68 

68 

70 

73 

75 

74 

72 

70 

69 

71 

7S 

73 

72 

63 

64 

66 

66 

69 

^* 

69 

72 

.7 

EL  CENTRO  2  SSH 

MBX 

112 

112 

106 

100 

98 

95 

85 

87 

BB 

91 

86 

84 

96 

96 

96 

96 

92 

94 

93 

95 

99 

97 

96 

84 

86 

90 

92 

93 

93 

MIN 

8 1 

8 1 

79 

78 

78 

70 

72 

72 

71 

70 

68 

72 

57 

6 1 

68 

72 

70 

69 

7  1 

67 

63 

7 1 

7 1 

70 

67 

67 

73 

72 

73 

71 

.0 

EL  niRHOE  FIELD 

MBX 

102 

101 

90 

93 

92 

87 

BS 

88 

91 

77 

76 

70 

76 

80 

84 

76 

73 

76 

80 

63 

79 

83 

85 

82 

75 

76 

71 

77 

78 

MIN 

6 1 

63 

60 

60 

57 

53 

54 

57 

6 1 

61 

57 

55 

52 

58 

58 

58 

47 

49 

52 

57 

S3 

53 

55 

60 

55 

49 

5 1 

6 1 

52 

55 

.5 

FfllRnONT 

MBX 

107 

103 

95 

89 

89 

87 

86 

90 

92 

80 

66 

62 

78 

81 

87 

75 

76 

71 

83 

61 

60 

65 

85 

80 

75 

67 

67 

71 

73 

MIN 

8 1 

73 

73 

70 

66 

60 

6 1 

64 

66 

62 

55 

54 

59 

62 

59 

54 

51 

5 1 

54 

56 

59 

60 

S9 

58 

58 

56 

55 

55 

55 

56 

50 

.  1 

GOLD  ROCK  RRNCH 

MBX 

107 

102 

98 

99 

101 

98 

91 

97 

94 

86 

86 

89 

95 

96 

95 

90 

90 

93 

94 

91 

93 

9S 

93 

91 

80 

62 

86 

92 

92 

7? 

MIN 

79 

82 

78 

76 

73 

8 1 

66 

70 

67 

70 

73 

76 

72 

65 

66 

67 

70 

70 

69 

71 

^* 

64 

66 

65 

67 

70 

69 

.4 

HBIHEE 

MAX 

103 

101 

94 

93 

89 

83 

62 

82 

91 

86 

69 

69 

76 

83 

83 

77 

73 

76 

81 

83 

61 

62 

83 

81 

78 

76 

76 

76 

73 

MIN 

6S 

6S 

64 

63 

64 

55 

56 

59 

62 

62 

58 

53 

54 

57 

57 

50 

*^ 

49 

54 

55 

55 

55 

53 

55 

54 

54 

55 

53 

53 

54 

56 

.3 

MBTFIELO  PUMPING  PLBNT 

MBX 

1  10 

lOS 

98 

96 

9B 

96 

93 

90 

96 

82 

79 

82 

87 

92 

93 

90 

87 

88 

91 

90 

67 

93 

93 

80 

78 

80 

83 

85 

67 

MIN 

70 

72 

76 

69 

72 

72 

68 

62 

^* 

65 

65 

66 

68 

69 

67 

61 

59 

59 

66 

66 

64 

7 1 

60 

63 

64 

63 

64 

66 

63 

66 

.5 

IMPERIBL 

MBX 

lOS 

101 

97 

99 

100 

97 

91 

96 

91 

91 

89 

91 

97 

96 

95 

91 

90 

93 

94 

91 

95 

96 

94 

83 

88 

90 

91 

93 

93 

MIN 

68 

78 

78 

^* 

75 

7 1 

^* 

70 

79 

7  I 

69 

68 

7  I 

74 

74 

69 

67 

66 

67 

7 1 

73 

66 

69 

67 

67 

69 

69 

69 

66 

7? 

.5 

IMPERIRL  FBB  BP 

MBX 

104 

97 

95 

98 

97 

95 

90 

95 

66 

88 

86 

89 

96 

96 

95 

91 

91 

93 

94 

90 

93 

93 

90 

80 

85 

88 

91 

93 

92 

MIN 

82 

78 

72 

76 

72 

70 

67 

72 

69 

70 

66 

70 

73 

74 

66 

66 

64 

65 

70 

72 

66 

59 

69 

66 

65 

67 

70 

69 

64 

70 

.0 

INOEPENOENCE 

MBX 

106 

104 

99 

98 

89 

63 

86 

88 

90 

86 

70 

7S 

60 

64 

8S 

80 

75 

81 

62 

83 

81 

82 

83 

83 

81 

85 

80 

81 

76 

MIN 

66 

6 1 

61 

6 1 

60 

SB 

55 

56 

62 

61 

59 

53 

53 

53 

55 

49 

47 

*^ 

52 

S3 

S 1 

50 

52 

55 

54 

52 

52 

53 

53 

S3 

54 

.9 

INDIO  U  S  ORTE  GRRDEN 

MAX 

110 

lOS 

103 

99 

100 

100 

97 

98 

98 

89 

78 

86 

93 

97 

96 

93 

90 

92 

95 

91 

89 

96 

94 

92 

86 

84 

89 

90 

90 

9 1 

93 

MIN 

78 

79 

78 

72 

73 

71 

66 

77 

70 

69 

70 

73 

72 

68 

69 

68 

69 

66 

69 

70 

69 

73 

67 

65 

68 

69 

67 

69 

66 

70 

.5 

INTOKERN 

MAX 

108 

105 

102 

99 

98 

92 

95 

96 

92 

78 

77 

85 

89 

92 

90 

85 

83 

88 

90 

87 

90 

90 

88 

87 

85 

63 

84 

81 

81 

86 

69 

•  5 

MIN 

64 

62 

66 

68 

64 

58 

60 

62 

66 

64 

50 

59 

59 

53 

50 

55 

55 

62 

57 

56 

55 

60 

56 

56 

56 

50 

5 1 

62 

56 

.5 

IRON  MOUNTBIN 

MBX 

lis 

112 

101 

99 

102 

98 

95 

96 

101 

69 

89 

88 

89 

95 

97 

92 

91 

90 

94 

93 

92 

95 

96 

66 

83 

81 

85 

89 

89 

93 

.  9 

MIN 

76 

79 

60 

78 

73 

71 

7 1 

72 

''* 

82 

68 

70 

71 

72 

74 

70 

66 

66 

65 

69 

73 

69 

69 

65 

64 

64 

67 

67 

65 

70 

.7 

LAKE  BRROHMEBO 

MAX 

89 

85 

72 

79 

76 

74 

76 

80 

70 

66 

59 

69 

73 

73 

68 

57 

64 

69 

70 

71 

74 

73 

71 

67 

65 

64 

66 

63 

62 

63 

70 

•  3 

MIN 

57 

61 

52 

54 

53 

51 

5 1 

50 

49 

56 

50 

45 

** 

51 

52 

*^ 

42 

4  1 

45 

49 

*^ 

48 

48 

52 

52 

45 

45 

49 

51 

49 

49 

.5 

LBNCaSTER  FSS/FRB 

MAX 

102 

97 

92 

93 

88 

89 

92 

93 

82 

69 

67 

80 

84 

87 

71 

71 

76 

84 

86 

63 

69 

85 

85 

76 

73 

74 

77 

76 

79 

78 

82 

■  6 

MIN 

67 

64 

66 

66 

60 

62 

59 

60 

65 

65 

58 

59 

52 

60 

59 

57 

54 

51 

52 

63 

54 

55 

55 

62 

61 

58 

59 

55 

62 

57 

59 

.2 

MECCB  FIRE  STATION 

MAX 

109 

107 

100 

100 

101 

99 

96 

98 

94 

93 

95 

96 

99 

96 

95 

94 

93 

95 

93 

69 

96 

95 

94 

87 

87 

93 

92 

90 

93 

92 

95 

.  4 

MIN 

72 

7  1 

79 

69 

72 

71 

68 

69 

70 

67 

69 

63 

68 

69 

69 

61 

63 

68 

60 

60 

66 

6S 

71 

66 

66 

62 

63 

65 

68 

66 

67 

.2 

MITCHELL  CAVERNS 

MBX 

97 

92 

90 

97 

83 

81 

84 

87 

84 

Tl 

71 

75 

62 

61 

80 

74 

74 

80 

80 

80 

83 

82 

78 

73 

68 

71 

74 

75 

78 

78 

79 

•  8 

MIN 

8 1 

67 

7  1 

74 

6 1 

65 

69 

66 

67 

60 

55 

56 

6 1 

64 

63 

56 

54 

59 

63 

65 

63 

69 

63 

60 

56 

55 

56 

57 

53 

62 

62 

.4 

MOJAVE 

MBX 

100 

96 

90 

94 

94 

69 

89 

93 

61 

70 

70 

69 

83 

87 

76 

76 

78 

82 

64 

82 

85 

67 

8S 

79 

80 

76 

80 

80 

80 

78 

83 

■  2 

MIN 

72 

66 

73 

67 

61 

60 

62 

62 

66 

62 

56 

56 

54 

59 

60 

53 

54 

52 

55 

62 

56 

57 

55 

52 

58 

54 

52 

50 

50 

57 

58 

.4 

HOUNTAIN  PASS 

MBX 

99 

98 

92 

92 

89 

81 

77 

85 

75 

82 

81 

77 

75 

75 

61 

83 

■"9 

60 

83 

73 

74 

66 

73 

73 

75 

75 

80 

•  5 

MIN 

64 

6 1 

61 

59 

53 

54 

54 

52 

48 

52 

54 

53 

48 

** 

46 

52 

SO 

46 

50 

46 

48 

45 

45 

45 

SO 

48 

51 

.2 

MT  SAN  JACINTO  H  S  PK 

MBX 

68 

68 

67 

63 

68 

62 

S3 

55 

60 

60 

60 

61 

59 

59 

58 

60 

60 

55 

56 

56 

58 

58 

60 

.2 

MIN 

49 

40 

4  1 

32 

36 

37 

40 

38 

38 

38 

31 

33 

31 

32 

39 

35 

36 

36 

32 

32 

35 

30 

36 

.0 

NEEDLES  FAR  AIRPORT 

MBX 

lOB 

104 

99 

104 

95 

95 

98 

101 

90 

85 

88 

91 

95 

99 

96 

92 

91 

96 

96 

93 

97 

98 

61 

83 

71 

84 

88 

90 

95 

96 

93 

■  3 

MIN 

78 

79 

83 

74 

68 

71 

75 

76 

83 

74 

70 

67 

71 

74 

76 

74 

71 

67 

68 

74 

73 

69 

67 

65 

66 

62 

64 

67 

69 

70 

71 

•  S 

PBLMDALE 

MBX 

108 

104 

93 

95 

91 

89 

93 

95 

92 

80 

72 

81 

86 

90 

86 

75 

80 

86 

88 

85 

66 

89 

85 

81 

74 

75 

80 

80 

82 

80 

86 

■  0 

MIN 

67 

65 

68 

62 

60 

61 

6 1 

57 

63 

S8 

55 

51 

59 

61 

54 

52 

SO 

54 

62 

55 

54 

54 

62 

59 

55 

54 

SI 

58 

54 

58 

.  1 

PALM  SPRINGS 

MAX 

!  1  1 

105 

99 

100 

99 

97 

98 

100 

96 

85 

85 

91 

99 

95 

93 

87 

92 

95 

93 

86 

96 

94 

94 

94 

84 

66 

89 

88 

89 

89 

93 

.7 

MIN 

84 

81 

79 

73 

7 1 

7S 

70 

70 

^* 

66 

68 

67 

70 

^* 

70 

64 

62 

62 

63 

69 

67 

67 

70 

62 

64 

64 

66 

65 

65 

65 

69 

.0 

PARKER  RESERVOIR 

MBX 

1  1  1 

1  1  1 

1  1  1 

102 

102 

99 

97 

97 

104 

94 

88 

89 

93 

97 

100 

97 

93 

94 

96 

96 

96 

97 

97 

83 

87 

82 

85 

90 

92 

96 

95 

.9 

MIN 

83 

80 

84 

80 

76 

73 

76 

82 

75 

69 

76 

73 

72 

70 

7 1 

^* 

77 

74 

78 

67 

66 

66 

69 

76 

75 

70 

74 

.5 

RANOSBURO 

MBX 

103 

102 

94 

95 

91 

91 

91 

91 

89 

72 

68 

78 

84 

86 

81 

76 

77 

82 

84 

81 

64 

86 

84 

82 

76 

77 

78 

76 

77 

81 

83 

.9 

MIN 

68 

70 

69 

70 

67 

59 

62 

65 

69 

61 

S7 

85 

57 

60 

55 

4  1 

52 

57 

62 

58 

56 

57 

59 

52 

51 

54 

54 

57 

57 

56 

.7 

THERMAL  FBB  BP 

MBX 

lOS 

101 

97 

98 

100 

96 

95 

97 

89 

80 

86 

92 

96 

96 

93 

89 

91 

93 

90 

87 

94 

93 

90 

85 

84 

67 

88 

90 

91 

90 

92 

.  1 

MIN 

77 

81 

74 

72 

72 

74 

7 1 

67 

73 

70 

69 

70 

71 

72 

72 

66 

68 

67 

66 

70 

68 

66 

70 

68 

66 

66 

69 

67 

71 

67 

70 

.  1 

TRONA 

MAX 

109 

104 

103 

103 

95 

95 

97 

95 

90 

73 

78 

84 

91 

93 

87 

83 

85 

90 

92 

87 

91 

93 

91 

87 

86 

85 

87 

85 

87 

90 

90 

.5 

MIN 

70 

76 

73 

73 

74 

64 

68 

70 

68 

70 

65 

60 

65 

67 

66 

58 

56 

60 

62 

66 

65 

60 

66 

65 

63 

61 

62 

60 

65 

63 

65 

.4 

THENTTNINE  PALMS 

MAX 

109 

104 

97 

99 

98 

95 

94 

95 

93 

82 

82 

84 

92 

93 

91 

88 

89 

88 

87 

88 

91 

95 

92 

60 

77 

82 

86 

86 

87 

87 

90 

.4 

MIN 

74 

75 

73 

69 

70 

67 

66 

62 

71 

65 

64 

6 1 

64 

63 

66 

59 

57 

60 

62 

65 

61 

62 

66 

62 

58 

63 

60 

S9 

67 

61 

64 

.4 

VALTERMO  FIRE  STB  79 

MBX 

99 

95 

85 

91 

85 

90 

92 

82 

70 

74 

79 

80 

76 

72 

74 

78 

81 

76 

81 

81 

79 

75 

72 

73 

71 

71 

76 

79 

.9 

MIN 

SB 

60 

62 

59 

63 

55 

63 

61 

57 

50 

48 

56 

SO 

47 

42 

45 

50 

52 

49 

51 

46 

49 

47 

48 

44 

54 

50 

52 

.4 

VICORVILLE  PUMP  PLANT 

MBX 

IDS 

107 

98 

92 

96 

92 

89 

93 

95 

80 

68 

70 

78 

85 

87 

76 

72 

80 

84 

86 

83 

66 

86 

85 

SO 

72 

74 

80 

78 

77 

84 

.5 

60 

66 

64 

63 

62 

57 

60 

56 

65 

63 

60 

54 

55 

58 

59 

55 

49 

49 

51 

56 

55 

54 

60 

61 

57 

52 

54 

S2 

56 

56 

57 

.3 

HHITE  MOUNTAIN  1 

MBX 

68 

69 

65 

62 

57 

54 

59 

SB 

59 

53 

49 

53 

59 

57 

52 

SO 

S3 

55 

55 

50 

54 

52 

55 

53 

51 

55 

54 

45 

42 

55 

.  1 

MIN 

36 

35 

36 

37 

37 

39 

36 

33 

35 

42 

40 

31 

28 

29 

36 

27 

28 

26 

28 

33 

27 

29 

29 

29 

28 

27 

27 

34 

32 

34 

32 

.3 

MHITE   MOUNTBIN  i 

MBX 

60 

59 

58 

51 

49 

41 

47 

48 

48 

39 

42 

46 

4S 

45 

45 

39 

41 

44 

44 

39 

42 

41 

44 

43 

43 

44 

44 

44 

34 

45 

.  1 

MIN 

40 

37 

35 

30 

26 

32 

33 

33 

29 

23 

29 

27 

29 

28 

24 

28 

26 

28 

26 

25 

26 

27 

28 

25 

23 

27 

26 

18 

25 

28 

.2 
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DniLY  TEMPERATURES 


COLIFORNIB 

SEPTEMBER  1976 


STRT ION 


DAY  OF  MONTH 


9     10    11    12    13    U    15    16    17    18    19   20   21    22   23   24    25   26   27   26   29   30  31 


H1L0R05E  RBNGER  SIH 


79  ei  80 
53    58  48 


77  72  78 
46     46  SO 


81  80  79 
52    56  53 


79  80  78 
54     56  S4 


73     72  74 

51     SO  50 
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DRILY  SOIL  TEMPERATURES 

CRLIFORNIfl 
SEPTEMBER  1976 


X 

Onr  OF  HONTH 

STATION 

a. 

a: 

1  cn  1 

1 

2 

3 

4 

S 

G 

7 

e 

9 

10 

1 1 

i; 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

(E 

BRHHLET  2  Su 

10 

nnx 

89 

88 

86 

88 

86 

87 

88 

86 

85 

81 

82 

84 

64 

64 

85 

84 

84 

83 

83 

82 

84 

83 

82 

81 

83 

83 

83 

83 

82 

62 

84.2 

84 

83 

83 

83 

84 

83 

83 

61 

81 

79 

79 

79 

79 

79 

80 

80 

79 

78 

78 

79 

79 

78 

80 

76 

77 

77 

78 

78 

78 

77 

79  .8 

20 

nnx 

86 

87 

86 

86 

85 

86 

86 

85 

83 

82 

82 

82 

83 

83 

83 

83 

82 

82 

82 

Bl 

82 

82 

82 

81 

81 

81 

82 

8 1 

8 1 

B 1 

83  -0 

niN 

84 

84 

84 

84 

79 

84 

83 

82 

82 

79 

60 

79 

80 

81 

81 

81 

BO 

79 

79 

79 

79 

79 

BO 

79 

78 

79 

79 

79 

79 

78 

80.4 

SO 

9«M 

82 

82 

82 

84 

84 

84 

64 

83 

82 

61 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

80.9 

100 

80 

80 

81 

84 

83 

82 

82 

83 

82 

82 

82 

82 

82 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

80 

80 

80 

60 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

81-1 

OBVIS  2  HSH  EXP  FfiRM 

(  INI 

4 

nnx 

102 

102 

100 

98 

96 

94 

94 

95 

97 

98 

78 

77 

86 

90 

82 

80 

84 

88 

90 

88 

88 

87 

86 

86 

88 

86 

84 

82 

78 

80 

88.8 

80 

79 

78 

76 

78 

75 

76 

77 

78 

70 

74 

70 

70 

72 

72 

71 

72 

72 

72 

71 

70 

70 

70 

70 

71 

72 

73 

74 

69 

72 

73.1 

FRESNO  HSO 

1  IS 

1  16 

1  15 

1  1  1 

109 

108 

110 

109 

104 

87 

81 

91 

99 

97 

99 

93 

97 

99 

99 

100 

99 

98 

100 

100 

99 

97 

95 

87 

73 

90 

99  .2 

niN 

81 

82 

82 

84 

82 

84 

79 

81 

82 

73 

71 

66 

70 

72 

70 

66 

67 

69 

71 

71 

72 

72 

71 

72 

73 

71 

72 

73 

69 

65 

73.8 

4 

MRX 

109 

109 

109 

105 

104 

103 

105 

104 

99 

90 

82 

68 

95 

93 

85 

91 

93 

95 

95 

95 

96 

94 

96 

96 

95 

93 

92 

86 

75 

66 

95.3 

85 

87 

88 

88 

66 

68 

84 

84 

85 

78 

73 

70 

73 

75 

75 

71 

72 

73 

74 

75 

7S 

75 

74 

75 

76 

75 

75 

75 

73 

68 

77  .5 

8 

riBx 

96 

97 

97 

95 

94 

94 

94 

93 

91 

90 

84 

82 

84 

85 

84 

82 

83 

84 

84 

8S 

BS 

84 

86 

86 

86 

84 

84 

82 

79 

78 

87.0 

niN 

89 

90 

90 

90 

89 

89 

88 

87 

88 

84 

78 

74 

76 

78 

78 

76 

76 

75 

78 

79 

79 

79 

78 

79 

79 

79 

79 

79 

76 

71 

81  .0 

20 

snn 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

65 

84 

85 

84 

82 

79 

78 

78 

79 

78 

77 

7? 

77 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

77 

77 

74 

80.2 

40 

8Bn 

78 

78 

78 

76 

78 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

78 

78 

78 

77 

77 

77 

77 

77 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

77 

76 

76 

77  .4 

INOlO  U  S  DPTE  GRROEN 

ICMI 

10 

nnx 

98 

99 

99 

97 

98 

97 

96 

95 

92 

68 

93 

94 

98 

100 

100 

97 

97 

96 

95 

91 

89 

94 

97 

68 

90 

89 

92 

92 

93 

94 

94  .6 

niN 

89 

89 

90 

91 

90 

89 

90 

88 

86 

66 

81 

79 

80 

83 

86 

64 

84 

63 

83 

84 

82 

84 

84 

80 

79 

78 

78 

80 

83 

82 

84.2 

20 

nnx 

95 

95 

95 

94 

94 

95 

95 

93 

91 

91 

87 

87 

90 

92 

93 

92 

92 

91 

91 

89 

87 

90 

91 

86 

85 

85 

86 

88 

86 

90 

90.6 

niN 

91 

93 

94 

93 

92 

89 

91 

90 

90 

87 

81 

63 

80 

85 

89 

88 

86 

87 

67 

86 

84 

86 

86 

85 

81 

81 

79 

81 

85 

85 

86.5 
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EVfiPORflTION  AND  WIND 


STRT ION 

DAY  OF  MONTH 

5  CC  O 

?i  O  * 

2 

g 

-J 

g 

Q 
3 

t  n 

1  1 

1  0 
1  c 

1  3 

1 5 

1 6 

1 1 

20 

2 1 

2  3 

25 

26 

21 

28 

29 

30  3 

1  ° 

■     •  • 

NORTH  CORST 

UKHlNHUt  Ul 

DUTIONS  LfiNOING 

EVAP 

.25 

.18 

.20 

.16 

.  1  4 

.20 

-16 

-25 

.  30 

-  34 

.  16 

.  1 6 

■  1 6 

.21 

.22 

.  1  6 

■  19 

.  1 8 

.  1  7 

-  1  5 

.20 

■  1  7 

.12 

.  16 

.32 

.09 

.06 

.02 

.10 

5.27 

HI  NO 

60 

80 

92 

7C 

55 

122 

65 

44 

49 

66 

35 

66 

4' 

S€ 

b; 

97 

75 

54 

61 

74 

62 

51 

35 

4E 

162 

50 

42 

28 

34 

1885 

HRX 

83 

80 

73 

76 

73 

76 

75 

61 

63 

8E 

70 

72 

75 

71 

1' 

7C 

72 

72 

73 

70 

74 

72 

71 

74 

72 

65 

68 

63 

75 

73. B 

MIN 

55 

54 

51 

52 

55 

54 

57 

59 

64 

58 

54 

54 

54 

52 

5S 

S3 

54 

53 

54 

54 

50 

SO 

50 

- 

52 

54 

60 

55 

SS 

54  . 4 

TRINITY   RIVER  HhTCH 

EVAP 

-29 

.31 

.28 

■  29 

.31 

.30 

-  3D 

.27 

.27 

.28 

.24 

.22 

.  IB 

.24 

-26 

.  1 8 

.03 

■  1 9 

.  1  7 

- 1 8 

.23 

.  19 

.  1  1 

.25 

.18 

.24 

.18 

.06 
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SNOWFALL  AND  SNON  ON  GROUND  "^'^ri" 


STflT  ION 

DOY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HORTHE«ST  INTERIOR 
BASINS  03 

BODIE 

SOUTMEflST  DESERT 

BBS  INS  07 

HI  SBN  JBCINTO  H  S  PK 
WHITE  nOUNTBIN  2 

f 

SNOHFBLL 
SN  ON  GND 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

SNOHFBLL 
SN  ON  GND 

T 
T 

3.5 
4 

T 

I 
I 

T 
T 

T 

T 
I 

?.o 

I 

2.0 

2 

3.0 

5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STBTION  INDEX 
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Q  T  n  T  T  n  Kj 
O  1  n  1  i  u  IN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1 1 M  T  Y 

L  U  U  IN  1  I 

DRRINRGE  i 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVRTION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

nDcppwpo 
UDOLr\VLr\ 

1^ 

PRECIP. 

SPECIfiL 
ISEE  NOTES! 

flCTON-ESDO  CYN  FC261F 

0014 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

30 

1  18 

16 

2960 

5P 

C 

DOUGLAS  BOWMRN-LRCFCO 

ROELRNTO 

0024 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

35 

1  1  7 

25 

2845 

SS 

FRANK  EBERT 

fiOIN  RANGER  STATION 

0029 

02 

MOOOC 

21 

4  I 

12 

120 

57 

4  195 

5P 

5P 

U  5  FOREST  SERVICE 

HLOERPOINT 

0088 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

1  I 

123 

37 

460 

8A 

BR 

H 

CRRL  W  BRADLEY 

ALDER  SPRINGS 

0093 

02 

GLENN 

23 

39 

40 

122 

42 

4440 

5 

U  S  ARMY  ENGINEERS 

Al  ISn   TN   HOT   MT   FT  HP, 

riLliJU      Lit     Will       III      fL,  HHU 

0115 

06 

13 

34 

19 

118 

33 

2367 

5P 

c 

r.F T T Y  nil  rn 

ALPINE 

0 1  36 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

50 

1  1  6 

46 

1735 

5P 

5P 

ALPINE  FIRE  DEPT 

ALTADENA 

0144 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

1  1 

1  18 

08 

1  127 

5P 

RUBIO  CANYON  L4W  ASN 

ALTURAS  RANGER  STATION 

0161 

02 

MODOC 

21 

4  1 

30 

I  20 

33 

4400 

8A 

8R 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

ANGIOLA 

0204 

05 

TULARE 

9 

35 

59 

1  1  9 

29 

205 

8R 

ANGIOLA  ELEV  i  WHSE 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

0212 

01 

NAPA 

1  7 

38 

34 

1  22 

26 

1815 

6P 

6P 

c 

PHYSICS  DEP-PAC  UNION  C 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

0232 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

37 

59 

121 

44 

60 

8A 

8R 

8A 

CONTRA  COSTA  WATER  DIST 

ANZA 

023S 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

33 

1  16 

40 

3915 

BR 

H 

CALIF  OIV  OF  FORESTRY 

APPLE  VALLEr 

0244 

07 

SAN  BERDINO 

1  5 

34 

3  1 

1  17 

1  3 

2935 

4P 

APPLE  VALLEY  RRNCHOS 

ARROYO  GRANDE 

0320 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

07 

120 

34 

105 

8R 

COUNTY  ROAD  DEPT 

0322 

04 

11 U  ii  1  L  r\  c  1 

24 

36 

14 

121 

29 

900 

c 

MP^    MQYIMF    M    1  QR^FKI 

ASH  MOUNTAIN 

0343 

05 

TULRRE 

9 

36 

29 

1  18 

50 

1708 

8A 

8R 

H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

ATLAS  ROAD  OUTRA 

0368 

01 

NRPR 

17 

38 

26 

1  22 

15 

1660 

c 

MRS.  GLADYS  A.  DUTRA 

ATWELL 

0374 

05 

TULRRE 

9 

36 

28 

1  18 

40 

6480 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AUBERRY   I  NW 

0379 

05 

FRESNO 

27 

37 

05 

1  1  9 

30 

2  1  40 

5P 

5P 

STANLEY  TOPHAM 

AUBURN 

0383 

02 

PLRCER 

1 

38 

54 

1  2  1 

04 

1  292 

7R 

7A 

RAYMOND  D.  MILES 

AUBURN  DAM  PROJECT 

0385 

02 

PLACER 

1 

38 

53 

121 

04 

1  272 

BR 

8A 

8A 

U  S  BUR  OF  RECLRMAT ION 

AVRLON  PLEASURE  PIER 

0395 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

2  1 

1  1  8 

1  9 

25 

7R 

7A 

HARBORMASTER 

BADGER 

0422 

05 

TULRRE 

9 

36 

38 

1  1  9 

0  1 

3050 

c 

LUANA  REED 

BAKER 

0436 

07 

SAN  BERNRRDI 

6 

35 

16 

1  1  6 

04 

940 

5P 

5P 

c 

L.  E.  METHENY 

DMrVCror  ICLU    nOU    Mr  i\ 

0442 

05 

K  P  P  M 
r\  L  r\  IN 

10 

35 

25 

1  19 

03 

495 

MID 

MID 

c 

HJ 

WDTl     UIFDTHFR  crppwirp 

BALCH  POWER  HOUSE 

0449 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

55 

1  1  9 

05 

1  720 

4P 

4P 

c 

P  G  4  E  COMPANY 

BARRETT  0AM 

0514 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

4  1 

1  1  6 

40 

1  623 

7A 

7A 

SAN  OIEGO  WATER  DEPT 

BARSTOW 

0519 

07 

SAN  BERDINO 

1  5 

34 

54 

I  1  7 

02 

2160 

4P 

4P 

BARSTOW  FIRE  DISTRICT 

BATES  RIDGE 

0543 

06 

SNTR  BRRBARA 

30 

34 

55 

1  1  9 

55 

5165 

S 

COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 

BATTLE  CREEK  ADR 

0546 

02 

TEHAMA 

23 

40 

24 

1  22 

08 

420 

c 

COLEMAN  FISH  HATCHERY 

BEARTRAP  MEADOW 

0596 

05 

TULARE 

9 

36 

4  1 

1  18 

52 

6800 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAUMONT 

0606 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

56 

1  16 

58 

26  1  3 

c 

BEAUMONT    IRRIG  DIST 

BEAUMONT   1  E 

0609 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

56 

1  16 

58 

2605 

4P 

4P 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BEL  AIR  FC-IOR 

0619 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

1  18 

27 

540 

5P 

c 

LRCFCD 

rpm  inMfiMn  A 

DCrH    LUnuiiU  H 

0673 

04 

4 

37 

05 

122 

05 

450 

5P 

5P 

Ql  RFRT    R  ^TFFFFM<> 

BENTON   INSPECTION  STR 

0684 

07 

MONO 

19 

37 

51 

1  18 

29 

5461 

MID 

H 

EXCLUSION  4  DETECTION 

BERKELEY 

0593 

04 

ALRMEDR 

4 

37 

52 

1  22 

15 

345 

BP 

MID 

c 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

BIEBER 

0731 

02 

LRSSEN 

21 

4  1 

07 

121 

08 

4  1  25 

c 

CALIF  OIV  OF  FORESTRY 

BIG  BAR  RANGER  STAT  ION 

0738 

0  1 

TRINITY 

35 

40 

45 

1  23 

15 

1  260 

BR 

8R 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  BEAR  LAKE 

074  1 

06 

SRN  BERDINO 

28 

34 

1  5 

1  1  6 

55 

6745 

4P 

4P 

BIG  BEAR  LK  FIRE  DIST 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

0742 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

1  4 

1  1  6 

58 

6815 

c 

BEAR  VALLEY  MUT  WTR  CO 

BIG  DALTON  DAM  FC223CE 

0758 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

1  0 

I  1  7 

49 

1  587 

8R 

L  A  CO  FLOOD  CONT  DIST 

BIG  PINE  CREEK 

0767 

07 

INYO 

1 9 

37 

08 

1  18 

29 

0060 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

BIG  PINES  PARK  FC  B3B 

0779 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

23 

1  1  7 

4  1 

6862 

5P 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

0790 

04 

n Uri  1  C  n  L  I 

4 

36 

15 

121 

47 

235 

8A 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC460E 

0798 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

18 

1  18 

1  1 

2317 

8A 

JOHN  FORRESTER-LACFCD 

BIRMINGHAM  GEN  HOSP 

08 1  8 

06 

LOS  RNGELES 

1  3 

34 

1  1 

1  18 

30 

722 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  CREEK   INTAKE  2  R 

08 1 9 

07 

INYO 

19 

37 

15 

1  1  8 

35 

8154 

MID 

SO.  CALIF.  EDISON  CO 

BISHOP  WSO  AP  R 

0822 

07 

INYO 

19 

37 

22 

1  1  B 

22 

4  108 

MID 

M  I  0 

c 

HJ 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

0850 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

1  8 

1  22 

10 

2330 

9A 

MRS  MARY  INCERPI 

BLODGETT  EXP.  FOREST 

0883 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

55 

I  20 

40 

44  14 

c 

BLODGETT  EXP.  FOREST 

BLUE  CANYON  WSMO  R 

0897 

02 

PLRCER 

39 

39 

1  7 

1  20 

42 

5280 

MID 

M  I  D 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BLYTHE 

0924 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

1  1  4 

36 

268 

4P 

BA 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

BLYTHE  7  W 

0925 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

1  14 

43 

390 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

□  l    VTuC"     C  DO  QIDDftDT 

OLTInt    rHH  HlrruKI 

0927 

07 

5 

33 

37 

1  14 

43 

390 

MID 

MID 

riF  P  T  _  T  PQ  W  QPnp  T  Q  T  T  nw  CQQ 
Utrl     lRHnlorUKIHI  lUN-rHH 

BOCA 

0931 

03 

NEVROfl 

36 

39 

23 

120 

06 

5575 

BR 

8A 

8R 

H 

RONALD  KIRBY 

BOOIE 

0943 

03 

MONO 

38 

38 

13 

1  19 

01 

8370 

5P 

5P 

H 

BODIE  HISTORICRL  ST  PK 

BOONVILLE  MNTNC  STR 

0973 

01 

MENDOCINO 

17 

39 

01 

123 

22 

340 

8R 

STRTE  DIV  OF  HWYS 

BORON 

0979 

07 

KERN 

6 

35 

00 

117 

39 

2460 

c 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

BORREGO  DESERT  PARK 

0983 

07 

SRN  OIEGO 

6 

33 

16 

1  16 

25 

765 

8A 

9R 

c 

CRL  DIV  BERCH  &  PKS 

BOULDER  CREEK  G.  S- 

1002 

02 

PLUMAS 

8 

40 

12 

120 

37 

5020 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

BOULDER  C  LOCRTELLI  R 

1005 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

09 

122 

12 

2175 

c 

VINCENT  0  LOCRTELLI 

BOULEVARD  2 

1010 

07 

SAN  DIEGO 

6 

32 

40 

116 

18 

3600 

6P 

H 

MEYER'S  TRRILER  RANCH 

BOUQUET  CANYON 

1013 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

35 

118 

22 

3055 

MID 

L  A  WTR  4  PWR  DEPT 

BOWMAN  DAM 

1018 

02 

NEVADA 

39 

39 

27 

120 

39 

5365 

4P 

4P 

c 

H 

NEVADA   IRRIG  DIST 

BRANDY  CREEK 

1041 

02 

SHASTA 

23 

40 

37 

122 

34 

1230 

c 

USBR  SHASTA  FIELD  OIV 

BRANNRN  ISLAND 

1043 

02 

SACRRMEMTO 

23 

38 

07 

121 

42 

30 

8R 

8fl 

BR 

DEPT-PARKS  4  RECREATION 

BRANSCOMB  3  NNW 

1046 

01 

MENOOC INO 

7 

39 

42 

123 

39 

1455 

8R 

MRS.   DOROTHY  F.  JACK 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STBTION  INDEX 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 

(Z 

z 
<z 

a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVRTION 

OBSERVHTION 
TIME  AND 
TfiBLES 

OBSERVER 

a. 

PRECIP. 

a. 
> 

SPECIflL 
(SEE  Noresi 

BRFIWLEY  2  SW 

1048 

07 

I  MPER I AL 

6 

32 

57 

115 

33 

-100 

9A 

9A 

D 

HljK   KtbtHKLH  bcKVlLt 

BRER  ORM 

1057 

06 

ORANGE 

26 

33 

53 

1  17 

56 

275 

C 

PflDDC     nc  CMPTMCCDC 

LUKrb   Ur  cNUINttKb 

BRENTWOOD  6  SW 

1060 

05 

CONTRR  COSTR 

27 

37 

53 

121 

46 

325 

C 

VERNUN  K  LHrvtbKtHU 

BRIDGEPORT 

1072 

03 

MONO 

38 

38 

15 

1  1  9 

14 

6470 

5P 

5P 

H 

ROdEKT    W.  bHNUY 

BRIDGEPORT  RRNGER  STf) 

1076 

03 

MONO 

38 

38 

17 

1  19 

17 

6560 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRIDGEVILLE  4  NNW 

1 080 

0 1 

HUMBOLDT 

7 

40 

32 

1  23 

49 

2050 

8A 

MRS  fiLBERT   R  HUNT 

BRIOGEVILLE  5  W 

1084 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

29 

123 

53 

387 

c 

Pni     IC      nCDT      DDDL/C      *  DC"P 

BROCKWRY  SUMMIT 

1096 

03 

PLRCER 

36 

39 

16 

120 

04 

7200 

S 

CLObtU  6/30/  /b 

BROOKS  FRRNHRM  RANCH 

1112 

02 

YOLO 

23 

38 

46 

122 

09 

294 

8A 

8A 

liRb   JOYCE   H  rHRNnHn 

BRUSH  CREEK  RS 

1  130 

02 

BUTTE 

8 

39 

41 

121 

20 

3560 

8A 

c 

U  5  FOREST  SERVICE 

BRUSHY  SPRGS  GURRD  STR 

1  133 

02 

PLRCER 

1 

39 

00 

120 

35 

4880 

S 

CRL   DEPT   WTR  RESOURCES 

BRYSON 

1  1  42 

04 

MONTEREY 

24 

35 

48 

121 

05 

925 

c 

ERNEST   R  WErtKLlNG 

BUCKHORN 

1  149 

02 

SHRSTR 

2  1 

40 

52 

121 

51 

3800 

3P 

H 

MRS  .   RNNR  HOWE 

BUCKS  CREEK  PH 

1  159 

02 

PLUMAS 

8 

39 

55 

121 

20 

1760 

2P 

P  G  4  E  COMPANY 

BURBRNK  VRLLEY  PMP  PLT 

1  194 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

1  1 

118 

21 

655 

5P 

5P 

c 

BURBRNK  PUBLIC  SERVICE 

BURL  INGRME 

1206 

04 

SAN  MRTEO 

4 

37 

35 

122 

2  1 

1  0 

4P 

4P 

4P 

B  WASTE  WTR  TRMT  PL 

BURNEY 

1214 

02 

SHRSTR 

2  1 

40 

53 

121 

40 

3127 

8A 

8A 

MRS  RUTH  C  ESTES 

BURNT  RRNCH   1  S 

1215 

01 

TRINITY 

35 

40 

48 

123 

28 

2150 

BA 

H 

PAUL  F  KAUT 

BUTTE  LRKE 

1237 

02 

LASSEN 

23 

40 

34 

121 

18 

6060 

S 

LASSEN  VOLCANIC  NATL  PK 

BUT  TONW I LLOW 

1244 

05 

KERN 

1 0 

35 

24 

1  19 

28 

269 

8A 

8A 

BUENA  VISTA  W  S  DIST 

CRCHUMR  LRKE 

1253 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

35 

119 

59 

781 

9A 

9A 

9fl 

c 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CRJON  WEST  SUMMIT 

1272 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

23 

1  17 

34 

4780 

c 

SAN  BERDINO  CO  FCD 

CRLflVERRS  BIG  TREES 

1277 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

17 

120 

19 

4695 

8A 

8A 

H 

CAL  OIV  BEACH  <  PKS 

CRLRVERRS  RRNGER  STR 

1280 

05 

CALAVERAS 

34 

38 

12 

120 

22 

3360 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRLRVERRS  RESERVOIR 

1281 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

29 

121 

49 

805 

7A 

S  F  WATER  DEPT 

CRLEXICO  2  NE 

1  288 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

4  1 

1  1  5 

28 

1  2 

5P 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

CRL I STOGR 

1312 

01 

NAPA 

1  7 

38 

35 

122 

35 

364 

6P 

CITY  OF  CALISTOGA 

CRLLRHRN 

1315 

01 

S I SK I  YOU 

1  2 

41 

19 

122 

46 

3185 

5P 

5P 

MRS  MARIAN  HRYDEN 

CRMP  RNGELUS 

1  369 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

09 

116 

59 

5770 

c 

STATE  DIV  OF  HWYS 

CRMP  HI   HILL  OPIDS  57E 

1  404 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

15 

118 

06 

4250 

5P 

L-B.   UNIFIED  SCH  DIST. 

CflMPO 

1424 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

38 

116 

28 

2630 

5P 

5P 

ARCHIE  C  LEACH 

CRMP  PARDEE 

1428 

05 

CALRVERRS 

1 6 

38 

15 

120 

51 

658 

8A 

BA 

BR 

c 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

CRMP  PIONEER  SKI  SHLTR 

1433 

02 

S  I  ERRA 

39 

39 

38 

120 

34 

5600 

S 

CLOSED  6/30/76 

CRMP  SIX  LOOKOUT 

1456 

01 

DEL  NORTE 

1  7 

41 

50 

123 

52 

3700 

S 

STATE  OF  CALIFORNIA 

CRMPTONVILLE  RS 

1462 

02 

YUBR 

39 

39 

27 

121 

03 

2755 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRNBY  RRNGER  STRTION 

1  476 

02 

MODOC 

21 

4  I 

27 

1  20 

52 

4  310 

2P 

2P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRNOGR  PRRK  PIERCE  COL 

1  484 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

1  1 

1  18 

34 

790 

4P 

4P 

L  A  PIERCE  COLLEGE 

CRNYON  DRM 

1  497 

02 

PLUMAS 

8 

40 

10 

121 

05 

4560 

4P 

4P 

c 

H 

P  G  4  E  COMPANY 

CflPRY  5  WNW 

1507 

02 

YOLO 

23 

38 

44 

122 

08 

360 

c 

BROOKS  FOREST  FIRE  STA 

CARBON  CRNYON  DRM 

1517 

06 

ORANGE 

26 

33 

55 

1  17 

50 

404 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

CRRBON  CRNYON  GILMRN 

1518 

06 

ORANGE 

26 

33 

55 

1  17 

47 

1624 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRRBON  CRNYON  WORKMAN 

1520 

06 

SAN  BERDINO 

26 

33 

58 

117 

47 

1  180 

c 

C0RP3  OF  ENGINEERS 

CRRIBOU  POWER  HOUSE 

1522 

02 

PLUMAS 

8 

40 

05 

121 

09 

2986 

4P 

P  G  4  E  COMPANY 

CRRMEL  VRLLEY 

1534 

04 

MONTEREY 

4 

36 

29 

121 

44 

425 

5P 

5P 

CARMEL  VALLEY  FIRE 

CRRPINTERIR  RESERVOIR 

1540 

06 
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1  nillR  RRQTP 
LUUlO  MDHIt 

tHGLE  CKttK 

2591 

05 

Till  OP F 

1  n 
I  u 

35 

59 

1  18 

39 

RRRn 
DO  ou 

s 

pnppc   nc  rhiPTuccrpc 
Lunro    Ur  tNUlNttKo 

t  nljL  t   HOUN  THIN 

2598 

07 

DTUFPCrnF 
K  i  V  t  K  0  I  U  t 

R 
D 

33 

48 

115 

27 

3/0 

7R 

7R 

MFTPn    UOTPP  niCTPTPT 
ntlrtU    HnltK  UlOl"lLl 

EAST  PARK  RESERVOIR 

2640 

02 

COLUSA 

23 

39 

22 

122 

31 

1205 

8R 

8A 

FRANKLIN   I  HOLDEN 

EL  CAPITAN  DAM 

2709 

06 

SAN  OIEGO 

25 

32 

53 

1  16 

49 

600 

7R 

7R 

c 

SRN  DIEGO  WATER  DEPT 

F  1      P  F  M  T  Pn    7  <^<^li 
LL    LtlNinu    t  Don 

2713 

07 

I  KPFR  I  Al 

6 

32 

46 

115 

34 

-30 

5P 

SP 

c 

EL  CENTRO  WATER  DEPT 

ELECTRO  POWER  HOUSE 

2728 

05 

AMADOR 

16 

38 

20 

120 

40 

715 

4P 

4P 

H 

P  G  S  E  COMPRNY 

ELK  VOLLEY 

2749 

01 

DEL  NORTE 

17 

42 

00 

123 

43 

1705 

5P 

mo 

c 

LYLE  J  GRRBERSON 

ELLERY  LRKE 

2756 

03 

MONO 

38 

37 

56 

1  19 

14 

9645 

MID 

SO.  CALIF  .   EDISON  CO. 
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ELL lOTT 

2760 

05 

SAN  JOAQUIN 

16 

38 

14 

121 

12 

92 

7fl 

C  NORMAN  ADAMS 

EL  MIRAGE  FIELD 

2771 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

36 

117 

36 

2910 

8A 

8R 

H 

WILLIAM  G  BRIEGLEB 

EL  MODENfl 

2775 

06 

ORANGE 

28 

33 

48 

117 

47 
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C 
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2805 

06 

RIVERSIDE 

28 
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C 
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2895 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

08 
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31 

1390 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ETNR 

2899 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

28 

122 

54 

2950 

c 

GEORGE  V  HENDRICKS 

"EUREKA  WSO  CI  R 

2910 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

48 

124 

10 

60 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2920 

05 

MARIPOSA 
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37 

35 

120 

16 
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MERCED  IRRIG  DIST 

EXETER  FflUVER  RANCH 

2922 

05 

TULARE 

9 

36 

21 

119 

04 
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c 

CHARLES  0  COULTER 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

2934 

02 

SOLANO 

23 

38 

16 

122 

02 

40 

8A 

8A 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

FAIRFIELD  3  NNE 

2935 

02 

SOLANO 

23 

38 

17 

122 

02 

1  10 

c 
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FAIRMONT 
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07 
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15 
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c 
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02 

TEHAMA 

23 

40 
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1  22 

27 
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c 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

FIDDLETOWN  LYNCH  RANCH 

3038 

05 

RMADOR 

16 

38 

32 

120 

42 

2140 

8A 

c 

WENTWORTH  LYNCH 

FIGUEROA  MOUNTAIN 

3048 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

44 

120 

00 

3200 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

FILLMORE   1  WNW 

3050 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

118 

56 

435 

8A 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

FIVE  POINTS  5  SSW 

3083 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

22 

120 

09 

285 

5P 

5P 

FIVE  STAR  RRNCH 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

3087 

03 

LASSEN 

18 

40 

22 

120 

19 

4000 

5P 

5P 

5P 

CAL  DEPT  FISH  S  GAME 

FLORENCE  LAKE 

3093 

05 

FRESNO 

27 

37 

16 

118 

58 

7325 

c 

SO  CRLIF  EDISON  CO 

FOLSOM  DAM 

3113 

02 

SACRAMENTO 

1 

38 

42 

121 

10 

350 

8A 

8A 

8R 
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06 
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28 

34 
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40 

23 
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20 
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8A 
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H 
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02 

PLACER 

1 
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01 

120 

51 
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8A 
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FORT  BIDWELL 
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51 
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3161 

01 
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39 
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c 
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FORT  DICK 
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01 

DEL  NORTE 

17 

4  1 

52 

124 

09 

45 

8A 

BENNY  L.  BEflSLEY 

FORT  JONES  6  ESE 

3176 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

35 

122 

43 

3324 

c 

CRRL  C  CRRMER 

FORT  JONES  RANGER  STA 

3182 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

36 

122 

51 

2725 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 
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04 
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36 

41 
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7A 
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05 
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27 
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46 

119 
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MID 

MID 

CGHJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

FRIRNT  GOVERNMENT  CAMP 

3261 

05 

FRESNO 

27 

36 

59 

119 

43 
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8A 

8A 

8H 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FULLERTON  DAM 

3285 

06 

ORANGE 

26 

33 

54 

117 

53 

340 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  HILLCREST  RV 

3288 

06 

ORANGE 

26 

33 

53 

I  17 

55 

330 

5P 

FULLERTON  MUN  UTIL  DEPT 

GARBERVILLE 

3320 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

06 

123 

48 

340 

8A 

CARROLL  A  PANCOAST 

GASQUET  RANGER  STATION 

3357 

01 

DEL  NORTE 

17 

4  1 

52 

123 

58 

384 

8A 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

GEM  LAKE 

3369 

03 

MONO 

38 

37 

45 

1  19 

08 

8970 
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GEORGETOWN  RANGER  STA 

3384 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

55 

120 

47 

3001 

8fi 

8A 

C 

U  5  FOREST  SERVICE 

3387 

04 

CQMTD    ri  QPQ 
On  IN  In  LLniAM 

37 

22 

121 

29 

2140 

8A 

MKb   HLLtN   U  HURNtR 

GERLE  CREEK  CAMP 

3388 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

59 

1  20 

23 

5400 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

GIBRALTAR  DAM  2 

3402 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

31 

1  19 

41 

1550 

8A 

C 

SANTA  BARBARA  WTR  DEP 

GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 

3405 

02 

SHRSTR 

23 

41 

01 

122 

24 

1650 

8A 

STATE  DIV  OF  HIGHWAYS 

GILLESPIE  FIELD 

3410 

06 

SRN  DIEGO 

33 

32 

49 

116 

58 

385 

4P 

4P 

SRN  DIEGO  COUNTY 

GILROY 

3417 

04 

SANTR  CLARA 

20 

37 

00 

121 

34 

194 

9R 

9A 

GILROY  RURAL  FIRE  DEPT. 

GILROY  8  NE 

3419 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

02 

121 

27 

1050 

c 

HENRY  MANTELLI 

GILROY   14  ENE 

3422 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

06 

121 

20 

1  350 

8A 

PHILIP  J  GONZALES 

GLENDORR  WEST  FC  185 

3452 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

08 

117 

52 

822 

5P 

MERRILL  WEST-LRCFCD 

GLENNVILLE 

3463 

05 

KERN 

10 

35 

43 

118 

42 

3140 

5P 

8A 

H 

KERN  CO  FSTRY  4  F  0 

ni  FNIMVII  1  F    Fill  Tnw 

3465 

05 

KERN 

1  u 

35 

44 

118 

40 

3500 

C 

U  b  rUKtbl  btRVlLE 

GOLD  ROCK  RRNCH 

3489 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

53 

1  1  4 

52 

485 

6P 

6P 

GOLD  ROCK  RRNCH 

GOLD  RUN 

3491 

02 

PLACER 

39 

39 

10 

120 

52 

3320 

4P 

JOHN  F  WRLL 

GOLDSTONE  ECHO  2 

3498 

07 

SAN  BERDINO 

6 

35 

17 

I  16 

47 

2950 

7A 

RLBERT  0  BURTON 

GRANT  GROVE 

3551 

05 

TULARE 

1  1 

36 

44 

118 

58 

6600 

8fl 

8A 

C 

H 

U  S  NRT  PARK  SERVICE 

GRASS  VALLEY  2 

3573 

02 

NEVADA 

39 

39 

1  3 

121 

04 

2400 

8R 

8A 

C 

CITY  OF  GRASS  VALLEY 

GRATON 

3578 

01 

SONOMA 

22 

38 

26 

122 

52 

200 

7R 

7A 

MISS  LOUISE  HALLBERG 

GREENVIEW 

3614 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

33 

122 

54 

2820 

12M 

MRS  EMMA  R  PEREIRA 

GREENVILLE  RANGER  STR 

3621 

02 

PLUMAS 

8 

40 

08 

120 

56 

3560 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GRIZZLY   ISLRND  REFUGE 

3650 

02 

SOLANO 

23 

38 

09 

121 

58 

1 

8A 

8A 

8A 

STATE  DEPT  FISH  S  GAME 

GROVELRND  2 

3669 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

50 

120 

14 

2875 

c 

FRED  H  OSBORNE 

GROVELAND  RANGER  STA 

3672 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

49 

120 

06 

3145 

8fl 

U  S  FOREST  SERVICE 

GUERNEVILLE  2 

3684 

01 

SONOMA 

22 

38 

30 

123 

00 

55 

8R 

SHERIFFS  OFFICE 

HAINES  CYN  UPPER  FC367 

3704 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

16 

118 

15 

3440 

5P 

JAMES  P  KINDRED 

HAIWEE 

3710 

07 

INYO 

19 

36 

08 

117 

57 

3825 

7A 

7A 

L  A  WTR  i  PWR  DEPT 
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04 
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C 
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SISKIYOU 

12 
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48 
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22 
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8A 

C 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRISON  GULCH  RS 

3791 

02 

SHflSTfl 

23 

40 

22 

122 

58 

2750 

8A 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

3800 

02 

w  c  \/  □  n  Q 
N t  V  HUH 

39 

39 

1  4 
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7A 

II    C     PnDDC     nP  PklPTMPPDQ 
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8A 
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ALPINE 

3 

38 

42 

1  19 

47 

5500 

c 

CHRRLES  W  JOHNSON 

MRRKLEY  COVE 

5360 

02 

NAPA 

23 

38 

30 

122 

07 

480 

9R 

9R 

9A 

U  S  BUR  OF  RECLRMRTION 

MRRTINEZ  2  S 

5371 

04 

CONTRA  COSTR 

4 

37 

58 

122 

08 

230 

c 

MRS  MRRGRRET  S  PLUMMER 
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07 
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34 
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36 
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07 

SRN  BERDINO 
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NEWARK 

614  4 

04 
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4 
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8A 
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06 
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06 
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c 
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05 
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06 

ORANGE 
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10 

5P 

5P 
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02 
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39 

38 
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33 

43 

8A 
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NILAND 
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07 

IMPERIAL 

6 

33 

17 

1  15 

31 
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8A 
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06 
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30 

35 

04 
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8A 

CHARLES  MEHLSCHAU 
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02 
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32 
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40 
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39 
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54 
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c 
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NORTH  FORK  RANGER  STA 
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MRDERA 

27 

37 

14 
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OAKLAND  WSO  flP  R 

6335 

04 

RLAMEDA 

4 

37 

44 

122 

12 

6 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 
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NATL  WEATHER  SERVICE 

TURLOCK 

9073 

05 

STRNISLRUS 

1  4 

37 

29 

120 

51 

115 

8A 

CARL  A  PEARSON 

Tll^TFKl    TR\/TKIP  PQKiri-l 

9087 

06 

U  r\  n  IN  IjC 

33 

33 

44 

117 

47 

1   1  P 

1  1  0 

7A 

7A 

THF     IRUIMF  rnMPQWY 
Inu     jnvilNL  LUIIrnlNl 

TWENTYNINE  PALMS 

9099 

07 

SRN  BERDINO 

6 

34 

08 

1  1 6 

02 

1975 

4P 

4P 

JOSHUA  TREE  NAT.  MON. 

TWIN  LAKES 

9105 

02 

ALPINE 

1 

38 

42 

120 

02 

7829 

4P 

4P 

H 

PACIFIC  GAS  4  ELECTRIC 

TWITCHELL  DAM 

9111 

06 

SNTA  BARBARA 

3D 

34 

59 

120 

19 

582 

4P 

4P 

4P 

SRNTR  MARIA  VLY  WCD 

UHL  RANGER  STATION 

9120 

05 

TULARE 

9 

35 

53 

118 

39 

3725 

c 

USFS  C/0  DIST  RANGER 

uUKIAH 

9122 

01 

MENDOCINO 

22 

39 

09 

123 

12 

623 

6P 

5P 

UKIAH  FIRE  DEPARTMENT 

UKIAH  4  WSW 

9124 

01 

MENDOCINO 

22 

39 

08 

123 

16 

1900 

8A 

H 

MRS  MARJORIE  S  DORY 

•  UCLA 

9152 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

04 

118 

27 

430 

4P 

4P 

UCLA 

UPLAND  3  N 

9158 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

08 

117 

39 

1605 

5P 

5P 

LIBERTY  GROVES  OP.  CORP 

UPPER  LAKE  7  M 

9167 

02 

LAKE 

23 

39 

1  1 

123 

02 

1524 

4P 

EDGAR  J  SCHUETTE 

9177 

01 

U|  1  MDni  n T 
n  U  M  QU  L  U  1 

17 

40 

15 

124 

1  1 

^  oo 

5P 

urci  PY  r  pn^rnp 

nCOLQI     L  fxUOLUC 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

9  1  85 

04 

RLRMEDR 

4 

37 

46 

122 

1 0 

394 

6A 

6A 

c 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

UPPER  TRES  PINOS 

9189 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

38 

121 

02 

2020 

c 

ELDON  E  FANCHER 

USONA  2  N 

9193 

05 

MARIPOSA 

27 

37 

29 

119 

49 

3150 

c 

WILLIAM  P  HYDER 

VACAVILLE 

9200 

02 

SOLRNO 

23 

38 

22 

121 

57 

105 

5P 

5P 

VACAVILLE  FIRE  STA  2 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

9232 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

14 

117 

01 

1390 

4P 

VRLLEY  CNT  MUN  WATER 

VALYERMO  FIRE  STA  79 

9250 

07 

LOS  ANGELES 

15 

34 

27 

1  17 

52 

3600 

5P 

5P 

LOS  ANGELES  CO  FIRE  STA 

VAN  NUYS  FC  15R 

9260 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

1  1 

118 

27 

695 

4P 

Lfl  DEPT  .  WTR .  AND  POWER 

VENRDO 

9273 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

123 

01 

1260 

c 

SONOMA  CO  WATER  AGENCY 

VENTURR 

9285 

06 

VENTURA 

33 

34 

17 

1  19 

17 

105 

8A 

CO.  FLOOD  CONTROL  DIST 

v/ppmti   Tnu    V/Ql  1  PY 

9301 

05 

c  pp  Ckjn 
r  n  c  o  IN  u 

27 

37 

22 

118 

59 

/  O  t  U 

S 

TQi  IF   pniQnM  rn 
oU   LHLlr    tUioUr*  LU 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

9325 

07 

SON  BERDINO 

1  5 

34 

32 

I  1  7 

1  8 

2858 

8A 

BR 

c 

VICTOR  CO  WATER  DIST 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 

9345 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

29 

1  18 

08 

3135 

5P 

L  R  CO  FIRE  DEPT 

VINTON 

9351 

02 

PLUMRS 

8 

39 

49 

120 

1  1 

4950 

4P 

FRANK  DOTTA 

VISAL  lA 

9367 

05 

TULRRE 

9 

36 

20 

1  19 

18 

325 

8A 

Bfl 

VISALIR  FIRE  DEPARTMENT 

VISTA  2  NNE 

9378 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

14 

1  17 

14 

510 

4P 

4P 

VISTA  FIRE  DEPT 

VOLTA  POWER  HOUSE 

9390 

02 

SHASTA 

23 

40 

28 

121 

52 

2200 

4P 

c 

P  G  4  E  COMPANY 

WALLACE    1  NNE 

9418 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

12 

120 

58 

328 

8A 

CALIF  DEPT  FISH  4  GRME 

WRLNUT  CREEK  2  ENE 

9426 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

54 

122 

01 

220 

c 

TOMAS  S  VRNRSEK 

WRLNUT  CREEK  4  E 

9427 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

54 

121 

59 

400 

9R 

MRS.  BETTY  FRIRCLOUGH 

uQi  wiiT  PTi    c;tq  Frin9r 

9431 

06 

26 

34 

DO 

117 

52 

488 

8R 

1    Q  rn  F 1 PF  nFPT 

L    H    L  U    r  1  r\L    UL  r  1 

WRRM  SPRINGS  DRM 

9440 

01 

SONOMA 

22 

38 

43 

123 

00 

224 

BR 

8R 

8A 

: 

U  S  RRMY  COE 

WARNER  SPRINGS 

9447 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

17 

1  16 

38 

3180 

4P 

4P 

: 

WRRNERS  RESORT  CO 

WASCO 

9452 

05 

KERN 

10 

35 

36 

119 

20 

333 

8A 

8R 

KERN  CO  FSTRY  4  F  D 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

9473 

04 

SRNTR  CRUZ 

20 

36 

56 

121 

46 

95 

8R 

8A 

CITY  OF  WRTSONVILLE 

WRWONA  RANGER  STATION 

9482 

05 

MARIPOSA 

1  4 

37 

33 

119 

39 

3985 

c 

U  S  NRT  PARK  SERVICE 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

9490 

01 

TRINI TY 

35 

40 

44 

122 

56 

2050 

8A 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

9499 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

26 

122 

23 

3590 

8A 

8A 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

WELDON   1  WSW 

9512 

05 

KERN 

10 

35 

40 

118 

18 

2680 

c 

VERNON  J  BLOUNT 

WENOEL    10  SE 

9526 

03 

LASSEN 

18 

40 

16 

120 

04 

4035 

3P 

ED  FILIPELLI 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

9532 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

42 

119 

40 

6280 

S 

COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 

WESTHRVEN 

9560 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

13 

1  19 

59 

285 

7A 

BOSTON  RANCH  CO 

WEST  POINT 

9582 

05 

CALAVERAS 

16 

38 

24 

120 

32 

2820 

8A 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

WESTVILLE 

9597 

02 

PLACER 

1 

39 

1  1 

120 

39 

5290 

S 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 
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STATION  INDEX 


CflL IFORNIfi 
SEPTEMBER  1976 


STATION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  RND 
TRBLES 


OBSERVER 


WET  MEADOW 
WHEOTLflND  2  NE 
WHISKEYTOWN  RES 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 
WHITTIER  CTY  H  FC  106C 
WHITTIER  NARROWS  0AM 
WILDROSE  RANGER  STA 
WILL  I AMS 
WILLITS   I  NE 

WILLITS  HOWARO  FOR  RS 
WILLOW  CREEK  1  NW 
WILLOWS 
WINTERS 

WOFFORO  HEIGHTS 
WOODFOROS 
WOODLANO   1  WNW 
WOODSIOE  FIRE  STA  1 
WRIGHTS 
WRIGHTS  LAKE 

rORBA  LINDA 
YORKVILLE 

YOSEMITE  PARK  HEADQTRS 
YREKA 

ZENIA-KETTENPOM  STORE 
CLOSED  STATIONS 

BROCKWAY  SUMMIT 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTR 

CITRUS  HEIGHTS 

MADEL INE 

SWAIN  MOUNTAIN 


9602 
9605 
9621 
9632 
9633 
9660 
9666 
9671 
9677 
9684 

9685 
9694 
9699 
9742 
9754 
9775 
9781 
9792 
9814 
9816 

9847 
9851 
9855 
9866 
9953 


1096 
1433 
1773 
5231 
8716 


TULARE 

YUBA 

SHASTA 

MONO 

MONO 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
INYO 
COLUSA 
MENDOC INO 

MENDOC INO 

TRINI  TY 

GLENN 

YOLO 

KERN 

ALPINE 

YOLO 

SAN  MATEO 
SANTA  CLARA 
EL  DORADO 

ORANGE 
MENDOC INO 
MARIPOSA 
SISKIYOU 
TRINTY 


PLACER 

SIERRA 

SACRAMENTO 

LASSEN 

PLUMAS 


36  21 

39  02 

40  37 

37  30 

37  35 

33  58 

34  01 

36  16 
39  09 
39  25 

39  21 

40  57 

39  32 

38  32 

35  43 
38  47 
38  4  1 

37  26 

37  08 

38  51 

33  53 

38  54 

37  45 

41  43 

40  10 


39  16 

39  38 
38  42 
41  01 

40  27 


1  18  34 

121  23 

122  32 
118  10 

118  14 
1  18  02 
1  18  05 
117  11 

122  09 

123  20 

123  19 

123  38 

122  12 

121  58 

1  18  27 

119  49 

121  48 

122  15 

121  57 

120  14 

117  49 

123  14 
1  19  35 

122  38 

123  27 


120  04 

120  34 

121  18 

120  30 

121  06 


8950 
105 
1295 
0150 
2470 
340 
239 
4100 
85 
1348 

1925 
461 
135 
135 
2730 
5670 
69 
380 
1600 
6950 

350 
1  100 
3970 
2625 
3600 


7200 
5600 
138 
5320 
6160 


6P 


6P 


9P 
12M 


8A 


8fl 


C 

C  H 
H 

C 


CORPS  OF  ENGINEERS 
GEORGE   I  OKANO 
NATIONAL  PARK  SERVICE 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
WHITTIER  WATER  D-LACFCD 
US  CORPS  OF  ENGINEERS 
NATIONAL  PARK  SERVICE 
POLICE  DEPARTMENT 
HENRY  C.  WADE 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
HOWARD  R  ALLARD 
J  NEWTON  WALLACE 
GEORGE  R.  WENZEL 
MRS  WILMA  C  BARR 
U  C  AGR  EXTEN  SERV 
WOODSIOE  FIRE  DEPT 
MARVIN  E  WARE 
NATL  WEATHER  SERVICE 

KENNETH  C  FOSTER 
MRS.   V.   SYLVIA  HULBERT 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
ARCHIE  B  FUGATE 


CLOSED  6/30/76 

CLOSED  6/30/76 

CLOSED  8/19/76 

CLOSED  3/19/76 

CLOSED  6/30/76 


SEE  REFERENCE 
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REFERENCE  NOTES 
This  Bulletin  is  prepared  in  Cooperation  with  Department  of  Water  Resources,  State  of  California 


CALIFORNIA 


Additional  Information  rei;ardlnK  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  wrltinK  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  BulldlnR,  Ashcvllle,  N.C. 
28801.  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dlmenalonal  units  used  in  this  bulletin  are:     Teaperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  BS^F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

QpSERV'ATtON  TIHE:     The  Station   I  ndt*x  shows  ohsorvaHon   times   in  local  standard   tine.     During   the  summer  months  some  observers   take   the  observations 
on  dayllKht  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowlall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  Stations.     For  those  stations  snow  on  K'ound  values  are  at  4:00  a.m.,  P.s.t.  ,  except  for  Bishop  WSO,  Blue  Canyon  WSO,  and  Sundber^ 
WSO,  which  arc  taken  at  6  a.m.,  P.s.t.,  and  Ml.  Shasta  WSO  at  8:00  a.m.,  P.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Dally 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours 
endinn  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Hin  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  ofsnow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  In  apparent  Inconsistencies  In  the  record.  Time  of  observation  10:00  a.m.,  P.s.t, 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  In  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllraatological  standard  normals  based  on  the  period  19A1-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for   January  1941 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 


EVAPORATION  AND  WIND  TABLE: 


Camp  Pardee 
Newark 

Salt  Springs  Pwr  House 
Friant  Government  Camp 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Brawley  2  SW 

Davis  2  WStf  Exp  Ftn 
Fresno  WSO 


Pan  is  of  copper,  and  painted  inside  and  outside  with  aluminum  paint. 
Pan  painted  outside  with  gray  enamel. 

Pan  is  of  steel  plate,  painted,  with  aluminum  inside  and  outside. 
Pan  screen  covered. 

Holtville  silty  clay,   level,  Krass-coverod  surface  exposed  to  full  sun.     Grass  mowed  and 
irrigated  to  maintain  (;rowth.     Max  and  min  readinjjs  from  thermograph  for  24  hours  ending;  at 
9  a.m.     Readings  at  9  a.m.  are  from  mercury-ln-glass  thermometers. 

Sandy  loam  —  under  bare  ground  surface.     Max  and  min  data  from  soil  thermograph  for  24  hours 
ending  at  8  a.m. 

Atwater  sandy  loam,   level.     Bare  ground,  drainage  to  south;   late  afternoon  shade  in  summer 
only.     Palmer  thermometers  for  20-  and  40-inch  depth.     Lambrccht  distance  soil  thermograph 
for  2-,  4-,  and  8-lnch  depth.     Max  and  min  readings  for  24  hours  ending  at  midnight. 
Sandy  loam  level.     Bare  ground.     Science  Associates  Hax-Min  dial  reading  capillary  thermometers. 


Indie  U.S.  Date  Garden 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  m.-vy  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IH  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE- THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
4+    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•    Amount  included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

t     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
A    Data  collected  by  radio  telemetry. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
E    Amount  is  oartially  estimated. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 


V     Includes  total   for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  In  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  Indicated 
by  reference  'R*.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE:     1-AMEKICAN     2-CALAVERAS     3-CARSON     4-CENTRAL  COAST     5-COLORADO     6-DESERT     7-EEL     8-FEATHER     9-KAWEAH     10-KERN     ll-KINGS  12-KLAMATH 
13-LOS  ANGELES     14-MERCED     15-HOJAVE     16-MOKELUMNE     17-NORTH  COAST     18-N.E.    INTERIOR     19-OWENS     20-PAJARO     21-PIT  22-RUSSIAN 
23-SACRAMENTO     24-SALINAS     25-SAN  DIEGO     26-SAN  GABRIEL     27-SAN  JOAQUIN     28-SANTA  ANA     29-SANTA  CLARA     30-SANTA  MARIA  31-SANTA 
MARGARITA     32-SANTA  YNEZ     33-SOUTH  COAST     34-STANISLAUS     35-TRINITY     36-TRUCKEE     37-TUOLUMNE     38-WALKER  39-YUBA-BEAR 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIHATOLOCICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 
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DAILY  PRECIPITATION 


STRT ION 
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ANGWIN  PAC  UNIQM  COL. 
BIQ  BAR  RANGER  STATION 
ftOONWILLE  rwTNC  5TA 
fiOANSCOre  3  »HU 

ORIOGeviLLC  4  HhU 
BURNT  RANCH  1  S 
CAl IS TOGA 
CALLAHAN 
CAZADERO  3  U 

CeCILVILLE  5  S£ 
CLEAR  CREEK 
CLOVEBOALE  3  SSE 
COPCO  NO  1  DAn 
CQVELQ 
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MAO  Rivtb  DANGER  STA 

MOUNT  HEBRON  RS 

MUIR  UOOOS 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
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ORLEANS 

PETALUMA  FIRE  STA  2 
POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  PH 
RICHARDSON  GROVE  ST  PK 
SAINT  HELENA 

SAN  RAFAEL 
SANTA  ROSA 

SAUYERS  BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

SHELTER  COVE  AVIATION 
SONOMA 

STANDJSH-HICKEY  ST  PK 
TRINITY  RIVER  HATCH 
TULELAKE  y 
UK  I  AH 

UK I AH  4  W5W 
UPPER  MATTOLE 
MARfl  SPRINGS  DAM 
;<AveRvillE  ranger  STA 
ueed  fire  department 

WILL  ITS  I  NE 
WILLOU  creek  1  NM 
YREKA 


flOIN  RANGER  STATION 
AlTURAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

AUBURN  DAn  PROJECT 
BLUE    CANYTJN  W5M0 

eounoN  DAn 

6RANNAN  ISLAND 
BROOKS  FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RS 
BUCKHORN 

BUCKS  CREEK  PH 
eURNEY 

CAUBY  RANGER  STATION 

CANYON  DAn 

CMIBOU  POtCB  HOUSE 

CHALLENGE  RANGER  STA 

CMICO  UNIVERSITY  FAQn 
CLARKS  VALLEV  njDD  RCH 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 

C0HAS5ET  J  NNE 
COLEMAN  FISHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE  POt<R  HOUSE 
COLUSA  2  SSW 

COOL 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
OANA  2  SE 

DAVIS  2  MSW  EXP  FARM 
DEER  CREEK  FOREBAv 

OCl  TA 


DAY  OF  MONTH 


101112    131415    16  1718  19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  SIBIION  INDEX 


DAILY  PRECIPITATION 


STflT  ION 


DOBBINS  1  S 

DOMTirEVILLE  RANGER  STfl 
OUNNIQAN 

DUNSnujR  RANGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 
FQLSOM  DAM 

FORESTHILL  RANGER  STA 
FRENCH  GULCH 
GEORGETQW  RANGER  STA 

GIBSON  HUY  riNTNCE  STA 
GOLD  RUN 
GRASS  VALLEY  2 
GREENVILLE  RANGER  STA 
GRIZZLY  ISLAND  BEFuGE 

HARRISON  GULCH  OS 
HARRY  ENGLEBRIGHT  OAti 
HAT  CREEK  PH  ] 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
lOMA  HILL 

JESS  VOLLEY 

KELSEY  1  N 

MLRRC  POWER  HOJSE 

LAKEPOHT 

LAKE  SOLANO 

LAKE  SPAULOING 
LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
LOOKOUT  3  USU 
MANZANITft  LAKE 
MAHKLEY  COVE 

MARYSVILLE 
MC  CLOUD 
MIDDLETOWM 
MINERAL 

MOUNT  SMflSTfi  USO  CI 

NEVADA  CITY 
NICOLAUS  2 

ONO 

ORLANO 

OROVILLE  RANGER  STA 

PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PASKENTA  RANGER  STA 
PAYNES  CREEK 
PIT  RIVER  PH  1 

PIT  RIVER  PH  •> 
PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IFG 
PORTQLA 
OUINCY 

RED  BLUFF  USO  fiP 
REDOING  FIRE  STA  2 
REPRESA 
RIO  VISTA 
ROCKL IN 

BOUND  MT  P  G  AND  £ 
SACRAMENTO  WSO  AP 
SACRAMENTO  MSB  CI 
SHASTO  DAM 
SHINGLETOWN  2  E 

SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA^. 
STONYFORD  COOLEY  RANCH 
STONYFOHD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERvQIR 


VALLEY 


STBA^ERRY 
TWIN  LAKES 
UPPER  LAKE  7  M 
VACAVILLE 
VINTON 

VOLTA  POICR  HOUSE 

WHISKEYTOUN  RES 

WILLIAMS 

MILLOWS 

WINTERS 

WOODLAND    1  WNW 


BOCA 
eODIE 

BRIDGEPORT 
CEDARVILLE 
DONNER  MEMORIAL 


ST  PK 


oonE 

DOYLE  5  SSe 

ELLERY  LAKE 

FLEMING  FISH  AND  GA« 

FORT  BIDUELL 

GEM  LAKE 

mono  lake 
sagehen  creek 
secret  valley 
susanville  airport 

tahoe  city 

TERMO 

TBUCKEE  BRNGEB  STATION 
WCNDEL    JO  S£ 
UOODFOROS 


ARROYO  GRANDE 
BEN  LOMOND  1 
BERKELEY 

BIG  SUR  STATE  PARK 
BLACK  rt}UNTAIN  2  SW 

BURL INGArC 
CALAVERAS  RESERVOIR 
CARhEL  VALLEY 
CHITTENDEN  PASS 


DAY  OF  MONTH 


1    2    3     4    5  6 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  18 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 

8 


DniLY  PRECIPITRTIO 


STflT ION 


DRY  OF  MONTH 


9     10  1112    13  14  15    16  17  18    19  20  21  22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


31 


CWJCRtTT 
DAVCNPORT 
FORT  ORD 
GEmCR  BflNCH 
QILROY 

QILROY  M  CMC 
HALF  r%^QH  BAT 

ucRNANoez  2  nu 

HQiLIlTCR  a 
RING  CITY 

LAFftrCTTE  2  NNE 
LA  MOhOA 

L  IVtBWe  COUNTY  F  0 
1.0CK.M10D  3  ti 
LOS  GATOS 

m  GATDS  4  SU 
nARTINCZ  I4ATCR  PLANT 
MONTtREY 
rtSMTERtr  FAA  AP 
r«RGAN  MILL  3  t 

r«B80  BAY  FIRE  OEPT 
MORRQ  BAY  3  N 
MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  MAMIL  TON 
NACIMIENTO  0AM 

NEUARK 

OAitLANO  VAQ  AP 
OAKLAND  MUSEUM 
PAICINES  OHRUALL  RANCH 
PALO  ALTO 

PAL  DMA 

PASO  ROBLCS 

AASO  ROBLCS  FAA  AP 

PINNACLES  NAT  MONUKNT 

PISMO  BEACH 

PRIEST  VALLEY 
REDUQOD  CITY 
RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  3  C 

SAL IMAS  FAA  AP 
SAL INAS  dam 
SAN  AftOO 

SAh  CLEf<HTE  DAM 
S  F   RICHrtJNO  SUNSET 

SAN  FRANCISCO  WSO  AP 
SAN  FRANCISCO  WSO  CI 
SAN  GREOQRIO  3  SE 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATCO 

SANTA  ceuz 

SANTA  mBCAfllTA  BOOST 
SOLCOAO 

SPREC^ELS  WHY  BRIDGE 

UPR  SAN  LEAMDQO  FILTER 
WALNUT  CREEK  4  £ 
WATSONVILLt  WATERWORKS 
WOODS  IDE  FIRE  STA  1 
WRIGHTS 


ANGIOLA 

AMTIOCH  PUI*ING  PL  3 
ASM  rOUNTAIN 
AUBCRRY  )  NU 
BAKERSFIELO  WSO  AP 

BALCH  POVCR  HOUSE 
BUTTONWILLOW 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALAVERAS  RANGER  STA 
CAMP  PARDEE 

CASTLE  ROCK  RAD  LAB 
CATMEYS  VY  BULL  RUN  RH 
CHERRY  VALLEY  0AM 
COAL INGA 

CORCORAN  IRRIG  OIST 
DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAP*> 
DENAIR  3  NNE 
DUDLEYS 

ELECTRA  POKR  MOUSE 
ELLIOTT 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
FIDOLCTOWW  LYNCH  RANCH 
FIVE  POINTS  S  SSW 
FRESNO  WSO  AP 

FRIANT  COVERNrCNT  CAMP 
CtENNVILLE 
GRANT  QROVE 
GROVELAND  RANGER  STA 
MAMFORO  3  S 

METCH  mETCHY 
HUNTINGTON  LAKE 
lORIA 
fONE 

jomnsondale 

kerl ingcr 
kern  river  pm  1 
kern  river  ph  3 
kettleman  station 
knights  ferry  2  se 

LCBCC 
LE  GRAND 
LCHnnn  RANCH 

LCnoH  cave 
LrnosAr 


LODI 

m  BANOS 

LOS  6 AM 05  ARBURUA  RCH 
in  BAnm  OET  RESV 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHlNO  STATION  INOEX 


DRILY  PRECIPITATION 


STRT  ION 


DRY  OF  MONTH 


1    2    3     4    5  6 


0  1112    13  14  15    16  17 


9  20  2 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


MftNTECft 
MftRICOPR 
MBHIPOSfi 
MftTMER 

fCaCEO  MUNICIPAL  ftP 

MODESTO 

NEWMAN 

NORTH  FORK  RANGER  5TR 

ORANGE  COVE 
PACHECO  PASS 
PANOCHE  2  U 
PATTIUfiY 
PINE  FLAT  DAM 

PORTERVILLE 
PBSEY  3  E 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  LUIS  0AM 

SANTA  RITA  PEAK 
SONORA  RS 

SO  ENTRANCE  VQSEMITE 
STANISLAUS  POWER  HOUSE 
STOCKTON  WSG  AP 

STOCKTON  FIRE   STA  A 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

TEHACHAPI 

TEJDN  RANCHO 

THREE  RVR5  EDISON  PH  1 

TIGER  CREEK  PH 
TRACY  CARBOMA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TURLOCK 
VISALIA 

WALLACE  1  NNE 
WASCO 
WESTHftVEN 
WEST  POINT 
WOFFQHD  HEIGHTS 

YOSEMITE   PARK  HEADQTRS 


DRAINAGE  06 

ACTON-ESDO  CYN  FC26:F 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  4t6 

ALPINE 

ALTADENA 

ANZA 

PIER 


6IG  TUJUNGA  DAM  FC46DE 
BOUQUET  CANYON 
BURBANK  VALLEY  PMP  PL T 
CACHUMA  LAKE 
CAW>  HI  HILL  OPIOS  57E 

CAMPO 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CHATSWORTH  FC2AF 
CHULA  VISTA 
CLAREMONT  POMONA  COL 

C0L6YS  FC  63  0 
CORONA 

COVINA  TEMPLE  FC  193  B 
CRYSTAL  LAKE  FC  2e3C 
CULVER  CITY 

CUYAMfiCfl 

OESCANSO  RANGER  STA 
DOWNEY  FIRE  STA  FC1070 
DRY  CANYON  RESERVOIR 
EL  CAPITAN  DAM 

ELSINOHE 
ESCONDIDO 
FILLMORE  ]  WNW 
FONTAHA  5  N 
FONTANA  KAISER 

FULLERTON  HILLCREST  RV 
GIBRALTAR  OAM  2 
GILLESPIE  FIELD 
GLENDORA  WEST  FC  185 
HAINES  CYN  UPPER  FC367 

HEPtT 

HENSHAW  DAM 
MOEGEES  FC  50  A 
IDYLLWILD  FIRE  OEPT 
JULIAN  WYNOLA 

JUNCAL  DAM 

LA  CRESCENTA  FC  261  B 
LAGUNA  BEACH 
LAKESIDE  3  E 
LA  rtsfl 

LECHUZA  PT  STA  FC  3528 
LOMPOC 

LONG  BEACH  WSO  AP 

LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WSO  AP 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 
LOS  PHIETOS  RANGER  STA 
LYTLE  CHEEK  HANGER  STA 
nOORPARK 
m  WILSON  2 

NEW  CUYAMA  FIRE  STA 
NEWHALL  SOLEOAD  FC32CE 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 
NIPOMO  2  NW 
OCEANSIDE 

OJAI 
OXNAQD 

POCOIMA  0AM  FC  33  A  E 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLQHING  STfiTION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITnilO 


STflT  ION 


DRY  OF  MONTH 


10  1 


13  14  15 


16  17  18 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


PAlOMAA  KT  ObSeSVATORY 
PftLOS  VEROES  EST  FC^30 
PASAOENA 

PIEOan  BLANCA  GRO  STA 


STA 


PT  ARGUELLO  I IQ 
POMONA  CAL  POLY 
POHAY  VALLEY 
RAMONA  riRE  OEPT 
HEOLAMDS 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 
RIvEfiMOE  CIT  EXP  STA 
SALSIPUEOES  GAGING  STA 
SAN  BERNAaOINO  CO  HOSP 
SANDBERG  PTL  FC13QB 

SAN08ERG  WSO  ^ 
SAN  0IE60  USO  AP 
SAN  DIMAS  FIRE  UO  FCOS 
SAN  GABRIEL  CANYON  PM 
SAN  GABRIEL   E>n  FC42&BE 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  JACINTO 
SAM  NICOLAS  ISLAND 
SANTA  ANA  FIRE  STATION 
SANTA  BARBARA 


AP 


SANTA  BARBARA  FAi 
SANTA  MARIA  USO  i 
SANTA  WNICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SAUGUS  P«  PLT  1 

SOMIS  3  NU 
SUEY  RANCH 
SUN  CITY 
SUSANA  KNOLLS 
THOUSAND  OAKS 

TOPANGA  patrol  STA  FC6 

TORRANCE 

TUJUNGA 

TL'STIN  IRVINE  RANCH 
THITCHELL  DAM 

UCLA 

UPLAND  3  N 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

VAN  NUVS  FC  ISA 

VENTURA 

VINCENT  FIRE  STA  FCI20 
VISTA  2  NNE 
UALNUT  PU  STA  FC102C 
tJARNER  SPRINGS 
MHITTIEH  CTY  H  FC  106C 

YORBA  LIMOA 


ADELANTO 
apple  valley 
BAKER 
BAQSTOU 
BEAUMONT  1  E 

BENT0N  INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARK  FC  836 
BISHOP  CREEK   INTAKE  2  /'✓R 
BISHOP  WSO  AP  R 

BL YTHE 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 
BORREGO  DESERT  PARK 
BOULEVARD  2 
BRA14.EY  2  SU 
CALEXICO  2  NE 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 
DEATH  VALLEY 
DEEP  CANYON  LABORATORY 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
EAGLE  MOUNTAIN 

EL  CENTBO  2  SSU 

EL  niRAGE  riELO 

FAlBfONT 

GOLD  ROCK  RANCH 

GOLOSTQNE  ECHO  2 

HAIbCE 

HAYFIELO  PUWINC  PLANT 

KESPERIA 

irPEfllAL 

IWERIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INOIO  U  S  DATE  GARDEN 

IN  YOKE  RN 

INYOKERN  ARMITAGE 
IRON  MOUNTAIN 

JOSUUA  TREE  3  S 
KEE  RANCH 
LAKE  ARBOWEAD 
LAKE  SABOINA 
LANCASTER  FSS^FAA 

ftCCA  FIHE  STATION 

MITCHELL  CAVERNS 

rojAvE 

rtJUNTAIN  PASS 

m  SAN  JACINTO  W  5  PK 


IRPORT 


NEEDLES 
NIL  AND 

OCOTILLO  l^LLS 
OCOTILLO  ? 
PAL  ^CALE 

PALM  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 
RANOSBURG 
SHOSHONE 

SNOW  CREEK  UPPER 


SOUTH 

THEOmL 

ntSNA 


AKE 


.38  .40 

.02  .03 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOhINC  STPTION  INDEX 


1  1 


DAILY  PRECIPITATION 


STflT  ION 

TOTAL 

DRY  OF  MONTH 

1     2  3 

4    5  6 

7    8  9 

10  11  12 

13  14  15 

16  17  18 

19  20  21 

22  23  24 

25  26  27 

28  29  30 

31 

Tfc«NTrMINE.  PAUMS 
VflLYERMO  F lat  STfl  76 
VICTORVULE  PUMP  PLANT 
UMITC  MOUNTAIN  I 
WHITE  MOUNTAIM  2 

UlILOROSe  QAriGCQ  STA 

.28 
.0^ 

.20 
T 

.0^ 

.01 

.03     .17  T 
T  T 

.02  T 

.OZ 

.28 
.02 
1  .09 

.04 

SEE  REFERENCE  NOIES  FOLLOHINC  STBTION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


STRT 1  ON 

OflY  OF  MONTH 

UJ 

a 
a 

(£ 

<z 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

NORTH  COHST 

DRfilNfiCE  01 

SLOERPOINT 

MAX 

It 

69 

77 

82 

89 

99 

93 

88 

90 

77 

86 

94 

91 

88 

87 

86 

86 

65 

79 

80 

77 

71 

74 

58 

69 

77 

79 

72 

71 

73 

75 

80 

.5 

1 1 N 

56 

45 

4  1 

42 

44 

48 

44 

45 

49 

5 1 

4  1 

39 

37 

37 

43 

37 

37 

36 

34 

38 

46 

45 

39 

4  1 

4  1 

35 

33 

35 

48 

41 

44 

41 

.7 

BNGHIN  PBC  UNION  COL 

MAX 

68 

62 

70 

77 

84 

65 

88 

85 

84 

78 

76 

86 

79 

82 

85 

87 

85 

77 

77 

74 

79 

67 

67 

60 

67 

71 

73 

72 

65 

6  I 

78 

76 

■  8 

11N 

53 

52 

51 

53 

56 

58 

51 

60 

62 

55 

51 

53 

52 

56 

57 

61 

55 

46 

42 

51 

44 

46 

45 

44 

41 

46 

51 

49 

47 

40 

48 

50 

.9 

BIG  BBR  RfiNGER  STSTION 

MAX 

94 

86 

70 

76 

83 

B6 

92 

9) 

66 

67 

86 

84 

85 

62 

81 

61 

81 

80 

79 

72 

68 

70 

81 

.9 

1IN 

53 

56 

50 

43 

43 

46 

47 

47 

36 

39 

36 

4  1 

37 

35 

37 

37 

37 

40 

39 

33 

33 

34 

41 

.0 

CBLLUHSN 

MAX 

60 

64 

64 

68 

74 

77 

61 

80 

80 

79 

59 

73 

75 

73 

71 

68 

66 

66 

68 

68 

71 

70 

67 

62 

56 

57 

56 

64 

61 

58 

65 

68 

.8 

11 N 

47 

52 

40 

35 

38 

42 

43 

42 

40 

36 

38 

3S 

35 

36 

34 

37 

32 

31 

32 

32 

33 

39 

35 

34 

32 

30 

28 

28 

36 

34 

39 

36 

.3 

CECILVILLE  S  SE 

MAX 

65 

78 

65 

71 

77 

83 

87 

85 

65 

84 

75 

79 

85 

83 

78 

76 

72 

77 

78 

78 

78 

75 

72 

70 

60 

56 

68 

70 

70 

65 

68 

75 

.3 

1 1 N 

47 

47 

37 

35 

39 

39 

43 

43 

42 

36 

38 

36 

38 

38 

35 

39 

34 

35 

36 

35 

36 

36 

35 

34 

3S 

29 

29 

30 

32 

38 

36 

36 

.9 

CLOVEROBLE  3  SSE 

MAX 

61 

64 

74 

80 

86 

94 

95 

86 

91 

89 

79 

91 

96 

91 

90 

85 

66 

84 

75 

78 

86 

84 

69 

70 

69 

70 

79 

81 

77 

70 

7 1 

81 

.5 

1 !  N 

S4 

55 

51 

SO 

51 

53 

53 

54 

51 

45 

46 

55 

56 

44 

4  1 

42 

44 

4  1 

44 

43 

47 

49 

44 

45 

45 

47 

43 

40 

38 

38 

39 

46 

.7 

COVELO 

MAX 

81 

70 

79 

85 

92 

96 

95 

92 

90 

86 

68 

94 

92 

67 

82 

83 

84 

84 

66 

62 

82 

78 

79 

74 

65 

71 

79 

78 

74 

76 

74 

82 

.5 

ilN 

48 

55 

42 

38 

40 

43 

42 

42 

40 

35 

40 

37 

36 

36 

39 

4  I 

34 

35 

34 

32 

34 

36 

36 

36 

37 

31 

26 

27 

36 

34 

36 

37 

.4 

CRESCENT  CITY  1  N 

MAX 

62 

67 

72 

88 

82 

73 

66 

63 

71 

60 

84 

74 

59 

62 

71 

63 

62 

60 

56 

61 

60 

57 

61 

64 

68 

61 

86 

61 

60 

66 

.4 

1 1  N 

52 

43 

42 

52 

52 

53 

51 

47 

50 

45 

46 

46 

50 

47 

45 

49 

46 

42 

42 

49 

42 

4  1 

49 

44 

42 

38 

47 

52 

51 

46 

.8 

OUTTONS  LBNOING 

MAX 

76 

65 

66 

75 

79 

83 

91 

82 

84 

81 

70 

79 

88 

66 

75 

79 

81 

80 

70 

73 

78 

72 

66 

73 

78 

76 

70 

76 

.9 

ilN 

57 

57 

52 

51 

50 

52 

55 

50 

51 

so 

51 

52 

52 

46 

45 

46 

46 

47 

43 

44 

46 

46 

44 

46 

42 

40 

42 

48 

.5 

ELK  VBLLET 

MAX 

ilN 

EUREKB  HSO  CI 

MBX 

64 

59 

60 

59 

60 

74 

70 

64 

56 

61 

60 

76 

69 

55 

57 

57 

57 

55 

60 

55 

55 

57 

57 

59 

59 

56 

62 

58 

61 

59 

68 

60 

.7 

UN 

52 

51 

46 

45 

46 

51 

54 

51 

51 

51 

51 

48 

49 

48 

49 

46 

45 

45 

47 

46 

49 

49 

42 

44 

48 

42 

44 

47 

48 

51 

49 

48 

.0 

FOREST  GLEN 

MBX 

84 

70 

62 

67 

73 

79 

84 

86 

61 

63 

74 

74 

78 

79 

77 

76 

74 

73 

73 

73 

72 

75 

66 

69 

59 

55 

58 

65 

65 

63 

66 

72 

.4 

1IN 

53 

52 

39 

34 

37 

40 

42 

4  1 

38 

33 

39 

33 

32 

33 

31 

33 

31 

30 

31 

30 

32 

33 

32 

32 

35 

33 

25 

25 

26 

30 

37 

34 

.6 

FORT  BRAGG 

MBX 

62 

67 

66 

65 

66 

67 

78 

66 

65 

59 

66 

66 

79 

63 

68 

62 

66 

58 

61 

61 

63 

62 

62 

61 

62 

61 

63 

65 

60 

59 

61 

63 

.8 

MIN 

52 

S3 

45 

44 

44 

47 

51 

46 

50 

49 

46 

46 

49 

49 

46 

46 

43 

43 

47 

44 

49 

44 

44 

43 

45 

41 

4  1 

40 

41 

42 

45 

45 

.8 

FORT  JONES  RBNGER  STB 

MBX 

86 

80 

67 

69 

75 

81 

82 

67 

85 

77 

77 

80 

79 

77 

75 

75 

75 

75 

76 

76 

74 

70 

59 

63 

67 

67 

75 

.2 

M I N 

46 

46 

34 

32 

33 

37 

37 

38 

30 

30 

29 

30 

29 

30 

28 

25 

25 

26 

26 

28 

30 

29 

22 

20 

20 

22 

30 

.2 

FORI  ROSS 

MBX 

68 

62 

66 

66 

72 

83 

79 

70 

69 

65 

66 

60 

80 

63 

61 

68 

63 

64 

65 

61 

62 

66 

73 

72 

63 

58 

66 

67 

.9 

MIN 

52 

56 

SO 

49 

49 

52 

52 

48 

50 

45 

47 

48 

5 1 

47 

44 

46 

46 

4  1 

43 

43 

46 

43 

44 

49 

43 

4  I 

43 

47 

.0 

GRBTON 

HBX 

79 

65 

65 

79 

82 

91 

94 

65 

88 

84 

76 

89 

95 

92 

80 

81 

88 

84 

72 

75 

61 

78 

69 

68 

70 

75 

79 

84 

74 

63 

69 

79 

.2 

MIN 

53 

56 

47 

43 

44 

47 

49 

46 

45 

46 

43 

4  1 

42 

36 

40 

43 

40 

43 

40 

35 

37 

38 

43 

43 

4  1 

38 

36 

32 

33 

42 

4  1 

42 

.2 

HflPPT  CBMP  RANGER  STB 

MBX 

92 

84 

73 

75 

81 

82 

92 

90 

87 

87 

81 

83 

83 

80 

81 

78 

77 

79 

78 

82 

79 

81 

60 

70 

55 

71 

65 

57 

71 

66 

64 

77 

.5 

MIN 

55 

39 

35 

39 

42 

42 

45 

42 

39 

4  1 

37 

36 

33 

34 

37 

36 

31 

32 

35 

32 

36 

37 

33 

40 

34 

34 

34 

33 

36 

38 

45 

37 

.5 

MEBLOSBURG 

MAX 

73 

69 

82 

87 

93 

97 

90 

94 

90 

83 

93 

99 

94 

86 

85 

90 

66 

76 

80 

87 

84 

71 

72 

67 

75 

82 

85 

78 

64 

73 

SO 

82 

.9 

MIN 

55 

57 

50 

48 

50 

52 

54 

46 

49 

50 

49 

52 

50 

44 

45 

50 

47 

47 

47 

43 

43 

SO 

46 

48 

45 

47 

42 

38 

39 

43 

41 

47 

.4 

HILTS 

MBX 

83 

70 

66 

72 

60 

82 

80 

85 

85 

SO 

76 

81 

82 

80 

76 

73 

75 

71 

72 

75 

72 

72 

68 

67 

56 

61 

66 

67 

61 

64 

63 

72 

.9 

MIN 

43 

50 

37 

36 

38 

36 

36 

33 

4  1 

38 

40 

36 

35 

36 

32 

36 

31 

29 

30 

30 

32 

37 

34 

35 

35 

29 

25 

26 

31 

35 

42 

35 

.0 

HOOPfl 

MBX 

90 

81 

67 

75 

60 

84 

86 

90 

85 

85 

76 

82 

62 

82 

80 

77 

76 

78 

77 

77 

76 

76 

70 

71 

53 

64 

68 

65 

66 

66 

69 

76 

.0 

MIN 

S4 

56 

45 

43 

44 

45 

47 

50 

49 

45 

45 

43 

40 

39 

39 

39 

39 

38 

36 

37 

38 

42 

4  1 

39 

4  \ 

45 

41 

4  1 

4  1 

45 

42 

42 

.9 

KENTFIELD 

MBX 

73 

70 

74 

78 

82 

87 

84 

82 

81 

76 

60 

87 

84 

83 

75 

79 

80 

77 

89 

77 

75 

72 

67 

69 

71 

75 

74 

72 

67 

65 

58 

75 

.9 

MIN 

54 

56 

50 

48 

49 

54 

57 

49 

47 

46 

50 

50 

5 1 

45 

43 

49 

48 

43 

42 

45 

45 

47 

43 

44 

SO 

50 

45 

40 

4  1 

46 

44 

47 

.5 

KLBMBTM 

MBX 

66 

64 

68 

66 

68 

85 

77 

66 

64 

64 

66 

69 

78 

57 

58 

62 

69 

58 

59 

56 

57 

59 

59 

57 

61 

62 

71 

58 

62 

63 

59 

64 

.9 

MIN 

52 

54 

44 

43 

44 

50 

S3 

49 

50 

46 

53 

45 

45 

4  I 

49 

42 

43 

40 

46 

42 

49 

49 

41 

40 

49 

4  1 

40 

39 

43 

53 

48 

46 

.0 

LBVfl  BEDS  NBT  MONUMENT 

MBX 

84 

76 

51 

59 

63 

72 

76 

80 

78 

80 

78 

67 

77 

73 

67 

65 

64 

64 

65 

68 

66 

60 

60 

60 

S2 

60 

60 

SB 

60 

67 

.0 

MIN 

5 1 

48 

31 

35 

39 

46 

46 

46 

45 

45 

38 

39 

40 

39 

38 

37 

31 

33 

36 

36 

36 

37 

32 

27 

26 

30 

30 

34 

37 

37 

.7 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

79 

74 

54 

59 

63 

73 

75 

77 

78 

78 

69 

68 

72 

75 

72 

68 

65 

54 

63 

65 

67 

68 

65 

62 

62 

55 

60 

64 

59 

67 

.3 

MIN 

39 

46 

26 

27 

29 

34 

32 

36 

32 

29 

26 

25 

24 

27 

26 

25 

2 1 

20 

2 1 

22 

23 

31 

22 

26 

1 7 

1 6 

]  7 

20 

25 

26 

.5 

NflPB  STATE  HOSPITAL 

MBX 

72 

67 

77 

82 

Bl 

95 

89 

87 

86 

84 

80 

94 

92 

69 

74 

83 

63 

79 

77 

82 

79 

72 

70 

68 

75 

77 

79 

76 

70 

69 

75 

79 

•  S 

n  1  N 

56 

59 

58 

55 

55 

50 

55 

51 

52 

50 

50 

51 

50 

47 

44 

49 

47 

45 

43 

44 

46 

48 

44 

43 

46 

48 

49 

40 

43 

45 

42 

48 

.6 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

MAX 

72 

70 

73 

84 

81 

80 

68 

75 

82 

82 

73 

60 

70 

67 

62 

60 

57 

61 

60 

61 

67 

68 

63 

62 

60 

58 

68 

.3 

MIN 

51 

36 

38 

45 

49 

43 

47 

4  I 

42 

42 

42 

47 

37 

35 

47 

35 

47 

49 

34 

35 

35 

40 

36 

42 

5 1 

43 

41 

.9 

ORLEANS 

MAX 

85 

73 

78 

63 

67 

92 

90 

92 

37 

79 

65 

65 

84 

83 

61 

80 

80 

79 

78 

75 

75 

70 

66 

70 

69 

67 

62 

69 

60 

78 

,  I 

MIN 

52 

54 

44 

42 

43 

47 

48 

49 

46 

42 

49 

4  1 

51 

36 

39 

37 

37 

39 

40 

4  1 

40 

40 

48 

4  ] 

39 

42 

45 

52 

45 

43 

.8 

PETBLUMB  FIRE  STB  2 

MAX 

75 

66 

75 

82 

89 

91 

83 

90 

as 

76 

84 

94 

92 

78 

80 

87 

86 

74 

72 

79 

80 

69 

69 

66 

73 

80 

81 

73 

64 

68 

74 

78 

.5 

MIN 

57 

56 

56 

42 

42 

50 

50 

52 

49 

52 

47 

47 

47 

47 

49 

48 

45 

45 

49 

42 

42 

45 

44 

43 

47 

48 

46 

42 

4  I 

42 

45 

47 

.1 

POINT  ARENA 

MAX 

68 

65 

65 

66 

69 

74 

89 

66 

67 

65 

68 

67 

86 

76 

64 

69 

68 

61 

63 

61 

63 

65 

62 

63 

63 

70 

75 

62 

58 

71 

70 

67 

.7 

MIN 

50 

52 

44 

4  1 

4  I 

44 

48 

46 

52 

50 

50 

42 

4  1 

46 

45 

38 

40 

39 

45 

46 

44 

38 

37 

42 

45 

36 

38 

40 

44 

4  1 

42 

43 

.5 

POTTER  VBLLET  PH 

MAX 

81 

67 

77 

64 

90 

94 

91 

88 

91 

92 

65 

90 

93 

91 

88 

85 

84 

61 

61 

81 

83 

80 

78 

67 

68 

80 

78 

76 

70 

73 

74 

82 

•  0 

M  1  N 

58 

4  4 

44 

4  4 

46 

48 

52 

50 

46 

4  I 

45 

42 

42 

4? 

40 

46 

40 

40 

38 

36 

4  ] 

45 

40 

38 

33 

35 

33 

33 

37 

36 

40 

41 

■  8 

RICHBRDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 

64 

64 

63 

73 

91 

82 

62 

64 

75 

62 

81 

86 

63 

80 

79 

60 

76 

73 

73 

71 

67 

68 

58 

55 

69 

70 

65 

65 

64 

73 

MIN 

52 

45 

4  3 

40 

44 

43 

43 

43 

4  3 

42 

42 

4  I 

40 

40 

39 

39 

39 

37 

36 

4  1 

4  1 

4  I 

4  1 

42 

40 

37 

39 

39 

36 

41 

■  1 

SAINT  HELENB 

MAX 

71 

65 

79 

85 

91 

95 

90 

91 

90 

80 

86 

95 

91 

67 

62 

66 

65 

78 

80 

86 

62 

71 

74 

69 

73 

78 

82 

79 

66 

72 

76 

81 

MIN 

52 

56 

S2 

47 

46 

50 

53 

48 

47 

46 

44 

52 

44 

43 

40 

46 

43 

4  1 

44 

4  1 

4  1 

47 

42 

42 

44 

45 

46 

34 

37 

44 

.9 

SBN  RBFBEL 

MBX 

76 

70 

77 

82 

87 

93 

89 

85 

86 

80 

81 

92 

91 

67 

60 

63 

83 

78 

74 

81 

80 

74 

69 

69 

74 

77 

80 

78 

69 

68 

71 

79 

MIN 

56 

56 

53 

5 1 

48 

57 

56 

51 

51 

50 

52 

5 1 

53 

43 

45 

51 

51 

47 

45 

47 

48 

S3 

47 

46 

SO 

47 

50 

46 

49 

.7 

SANTB  ROSB 

MAX 

78 

69 

79 

84 

92 

94 

89 

91 

87 

87 

87 

95 

94 

88 

82 

88 

88 

78 

76 

63 

81 

72 

71 

69 

75 

80 

84 

76 

66 

71 

79 

81 

.7 

MIN 

54 

57 

51 

47 

46 

49 

52 

SO 

47 

50 

45 

45 

45 

45 

45 

46 

43 

49 

44 

40 

41 

49 

39 

48 

45 

43 

41 

36 

43 

43 

43 

45 

■  8 

SBMYERS  BAR  RBNGER  STB 

HBX 

91 

81 

69 

75 

80 

85 

93 

91 

89 

87 

80 

62 

65 

85 

82 

BO 

79 

80 

80 

78 

79 

78 

75 

72 

S4 

61 

67 

69 

70 

65 

66 

77 

.7 

M 1  N 

50 

52 

37 

37 

40 

45 

47 

46 

43 

39 

40 

37 

37 

36 

37 

40 

36 

35 

36 

3S 

37 

39 

36 

36 

41 

33 

31 

32 

31 

39 

40 

38 

■a 

SCOT lA 

MBX 

77 

69 

61 

64 

68 

71 

86 

87 

72 

69 

6S 

71 

86 

81 

62 

65 

71 

71 

65 

64 

58 

55 

59 

60 

57 

61 

67 

70 

59 

61 

64 

67 

■  6 

MIN 

55 

56 

46 

43 

44 

49 

52 

51 

48 

48 

50 

49 

48 

45 

47 

44 

43 

42 

45 

44 

47 

49 

41 

42 

44 

42 

40 

42 

45 

50 

46 

46 

.4 

SMELTER  COVE  flVlBTION 

HBX 

67 

68 

74 

68 

71 

80 

79 

67 

65 

69 

75 

85 

79 

66 

60 

70 

71 

54 

59 

61 

60 

60 

63 

80 

63 

69 

71 

62 

63 

62 

66 

67 

.4 

HIN 

52 

55 

53 

54 

54 

60 

58 

52 

50 

48 

56 

58 

59 

47 

47 

52 

Si 

48 

48 

SO 

49 

51 

SO 

51 

51 

55 

60 

SO 

50 

51 

SO 

52 

.3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STBT10N  INDEX 


13 


DniLY  TEMPERATURES 


COL IFORNIP 
OCTOBER 


STRTION 

DRY  OF  MONTH 

a 
q: 

1 

9 
c 

D 

c 
D 

Q 

Q 

1  n 
1  u 

1  1 

1  9 

1  J 

1  4 
1  4 

1  0 

i  0 

J 

1 8 

1 9 

20 

2  I 

22 

2  3 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cr 

SONOHB 

MBX 
MIN 

80 
S4 

72 
57 

60 
48 

65 
45 

90 
46 

92 
49 

92 
51 

92 
45 

93 
45 

69 
44 

90 
45 

96 
48 

94 
44 

94 
4C 

90 
39 

89 
44 

88 
4  1 

88 
40 

61 

35 

86 
38 

66 
40 

83 
44 

78 
4  1 

72 
39 

78 
45 

83 

83 

62 
35 

78 
37 

74 

76 

85 
43 

0 
4 

TRINITY  RIVER  HRTCH 

MBX 

niN 

68 
51 

80 
51 

70 
43 

74 
41 

79 
4  1 

64 
45 

90 
45 

86 
44 

67 
41 

65 
38 

80 
39 

82 
36 

65 
35 

84 

37 

82 
34 

60 
34 

79 
35 

77 
33 

79 
33 

78 
34 

79 
35 

79 
34 

75 
36 

74 

37 

58 
38 

67 
36 

70 
28 

73 

69 

68 

70 

77 
37 

8 
5 

TULELBKE 

HBX 

niN 

81 
39 

74 
48 

60 
24 

65 
30 

75 
26 

77 
36 

80 
36 

81 
37 

84 

32 

80 
32 

72 
28 

75 
25 

79 
27 

78 
27 

73 
26 

70 
25 

67 
23 

66 
24 

69 
20 

72 
20 

71 
23 

70 
32 

6S 
25 

62 
26 

55 
29 

56 
20 

62 
1  6 

65 
18 

64 

26 

63 

25 

70 

27 

4 

7 

UKIBH 

MAX 
MIN 

76 
52 

71 
56 

80 
48 

76 
4  I 

93 
40 

98 
48 

90 
51 

93 
46 

93 
47 

83 
42 

91 
46 

93 
44 

93 
43 

89 
42 

66 
4  1 

87 
46 

63 
42 

61 
39 

81 
36 

82 
39 

85 
38 

76 

78 
42 

71 
39 

70 

80 

61 

80 

71 

74 

77 

82 
42 

7 
5 

HBRn  SPRINGS  DBn 

MAX 
MIN 

80 
51 

62 
57 

65 
51 

79 
48 

84 
49 

93 
51 

91 
52 

85 
48 

67 
49 

66 
44 

60 
50 

69 
53 

93 
49 

89 
4  1 

85 
4  1 

82 

43 

66 
50 

64 

38 

75 
35 

78 
45 

86 
4  1 

61 
4  3 

67 

68 
46 

69 
42 

71 
35 

80 

40 

61 
36 

76 
35 

65 

69 

79 
44 

5 
6 

HEBVERVILLE  RANGER  STB 

MAX 
MIN 

HEED  FIRE  DEPBRTnENT 

MBX 
MIN 

82 
46 

76 
49 

56 
29 

72 
33 

64 

30 

73 
34 

76 
39 

82 
41 

81 
38 

81 
36 

70 
35 

67 
31 

71 
31 

75 
33 

71 
30 

70 
31 

67 
26 

66 
26 

64 

27 

65 
27 

66 
26 

68 
30 

66 
29 

64 
29 

56 
34 

53 
26 

55 
23 

59 
23 

61 
24 

64 
28 

63 
29 

67 
31 

9 
5 

HILLIT5  1  NE 

MBX 
MIN 

WILLOW  CREEK   1  NW 

MBX 
MIN 

93 
53 

86 
S3 

62 
44 

76 
41 

60 
43 

85 
44 

90 
45 

94 
48 

87 
47 

66 
42 

80 
44 

83 
42 

83 
39 

84 

36 

83 
37 

80 
36 

76 
37 

80 
35 

79 
35 

77 
37 

77 
35 

77 
37 

72 
39 

74 
37 

66 
39 

72 
37 

70 
35 

68 
39 

62 
40 

78 
40 

8 
6 

TREKB 

MBX 
MIN 

67 
52 

79 
52 

65 
35 

66 
35 

71 
36 

79 
38 

63 
44 

84 
44 

84 

41 

84 
39 

82 
37 

75 
36 

78 
35 

61 
36 

79 
35 

76 
35 

72 
32 

73 
32 

70 
33 

72 
32 

73 
32 

74 
34 

72 
35 

68 
34 

61 
35 

55 
3D 

60 
26 

64 

27 

66 
28 

62 
34 

63 
35 

72 
35 

6 
6 

SflCRBHENTO 

DRfllNBOE  02 

BDIN  RBNGER  STATION 

MBX 
MIN 

61 
4  I 

65 
49 

70 
30 

78 
34 

81 
4  1 

83 
43 

84 

43 

82 
42 

79 
32 

81 
39 

80 
35 

75 
35 

72 
30 

61 
28 

72 
3 1 

73 
30 

75 
32 

73 
34 

69 
39 

65 
32 

55 
32 

60 
22 

70 
26 

70 
30 

66 
29 

66 
28 

65 
28 

72 
33 

.3 
.9 

ALTURAS  RBNOER  STBTION 

MAX 
MIN 

80 
3S 

78 
28 

80 
34 

83 

78 
1  4 

80 
25 

75 
23 

70 

I  7 

68 
20 

71 
1 9 

72 
20 

69 
28 

65 

1 7 

55 
1 2 

63 
1 6 

69 
20 

63 
24 

64 

20 

AUBURN 

MAX 
MIN 

77 
56 

67 
55 

63 
49 

77 
49 

79 
51 

64 

53 

87 
57 

89 
59 

90 
59 

89 
60 

84 

56 

86 
56 

89 
56 

87 
55 

85 
56 

82 
56 

79 
53 

80 
53 

76 
53 

80 
52 

61 
54 

80 
5 1 

79 
49 

80 
42 

73 
4  7 

70 
46 

74 
45 

75 
46 

74 
45 

72 
45 

70 
46 

79 
51 

.4 

.9 

BUBURN  OBM  PROJECT 

MAX 
MIN 

76 
54 

67 
54 

63 
46 

76 
47 

78 
47 

83 
53 

86 
66 

89 
56 

88 

57 

69 
57 

82 
54 

85 
55 

86 
53 

65 
54 

84 

53 

80 
54 

79 
48 

78 
52 

76 
49 

77 
49 

60 
51 

76 
46 

78 
46 

71 
40 

68 
45 

70 
43 

74 

42 

74 
42 

73 
42 

71 
40 

70 
38 

77 
49 

.6 

.3 

BLUE  CANTON  WSMO 

MBX 
MIN 

65 
45 

45 
43 

63 
44 

67 
45 

73 
56 

77 
61 

74 

56 

76 
S9 

74 
54 

67 
49 

73 
48 

78 
54 

73 
52 

69 
49 

68 
49 

64 
46 

67 
47 

67 
47 

65 
46 

66 
50 

66 
45 

59 
44 

61 
44 

57 
39 

57 
36 

56 
38 

65 
41 

64 
45 

58 
4  I 

60 
40 

64 
4  1 

65 
47 

.7 

.0 

BOWMBN  Dfln 

MAX 
HIN 

68 
48 

54 
42 

66 
40 

71 
4  1 

78 
50 

76 
50 

76 
53 

78 
48 

79 
50 

76 
47 

78 
43 

73 
54 

75 
50 

73 
43 

42 

4  1 

69 
4  1 

69 
4  1 

67 
36 

59 
39 

61 
34 

62 
37 

69 
40 

67 
37 

59 
38 

63 
34 

65 
38 

69 
42 

.2 

.9 

SRANNAN  ISLAND 

MAX 
MIN 

82 
59 

71 
56 

69 
55 

60 
51 

83 
51 

86 
51 

90 
54 

90 
58 

91 
55 

91 
56 

60 
53 

68 
60 

90 
50 

89 
54 

66 
54 

66 
53 

85 
51 

63 
52 

79 
SO 

60 
50 

82 
50 

83 
54 

83 
50 

73 
50 

69 
50 

73 
51 

75 
42 

77 
39 

78 
46 

70 
48 

73 
42 

81 
51 

.1 
.5 

BROOKS  FBRNMBn  RBNCM 

MBX 
MIN 

BURNET 

MAX 
MIN 

84 
41 

75 
53 

61 
27 

67 
26 

72 
27 

80 
32 

64 
34 

84 

32 

84 

29 

82 
29 

76 
29 

75 
24 

64 

23 

60 
23 

78 
24 

79 
22 

71 
21 

72 
20 

74 

1  9 

74 

21 

76 
24 

74 
33 

69 
27 

69 
24 

62 
24 

61 
20 

63 
15 

69 
I  7 

70 
24 

62 
1 9 

67 
29 

73 
26 

.5 
.2 

CBNBT  RANGER  STBTION 

MAX 
MIN 

80 
36 

80 
51 

58 
34 

63 
24 

70 
28 

76 
34 

80 
32 

80 
32 

83 
35 

62 
25 

74 
24 

76 
22 

88 
25 

82 

25 

78 
22 

72 
24 

68 
21 

72 
16 

70 
16 

71 
20 

70 
20 

70 
20 

65 
27 

68 
23 

57 
23 

66 
1  7 

60 
12 

66 
16 

71 
23 

63 
21 

64 

20 

71 
24 

.7 
.8 

CANTON  OAH 

MAX 
MIN 

76 
45 

63 
48 

64 

32 

70 
33 

69 
35 

77 
40 

76 
42 

75 
38 

79 
39 

77 
37 

72 
35 

74 
36 

74 
34 

73 
34 

69 
32 

65 
33 

68 
30 

67 
30 

64 

29 

64 

30 

65 
30 

55 
39 

61 
38 

62 
36 

57 
30 

56 
29 

58 
25 

58 
26 

61 
28 

52 
26 

62 
30 

66 
33 

.6 
.8 

CHESTER 

MAX 
MIN 

77 
37 

59 
49 

69 
29 

73 
29 

80 
30 

76 
34 

80 
38 

81 

31 

60 
31 

79 
30 

74 

30 

79 
31 

76 
28 

76 
26 

75 
24 

69 
25 

71 
25 

71 
25 

70 
23 

72 
25 

71 
24 

65 
36 

64 

30 

65 
27 

59 
27 

56 
26 

63 
73 

66 
20 

65 
23 

64 

2  1 

65 
26 

70 
26 

.7 
.5 

CMICO  UNIVERSIIT  FARM 

MAX 
MIN 

82 
55 

72 
58 

66 
49 

79 
46 

85 
46 

67 
49 

95 
54 

91 

52 

61 

64 
46 

67 
46 

92 
46 

90 
48 

87 
46 

8S 
54 

64 
45 

83 
45 

81 
43 

85 
44 

82 
52 

79 
46 

76 
44 

70 
49 

74 

46 

74 

39 

79 
35 

76 
39 

72 
48 

69 
40 

60 
47 

.9 
.3 

CLEBRLBKE  MIGHLBNOS 

MAX 
MIN 

79 
50 

63 
50 

66 
44 

76 
42 

61 
43 

84 
44 

91 
46 

89 
44 

88 
45 

86 
43 

63 
42 

86 
42 

90 
40 

89 
40 

64 
4  1 

63 
43 

82 
39 

81 
36 

78 
32 

76 
34 

79 
36 

79 
40 

74 
40 

75 
36 

70 
38 

71 
40 

73 
43 

75 
31 

76 
33 

71 
35 

74 

36 

79 
40 

.2 
.4 

COLFBX 

MAX 
HIN 

66 
51 

63 
51 

74 
45 

75 
47 

81 
49 

84 
52 

67 
56 

87 
59 

87 
55 

65 
56 

62 
59 

88 
49 

67 
49 

83 
53 

61 
52 

83 
51 

77 
49 

75 
46 

76 
47 

79 
51 

76 
49 

74 

52 

73 
48 

69 
46 

67 
42 

73 
45 

72 
4  1 

72 
40 

70 
44 

70 
4  1 

75 
43 

77 
49 

.2 

.0 

COLUSA  2  SSW 

MBX 
MIN 

84 

55 

7D 
S4 

75 
54 

80 
48 

84 

SO 

91 
52 

91 
ol 

92 
S4 

90 
53 

69 
52 

86 
51 

86 

55 

66 
46 

86 
49 

67 
46 

83 
50 

63 
46 

83 
45 

82 
44 

85 
45 

84 
46 

60 
53 

74 
46 

72 
46 

70 
43 

72 
50 

76 
45 

75 
46 

70 
40 

72 
39 

73 
42 

61 
46 

.2 

.5 

OBVIS  2  HSW  EXP  FARM 

MAX 
MIN 

86 
53 

66 
65 

70 
SO 

79 
44 

83 
46 

66 
51 

91 
53 

91 
50 

92 
46 

90 
49 

82 
47 

86 

61 

92 
47 

69 
46 

87 
42 

84 
46 

64 
46 

83 
42 

81 
39 

80 
46 

85 
44 

82 
50 

76 
45 

75 
43 

71 
47 

71 
52 

75 
46 

77 
35 

75 
37 

69 
37 

72 
38 

61 
46 

.  1 

.3 

OEER  CREEK  FOREBBT 

MAX 
MIN 

75 
45 

71 
40 

4  1 

73 
46 

70 
44 

80 
42 

80 
58 

78 
57 

SD 

56 

78 
56 

72 
51 

74 
55 

79 
54 

76 
52 

74 
49 

74 

50 

74 
47 

70 
47 

70 
30 

70 
49 

71 
32 

69 
43 

60 
45 

65 
43 

61 
36 

58 
36 

60 
36 

68 
40 

63 
39 

62 
39 

62 
42 

70 
45 

.6 
.3 

OE  SABLA 

MBX 
MIN 

75 
50 

60 
49 

72 
40 

75 
4  1 

61 
46 

88 

50 

68 

55 

86 
49 

84 

49 

83 
50 

62 
45 

87 

50 

86 
54 

80 
45 

76 
44 

76 
43 

76 
42 

75 
42 

73 
41 

78 
44 

77 
43 

72 
47 

69 
42 

67 
40 

69 
37 

72 
34 

72 
37 

66 
37 

66 
36 

69 
38 

76 
44 

.1 
.0 

DOBBINS  1  5 

MBX 
MIN 

OOHNIEVILLE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

84 
47 

62 
44 

67 
42 

72 
40 

77 
4  1 

62 
41 

67 
42 

84 
41 

81 
41 

86 
40 

84 
37 

82 
37 

79 
31 

62 
32 

79 
31 

75 
32 

76 
34 

79 
35 

75 
35 

75 
30 

75 
31 

75 
35 

75 
35 

74 
34 

64 

38 

75 
34 

75 
34 

71 
27 

71 
27 

72 
27 

75 
23 

76 
35 

.5 
.4 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MBX 
MIN 

86 
56 

72 
54 

66 
51 

77 
46 

84 
46 

89 
48 

92 
50 

88 
50 

91 
50 

86 
49 

86 
48 

65 
46 

86 
46 

67 
46 

84 
44 

83 
44 

82 
45 

84 
43 

81 
42 

78 
41 

84 

42 

80 
45 

75 
45 

74 
43 

70 
39 

69 
40 

71 
41 

78 
37 

73 
37 

70 
39 

71 
37 

80 
44 

.1 
.8 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

MBX 
HIN 

80 
55 

66 
57 

68 
48 

78 
49 

60 
50 

87 
49 

91 
51 

89 
50 

69 
52 

86 
51 

80 
50 

85 
49 

90 
49 

88 
47 

80 
47 

62 
46 

84 
47 

84 
47 

76 
42 

76 
42 

80 
45 

77 
48 

68 
48 

67 
50 

68 
50 

75 
49 

75 
45 

79 
39 

75 
40 

67 
40 

68 
41 

76 
47 

.7 
.6 

FOLSOn  DAM 

HRX 
MIN 

80 
59 

80 
58 

69 
52 

60 
5 1 

82 
58 

86 
62 

90 
64 

92 

6Q 

92 
60 

90 
60 

84 
56 

89 
58 

90 
58 

88 
64 

87 
54 

65 
54 

84 
59 

61 
53 

81 
53 

82 
52 

64 

59 

62 
53 

79 
52 

75 

72 

73 

75 

76 

77 

72 

73 

61 
54 

.6 
.6 

GEORGETOWN  RANGER  STB 

MAX 
MIN 

68 
49 

61 
49 

54 
43 

71 
47 

75 
50 

80 
57 

85 
60 

86 
58 

86 
59 

65 
59 

81 
53 

82 
55 

89 
56 

83 
55 

60 
53 

79 
53 

77 
50 

75 
51 

75 
49 

76 
54 

60 
51 

74 

51 

72 
48 

69 
46 

67 
40 

66 
43 

67 
48 

71 
44 

70 
46 

69 
44 

70 
45 

74 

50 

.9 

.5 

GRASS  VALLEY  2 

MAX 
MIN 

72 
50 

67 
51 

55 
42 

71 
42 

74 
44 

79 
46 

65 
48 

85 
48 

66 
49 

65 
48 

79 
44 

81 
45 

86 
43 

83 
44 

79 
43 

78 
44 

75 
40 

76 
43 

74 
42 

73 
42 

79 
43 

74 
43 

72 
42 

70 
40 

67 
41 

65 
37 

71 
35 

71 
34 

70 
35 

66 
35 

70 
35 

74 
42 

.9 
.5 

GRI2ZLT  ISLAND  REFUGE 

MBX 
MIN 

82 
61 

62 
50 

70 
54 

77 
50 

64 

52 

87 
52 

90 
57 

89 
59 

89 
59 

89 
58 

79 
53 

65 
43 

91 
50 

66 
50 

85 
50 

63 
51 

84 

51 

84 

50 

79 
47 

83 
S3 

80 
47 

73 
56 

73 
46 

70 
46 

73 
45 

75 
45 

79 
44 

76 
42 

66 
4] 

72 
4  1 

60 

SO 

.0 
.  1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 
1  4 


DniLY  TEMPERATURES 


STRT ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
cr 
a: 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 



8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

13 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HARRISON  OULCH  RS 

MBX 

60 

76 

65 

74 

78 

65 

66 

82 

86 

61 

82 

80 

63 

80 

79 

80 

76 

79 

75 

73 

77 

75 

73 

70 

62 

68 

73 

67 

63 

66 

75 

.9 

niN 

45 

48 

38 

36 

36 

40 

42 

42 

39 

34 

36 

34 

33 

34 

33 

34 

34 

30 

29 

30 

31 

35 

30 

33 

27 

2S 

23 

29 

29 

33 

34 

.2 

MBT  CREEK  PH  1 

MRX 

69 

7? 

64 

69 

75 

83 

67 

86 

86 

64 

80 

77 

62 

82 

60 

76 

74 

76 

77 

76 

78 

76 

70 

72 

68 

63 

66 

73 

62 

63 

67 

75 

.4 

NIN 

46 

SI 

32 

32 

33 

38 

40 

38 

35 

36 

36 

31 

30 

30 

29 

29 

28 

25 

25 

27 

29 

36 

33 

30 

30 

29 

23 

23 

29 

26 

35 

32 

■  1 

JESS  VSLLET 

MAX 

74 

69 

63 

64 

73 

74 

76 

78 

79 

74 

66 

71 

71 

71 

69 

66 

64 

65 

61 

68 

67 

65 

66 

63 

SO 

64 

63 

67 

63 

61 

60 

66 

.3 

HIN 

40 

45 

20 

26 

33 

37 

39 

40 

38 

39 

34 

27 

33 

33 

31 

3 1 

26 

25 

21 

30 

23 

27 

29 

29 

24 

24 

19 

27 

22 

26 

31 

30 

.2 

LSKEPORI 

HRX 

77 

67 

74 

76 

64 

86 

89 

67 

89 

88 

81 

84 

64 

85 

83 

64 

83 

79 

79 

78 

61 

79 

75 

74 

68 

73 

73 

73 

73 

71 

71 

79 

■  1 

HIN 

SI 

53 

46 

44 

46 

47 

51 

47 

47 

44 

45 

43 

43 

42 

4  1 

46 

42 

39 

35 

37 

42 

48 

42 

4  1 

39 

36 

35 

35 

37 

39 

39 

42 

.6 

LSKE  SOLONO 

HRX 

60 

67 

67 

79 

82 

66 

89 

89 

30 

88 

B4 

86 

90 

86 

84 

82 

82 

82 

60 

78 

63 

80 

76 

74 

71 

73 

73 

77 

73 

69 

71 

79 

■  6 

niN 

ss 

53 

49 

43 

48 

49 

54 

53 

S3 

50 

50 

51 

50 

46 

48 

47 

47 

43 

43 

42 

45 

46 

51 

45 

44 

49 

SO 

36 

37 

40 

39 

47 

.2 

LAKE  SPflULOINO 

HRX 

66 

50 

64 

69 

76 

79 

76 

79 

79 

77 

74 

76 

75 

72 

72 

68 

68 

68 

66 

69 

55 

66 

62 

59 

57 

68 

64 

61 

62 

65 

66 

.6 

MIN 

41 

46 

36 

36 

41 

42 

52 

39 

44 

40 

37 

45 

42 

35 

34 

36 

33 

35 

33 

35 

33 

34 

34 

31 

29 

38 

26 

29 

26 

26 

36 

.5 

MflNZRNlTfl  LRKE 

MAX 

75 

70 

46 

62 

68 

75 

77 

75 

76 

72 

67 

66 

73 

73 

69 

65 

65 

66 

67 

64 

66 

64 

57 

57 

55 

48 

S3 

64 

65 

55 

57 

65 

.0 

MIN 

40 

39 

31 

32 

34 

42 

44 

38 

37 

32 

36 

32 

37 

37 

32 

31 

31 

3  1 

30 

34 

34 

34 

33 

27 

25 

26 

24 

23 

30 

26 

26 

32 

.6 

HBRKLET  COVE 

MAX 

61 

65 

65 

80 

83 

86 

90 

31 

91 

91 

87 

86 

91 

86 

88 

82 

B2 

83 

80 

73 

82 

62 

77 

75 

59 

73 

73 

73 

73 

63 

70 

80 

.4 

MIN 

S4 

53 

50 

48 

48 

49 

51 

52 

51 

52 

50 

52 

47 

47 

46 

47 

46 

44 

4  1 

4  1 

44 

48 

47 

46 

45 

46 

48 

33 

40 

4  1 

42 

46 

.3 

MBRTSVILLE 

MAX 

64 

72 

69 

79 

83 

86 

91 

92 

93 

92 

87 

86 

93 

89 

87 

85 

65 

65 

83 

81 

84 

83 

75 

77 

74 

73 

75 

79 

76 

70 

74 

82 

.  1 

MIN 

S7 

56 

54 

49 

S3 

55 

59 

57 

56 

56 

53 

56 

54 

52 

51 

55 

49 

SO 

48 

43 

51 

54 

50 

49 

51 

49 

45 

44 

44 

4  1 

46 

51 

.5 

nC  CLOUD 

MAX 

86 

60 

60 

66 

73 

81 

85 

84 

85 

61 

76 

76 

83 

83 

78 

75 

74 

76 

75 

75 

77 

73 

69 

69 

S4 

60 

65 

72 

58 

61 

65 

73 

.6 

MIN 

46 

46 

33 

34 

39 

41 

46 

42 

39 

37 

38 

39 

37 

34 

33 

33 

31 

30 

30 

30 

32 

32 

34 

34 

32 

29 

26 

28 

23 

31 

36 

35 

.0 

nlNERSL 

MAX 

74 

73 

49 

61 

68 

75 

75 

74 

76 

78 

71 

70 

72 

74 

70 

66 

67 

66 

65 

67 

67 

66 

56 

60 

57 

54 

54 

61 

64 

59 

61 

56 

.2 

niN 

38 

39 

30 

26 

32 

37 

42 

34 

35 

30 

30 

32 

37 

27 

26 

29 

26 

29 

26 

27 

27 

28 

30 

26 

27 

27 

28 

2S 

23 

23 

23 

29 

.7 

nOUNI  SHBSTB  HSO  CI 

MAX 

76 

56 

61 

66 

74 

79 

61 

83 

79 

72 

63 

79 

61 

75 

74 

67 

69 

68 

72 

73 

71 

67 

57 

53 

55 

57 

62 

67 

58 

62 

63 

69 

.  1 

MIN 

46 

43 

35 

39 

38 

47 

46 

44 

40 

37 

42 

37 

38 

36 

34 

36 

35 

30 

30 

32 

34 

38 

32 

34 

31 

29 

26 

29 

35 

29 

35 

36 

.0 

NEVBOB  CITY 

MAX 

72 

67 

56 

73 

74 

82 

64 

86 

86 

64 

80 

81 

85 

81 

79 

76 

76 

75 

74 

74 

76 

73 

71 

68 

65 

65 

70 

71 

63 

6S 

67 

74 

.4 

MIN 

48 

50 

42 

43 

43 

45 

49 

SO 

49 

49 

45 

47 

44 

44 

45 

43 

4  1 

42 

42 

42 

44 

43 

43 

4  1 

40 

35 

35 

34 

34 

35 

36 

42 

.7 

ORLBND 

MAX 

as 

87 

92 

35 

90 

66 

89 

93 

89 

87 

85 

86 

84 

64 

82 

87 

82 

60 

76 

70 

73 

75 

80 

74 

70 

74 

82 

.9 

MIN 

58 

56 

55 

49 

SO 

53 

57 

59 

52 

54 

55 

67 

49 

50 

49 

49 

52 

S  1 

45 

45 

48 

SO 

46 

47 

42 

48 

54 

36 

39 

40 

4  1 

49 

.9 

OROVILLE  RBNGER  STB 

MRX 

82 

71 

78 

80 

61 

90 

91 

91 

30 

90 

85 

88 

92 

84 

82 

65 

84 

81 

61 

85 

81 

81 

78 

75 

72 

74 

75 

74 

70 

72 

73 

81 

.2 

MIN 

59 

60 

51 

52 

58 

56 

59 

60 

56 

59 

55 

55 

61 

58 

55 

56 

54 

54 

54 

5  1 

52 

56 

51 

SO 

52 

62 

54 

47 

52 

45 

51 

54 

.6 

PBRflOISE 

MRX 

77 

66 

58 

73 

78 

82 

90 

86 

87 

85 

60 

as 

30 

82 

80 

76 

78 

76 

75 

75 

76 

75 

72 

68 

66 

67 

72 

72 

68 

67 

67 

76 

•  0 

MIN 

57 

56 

48 

SO 

52 

58 

61 

62 

60 

61 

55 

60 

63 

57 

55 

55 

55 

56 

54 

54 

54 

52 

5 1 

50 

47 

48 

43 

46 

48 

47 

46 

53 

.9 

PLBCERVILLE 

MRX 

70 

66 

61 

74 

77 

81 

85 

86 

86 

87 

63 

82 

84 

63 

81 

79 

77 

76 

74 

76 

75 

77 

78 

71 

71 

71 

72 

66 

70 

70 

69 

76 

.2 

MIN 

49 

50 

42 

42 

44 

48 

5 1 

50 

43 

SO 

46 

48 

45 

45 

46 

4  3 

4  3 

4  5 

4  3 

4  2 

4  0 

37 

38 

36 

36 

39 

35 

43 

.6 

PLBCERVILLE  IFG 

HRX 

64 

61 

72 

78 

63 

88 

89 

88 

89 

82 

79 

86 

85 

64 

80 

77 

7B 

77 

78 

81 

77 

74 

72 

70 

77 

73 

71 

72 

71 

71 

74 

77 

•  S 

MIN 

S4 

51 

48 

52 

SS 

60 

61 

62 

63 

60 

57 

S3 

57 

56 

55 

57 

55 

54 

52 

58 

55 

53 

52 

49 

4  3 

46 

50 

47 

48 

43 

45 

53 

.5 

PORTOLB 

MAX 

74 

64 

66 

76 

76 

79 

77 

83 

74 

76 

78 

70 

79 

70 

70 

68 

70 

70 

68 

64 

64 

61 

60 

58 

S3 

65 

62 

54 

64 

69 

.2 

MIN 

37 

36 

35 

29 

34 

33 

33 

30 

30 

28 

31 

27 

2S 

28 

25 

26 

25 

26 

25 

27 

28 

25 

26 

27 

24 

1 6 

23 

2 1 

24 

27 

■  8 

QUINCT 

MAX 

MIN 

RED  BLUFF  WSO  BP 

MAX 

80 

70 

80 

88 

92 

98 

93 

96 

91 

88 

91 

35 

90 

67 

87 

88 

86 

85 

83 

86 

81 

76 

78 

72 

75 

76 

82 

74 

71 

74 

7S 

83 

.7 

HIN 

63 

60 

54 

51 

54 

59 

61 

60 

56 

58 

55 

56 

54 

53 

5 1 

56 

50 

52 

5 1 

53 

51 

55 

43 

SO 

49 

SO 

48 

40 

44 

43 

47 

52 

.7 

SEODING  FIRE  STB  2 

MAX 

81 

60 

80 

65 

94 

97 

92 

95 

89 

87 

88 

33 

83 

86 

86 

85 

67 

86 

86 

67 

83 

79 

77 

67 

72 

76 

82 

74 

63 

73 

74 

83 

.2 

HIN 

58 

56 

48 

55 

57 

64 

56 

60 

56 

56 

57 

sa 

43 

S3 

5 1 

53 

54 

5 1 

49 

50 

49 

50 

46 

46 

42 

45 

44 

36 

4  J 

4  I 

44 

51 

.0 

ROCKL IN 

HAX 

HIN 

SBCRBMENIO  HSO  BP 

HRX 

66 

69 

79 

62 

87 

91 

93 

32 

92 

84 

63 

32 

88 

66 

83 

83 

82 

81 

80 

84 

82 

76 

75 

71 

74 

76 

78 

75 

72 

72 

75 

61 

.  1 

MIN 

56 

55 

52 

49 

52 

55 

60 

56 

55 

55 

51 

56 

52 

53 

51 

52 

48 

47 

43 

SO 

49 

53 

51 

50 

5 1 

54 

44 

43 

44 

42 

46 

51 

.0 

SBCRBMENTO  HSO  CI 

MRX 

74 

71 

61 

BS 

90 

94 

94 

95 

94 

BB 

30 

34 

32 

90 

86 

86 

86 

65 

84 

86 

84 

79 

77 

71 

74 

76 

80 

78 

73 

75 

75 

83 

■  S 

MIN 

61 

61 

57 

55 

60 

52 

55 

59 

55 

61 

54 

58 

61 

SB 

57 

60 

57 

55 

54 

53 

60 

57 

55 

53 

5 1 

56 

50 

50 

so 

47 

53 

56 

•  6 

SHflSIfl  Dfln 

MRX 

92 

80 

61 

75 

80 

87 

91 

91 

89 

86 

65 

84 

88 

67 

85 

82 

80 

82 

73 

81 

61 

79 

76 

75 

64 

70 

72 

77 

72 

66 

71 

79 

.6 

MIN 

61 

57 

51 

51 

57 

62 

62 

62 

60 

SB 

57 

62 

60 

56 

54 

54 

56 

55 

53 

52 

54 

54 

53 

51 

46 

46 

50 

5 1 

49 

49 

46 

54 

.5 

SIERRB  C ITT 

MRX 

78 

62 

71 

78 

8S 

66 

85 

85 

85 

63 

73 

81 

85 

63 

82 

78 

76 

77 

77 

76 

76 

69 

71 

66 

65 

63 

73 

72 

72 

71 

71 

76 

.2 

MIN 

47 

47 

39 

44 

50 

55 

51 

SO 

46 

44 

42 

42 

44 

46 

45 

40 

44 

43 

43 

42 

42 

40 

4  1 

35 

35 

36 

37 

35 

35 

34 

33 

42 

.2 

SIERRBVILLE  RANGER  STB 

MRX 

79 

75 

57 

67 

71 

76 

75 

73 

76 

79 

74 

73 

78 

76 

79 

76 

72 

74 

72 

72 

70 

6S 

55 

61 

70 

72 

•  0 

MIN 

39 

42 

37 

32 

33 

32 

35 

34 

38 

30 

36 

30 

30 

29 

30 

38 

25 

25 

28 

25 

29 

25 

1 3 

I  7 

1  3 

30 

.3 

STONT  GORGE  RESERVOIR 

HAX 

85 

77 

65 

79 

85 

91 

94 

90 

92 

67 

85 

87 

91 

88 

84 

83 

83 

84 

82 

76 

65 

81 

75 

75 

68 

71 

73 

79 

72 

66 

71 

60 

.  g 

HIN 

55 

58 

SO 

49 

46 

51 

55 

54 

54 

53 

52 

50 

50 

49 

48 

49 

46 

46 

44 

4  3 

45 

47 

47 

46 

43 

4 1 

39 

40 

39 

40 

47 

.5 

STRBHBERRT  VBLLET 

HAX 

64 

S3 

70 

74 

81 

63 

86 

33 

BO 

76 

73 

84 

79 

77 

74 

72 

75 

74 

71 

75 

71 

66 

67 

63 

62 

64 

71 

67 

61 

66 

69 

72 

.  2 

HIN 

45 

47 

39 

40 

42 

45 

51 

46 

46 

43 

44 

51 

43 

4  1 

39 

40 

40 

36 

38 

40 

39 

40 

36 

36 

39 

35 

36 

3 1 

32 

32 

40 

.3 

THIN  LBKES 

HRX 

60 

40 

57 

63 

69 

67 

68 

69 

66 

60 

61 

63 

67 

63 

60 

58 

60 

59 

57 

57 

56 

47 

50 

48 

47 

41 

56 

se 

53 

54 

57 

57 

•  6 

MIN 

36 

35 

30 

30 

36 

40 

44 

36 

40 

45 

34 

4  t 

37 

33 

29 

34 

29 

32 

30 

30 

26 

29 

27 

26 

25 

26 

25 

30 

28 

24 

3 1 

32 

.3 

VBCflVILLE 

MRX 

76 

70 

80 

66 

67 

92 

91 

92 

91 

88 

89 

32 

91 

86 

85 

86 

84 

85 

82 

65 

62 

80 

75 

72 

74 

75 

79 

76 

73 

72 

76 

62 

.  3 

MIN 

54 

58 

50 

46 

47 

51 

54 

SO 

50 

52 

49 

52 

48 

46 

43 

49 

44 

45 

33 

44 

44 

40 

4  1 

45 

4  4 

S3 

4  3 

35 

40 

36 

46 

.6 

HHISKEYTOHN  RES 

HAX 

90 

82 

70 

75 

80 

69 

92 

91 

31 

86 

84 

84 

90 

86 

85 

62 

81 

84 

82 

78 

63 

79 

75 

73 

66 

66 

71 

76 

76 

66 

70 

80 

^  2 

HIN 

56 

56 

49 

50 

49 

56 

55 

55 

SS 

54 

55 

57 

5 1 

52 

51 

53 

52 

43 

48 

49 

46 

47 

49 

47 

46 

46 

45 

50 

.3 

HILLIBMS 

MRX 

69 

75 

76 

74 

83 

65 

93 

91 

91 

90 

66 

69 

92 

88 

87 

84 

62 

86 

82 

80 

64 

81 

71 

74 

75 

74 

75 

76 

73 

68 

73 

81 

.6 

HIN 

S7 

S3 

54 

49 

50 

53 

57 

56 

54 

53 

54 

55 

52 

51 

54 

52 

49 

47 

43 

47 

47 

48 

45 

47 

45 

47 

46 

40 

40 

41 

42 

43 

.3 

MILLOHS 

HAX 

85 

73 

66 

80 

86 

67 

96 

30 

93 

88 

85 

90 

94 

87 

85 

85 

65 

85 

84 

80 

67 

80 

74 

75 

70 

74 

75 

81 

75 

70 

74 

82 

.0 

MIN 

58 

55 

53 

49 

50 

54 

57 

52 

49 

46 

48 

52 

46 

47 

45 

48 

48 

40 

39 

40 

43 

43 

.6 

Mini tK3 

85 

69 

72 

82 

67 

69 

91 

32 

93 

91 

67 

91 

33 

91 

86 

66 

86 

87 

84 

62 

67 

84 

79 

76 

75 

76 

76 

81 

77 

72 

73 

83 

.4 

MIN 

57 

55 

58 

49 

SO 

S3 

57 

56 

53 

53 

53 

62 

51 

51 

51 

55 

SO 

48 

46 

48 

49 

55 

46 

46 

47 

57 

54 

39 

43 

42 

43 

SI 

.0 

HOOOLRNO  1  HNH 

MRX 

66 

69 

74 

79 

63 

87 

91 

32 

93 

92 

65 

69 

32 

90 

67 

65 

85 

83 

83 

60 

6S 

82 

76 

77 

75 

73 

76 

76 

75 

71 

78 

82 

.4 

HIN 

55 

53 

56 

47 

48 

51 

54 

55 

52 

50 

SO 

54 

50 

51 

45 

46 

46 

47 

43 

43 

46 

48 

47 

45 

46 

43 

SI 

38 

39 

40 

40 

47 

.6 

SEC 

REF 

ERENCE  NOTE! 

FOLLOHINO  1 

TRTION  INOEI 

15 


DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

o 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

g 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3  1 

> 
a 

NORTHEfiST  INTERIOR 

ensiNS  03 

BOCR 

MAX 

73 

74 

54 

66 

66 

7S 

74 

78 

80 

79 

73 

67 

71 

77 

75 

72 

70 

69 

71 

70 

66 

68 

57 

63 

60 

55 

SI 

58 

69 

63 

66 

68 

2 

MIN 

27 

28 

35 

30 

29 

29 

30 

28 

30 

31 

28 

2 1 

1 8 

20 

20 

2  I 

19 

19 

18 

IS 

1  3 

I  3 

1  4 

1  2 

14 

21 

BOOIE 

MAX 

55 

S3 

58 

63 

67 

64 

70 

73 

72 

68 

57 

64 

69 

66 

68 

64 

65 

62 

61 

59 

58 

56 

52 

58 

48 

43 

55 

63 

59 

59 

63 

61 

1 

MIN 

33 

33 

33 

28 

24 

26 

24 

27 

25 

25 

27 

19 

22 

20 

24 

22 

1  4 

22 

1 5 

I  0 

29 

22 

I 

8 

I  4 

1  1 

1  3 

20 

4 

BRIDGEPORT 

MAX 

66 

61 

63 

69 

72 

72 

76 

80 

80 

75 

65 

66 

76 

74 

75 

71 

69 

62 

67 

63 

66 

63 

61 

65 

56 

SO 

57 

65 

68 

68 

66 

67 

4 

MIN 

3 1 

32 

34 

20 

2 1 

24 

24 

25 

25 

24 

23 

18 

" 

12 

22 

1 2 

25 

1 5 

1 0 

2 1 

1 2 

5 

3 

7 

6 

1  3 

1 6 

0 

CEDRRVILLE 

MAX 

MIN 

CONNER  MEMORIBL  ST  PK 

MAX 

74 

75 

74 

77 

79 

75 

69 

70 

77 

72 

70 

65 

66 

65 

68 

56 

65 

54 

62 

59 

55 

52 

59 

68 

61 

64 

67 

0 

HIN 

33 

34 

33 

3 1 

30 

34 

27 

25 

25 

25 

25 

25 

26 

29 

29 

22 

20 

1 8 

I  7 

23 

22 

26 

1 

DOTLE  S  SSE 

MAX 

76 

62 

61 

67 

73 

77 

79 

78 

60 

80 

71 

72 

75 

76 

72 

69 

68 

66 

6S 

66 

67 

65 

65 

63 

56 

SS 

60 

60 

62 

65 

67 

68 

3 

MIN 

39 

49 

36 

3 1 

35 

38 

42 

39 

42 

37 

34 

33 

39 

35 

35 

33 

36 

26 

22 

2 1 

26 

27 

34 

33 

7 

FLEMING  FISH  SND  GAME 

MAX 

78 

68 

65 

68 

74 

77 

79 

79 

81 

80 

75 

73 

75 

79 

76 

72 

69 

69 

66 

68 

67 

63 

67 

67 

SB 

56 

59 

61 

60 

66 

68 

69 

8 

MIN 

40 

49 

32 

32 

33 

35 

36 

36 

35 

38 

36 

33 

27 

29 

28 

29 

27 

22 

26 

35 

26 

20 

1 6 

20 

22 

25 

29 

6 

FORT  8IDWELL 

MAX 

76 

66 

77 

77 

75 

78 

77 

62 

88 

86 

84 

75 

75 

60 

78 

70 

75 

68 

71 

71 

72 

70 

66 

57 

53 

59 

63 

69 

63 

66 

65 

72 

1 

MIN 

40 

40 

28 

28 

30 

38 

36 

35 

38 

36 

34 

30 

28 

^' 

27 

26 

24 

33 

34 

29 

38 

24 

1 7 

2  1 

26 

26 

35 

30 

4 

nONO  LAKE 

MAX 

63 

65 

63 

72 

75 

75 

74 

77 

79 

76 

66 

70 

73 

73 

67 

63 

66 

67 

65 

63 

62 

58 

58 

65 

59 

57 

S6 

63 

64 

65 

66 

66 

6 

MIN 

38 

40 

36 

36 

38 

39 

40 

39 

36 

^* 

32 

36 

32 

32 

3 1 

32 

28 

3 1 

28 

21 

23 

26 

27 

27 

33 

•  0 

SUSBNVILLE  AIRPORT 

MAX 

68 

65 

64 

67 

75 

77 

76 

80 

85 

84 

72 

72 

75 

78 

76 

71 

71 

63 

65 

78 

67 

62 

67 

63 

56 

56 

56 

61 

63 

64 

67 

69 

.7 

MIN 

38 

32 

28 

36 

30 

*' 

36 

33 

35 

32 

31 

26 

29 

27 

35 

30 

25 

3 1 

29 

1 8 

1 6 

22 

20 

27 

28 

.9 

TflHOE  CITY 

MAX 

66 

58 

50 

SI 

63 

60 

61 

69 

70 

64 

61 

62 

64 

60 

67 

64 

60 

61 

62 

62 

58 

60 

60 

54 

55 

S3 

45 

56 

SB 

57 

58 

59 

.6 

MIN 

39 

38 

32 

^* 

^* 

36 

33 

32 

30 

3D 

30 

30 

29 

25 

24 

22 

25 

26 

30 

30 

.9 

TflHOE  VALLEY  FAA  flP 

MAX 

67 

51 

59 

65 

69 

70 

70 

71 

74 

68 

65 

69 

69 

67 

68 

63 

62 

59 

63 

60 

62 

54 

56 

58 

54 

46 

S3 

62 

62 

61 

61 

62 

.6 

MIN 

34 

34 

33 

29 

30 

32 

32 

32 

33 

34 

29 

31 

26 

26 

25 

29 

26 

24 

25 

27 

25 

26 

25 

24 

30 

22 

17 

13 

22 

I  9 

23 

27 

- 1 

TERtlO 

MAX 

73 

52 

60 

66 

74 

73 

72 

78 

80 

73 

68 

71 

75 

74 

69 

66 

65 

61 

68 

56 

67 

SB 

60 

58 

51 

52 

58 

68 

60 

63 

63 

65 

.9 

MIN 

38 

44 

28 

29 

28 

33 

38 

28 

28 

24 

30 

21 

30 

26 

24 

23 

22 

24 

17 

18 

16 

32 

3D 

21 

28 

19 

19 

17 

20 

16 

25 

2S 

.7 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

MAX 

72 

72 

50 

55 

68 

74 

73 

73 

77 

80 

70 

76 

72 

76 

73 

70 

67 

66 

64 

58 

66 

66 

SS 

61 

58 

60 

SO 

58 

69 

61 

53 

66 

.6 

MIN 

32 

34 

^* 

^' 

28 

29 

^' 

33 

30 

23 

22 

20 

23 

26 

25 

26 

1 8 

1 5 

I  3 

1 6 

17 

16 

24 

.4 

HOOOFOROS 

MAX 

69 

66 

69 

58 

73 

72 

73 

72 

61 

77 

69 

69 

63 

76 

72 

72 

69 

65 

65 

64 

66 

60 

59 

66 

62 

54 

54 

61 

68 

65 

64 

66 

.9 

■          ■  ■ 

MIN 

37 

36 

36 

28 

36 

36 

39 

40 

42 

35 

28 

27 

36 

35 

35 

30 

28 

28 

28 

]  7 

20 

3 1 

28 

30 

30 

.9 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

BEN  LOMOND  4 

MAX 

73 

67 

79 

83 

89 

93 

87 

91 

92 

79 

84 

93 

95 

89 

90 

81 

83 

74 

81 

88 

84 

72 

71 

70 

73 

76 

81 

81 

74 

74 

80 

81 

.5 

MIN 

53 

55 

45 

45 

46 

48 

49 

49 

49 

52 

48 

45 

46 

42 

4  ] 

40 

45 

.2 

BERKELEY 

MAX 

68 

64 

71 

76 

86 

90 

69 

81 

64 

64 

70 

88 

83 

70 

69 

75 

73 

64 

66 

73 

65 

52 

64 

69 

68 

75 

76 

63 

60 

60 

69 

70 

.8 

MIN 

57 

59 

55 

55 

57 

60 

59 

59 

56 

54 

56 

58 

62 

52 

52 

57 

SS 

53 

54 

53 

53 

53 

52 

56 

51 

51 

54 

.7 

BURL INGAME 

MAX 

71 

70 

67 

77 

82 

86 

86 

74 

77 

70 

75 

89 

89 

82 

79 

70 

75 

75 

75 

70 

68 

66 

64 

69 

69 

73 

74 

75 

74 

74 

75 

74 

.9 

MIN 

53 

59 

50 

48 

49 

51 

53 

48 

49 

48 

48 

SO 

SS 

SO 

52 

48 

46 

46 

46 

55 

44 

48 

48 

.8 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

72 

65 

77 

83 

87 

90 

84 

86 

81 

75 

81 

90 

93 

90 

88 

78 

74 

71 

76 

80 

74 

64 

67 

66 

70 

76 

60 

76 

69 

73 

74 

77 

•  B 

MIN 

5 1 

54 

50 

5 1 

54 

57 

52 

S3 

58 

49 

45 

54 

57 

54 

52 

S3 

50 

55 

52 

35 

42 

49 

•  5 

CROCKETT 

MAX 

75 

65 

68 

76 

77 

85 

91 

81 

78 

BO 

90 

69 

80 

74 

77 

79 

72 

73 

76 

76 

69 

71 

77 

78 

75 

68 

68 

76 

.7 

MIN 

5S 

58 

55 

52 

S3 

55 

59 

57 

57 

5 1 

52 

54 

52 

53 

52 

53 

48 

48 

50 

52 

52 

SO 

45 

45 

45 

SO 

SI 

.9 

GILROY 

MAX 

77 

74 

69 

78 

83 

88 

93 

89 

90 

90 

81 

83 

91 

93 

87 

65 

80 

84 

73 

77 

63 

84 

67 

70 

66 

71 

78 

79 

77 

74 

75 

80 

.3 

MIN 

57 

56 

51 

50 

51 

52 

54 

S3 

SS 

56 

51 

49 

SO 

46 

48 

45 

48 

46 

52 

51 

S3 

49 

51 

51 

42 

38 

40 

44 

43 

49 

.0 

HALF  MOON  BAY 

MAX 

70 

66 

67 

68 

78 

75 

75 

68 

67 

66 

65 

87 

72 

67 

63 

67 

67 

66 

65 

67 

63 

64 

64 

6S 

64 

75 

63 

62 

66 

68 

.0 

HIN 

55 

57 

SO 

53 

53 

49 

50 

50 

55 

45 

50 

48 

48 

46 

51 

46 

54 

51 

54 

40 

43 

43 

48 

.9 

MOLLISTER  2 

MAX 

MIN 

KING  CITY 

MAX 

66 

72 

77 

83 

87 

92 

90 

94 

95 

76 

62 

90 

93 

90 

87 

80 

84 

78 

81 

75 

83 

75 

67 

63 

71 

75 

80 

79 

77 

75 

77 

80 

.5 

MIN 

56 

52 

50 

SO 

4G 

52 

5 1 

55 

51 

S3 

52 

42 

48 

42 

51 

45 

51 

5 1 

54 

4S 

45 

42 

38 

35 

35 

35 

36 

35 

46 

.2 

L IVERMORE  COUNTY  F  D 

MAX 

75 

69 

79 

83 

8S 

90 

90 

90 

92 

91 

86 

90 

93 

92 

86 

85 

86 

86 

82 

84 

83 

80 

72 

69 

74 

75 

76 

79 

76 

74 

76 

82 

.4 

MIN 

54 

56 

49 

45 

*^ 

46 

49 

48 

S3 

51 

51 

49 

46 

44 

49 

45 

45 

47 

48 

46 

49 

46 

48 

SO 

46 

41 

37 

39 

42 

42 

46 

.9 

LOS  OATOS 

MAX 

70 

68 

77 

82 

85 

91 

93 

85 

■  4 

BO 

82 

90 

69 

86 

83 

84 

83 

78 

74 

79 

75 

69 

73 

69 

70 

69 

77 

75 

69 

69 

73 

78 

.5 

MIN 

56 

58 

57 

48 

49 

52 

54 

53 

52 

56 

SO 

48 

61 

46 

46 

48 

46 

48 

53 

51 

49 

51 

53 

49 

46 

42 

39 

42 

47 

45 

49 

.4 

MARTINEZ  HATER  PLANT 

MAX 

76 

69 

77 

84 

85 

90 

90 

88 

83 

80 

83 

91 

89 

87 

83 

86 

84 

75 

80 

79 

79 

73 

69 

77 

77 

74 

68 

69 

75 

80 

.0 

MIN 

56 

51 

S3 

49 

SC 

S3 

56 

S3 

53 

SO 

51 

52 

50 

50 

48 

51 

48 

48 

48 

48 

SO 

49 

45 

46 

4  5 

4  1 

42 

46 

45 

49 

MONTEREY 

MAX 

72 

67 

72 

76 

82 

88 

72 

73 

71 

64 

71 

85 

86 

78 

76 

74 

69 

67 

65 

75 

68 

61 

64 

62 

67 

74 

80 

69 

63 

66 

66 

71 

.6 

MIN 

5' 

56 

52 

52 

55 

60 

54 

S3 

SS 

S4 

SS 

SO 

60 

48 

51 

46 

SO 

SO 

54 

54 

53 

53 

53 

5 1 

48 

53 

50 

48 

50 

47 

52 

.3 

MONTEREY  FAA  AP 

MAX 

70 

66 

68 

68 

75 

86 

82 

66 

66 

63 

80 

67 

70 

68 

65 

61 

74 

64 

60 

61 

60 

63 

70 

62 

60 

63 

62 

67 

.4 

MIN 

55 

54 

54 

60 

55 

52 

50 

54 

51 

49 

49 

46 

SI 

45 

SS 

52 

55 

55 

52 

55 

46 

SC 

47 

49 

44 

51 

.3 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 

74 

72 

70 

77 

79 

73 

76 

70 

62 

75 

63 

65 

62 

84 

74 

65 

70 

6S 

60 

67 

70 

73 

65 

63 

60 

70 

65 

78 

70 

70 

72 

70 

.9 

MIN 

5E 

53 

SS 

5C 

56 

54 

54 

56 

56 

55 

SS 

52 

52 

52 

49 

52 

SS 

55 

4E 

*'' 

60 

57 

55 

46 

46 

50 

50 

46 

45 

45 

46 

52 

.3 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MAX 

77 

63 

71 

81 

81 

82 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

88 

90 

87 

85 

83 

80 

82 

82 

62 

80 

68 

68 

67 

77 

77 

72 

76 

80 

.7 

MIN 

5' 

52 

5 1 

5' 

55 

50 

5: 

62 

63 

64 

64 

6: 

62 

63 

6; 

63 

56 

5: 

6C 

56 

*^ 

45 

45 

46 

5 1 

50 

54 

48 

51 

55 

.5 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

58 

53 

63 

68 

75 

79 

60 

79 

79 

75 

72 

79 

78 

72 

68 

69 

70 

67 

69 

71 

69 

64 

64 

61 

56 

56 

65 

64 

66 

63 

68 

.4 

MIN 

46 

45 

45 

SO 

58 

63 

64 

66 

65 

63 

57 

59 

65 

60 

56 

56 

SS 

54 

S3 

57 

56 

53 

51 

47 

47 

42 

49 

51 

52 

47 

54 

.4 

NBCIMIENTO  DAM 

MAX 

75 

70 

74 

75 

80 

64 

90 

91 

93 

90 

85 

81 

89 

92 

89 

66 

64 

83 

76 

80 

74 

80 

69 

66 

66 

72 

73 

79 

79 

78 

75 

80 

.0 

56 

55 

SO 

53 

S3 

S3 

56 

SS 

56 

52 

49 

S2 

SI 

49 

47 

4B 

45 

46 

SO 

51 

53 

51 

52 

46 

45 

42 

4  1 

36 

39 

4  3 

49 

•  0 

NEHARK 

MAX 

70 

71 

71 

72 

78 

82 

87 

78 

Br' 

80 

77 

77 

67 

85 

75 

73 

74 

78 

58 

69 

69 

69 

65 

67 

67 

67 

76 

73 

68 

76 

64 

74 

.0 

MIN 

55 

56 

55 

53 

54 

56 

61 

56 

58 

56 

56 

SS 

56 

S3 

52 

60 

58 

52 

54 

54 

54 

55 

51 

52 

53 

50 

51 

46 

48 

45 

51 

53 

.9 

OAKLAND  HSO  RP 

MAX 

67 

66 

72 

76 

81 

84 

73 

76 

71 

66 

75 

82 

88 

69 

69 

76 

77 

67 

69 

76 

67 

64 

55 

65 

68 

79 

72 

65 

63 

62 

67 

71 

.5 

MIN 

60  60 

56 

S3 

56 

62 

59 

57 

56 

58 

60 

56 

57 

S3 

55 

57 

53 

53 

57 

52 

55 

55 

53 

57 

52 

49 

55 

47 

50 

52 

S2 

SS 

.  1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DniLY  TEMPERniURES 


STflT ION 

DRY  OF  MONTH 

o 

IX 

1 

2 

3 

4 

g 

7 

Q 

g 

1  0 

1  1 

1 2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  A 
1  0 

1  A 
1  O 

1 9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

£ 

oaKLRNO  nuSEun 

HBX 

niN 

70 
S9 

67 
60 

74 

55 

81 
54 

86 
55 

93 
59 

77 
62 

62 
57 

76 
57 

66 
56 

79 
58 

93 
57 

69 
56 

74 
54 

74 

56 

56 

76 
64 

69 
SS 

70 
56 

78 
54 

71 
54 

65 
56 

66 
64 

65 
54 

72 
54 

78 
64 

78 
56 

67 
60 

64 

53 

76.0 
56.7 

PRLO  RLTO 

HflX 

niN 

73 
56 

72 
57 

68 
5 1 

77 
48 

82 
49 

84 

52 

91 
52 

67 
54 

80 
52 

77 
52 

70 
50 

82 
49 

90 
49 

86 
48 

78 
49 

74 
49 

79 
46 

80 
4B 

77 
48 

70 
49 

69 
47 

68 
47 

67 
47 

70 
44 

75 
4  1 

70 
44 

75 
4  1 

76 
39 

70 
43 

65 
46 

66 
64 

76.7 
46.4 

PBSO  ROBLES 

MBX 
MIN 

75 
55 

74 

52 

74 
54 

79 
51 

86 

89 
48 

92 
50 

92 
S5 

92 
50 

93 
46 

84 

55 

90 
45 

91 
43 

90 
42 

86 
40 

85 
42 

84 
40 

77 
47 

80 
46 

76 
60 

80 
50 

71 
53 

66 
45 

69 

74 

37 

78 

35 

79 
3 1 

78 
3 1 

76 
38 

77 

81  .2 
45.1 

PBSO  ROBLES  f«B  HP 

MBX 
MIN 

65 

57 

67 
56 

69 
55 

74 

50 

78 
SO 

63 

53 

87 
52 

85 
55 

86 
54 

85 
49 

77 
5 1 

86 
47 

86 
46 

85 
46 

80 
44 

78 
45 

77 
43 

71 
50 

75 
50 

69 
49 

75 
50 

62 
53 

60 
50 

64 

50 

66 
45 

70 
36 

73 
35 

73 
33 

71 
33 

72 
37 

73 
34 

74.9 
47.0 

PINNACLES  NRt  nONUdENT 

MBX 
MIN 

75 
S3 

68 
45 

68 
48 

77 
46 

84 

49 

66 
5 1 

90 
50 

90 
52 

92 
52 

94 
4  4 

85 
45 

88 
45 

92 
45 

88 
43 

85 
45 

84 
44 

81 
4  1 

81 
4  I 

79 
40 

80 
40 

61 

81 
46 

63 
46 

69 
40 

69 
46 

69 
39 

72 
35 

78 
35 

78 
35 

76 
35 

74 
34 

79.9 
43.7 

PISMO  BEOCM 

MAX 
MIN 

75 
56 

73 
53 

80 
56 

77 
56 

77 
56 

76 
55 

72 
59 

74 

52 

75 
54 

77 
56 

67 
55 

72 
52 

86 
54 

75 
54 

73 
53 

68 
5 1 

68 
54 

67 

55 

72 
52 

72 
57 

74 

56 

70 
61 

71 
54 

68 
51 

77 
S 1 

75 
S3 

71 
S4 

74 

53 

83 
45 

71 

71 

73.6 
53.6 

PRIEST  VHLLEY 

MAX 
MIN 

67 
53 

6S 
50 

70 
52 

74 
42 

80 
4  3 

8S 
46 

87 
46 

87 
48 

89 
46 

85 
46 

80 
4  3 

87 
40 

87 
39 

83 
33 

81 
36 

79 
38 

77 
35 

77 
35 

76 
35 

71 

76 
4  1 

67 
43 

68 
42 

72 
35 

67 
35 

69 
39 

74 

27 

74 

26 

72 
28 

70 

70 
26 

76.3 
39.5 

REDMOOO  Cirr 

MAX 
MIN 

73 
55 

71 
56 

77 
49 

82 
47 

84 
48 

89 
47 

88 
53 

82 
52 

61 
SO 

75 
51 

83 
SO 

90 
49 

36 
48 

34 
45 

76 
46 

SI 
47 

62 
46 

78 
5 1 

73 
52 

78 
49 

74 

47 

71 
48 

70 
47 

70 
48 

71 
45 

76 
43 

77 
42 

72 
40 

67 

4  1 

69 
45 

73 
42 

77.5 
47.7 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

71 
57 

66 
60 

75 
54 

79 
52 

85 
53 

90 
57 

77 
60 

80 
54 

73 
57 

66 
57 

74 

57 

92 
54 

37 
54 

73 
54 

70 
55 

77 
54 

74 

53 

70 
53 

73 
52 

78 
50 

70 
5 1 

64 
54 

64 

55 

67 
54 

73 
SO 

75 
52 

76 
49 

67 
43 

64 
54 

64 

53 

74 
49 

73.8 
53.7 

SBINI  HBRTS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

66 
S3 

62 
57 

69 
57 

78 

45 

81 
46 

85 
5 1 

83 
52 

79 
52 

74 
48 

73 
52 

81 
53 

85 
52 

35 
45 

64 
42 

80 
46 

79 
4  7 

76 
44 

74 
45 

73 
48 

74 
46 

78 
43 

64 

52 

64 

52 

64 

50 

67 
45 

70 
43 

70 
46 

70 
36 

64 
45 

66 
48 

66 
42 

73.8 
47.8 

SBLINBS  3  E 

MAX 
MIN 

72 
57 

65 
56 

74 

50 

80 
SO 

86 
53 

91 
56 

84 

50 

78 
S6 

73 

so 

67 
53 

75 
54 

91 
49 

93 
56 

35 
47 

34 

47 

68 
49 

69 
46 

68 
50 

70 
46 

75 
52 

74 

5 1 

74 

5 1 

64 

67 

75 

80 

74 
42 

66 
40 

66 
48 

68 
36 

75. 2 
49.7 

SBLINBS  FBB  BP 

MBX 
MIN 

69 
59 

67 
58 

73 
52 

78 
53 

84 

55 

88 
56 

69 
56 

7S 
S6 

73 
53 

65 
55 

72 
53 

38 
5 1 

90 
54 

33 
46 

31 
47 

67 
SO 

69 

46 

69 
5 1 

69 
46 

82 
52 

72 
5] 

61 
54 

64 

S3 

62 
53 

67 
50 

76 
4  1 

78 

72 
42 

63 
40 

67 
46 

70 
39 

73.0 
SO.  5 

S  F  RICMHONO  SUNSET 

MBX 
MIN 

68 
56 

69 
5? 

78 
53 

80 
5 1 

80 
52 

69 
54 

70 
57 

70 
52 

69 
54 

65 
54 

63 
55 

37 
49 

73 
49 

69 
49 

64 

49 

68 
SO 

65 
50 

66 
50 

63 
50 

62 
48 

64 

5 1 

64 
54 

61 
53 

63 
54 

65 
50 

73 
48 

72 
48 

66 
49 

61 
52 

64 

53 

57 
48 

69.0 
51  .6 

SBN  FRBNCISCO  NSO  BP 

MAX 
MIN 

67 
57 

65 
57 

70 
53 

78 
52 

84 
54 

68 
57 

72 
58 

78 
53 

67 
54 

64 

5 1 

77 
55 

33 
52 

34 

53 

66 
5 1 

67 
48 

75 
52 

74 
51 

66 
5 1 

66 
55 

70 
5 1 

63 
53 

62 
53 

64 
49 

63 
52 

67 
52 

74 

SO 

75 
5 1 

63 

46 

63 

60 
5 1 

67 
46 

70.6 
52.0 

SBN  FRBNCISCO  HSO  CI 

MAX 
MIN 

66 
56 

67 
57 

70 
57 

77 
57 

82 
59 

90 
63 

69 
58 

80 
57 

55 
54 

63 
54 

70 
56 

91 
58 

85 
53 

69 
52 

69 
53 

76 
58 

70 
S5 

65 
54 

64 

55 

73 
56 

63 
55 

61 
55 

63 

54 

61 
54 

66 
5S 

75 
S7 

75 
52 

52 
50 

60 
53 

59 
55 

67 
54 

70.1 
SS.4 

SBN  CRECORIO  2  SE 

MAX 
MIN 

69 
53 

66 
56 

71 
48 

70 
43 

82 
44 

81 
50 

70 
48 

72 
49 

66 
46 

65 
52 

67 
50 

36 
42 

33 
45 

66 
39 

65 
46 

73 
44 

67 
4  1 

68 

47 

65 
47 

69 
44 

63 
45 

60 
48 

60 
46 

63 
5 1 

64 
44 

72 
39 

74 
42 

63 
32 

63 

58 
43 

65 
40 

68.6 
45. 4 

SBN  JOSE 

MAX 
MIN 

72 
5B 

69 
57 

73 
53 

78 
50 

61 
51 

89 
54 

88 
57 

61 
54 

81 
55 

78 
56 

77 
51 

36 
51 

86 
53 

35 
51 

78 

49 

80 
52 

79 
SO 

78 
50 

70 
53 

75 
52 

75 
51 

70 
52 

69 
49 

66 
5 1 

68 
52 

74 
45 

74 
43 

73 
4  3 

67 
45 

65 
49 

68 
47 

75.9 
SI  .1 

SBN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 
MIN 

76 
58 

71 
53 

72 
51 

77 
52 

63 
60 

78 
56 

85 
56 

74 

56 

93 
52 

90 
53 

78 

55 

75 
51 

94 

52 

93 
55 

87 
48 

80 

75 
48 

71 
55 

74 
48 

71 
49 

75 
56 

77 
56 

61 
S3 

67 
49 

65 
48 

62 
51 

66 
52 

30 
45 

75 

69 
4  3 

77 
4  3 

76.5 
51  .5 

SBN  nflTEO 

MAX 
MIN 

69 
57 

73 
56 

71 
52 

84 
49 

86 
5 1 

93 
58 

92 
52 

79 
52 

70 
49 

92 
55 

90 
52 

36 
54 

74 
48 

30 
5 1 

77 
SO 

71 
52 

78 
5 1 

71 
5 1 

70 
5 1 

67 
42 

70 
56 

80 
46 

69 
46 

4  1 

68 

77.5 
51  .0 

SBNTR  CRUZ 

MAX 
MIN 

75 
55 

73 
56 

67 
53 

78 
50 

83 
49 

87 
S2 

89 
53 

72 
53 

80 
51 

62 
54 

66 
49 

73 
48 

89 
SI 

91 
44 

78 
44 

30 
47 

70 
45 

69 
50 

68 
52 

69 
50 

83 
51 

78 
48 

69 
49 

67 
51 

66 
47 

75 
46 

77 
40 

76 
38 

76 
39 

68 
41 

68 
42 

75.6 
48. 3 

UPR  SBN  LEBNORO  FILTER 

MAX 
MIN 

73 
56 

69 
58 

65 
53 

69 
54 

80 
50 

66 
54 

89 
58 

88 
54 

94 
54 

31 
54 

81 
54 

78 
55 

96 
56 

94 

54 

83 

58 

32 
60 

85 
58 

86 
43 

82 
57 

77 
54 

8S 
54 

78 
57 

70 
54 

73 
S3 

71 
44 

78 
41 

81 
44 

85 
42 

76 
40 

71 
42 

72 
42 

80.0 
51  .3 

HBISONVILLE  HBTERUORKS 

MAX 
MIN 

73 
56 

72 
55 

66 
S 1 

73 
5 1 

81 
S3 

86 
55 

90 
57 

69 
56 

76 
56 

73 
54 

65 
52 

74 
49 

86 
52 

92 
45 

80 
45 

61 
48 

67 
46 

67 
48 

6S 
53 

68 
52 

84 

5 1 

72 
52 

61 
50 

63 
53 

63 
47 

69 
4  4 

75 
42 

79 
39 

71 
4  3 

63 
45 

66 
43 

73.3 
49.8 

HOOOSlOE  FIRE  STB  I 
■          ■  ■ 

MAX 
MIN 

SBN  JOBQUIN 

DRBINBCE  OS 

BNTIOCM  PUMPING  PL  3 

MAX 
MIN 

82 
57 

70 
54 

69 
56 

76 
50 

82 
S2 

85 
54 

89 
56 

89 
54 

89 
54 

89 
55 

63 
5 1 

36 
58 

90 
49 

37 
49 

84 
47 

81 
S3 

85 
48 

83 
46 

76 
44 

79 
49 

84 
48 

80 
SO 

76 
46 

72 
46 

73 
SO 

74 

56 

76 
4  1 

77 
36 

75 
40 

69 
4  1 

72 
44 

80.1 
49.5 

BSH  nOUNTBIN 

MAX 
MIN 

78 
55 

73 
52 

73 
52 

72 
51 

76 
50 

83 
50 

87 
56 

90 
59 

38 
56 

90 
54 

90 
56 

82 

57 

89 
53 

89 
58 

86 
S3 

83 
57 

82 
55 

79 
54 

80 
41 

83 
49 

81 
54 

81 
55 

78 
47 

72 
48 

73 
49 

67 
4B 

71 
46 

73 
46 

77 
47 

74 
47 

72 
46 

79.7 
SI  .6 

BUBERRT   1  NU 

MAX 
MIN 

72 
55 

67 
52 

68 
49 

73 
51 

81 
54 

84 

59 

85 
64 

85 
62 

87 
64 

86 
63 

80 
61 

83 
58 

84 

57 

85 
59 

78 
57 

77 
57 

77 
55 

76 
55 

78 
S5 

79 
59 

77 
56 

76 
55 

68 

46 

71 
50 

67 
48 

66 
44 

70 
46 

74 
46 

70 
49 

70 
46 

71 
39 

76.3 
53.9 

BBKERSFIELD  MSG  BP 

MAX 
MIN 

82 
65 

77 
63 

75 
61 

81 
60 

85 
61 

89 
65 

96 
66 

93 
65 

94 

63 

95 
62 

66 
64 

90 
62 

93 
60 

89 
62 

87 
61 

86 
63 

84 

58 

84 

60 

83 
57 

78 
59 

84 

65 

79 
62 

76 
56 

77 
55 

69 
S3 

75 
53 

78 
50 

80 
48 

78 
48 

76 
48 

76 
51 

83.1 
58.9 

6BLCH  PONER  HOUSE 

MAX 
MIN 

75 
62 

67 
53 

69 
51 

74 

52 

82 
53 

86 
57 

87 
60 

86 
61 

87 
61 

88 
60 

80 
59 

83 
55 

84 

55 

34 

59 

31 
56 

79 
57 

77 
S3 

77 
52 

77 
54 

79 
55 

79 
56 

76 
54 

76 
58 

70 
49 

69 
58 

68 
46 

69 
44 

69 

40 

68 
45 

69 

47 

69 
44 

76.9 

53.7 

BUTTONMILLOH 

MAX 
MIN 

78 
60 

78 
54 

76 
57 

75 
SO 

80 
51 

32 
54 

88 
56 

93 
59 

91 
55 

93 
54 

92 
53 

86 
54 

89 
51 

92 
50 

88 
49 

86 
51 

87 
46 

84 

50 

82 
49 

79 
51 

76 
56 

84 

56 

75 
48 

76 
45 

78 
49 

68 
42 

73 
39 

77 
38 

79 
37 

7B 
38 

76 
39 

81  .9 
49.7 

CBLBVERBS  BIG  TREES 

MAX 
MIN 

67 
43 

63 
43 

52 
38 

65 
39 

68 
4  1 

76 
42 

78 
45 

79 
47 

79 
47 

78 
46 

73 
44 

74 
44 

77 
44 

76 
43 

73 
41 

71 
4] 

70 
39 

68 
39 

69 
40 

70 
39 

66 
39 

64 

37 

64 

36 

62 
36 

61 
34 

59 
34 

62 
37 

64 
34 

64 

31 

66 
31 

68. 6 

39.8 

CBMP  PBRDEE 

MAX 
MIN 

76 
58 

72 
58 

73 
52 

78 
51 

80 
57 

84 

60 

89 
61 

89 
60 

90 
61 

93 
62 

86 
54 

85 
56 

89 
6 1 

69 
62 

35 

57 

81 
58 

82 
60 

81 

57 

79 
53 

81 
54 

79 
58 

82 

55 

74 

51 

73 
51 

72 
52 

70 
45 

77 
46 

74 

49 

77 
54 

73 
45 

72 
45 

80.2 
54.9 

CBTMETS  yr  BULL  RUN  RH 

MBX 
MIN 

76 
SI 

71 
55 

68 
47 

72 
48 

76 
50 

83 
53 

84 
54 

88 
55 

87 
56 

88 

55 

66 
53 

31 
51 

84 
49 

86 
47 

82 
48 

81 
49 

77 
47 

78 
46 

78 
45 

76 
52 

80 
49 

79 
52 

73 
44 

72 
44 

72 
4  1 

69 
40 

68 
40 

72 
39 

73 
40 

72 
39 

70 
39 

77.5 
47.7 

CHERRY  VALLEY  OBn 

MBX 
MIN 

65 
45 

55 
39 

65 
41 

69 

45 

76 
47 

80 
51 

80 
SO 

80 
51 

80 
48 

78 
46 

80 
46 

78 
46 

76 
44 

73 
47 

69 
42 

70 
42 

70 
43 

71 
45 

67 
44 

66 
38 

62 
38 

63 
36 

61 

35 

63 
39 

65 
37 

6S 
36 

66 
36 

68 
40 

70.0 
42.8 

COBL INCB 

MBX 
MIN 

72 
60 

73 
55 

75 
57 

80 
52 

64 

55 

87 
56 

91 
57 

90 
59 

92 
58 

92 
57 

88 

57 

90 
52 

91 
S3 

88 
52 

89 
48 

84 
49 

84 
47 

83 
46 

82 
47 

81 
48 

81 
51 

80 
59 

75 
48 

77 
47 

7S 
46 

76 
44 

76 
38 

76 
40 

76 
40 

74 

42 

75 
40 

81  .8 
50.4 

CORCORAN  IRRIG  01  ST 

MBX 
MIN 

76 
60 

74 

56 

73 
54 

78 
54 

84 
64 

86 
56 

89 
57 

90 
60 

90 
SB 

92 
57 

89 
56 

88 
55 

91 
53 

89 
52 

86 
49 

65 
51 

83 
SI 

B3 
48 

82 
4B 

82 
SI 

83 
54 

80 
SS 

74 
46 

78 
47 

74 
44 

73 
42 

77 
41 

77 
39 

77 
41 

76 
39 

75 
39 

81  .7 
50. S 

OENBIR  3  NNE 

MBX 
MIN 

72 
54 

73 
58 

75 
52 

78 
46 

82 
48 

85 
49 

88 
53 

87 
5S 

BB 

52 

87 
50 

83 
49 

86 
46 

88 
46 

83 
4S 

82 
42 

81 
48 

81 
42 

78 
42 

78 
47 

79 
49 

82 
45 

81 
4S 

74 
44 

73 
42 

70 
48 

74 
46 

74 

36 

76 
35 

74 
34 

72 
41 

73 
34 

79.3 
45.9 

DUDLEYS 

MAX 
MIN 

SEE  REr 

ERENCE  NOTE! 

FOLLONINO  ! 

TRY  ION 

NOE) 

17 


DfilLY  TEMPERATURES 


STRT I  ON 

DRY  OF  MONTH 

o 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

tr 

ELECTRB  POHER  HOUSE 

MAX 
MIN 

76 
53 

74 

57 

75 
48 

60 
50 

66 
52 

89 
52 

9 1 
54 

95 
52 

92 
53 

93 
S3 

89 
48 

86 

50 

9 1 
S4 

66 
49 

85 
47 

83 
49 

82 
48 

80 
49 

63 
41 

63 
45 

82 
49 

8 1 
46 

75 
44 

76 
42 

75 
4S 

80 

37 

80 
38 

75 
43 

77 
40 

75 
38 

73 
38 

82  •  3 
47.3 

FIVE  POINTS  S  SSH 

MAX 
HIN 

61 

56 

53 

S3 

54 

56 

57 

59 

59 

57 

55 

54 

51 

54 

79 
48 

76 
52 

77 
49 

76 
47 

79 
42 

6 1 
51 

81 
S3 

79 
56 

7 1 
47 

73 
47 

76 
46 

70 
42 

73 
38 

75 
40 

74 

4  1 

68 
43 

69 
41 

78-3 
50.4 

FRESNO  H50  BP 

HAX 
MIN 

69 
56 

56 

72 
52 

77 
54 

54 

65 
55 

58 

59 

60 

58 

83 
55 

66 
55 

88 

55 

85 
51 

82 
51 

80 
53 

80 
SI 

80 
50 

80 
49 

6 1 
51 

80 

52 

77 
54 

72 
46 

76 
48 

70 
48 

71 
42 

74 
43 

75 
42 

73 
42 

72 
42 

74 
41 

79.1 
51  .1 

FRIHNI  GOVERNMENT  CBMP 

MAX 
MIN 

SS 

54 

SO 

49 

S3 

57 

S8 

58 

58 

58 

52 

53 

54 

53 

53 

50 

s? 

50 

47 

83 
45 

84 

50 

8 1 
57 

78 
44 

75 
45 

78 
41 

73 
41 

73 
41 

76 
42 

77 
41 

75 
42 

75 
43 

61  .8 
49.8 

GLENNVILLE 

MAX 
MIN 

<7 

49 

52 

43 

43 

46 

49 

48 

45 

44 

45 

45 

39 

39 

39 

73 
42 

37 

73 
37 

75 
37 

74 
39 

72 
48 

67 
40 

65 
41 

65 
37 

62 
39 

62 
45 

67 
29 

68 
29 

66 
29 

68 
29 

71 
29 

73  .5 
40.6 

GRANT  GROVE 

MAX 
MIN 

40 

35 

35 

36 

39 

45 

47 

47 

48 

47 

45 

42 

42 

43 

42 

40 

60 
36 

56 
36 

56 
36 

60 
40 

59 
36 

57 
36 

50 
33 

SO 
34 

52 
32 

49 

30 

46 

30 

54 

33 

55 
35 

55 
35 

59 
35 

58  . 7 
38.5 

HBNFORO  2  S 

MAX 
MIN 

HETCH  METCHT 

MAX 
MIN 

44 

48 

42 

42 

43 

44 

45 

48 

48 

47 

44 

43 

43 

44 

44 

42 

42 

41 

7  3 
44 

74 
41 

70 
41 

56 
39 

66 
39 

66 
36 

64 

35 

68 
36 

69 

33 

69 
34 

69 
36 

69 
36 

71  .9 
41  .5 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 
MIN 

37 

35 

33 

36 

40 

39 

43 

42 

43 

40 

38 

36 

36 

38 

37 

57 
38 

55 
34 

55 
34 

57 
35 

56 
36 

55 
34 

SO 
34 

48 

31 

50 
32 

46 
26 

52 
27 

52 
27 

52 
26 

53 
31 

55 
30 

SB 
32 

56.5 
35.0 

IDRIfl 

MAX 
MIN 

63 
51 

48 

63 

64 

64 

63 

61 

58 

57 

57 

60 

77 
56 

78 
57 

74 
53 

74 
54 

74 

53 

74 

56 

76 
57 

69 
55 

70 
50 

7 1 
49 

66 
49 

62 
47 

70 
47 

70 
47 

70 
47 

70 
48 

69 
46 

74  . 7 
S3. 9 

KERN  RIVER  PH  1 

MAX 
MIN 

65 

62 

60 

S8 

63 

6S 

72 

71 

71 

72 

66 

69 

67 

66 

67 

65 

61 

66 

61 

64 

63 

58 

S7 

73 
55 

7  3 
53 

76 
S7 

77 
56 

74 
54 

72 
54 

61  .6 
62.7 

KERN  RIVER  PH  3 

MAX 
MIN 

52 

48 

50 

46 

46 

SS 

63 

6? 

59 

59 

59 

52 

57 

48 

44 

50 

44 

46 

44 

55 

54 

53 

70 
42 

72 
41 

70 
43 

73 
40 

75 
44 

73 
37 

7 1 
34 

72 
35 

76 
36 

79  .5 
48.3 

KETTLEMAN  STATION 

MAX 
MIN 

64 

62 

62 

62 

62 

62 

64 

66 

66 

S3 

60 

S9 

62 

68 

64 

62 

60 

63 
59 

80 
63 

79 
60 

82 
62 

73 
61 

75 
53 

78 
54 

7 1 
53 

70 
50 

66 
58 

78 
SO 

74 
52 

72 
55 

73 
S4 

80  -9 
59.7 

KNIGNTS  FERRT  2  SE 

MAX 
MIN 

LE  BRAND 

MAX 
HIN 

LEHON  COVE 

MAX 
MIN 

57 

55 

52 

55 

55 

57 

60 

62 

50 

63 

57 

59 

56 

57 

54 

54 

55 

52 

52 

51 

60 
60 

82 
56 

79 
S2 

74 

52 

76 
45 

70 
47 

72 
46 

74 
46 

76 
45 

74 
44 

74 
44 

80  .4 

53.6 

L INOSBT 

MAX 
MIN 

57 

52 

51 

53 

50 

53 

53 

52 

55 

SS 

54 

S3 

49 

48 

48 

50 

46 

44 

47 

47 

54 

50 

77 
47 

78 
47 

73 
43 

75 
44 

75 
44 

60 
36 

77 
36 

76 
38 

77 
38 

62  .6 
48.2 

LOOGEPOLE 

MAX 
MIN 

36 

34 

30 

31 

3? 

36 

38 

38 

36 

36 

32 

29 

29 

32 

33 

33 

52 
30 

56 
29 

56 
28 

56 
31 

59 
32 

54 

30 

47 
28 

50 
28 

5 1 
25 

51 
24 

47 
22 

50 
22 

52 
24 

53 
25 

52 
26 

57  .6 
30.3 

LODI 

MAX 
MIN 

55 

55 

49 

50 

54 

56 

57 

54 

55 

58 

50 

93 
48 

50 

50 

49 

S3 

86 
48 

63 
46 

85 
49 

86 
49 

84 

SO 

60 
50 

76 
47 

74 
48 

73 
50 

60 
52 

80 
40 

78 
43 

77 
42 

75 
43 

77 
42 

83.9 
49.8 

LOS  BANGS 

qAX 
MIN 

79 
60 

56 

74 

53 

77 
54 

54 

64 

56 

59 

90 
60 

58 

90 
59 

89 
52 

85 
55 

B5 
53 

BB 
56 

86 
63 

84 

55 

83 
50 

82 
52 

8 1 
51 

79 
54 

8 1 
62 

83 
56 

72 
50 

77 
50 

75 
46 

70 
51 

7  3 
42 

75 
42 

77 
44 

75 
45 

74 
43 

80  .5 
52  .4 

LOS  BANOS  OET  RESV 

MAX 
MIN 

59 

56 

54 

57 

58 

60 

64 

63 

64 

6B 

59 

SB 

59 

60 

S6 

61 

57 

55 

52 

56 

58 

59 

S2 

52 

52 

SS 

47 

48 

49 

72 
49 

48 

78 . 1 
56.3 

HBDERA 

MAX 
MIN 

51 

55 

50 

47 

47 

50 

54 

52 

S3 

54 

50 

50 

48 

46 

44 

47 

44 

43 

44 

45 

46 

48 

4  1 

40 

42 

37 

37 

37 

36 

35 

35 

Bl  .8 
45.4 

MRNTECA 

MAX 
MIN 

57 

55 

54 

51 

55 

55 

59 

57 

57 

56 

56 

63 

54 

SO 

47 

48 

47 

47 

48 

50 

51 

S3 

49 

45 

48 

47 

41 

46 

41 

42 

4  1 

82  . 1 
50.3 

nSRICOPA 

MAX 
MIN 

S9 

57 

58 

55 

57 

6) 

64 

64 

64 

65 

sl 

60 

63 

63 

59 

61 

55 

57 

56 

58 

59 

59 

52 

sf 

52 

49 

46 

48 

47 

47 

48 

80.9 
56.6 

nERCED  HUNICIPAL  AP 

MAX 
MIN 

79 
53 

57 

76 
49 

47 

51 

56 

90 
54 

54 

54 

54 

49 

87 
48 

50 

49 

45 

50 

47 

43 

42 

42 

SO 

SS 

44 

39 

43 

44 

38 

39 

40 

39 

32 

82  .3 
47.0 

MODESTO 

MAX 
MIN 

56 

58 

55 

50 

S3 

54 

67 

56 

56 

56 

54 

51 

54 

50 

47 

SI 

47 

47 

46 

52 

50 

S3 

48 

46 

49 

50 

4  1 

43 

40 

43 

41 

80  .5 
50.2 

NEHMBN 

MAX 
MIN 

58 

55 

52 

" 

SI 

53 

56 

56 

55 

57 

51 

49 

SO 

50 

47 

52 

47 

47 

46 

50 

48 

54 

47 

47 

44 

52 

37 

38 

40 

40 

40 

63.1 
49.0 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

45 

47 

41 

42 

44 

48 

5? 

51 

87 
52 

87 
49 

46 

42 

45 

45 

44 

47 

43 

41 

41 

43 

43 

45 

37 

40 

38 

35 

30 

3S 

35 

36 

36 

77  .4 
42.5 

ORANGE  COVE 

MAX 
MIN 

54 

54 

51 

54 

54 

51 

51 

54 

56 

57 

SB 

56 

56 

58 

55 

53 

SO 

s! 

so 

48 

47 

46 

48 

54 

52 

48 

43 

43 

45 

43 

43 

62.7 
51  .1 

PORTERVILLE 

MAX 
MIN 

57 

55 

53 

84 

53 

S6 

SB 

57 

58 

58 

68 

57 

53 

54 

52 

54 

51 

48 

SO 

52 

SS 

56 

50 

50 

47 

49 

45 

41 

39 

40 

42 

81  .4 

51  .7 

POSEr  3  E 

MAX 
MIN 

44 

42 

40 

42 

46 

47 

47 

49 

48 

43 

44 

46 

45 

43 

42 

38 

38 

41 

40 

38 

37 

37 

35 

37 

35 

35 

32 

33 

SB 
33 

60 
33 

65 
38 

66.3 
40.3 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

MAX 
MIN 

50 

SO 

44 

42 

47 

52 

57 

SB 

54 

57 

52 

52 

54 

52 

52 

51 

48 

47 

49 

54 

48 

51 

48 

44 

43 

36 

47 

37 

67 
41 

4S 

42 

73.1 
48.5 

SAN  LUIS  DAH 

MAX 
MIN 

59 

58 

70 
58 

55 

58 

61 

63 

61 

61 

65 

56 

50 

57 

58 

55 

59 

67 

58 

50 

51 

56 

58 

54 

55 

54 

53 

45 

44 

47 

48 

47 

77.6 
S5.2 

SONORA  RS 

MAX 
MIN 

48 

49 

45 

45 

47 

49 

5? 

50 

5? 

50 

48 

SO 

46 

46 

44 

46 

44 

45 

43 

44 

45 

45 

4  1 

42 

39 

69 
35 

68 

35 

73 
35 

76 
37 

36 

73 
36 

78.5 
44  .  1 

SO  ENTRANCE  rOSEMITE 

MAX 
MIN 

40 

43 

35 

35 

35 

46 

50 

SO 

49 

47 

35 

35 

41 

40 

42 

36 

32 

33 

69 
34 

65 
33 

56 
31 

6 1 
31 

60 
27 

59 
25 

60 
31 

64 

26 

64 

29 

63 
29 

65 
27 

65.6 
36.1 

STOCKTON  HSO  AP 

MAX 
MIN 

70 
60 

72 
60 

81 
55 

84 

53 

86 

53 

89 

57 

91 
61 

91 
61 

92 
SB 

85 

61 

90 
57 

92 
53 

90 
56 

89 
5S 

86 
52 

65 
55 

85 
SO 

63 
52 

82 
51 

83 
54 

65 
53 

77 
SS 

77 
50 

76 
49 

74 

53 

81 
53 

77 
44 

78 
44 

73 
45 

74 
42 

76 
45 

82.4 

53.1 

STOCKTON  FIRE  STA  4 

MIN 

84 

55 

70 
53 

71 
49 

60 
46 

84 

52 

96 
54 

89 
56 

90 
56 

91 
SS 

92 
56 

62 
51 

88 
48 

93 
50 

90 
51 

87 
50 

85 
S3 

84 
49 

63 

50 

82 
47 

81 
50 

82 
51 

82 
49 

76 
48 

75 
44 

73 
49 

73 
51 

79 
41 

78 
44 

78 
43 

74 
41 

74 
44 

49.5 

TEHACMAPI 

MAX 
MIN 

72 
49 

65 
48 

61 
50 

74 

39 

79 
40 

84 
44 

79 
52 

61 
49 

82 
50 

83 
43 

77 
46 

78 
45 

61 
42 

75 
40 

71 
48 

72 
43 

74 

37 

71 
39 

74 
38 

72 
45 

72 
50 

63 
40 

64 
40 

60 
37 

SS 
33 

61 
33 

66 
31 

67 
30 

66 
30 

64 
40 

73 
32 

71  .5 
41  .4 

TEJON  RANCMO 

MAX 
HIN 

80 
S3 

77 
55 

80 
57 

81 
58 

82 
55 

87 
56 

89 

57 

94 

59 

91 
58 

90 
56 

90 
57 

92 
S9 

92 
60 

87 
65 

85 
62 

87 
64 

64 

63 

85 
55 

84 

56 

77 
50 

76 
S2 

7S 
SS 

73 
50 

72 
49 

72 
46 

76 
43 

72 
51 

73 
52 

82.3 
S5.S 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STATION  INDEX 
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DniLY  TEMPERATURES 


STRTION 

DRY  OF  MONTH 

q; 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  * 

15 

16 

\1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3  1 

THREE  RVRS  EDISON  PM  1 

HBX 

77 

73 

75 

79 

86 

88 

92 

91 

92 

94 

92 

88 

91 

90 

86 

87 

87 

87 

85 

83 

80 

79 

85 

85 

BS 

73 

77 

78 

78 

75 

76 

B3  .7 

58 

S3 

52 

SI 

52 

52 

55 

56 

S6 

59 

66 

S4 

48 

SI 

52 

53 

SO 

48 

48 

54 

50 

51 

47 

48 

46 

47 

41 

40 

40 

41 

41 

SO.O 

TIGER  CREEK  PH 

HRX 

68 

66 

73 

77 

34 

86 

89 

89 

88 

84 

83 

87 

85 

85 

82 

81 

78 

78 

78 

79 

78 

76 

73 

71 

69 

72 

72 

74 

74 

73 

76 

78-3 

45 

51 

43 

43 

43 

46 

49 

49 

49 

49 

46 

43 

44 

45 

44 

46 

43 

42 

42 

45 

43 

44 

42 

40 

37 

36 

40 

34 

32 

36 

35 

42.7 

TRRCr  CRRBONR 

nflx 

83 

72 

71 

76 

80 

84 

88 

88 

88 

88 

84 

85 

87 

88 

86 

83 

83 

82 

82 

80 

81 

80 

7S 

75 

73 

72 

76 

75 

75 

72 

73 

80  •2 

niN 

57 

55 

54 

52 

51 

53 

55 

56 

55 

58 

51 

54 

49 

SO 

49 

49 

51 

47 

46 

46 

49 

49 

48 

46 

S2 

52 

49 

40 

40 

39 

44 

49.9 

TRBCT  PunPlNC  PLANT 

HBX 

74 

72 

79 

82 

84 

86 

87 

88 

88 

82 

86 

89 

87 

87 

85 

83 

84 

82 

78 

81 

B2 

76 

75 

70 

73 

77 

75 

75 

71 

73 

76 

60  .2 

NIN 

59 

58 

56 

52 

53 

55 

57 

SS 

58 

59 

56 

58 

SO 

52 

52 

SS 

51 

S2 

48 

51 

50 

49 

54 

S3 

SS 

58 

49 

42 

42 

SI 

44 

52.7 

VISBLIfi 

MBX 

78 

74 

74 

72 

78 

82 

80 

89 

90 

90 

90 

83 

87 

89 

86 

83 

81 

80 

80 

80 

Bl 

82 

7B 

75 

76 

70 

74 

76 

76 

75 

74 

80. 1 

59 

S7 

54 

55 

S7 

59 

59 

62 

61 

62 

60 

58 

56 

55 

54 

52 

S3 

52 

50 

51 

57 

58 

52 

51 

46 

46 

46 

45 

44 

45 

44 

S3. 5 

HflSCO 

MBX 

78 

79 

76 

75 

79 

84 

86 

90 

90 

92 

92 

90 

88 

90 

87 

85 

85 

84 

83 

78 

77 

82 

78 

76 

77 

75 

73 

76 

77 

76 

77 

81  -8 

64 

54 

55 

54 

54 

53 

58 

60 

58 

57 

58 

56 

54 

55 

52 

54 

49 

49 

50 

51 

55 

58 

SI 

49 

48 

44 

41 

40 

42 

42 

41 

SI  .8 

TOSEHITE  PBRK  HEBOOTRS 

MBX 

76 

75 

62 

75 

79 

87 

89 

90 

90 

90 

89 

85 

89 

90 

85 

82 

72 

78 

76 

81 

79 

79 

72 

72 

74 

72 

74 

75 

76 

74 

75 

79.5 

■          ■  ■ 

40 

40 

38 

36 

36 

42 

42 

42 

43 

42 

40 

35 

33 

34 

36 

3S 

31 

32 

34 

39 

35 

35 

35 

34 

30 

29 

25 

23 

23 

26 

26 

34.5 

SOUTH  COBST 

ORBINBGE  06 

BLPINE 

MBX 

78 

74 

78 

85 

91 

90 

93 

93 

96 

91 

90 

91 

89 

84 

81 

84 

83 

77 

81 

82 

80 

70 

70 

70 

74 

77 

75 

77 

77 

77 

82 

81  .9 

52 

56 

52 

52 

SS 

58 

61 

62 

62 

60 

57 

53 

58 

52 

47 

45 

52 

55 

SI 

56 

59 

55 

54 

51 

48 

47 

47 

48 

48 

46 

49 

53.2 

flVBLON  PLEBSURE  PIER 

HflX 

79 

75 

77 

80 

81 

78 

80 

88 

90 

83 

70 

78 

74 

72 

76 

80 

79 

76 

74 

74 

76 

78 

7S 

6B 

72 

69 

70 

80 

77 

6B 

68 

76.3 

n  I N 

57 

58 

58 

60 

58 

60 

61 

62 

63 

61 

58 

56 

61 

60 

61 

60 

60 

62 

61 

63 

62 

64 

66 

57 

59 

SS 

55 

53 

56 

46 

46 

58.7 

BBRRETT  OBM 

HBX 

79 

78 

70 

75 

83 

89 

89 

88 

98 

93 

91 

88 

87 

89 

85 

81 

87 

84 

77 

80 

84 

74 

68 

70 

69 

73 

74 

72 

75 

75 

76 

BO.  7 

52 

55 

S3 

49 

49 

47 

47 

52 

56 

46 

44 

44 

44 

46 

43 

43 

43 

44 

51 

51 

54 

55 

50 

50 

44 

44 

44 

39 

36 

35 

35 

46.6 

BIG  BEBR  LBKE 

P1BX 

63 

59 

59 

68 

71 

71 

70 

73 

72 

72 

66 

66 

69 

69 

74 

62 

62 

63 

60 

53 

SO 

50 

56 

59 

58 

54 

60 

61 

6S 

63-3 

46 

40 

32 

32 

35 

34 

31 

35 

32 

32 

36 

34 

32 

30 

30 

33 

37 

30 

36 

40 

36 

32 

31 

27 

26 

30 

24 

25 

24 

32.5 

BURBBNK  VBLLET  PUP  PLT 

I1BX 

80 

79 

81 

89 

93 

93 

97 

97 

101 

96 

88 

95 

94 

84 

83 

82 

74 

81 

79 

79 

80 

74 

77 

76 

78 

78 

81 

85 

BO 

79 

86 

B4  .5 

61 

S8 

54 

54 

57 

57 

57 

54 

55 

55 

S3 

55 

61 

52 

52 

54 

SB 

54 

58 

57 

64 

61 

58 

51 

49 

45 

60 

45 

44 

43 

42 

54.1 

CBCHUMB  LAKE 

HBX 

74 

66 

73 

80 

84 

89 

90 

86 

91 

94 

89 

79 

90 

93 

86 

79 

76 

73 

75 

72 

76 

79 

77 

77 

68 

79 

79 

80 

80 

76 

75 

80  .2 

f1 1  N 

57 

52 

56 

49 

52 

60 

SI 

52 

53 

49 

50 

49 

57 

50 

47 

49 

49 

52 

49 

53 

56 

57 

56 

54 

SO 

46 

46 

49 

37 

40 

39 

50.5 

CBMPO 

MBX 

76 

70 

76 

83 

85 

89 

B2 

80 

84 

91 

87 

83 

85 

87 

34 

85 

85 

77 

80 

81 

75 

67 

65 

69 

7S 

69 

67 

69 

76 

77 

76 

78  .5 

44 

52 

47 

43 

42 

43 

47 

66 

65 

42 

39 

39 

41 

42 

38 

38 

42 

43 

43 

54 

52 

46 

SO 

49 

37 

36 

43 

39 

32 

30 

32 

43.7 

CBNODB  PBRK  PIERCE  COL 

MBX 

78 

76 

83 

91 

94 

97 

96 

98 

IDO 

94 

89 

93 

98 

93 

80 

82 

83 

74 

84 

83 

80 

72 

75 

76 

81 

77 

80 

85 

79 

78 

86 

57 

SS 

51 

51 

SO 

49 

53 

57 

50 

49 

47 

48 

52 

57 

58 

56 

SO 

57 

SO 

S2 

60 

58 

S9 

48 

47 

56 

62 

49 

39 

38 

40 

51.8 

CHULB  VlSTfl 

MBX 

73 

73 

72 

71 

75 

75 

75 

77 

86 

87 

75 

73 

72 

71 

71 

70 

72 

72 

72 

72 

73 

72 

71 

71 

72 

70 

75 

77 

75 

71 

66 

73  .5 

MIN 

59 

63 

62 

58 

58 

57 

62 

56 

61 

58 

54 

55 

60 

60 

62 

62 

62 

63 

63 

63 

65 

62 

61 

SB 

57 

55 

51 

50 

51 

47 

47 

SB.I 

CLRREnONT  POnONB  COL 

MBX 

CORONB 

MAX 

79 

77 

80 

87 

92 

92 

98 

97 

100 

97 

90 

95 

94 

87 

80 

7S 

82 

77 

80 

81 

80 

76 

76 

74 

79 

79 

79 

80 

80 

83 

85 

84  .3 

MIN 

61 

59 

54 

52 

54 

S3 

54 

60 

58 

SO 

SO 

50 

SO 

58 

60 

54 

SO 

60 

61 

61 

59 

62 

59 

51 

43 

47 

47 

44 

42 

43 

47 

53.3 

CULVER  CITY 

MAX 

78 

79 

78 

80 

85 

81 

85 

97 

102 

94 

80 

78 

77 

78 

78 

78 

77 

75 

76 

78 

75 

73 

75 

74 

75 

61 

82 

83 

78 

75 

80 

80  .2 

MIN 

64 

65 

64 

60 

59 

58 

57 

67 

68 

63 

59 

60 

62 

63 

65 

63 

61 

61 

59 

63 

65 

61 

59 

58 

SS 

55 

56 

52 

53 

52 

53 

59.7 

CUTBMBCB 

MBX 

70 

63 

54 

66 

72 

73 

78 

72 

68 

73 

79 

73 

72 

75 

75 

70 

72 

72 

65 

6B 

69 

64 

SB 

57 

59 

61 

59 

58 

62 

63 

65 

67 . 3 

MIN 

46 

47 

45 

39 

42 

40 

45 

58 

60 

39 

44 

40 

40 

40 

46 

47 

37 

46 

40 

51 

49 

45 

45 

38 

39 

38 

46 

37 

28 

33 

34 

42.7 

ORT  CBNTON  RESERVOIR 

MBX 

78 

70 

71 

83 

87 

92 

94 

93 

90 

93 

93 

88 

90 

91 

92 

80 

80 

83 

79 

84 

76 

79 

74 

75 

73 

75 

74 

76 

79 

77 

Bl 

32  .3 

MIN 

55 

55 

46 

46 

47 

48 

50 

52 

52 

48 

44 

46 

51 

47 

46 

47 

45 

44 

40 

47 

S2 

55 

54 

44 

42 

42 

50 

38 

35 

34 

35 

46.4 

EL  CflPlTBN  ORH 

MBX 

82 

81 

73 

80 

88 

92 

93 

96 

97 

100 

95 

89 

91 

91 

83 

82 

86 

86 

80 

83 

86 

73 

70 

73 

75 

78 

BO 

79 

82 

Bl 

80 

84  0 

MIN 

58 

59 

55 

SS 

55 

58 

53 

SS 

57 

57 

54 

SB 

54 

54 

51 

50 

50 

52 

52 

55 

62 

59 

56 

SS 

SO 

51 

52 

49 

48 

46 

46 

53.7 

ELSINORE 

MAX 

81 

81 

81 

88 

92 

94 

96 

91 

97 

96 

91 

91 

94 

92 

83 

BS 

86 

79 

87 

7B 

78 

78 

74 

78 

76 

76 

77 

80 

80 

81 

80 

84.5 

MIN 

52 

53 

SO 

51 

58 

50 

50 

51 

55 

51 

S4 

4B 

45 

46 

48 

50 

47 

48 

47 

41 

39 

39 

40 

48.4 

ESCONDIDO 

MAX 

78 

74 

76 

82 

86 

85 

91 

91 

96 

91 

84 

82 

84 

79 

77 

BO 

80 

75 

76 

80 

72 

74 

72 

73 

75 

80 

80 

80 

78 

75 

Bl 

BO .  2 

MIN 

54 

61 

54 

54 

54 

SI 

58 

55 

55 

58 

SO 

55 

58 

60 

SB 

58 

59 

60 

57 

62 

65 

62 

56 

57 

48 

52 

SB 

47 

44 

41 

42 

54.9 

FONTBNB  KBISER 

MBX 

79 

75 

80 

88 

96 

95 

96 

96 

98 

97 

92 

93 

93 

88 

82 

85 

88 

77 

85 

80 

80 

72 

73 

72 

72 

74 

77 

80 

81 

81 

87 

84  •  3 

MIN 

63 

61 

64 

63 

57 

61 

60 

63 

64 

64 

63 

62 

62 

56 

S9 

54 

50 

62 

56 

59 

62 

60 

57 

58 

SO 

51 

SO 

52 

SI 

S3 

S3 

SB-I 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 

81 

76 

78 

85 

90 

90 

93 

94 

97 

92 

85 

86 

85 

80 

77 

81 

82 

77 

79 

85 

74 

72 

74 

75 

76 

85 

80 

81 

79 

77 

83 

82 .2 

M  1  N 

56 

62 

56 

54 

54 

54 

59 

54 

51 

50 

50 

59 

59 

61 

59 

60 

58 

62 

61 

64 

63 

61 

58 

55 

SO 

53 

49 

43 

42 

41 

43 

54.9 

HENSHBH  DBH 

MAX 

75 

74 

66 

72 

79 

86 

89 

84 

79 

84 

89 

82 

84 

88 

84 

79 

80 

82 

72 

80 

80 

70 

67 

67 

69 

70 

69 

68 

74 

72 

73 

77  .0 

MIN 

49 

51 

46 

42 

4  1 

38 

38 

44 

50 

37 

36 

35 

36 

37 

35 

33 

34 

35 

43 

44 

47 

SI 

49 

47 

38 

36 

3S 

33 

27 

26 

31 

39^5 

IDYLLHILD  FIRE  DEPT 

MAX 

72 

64 

62 

67 

74 

76 

79 

79 

77 

80 

77 

72 

76 

76 

74 

71 

70 

70 

70 

70 

68 

62 

58 

60 

62 

67 

59 

59 

62 

64 

69 

69  2 

M  I  N 

48 

43 

37 

38 

41 

42 

47 

44 

50 

42 

41 

44 

43 

44 

40 

39 

41 

42 

43 

50 

45 

37 

38 

3S 

31 

35 

44 

32 

31 

32 

34 

40.4 

JULIBN  HYNOLB 

MBX 

71 

50 

69 

77 

78 

85 

76 

78 

79 

84 

80 

78 

81 

82 

75 

79 

79 

70 

74 

76 

66 

63 

62 

60 

66 

64 

63 

66 

69 

70 

72 

72  6 

M I  N 

S3 

51 

48 

44 

49 

49 

55 

65 

66 

51 

46 

46 

49 

48 

46 

43 

45 

45 

46 

58 

SI 

51 

48 

46 

40 

41 

52 

41 

36 

37 

47 

48. 2 

LAGUNB  BEBCH 

MBX 

76 

77 

77 

80 

79 

78 

77 

92 

94 

89 

79 

75 

81 

87 

93 

94 

75 

74 

75 

75 

76 

75 

75 

74 

74 

75 

86 

81 

73 

74 

79  7 

MIN 

58 

59 

55 

55 

52 

SO 

50 

55 

57 

54 

S3 

52 

S3 

63 

SB 

57 

56 

60 

57 

62 

62 

56 

57 

54 

50 

SO 

50 

47 

4B 

46 

54.5 

LB  HESB 

MAX 

80 

76 

78 

63 

87 

87 

86 

95 

95 

90 

84 

85 

83 

78 

77 

79 

81 

77 

77 

80 

72 

71 

75 

7S 

76 

Bl 

80 

BO 

79 

76 

83 

MIN 

61 

62 

58 

58 

57 

57 

59 

S9 

59 

61 

54 

60 

59 

61 

S9 

S8 

59 

61 

60 

62 

63 

61 

59 

56 

52 

52 

54 

SI 

50 

49 

48 

S7.4 

LOHPOC 

MBX 

76 

73 

81 

81 

82 

81 

75 

85 

87 

72 

70 

79 

92 

81 

77 

76 

74 

74 

72 

81 

78 

77 

67 

66 

75 

7B 

83 

78 

72 

72 

77 

M  1  N 

56 

52 

S2 

SO 

52 

54 

58 

57 

5S 

55 

54 

53 

54 

46 

51 

57 

57 

59 

49 

58 

SS 

62 

SB 

57 

47 

SS 

42 

41 

47 

49 

46 

52.8 

LONG  BEBCH  HSO  BP 

MBX 

80 

78 

78 

86 

88 

84 

88 

99 

100 

86 

82 

87 

82 

78 

77 

78 

79 

78 

80 

80 

80 

77 

77 

79 

77 

86 

85 

85 

78 

77 

86 

MIN 

68 

65 

63 

61 

61 

66 

66 

60 

63 

61 

63 

61 

64 

68 

68 

67 

64 

67 

64 

68 

68 

66 

62 

61 

57 

56 

55 

52 

54 

S3 

52 

62.1 

LOS  BNGELES  NSO  BP 

MBX 

74 

74 

74 

76 

80 

76 

79 

95 

97 

85 

75 

74 

74 

73 

74 

73 

74 

71 

73 

7S 

75 

74 

71 

71 

70 

82 

76 

79 

73 

71 

74 

76  .2 

MIN 

65 

64 

61 

62 

63 

66 

66 

65 

66 

64 

63 

63 

65 

65 

65 

66 

63 

65 

61 

66 

67 

65 

63 

61 

SB 

SB 

56 

55 

55 

54 

S3 

62.2 

LOS  BNGELES  CIVIC  CTR 

MBX 

75 

74 

77 

83 

89 

86 

91 

95 

98 

90 

84 

BS 

B4 

79 

77 

77 

79 

73 

75 

79 

74 

71 

74 

72 

73 

81 

80 

Bl 

77 

76 

81 

80.3 

MIN 

66 

63 

61 

62 

64 

62 

63 

65 

69 

65 

SB 

61 

63 

64 

64 

64 

El 

63 

60 

64 

65 

64 

60 

59 

56 

55 

56 

SS 

SS 

53 

53 

61.1 

I1T  WILSON  2 

MBX 

55 

53 

66 

70 

73 

78 

7B 

77 

78 

76 

72 

70 

77 

74 

71 

7B 

75 

65 

67 

61 

63 

52 

53 

63 

63 

59 

55 

62 

61 

6B 

69 

67.2 

MIN 

47 

41 

41 

SO 

57 

60 

61 

SB 

61 

57 

S4 

SS 

56 

SB 

S4 

52 

52 

47 

49 

S3 

46 

43 

40 

44 

47 

44 

40 

44 

46 

44 

44 

49.8 

NEN  CUYBtlB  FIRE  STB 

MAX 

69 

65 

68 

64 

73 

60 

84 

86 

84 

85 

86 

82 

83 

80 

78 

80 

77 

71 

69 

73 

68 

73 

65 

SB 

72 

65 

68 

72 

74 

73 

70 

74.3 

MIN 

S4 

48 

54 

47 

45 

43 

42 

41 

45 

48 

47 

42 

44 

41 

43 

40 

37 

39 

40 

40 

50 

46 

44 

41 

42 

38 

32 

33 

34 

35 

32 

42.2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 
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DAILY  TEMPERniURES 


STOTION 

DAY  OF  MONTH 

o 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3  1 

a 

NEWPORT  BEBCH  HBRBOR 

MAX 

75 
64 

73 
61 

72 
61 

74 

58 

74 

60 

73 
63 

72 
54 

83 
60 

86 
59 

86 
61 

73 
59 

72 
61 

72 
64 

72 
65 

73 
62 

73 
63 

73 
63 

71 
64 

72 
62 

72 
65 

71 
65 

70 
63 

71 
61 

70 
SB 

70 
57 

81 
53 

84 

67 

82 
55 

74 
54 

70 
51 

73 
51 

74 
60 

.4 

.5 

OCEflNSlOE 

MAX 

79 
57 

76 
58 

79 
59 

79 
59 

77 
57 

78 
52 

86 
66 

88 
70 

85 
59 

78 
56 

77 
53 

75 
52 

76 
55 

76 
51 

75 
46 

76 
60 

7B 
57 

75 
55 

78 
59 

78 
55 

77 
52 

75 
46 

76 
52 

76 
50 

85 
53 

85 

60 

80 
S5 

76 
51 

73 
49 

75 
46 

78 
55 

.2 
•  0 

ojni 

MAX 

73 
57 

76 
55 

79 
50 

85 
SI 

89 
51 

90 
53 

97 
55 

94 

55 

98 
52 

92 
52 

84 
49 

94 

50 

94 

52 

83 

57 

77 
50 

78 
47 

75 
55 

74 

SO 

71 
53 

79 
58 

79 
61 

73 
55 

74 

48 

75 
47 

80 
43 

80 
46 

82 
40 

77 
41 

79 
36 

84 
41 

82 
50 

.2 
.4 

OXNRRO 

nBX 

78 
60 

78 
60 

77 
56 

79 
56 

83 
54 

83 
55 

81 
58 

85 
57 

96 
61 

95 
56 

86 
56 

78 
54 

85 
56 

80 
56 

70 
62 

78 
58 

79 
56 

77 
SB 

77 
56 

75 
58 

72 
62 

80 
64 

77 
54 

78 
55 

77 
53 

77 
53 

80 
52 

82 
54 

82 

50 

76 
47 

78 
SO 

80 
56 

■  0 
.0 

PflLOMBR  nr  OBSERVBTORT 

MBX 

64 
46 

64 
43 

54 
43 

60 
46 

66 
52 

72 
S3 

75 
56 

73 
53 

69 
56 

72 
52 

73 
53 

70 
52 

70 
56 

73 
54 

70 
50 

70 
51 

70 
51 

70 
50 

60 
49 

65 
53 

66 
48 

60 
43 

52 
42 

52 
42 

55 
43 

58 
41 

55 
39 

53 
42 

57 
42 

58 
43 

60 
45 

64 
48 

.  1 
.0 

PPSROENfl 

HflX 

77 
60 

75 
58 

80 
56 

86 

55 

91 

57 

89 
58 

95 
60 

95 
61 

98 
63 

92 
62 

91 

57 

93 
56 

91 

57 

89 
58 

82 
60 

78 
58 

80 

57 

75 
61 

79 
54 

78 
60 

78 
53 

74 
60 

74 

56 

73 
52 

75 
52 

77 
50 

80 
56 

83 

53 

78 
48 

78 
47 

84 
48 

82 
56 

.6 
•  5 

POHONfi  CRL  POLr 

MBX 

60 
56 

80 
56 

75 
58 

79 
57 

86 
59 

92 
59 

90 
57 

97 
61 

97 
56 

100 
60 

95 
54 

69 

52 

94 
54 

91 

57 

81 
61 

79 
56 

79 
52 

81 
58 

76 
54 

79 
58 

78 
6) 

77 
59 

70 
53 

74 

54 

71 
52 

75 
52 

78 
47 

82 
48 

83 
45 

79 
47 

76 
50 

82 

55 

.7 
.0 

RflMONfl  FIRE  OEPT 

MBX 

76 
52 

73 
54 

77 
47 

85 
45 

87 
47 

90 
46 

91 
49 

88 
58 

94 

52 

94 
48 

92 
45 

91 
44 

90 
46 

85 
44 

60 
45 

86 
40 

84 
41 

77 
55 

80 
50 

88 
48 

86 
46 

68 
44 

70 
49 

78 
49 

78 
42 

77 
40 

78 
39 

80 
39 

79 
38 

79 
35 

85 

37 

82 
45 

,  B 
.6 

REDLBNOS 

MBX 

77 
58 

78 
56 

78 
55 

85 
52 

94 

55 

92 
55 

95 
58 

93 
54 

95 
55 

95 
53 

69 
51 

94 

S3 

94 

55 

86 
52 

79 
57 

86 
49 

87 
50 

75 
SB 

83 
55 

82 
58 

78 
60 

71 
58 

73 
55 

71 
47 

74 
46 

76 
47 

78 
47 

BO 
44 

77 
43 

84 
44 

84 
45 

83 
52 

.  3 
.4 

RIVERSIDE  FIRE  STB  3 

HBX 

60 
51 

77 
58 

79 
54 

66 
55 

93 
55 

91 
54 

95 
58 

93 
54 

97 
55 

94 

57 

90 
51 

92 
52 

94 

53 

85 
59 

79 
62 

81 
55 

83 
52 

76 
62 

82 
53 

79 
60 

79 
63 

75 
62 

75 
60 

72 
54 

75 
49 

75 
50 

78 
52 

81 
45 

79 
42 

78 
44 

84 
43 

83 
54 

.  I 

•  0 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STB 

MAX 

61 
57 

79 
58 

75 
55 

80 

S3 

88 

56 

95 
55 

93 
58 

97 
52 

95 
56 

98 
53 

97 
53 

91 
53 

94 
54 

95 
56 

67 
63 

79 
53 

82 
51 

85 
58 

75 
60 

83 
59 

61 
63 

80 
63 

74 

60 

77 
56 

72 
50 

75 
50 

76 
54 

78 
47 

81 
44 

79 
45 

79 
44 

83 
54 

.g 

•  5 

SBN  BERNBROINO  CO  HOSP 

MAX 

SO 
59 

70 
59 

79 
58 

87 
54 

95 
55 

94 

56 

95 
59 

95 
53 

99 
54 

96 
55 

91 
53 

91 
54 

93 
56 

68 

56 

82 
59 

85 
54 

88 
50 

77 
62 

85 
56 

80 
59 

80 
62 

72 
60 

73 
57 

72 
S7 

72 
48 

74 
48 

75 
59 

80 
50 

81 
43 

81 
44 

88 
44 

63 
54 

•  8 
.6 

SBNOBERG  HSO 

MAX 
M  1  N 

62 
47 

59 
45 

62 
46 

74 

57 

74 
59 

78 
60 

73 
61 

73 
58 

77 
62 

80 
62 

75 
56 

74 

56 

75 
60 

72 
59 

70 
55 

69 
53 

74 

51 

57 
49 

69 
52 

64 

52 

67 
51 

57 
45 

58 
45 

63 
45 

53 
41 

57 
42 

60 
42 

63 
47 

65 
50 

6S 
45 

68 
50 

67 
51 

.6 

.7 

SBN  DIEGO  HSO  BP 

MAX 

78 
65 

76 
67 

77 
66 

80 

65 

82 
64 

79 
66 

80 
69 

91 
62 

92 
66 

35 
65 

78 
61 

76 
67 

75 
66 

75 
67 

73 
67 

75 
67 

76 
67 

76 
69 

76 
66 

76 
70 

75 
68 

74 

67 

75 
66 

75 
64 

75 
61 

79 
60 

80 
63 

80 
SB 

75 
56 

72 
57 

76 
56 

77 
54 

•  8 

.5 

SBN  GBBRIEL  FIRE  QEPT 

HAX 

81 

59 

78 
60 

81 
55 

67 
55 

92 
55 

90 
55 

96 
SB 

98 

57 

100 
58 

99 
55 

92 
53 

96 
57 

89 
60 

84 
59 

80 
64 

82 
57 

83 
54 

78 
60 

80 
54 

83 
60 

80 
62 

75 
61 

79 
60 

73 
54 

78 
50 

79 
48 

83 
49 

85 
45 

80 
44 

80 
45 

85 
45 

55 

.0 

SBN  JBCINTO 

HBX 

79 
59 

74 

57 

79 
49 

86 
48 

92 

SO 

94 

50 

92 

50 

92 
47 

95 
44 

95 
47 

89 
48 

90 
44 

94 

47 

90 
46 

82 

51 

66 
42 

87 
44 

76 
52 

87 
50 

87 
57 

77 
57 

73 
58 

72 
54 

67 
56 

77 
42 

73 
42 

74 
48 

77 
37 

77 
38 

78 
38 

82 
38 

83 
48 

•  0 

.  1 

SBN  NICOLAS  ISLAND 

MBX 

SHNTB  BNB  FIRE  STBTION 

MBX 
M  I  N 

79 
62 

81 
59 

84 
56 

84 

62 

87 
69 

98 
60 

99 
61 

79 
61 

83 
54 

84 

52 

SBNIB  BBRBBRB 

MAX 

76 
59 

76 
56 

76 
56 

77 
58 

77 
57 

80 
51 

80 
59 

79 
59 

92 
56 

96 
57 

81 
57 

76 
56 

86 
56 

75 
57 

73 
62 

74 

59 

75 
57 

72 
61 

72 
55 

71 
57 

74 
61 

75 
62 

76 
56 

74 
57 

73 
54 

75 
54 

80 
52 

78 
50 

79 
51 

72 
49 

73 
52 

77 
56 

.  2 
.2 

SBNTB  BRRBBRB  FBB  BP 

MAX 

75 
63 

77 
57 

76 
56 

77 
58 

77 
59 

76 
59 

80 
63 

92 
57 

90 
57 

81 
59 

73 
61 

78 
60 

75 
S3 

72 
64 

74 
63 

75 
59 

73 
60 

72 
59 

72 
56 

73 
62 

75 
63 

73 
61 

74 
55 

73 
52 

73 
52 

77 
50 

77 
50 

77 
43 

75 
49 

72 
51 

75 
49 

56 

.8 

SBNTfl  MBRin  HSO  BP 

MBX 

71 
57 

70 
52 

78 

52 

78 
49 

81 
51 

61 
53 

72 
60 

81 

57 

66 
52 

71 
56 

68 
55 

82 
48 

90 
49 

78 
47 

71 
45 

73 
56 

70 
55 

71 
53 

69 
48 

74 

56 

77 
55 

63 
55 

66 
51 

64 
48 

73 
47 

77 
47 

80 
40 

76 
37 

69 
43 

69 
46 

75 
37 

7^ 

50 

.  3 
.3 

SBNTB  nONICB  PIER 

MAX 

SBNTB  PBULB 

MBX 

76 
49 

78 
49 

77 
52 

81 
43 

83 
44 

81 
46 

95 
44 

95 
47 

97 
43 

90 
43 

81 
39 

80 
47 

88 
48 

76 
49 

78 
53 

75 
44 

75 
41 

75 
47 

76 
43 

78 
47 

78 
47 

73 
51 

75 
47 

72 
42 

74 

39 

80 
36 

82 
40 

84 

77 
40 

76 
32 

81 
37 

44 

.3 

SUN  CITY 

MBX 

80 
51 

78 
54 

79 
51 

85 
49 

92 
50 

94 
48 

95 
51 

91 
48 

95 
46 

95 
47 

95 
45 

91 
47 

93 
48 

92 
44 

82 
53 

86 
48 

87 
45 

79 
55 

87 
54 

83 
52 

83 
59 

71 
58 

71 
52 

72 
53 

73 
45 

75 
45 

75 
<S 

78 
39 

78 
36 

78 
37 

82 
38 

48 

.2 

TORRBNCE 

MBX 

79 
72 

74 
61 

78 
62 

84 
60 

80 
59 

82 
61 

83 
60 

94 

62 

97 
64 

95 
61 

89 
62 

82 

57 

76 
60 

75 
61 

77 
63 

73 
61 

73 
59 

72 
59 

72 
59 

73 
63 

75 
63 

75 
61 

72 
60 

73 
63 

74 
54 

82 
55 

80 
56 

85 
52 

78 
49 

74 

50 

78 
51 

59 

.4 

TUJUNGB 

MBX 

71 
59 

69 
55 

74 
51 

80 
53 

84 

55 

86 

57 

88 
61 

86 
59 

88 
59 

64 
59 

80 
55 

85 
56 

87 
61 

80 
55 

74 
49 

75 
49 

75 
52 

68 
57 

75 
51 

75 
58 

71 
59 

68 
55 

66 
53 

67 
SO 

70 
47 

69 
49 

71 
59 

74 
49 

70 
46 

70 
44 

76 
48 

53 

.9 

ruSTIN  IRVINE  RANCH 

MBX 

80 
58 

79 
58 

77 
54 

78 
54 

86 
53 

86 
53 

86 
56 

87 
53 

98 
51 

99 
52 

91 
56 

86 
58 

83 
60 

83 
61 

81 
61 

83 
58 

80 
56 

80 
61 

76 
60 

79 
62 

76 
59 

78 
60 

75 
59 

77 
52 

76 
51 

77 
47 

79 
48 

82 
45 

86 
45 

79 
45 

54 

.9 

THITCHELL  DBM 

MAX 
M  I  N 

71 
55 

71 
54 

77 
50 

81 
52 

84 
54 

86 
56 

P7 
63 

90 
52 

90 
58 

83 
53 

88 
46 

95 
49 

94 

51 

87 
50 

80 
46 

72 
48 

73 
47 

72 
48 

71 
46 

71 
54 

78 
53 

75 
54 

70 
53 

67 
55 

65 
51 

79 
44 

82 
49 

76 
36 

78 
38 

50 

.2 

U  C  L  B 

MBX 
MIN 

74 

61 

73 
61 

73 
59 

78 
61 

83 
61 

78 
59 

92 
60 

94 

68 

97 
73 

90 
67 

78 
55 

77 
58 

77 
60 

73 
60 

74 
63 

73 
59 

72 
60 

70 
63 

72 
58 

77 
53 

73 
65 

69 
60 

71 
59 

70 
59 

70 
57 

77 
58 

78 
66 

78 
63 

76 
58 

72 
54 

77 
57 

60 

.8 

UPLAND  3  N 

MBX 
MIN 

75 
53 

70 
54 

75 
50 

82 
50 

87 
55 

88 

57 

93 
59 

89 
58 

92 

58 

90 
58 

85 
56 

90 
54 

89 
59 

83 
50 

75 
57 

77 
49 

81 
50 

71 
57 

80 
51 

79 
58 

75 
59 

71 
55 

72 
52 

59 
51 

70 
48 

73 
46 

75 
53 

76 
48 

75 
48 

74 

45 

82 
48 

79 
53 

-S 
.  1 

VISTB  2  NNE 

MBX 

76 
55 

75 
58 

75 
55 

82 
55 

84 

56 

83 
54 

83 
58 

94 

59 

95 
59 

92 

52 

84 

51 

79 
54 

78 

55 

76 
59 

75 
57 

76 
57 

77 
57 

74 

60 

76 
55 

77 
60 

75 
62 

73 
63 

73 
59 

75 
55 

74 

50 

83 
49 

81 

50 

82 

51 

78 
46 

74 
48 

81 
46 

79 
55 

.4 

.0 

HBRNER  SPRINGS 

MBX 

rORBfl  LI  NOR 

■          ■  ■ 

MAX 

80 
56 

76 
57 

80 
56 

87 
55 

90 
56 

89 
53 

95 
58 

97 
65 

100 
60 

92 
58 

88 
49 

90 
54 

86 
58 

82 

61 

80 
62 

80 
58 

60 
55 

76 
60 

81 
58 

79 
60 

79 
62 

74 

60 

75 
58 

76 
60 

70 
SB 

80 
48 

83 
48 

85 
50 

78 
48 

83 
48 

81 
45 

83 
55 

•  0 
.9 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BBRER 

MAX 
MIN 

92 
75 

85 
73 

86 

71 

69 
73 

92 
73 

92 
75 

94 
74 

95 
73 

95 
71 

91 
70 

91 
73 

92 
68 

91 
68 

90 
66 

89 
63 

88 
64 

86 
60 

85 
62 

87 
61 

88 
60 

85 
64 

82 
66 

82 
67 

82 
61 

79 
60 

75 
61 

76 
59 

78 
62 

79 
60 

79 
58 

80 
58 

86 
66 

.  1 

BBRSTOH 

MBX 
MIN 

84 

58 

77 
53 

81 
49 

86 
51 

86 
51 

91 
48 

88 
60 

94 
45 

87 
45 

90 
45 

90 
50 

89 
50 

68 
49 

87 
47 

86 
48 

86 
48 

83 
46 

83 
52 

63 
44 

78 
47 

78 
54 

76 
55 

73 
48 

77 
48 

76 
47 

74 
41 
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.4 

niN 

48 

43 

44 

4S 

49 

51 

51 

46 

41 

42 

45 

47 

47 

45 

42 

41 

44 

44 

44 

45 

42 

46 

44 

41 

35 

29 

36 

32 

36 

32 

3S 

42 

.3 

VICTORVILLE  PunP  PLBNT 

nflx 

78 

72 

71 

77 

81 

84 

87 

84 

84 

87 

87 

84 

83 

B3 

85 

83 

80 

83 

79 

80 

73 

73 

71 

72 

74 

71 

65 

67 

70 

75 

72 

77 

.9 

niN 

54 

SI 

48 

46 

48 

48 

SO 

42 

44 

46 

48 

47 

46 

44 

43 

45 

44 

SO 

45 

48 

SO 

52 

46 

43 

41 

37 

41 

33 

35 

37 

36 

44 

■  8 

HMITE   nOUNTBIN  1 

MBX 

41 

42 

48 

SS 

58 

SB 

59 

60 

61 

SB 

51 

SI 

55 

54 

55 

52 

50 

48 

48 

46 

45 

41 

44 

47 

42 

3S 

42 

48 

SO 

47 

54 

49 

■  8 

MIN 

30 

30 

28 

27 

27 

29 

27 

29 

26 

29 

23 

19 

21 

22 

23 

23 

21 

19 

19 

19 

19 

IB 

16 

17 

23 

IS 

9 

12 

17 

17 

20 

21 

.7 

HMITE   nOUNTBIN  t 

nnx 

31 

30 

36 

42 

52 

53 

52 

S3 

SO 

SI 

48 

40 

42 

44 

43 

42 

41 

38 

38 

35 

34 

30 

31 

34 

28 

29 

35 

41 

37 

39 

41 

40 

.0 

MIN 

20 

17 

23 

24 

30 

29 

28 

30 

30 

27 

23 

29 

18 

20 

27 

24 

22 

20 

19 

IB 

16 

IS 

14 

0 

4 

4 

13 

22 

19 

23 

28 

20 

.5 
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DAILY  TEMPERATURES 


CBLIFORNIB 

OCTOBER  1976 


STATION 


DAY  OF  MONTH 


10    11  12 


13    14  15 


16    17  18 


19   20  21 


22   23  24 


25   26  27 


28   29   30  31 


HILDROSE  RBNGER  STH 


80  79  80 
48     49  49 


81  80  79 
58     50  47 


79  79  77 
48     49  58 


80  77  76 
58     SO  82 


73  12  72 
51     44  44 


71  72  69 
42     45  45 


68  64  67 
47    39  38 


67  61  63 
41     42  44 


64  65  68  68 
36    36    37  37 


72.5 
45. 9 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

CRLirORNIfl 
OCIOeER  1976 


X 

OflT   OF  MONTH 

a 

STRT  ION 

a: 

a 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

6 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

IS 

le 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

tr 

( cn ) 

eftdWLET   2  SH 

1 0 

MAX 

62 

60 

60 

60 

80 

60 

79 

78 

76 

76 

78 

79 

79 

78 

79 

78 

76 

78 

77 

77 

78 

76 

76 

76 

7S 

74 

73 

71 

71 

71 

71 

7I.9 

MIN 

16 

76 

75 

75 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

69 

70 

69 

67 

66 

66 

65 

20 

nnx 

78 

76 

76 

76 

75 

74 

72 

72 

72 

7) 

7 1 

76.7 

NIN 

78 

78 

77 

77 

76 

76 

76 

75 

75 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

73 

74 

74 

74 

74 

73 

72 

72 

71 

71 

72 

71 

70 

69 

S9 

68 

73.5 

50 

gnu 

79 

79 

79 

79 

78 

78 

77 

77 

77 

77 

76 

76 

76 

76 

76 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

74 

75 

74 

74 

74 

74 

73 

72 

72 

71 

75.6 

ICO 

9RM 

60 

80 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

78 

78 

79 

78 

76 

78 

78 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

76 

76 

76 

75 

DOvis  2  hsh  Exp  form 

(INI 

4 

MfiX 

64 

72 

74 

76 

78 

61 

83 

84 

84 

83 

80 

60 

82 

61 

80 

78 

78 

78 

76 

75 

76 

76 

76 

74 

72 

71 

72 

72 

70 

68 

68 

MIN 

71 

66 

66 

64 

65 

66 

70 

70 

69 

69 

67 

70 

67 

67 

66 

67 

65 

64 

63 

64 

65 

66 

64 

63 

63 

64 

63 

59 

59 

58 

58 

65.2 

FRESNO  HSO 

2 

nflx 

74 

83 

66 

92 

95 

97 

97 

99 

99 

99 

93 

98 

97 

96 

95 

66 

68 

91 

90 

90 

82 

67 

84 

87 

83 

83 

84 

84 

76 

61 

62 

89.2 

* 

f1 1  N 

66 

63 

62 

64 

65 

66 

68 

69 

71 

71 

70 

68 

66 

67 

6S 

66 

64 

63 

63 

64 

66 

65 

62 

62 

61 

57 

56 

56 

55 

5S 

55 

63.6 

4 

MAX 

75 

81 

84 

89 

91 

92 

92 

93 

95 

95 

92 

93 

93 

91 

91 

86 

86 

87 

66 

86 

81 

63 

82 

63 

81 

60 

82 

61 

76 

77 

78 

MIN 

70 

65 

65 

66 

69 

^' 

72 

72 

70 

66 

57 

68 

66 

62 

62 

6 1 

6 1 

60 

59 

67.7 

e 

MAX 

73 

74 

75 

76 

80 

81 

62 

82 

83 

64 

82 

82 

82 

82 

81 

79 

78 

78 

77 

77 

75 

76 

74 

75 

73 

73 

73 

73 

70 

70 

70 

77.2 

MIN 

73 

69 

69 

71 

73 

74 

75 

75 

77 

77 

77 

76 

76 

75 

75 

74 

72 

72 

72 

72 

72 

71 

70 

69 

69 

67 

66 

66 

65 

64 

64 

71  .5 

20 

BRM 

73 

72 

71 

71 

72 

73 

73 

74 

75 

76 

76 

76 

75 

75 

75 

75 

74 

73 

73 

72 

72 

72 

71 

71 

71 

70 

70 

69 

66 

68 

67 

72.4 

40 

8RM 

75 

74 

74 

74 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

72 

72 

72 

72 

72 

71 

71 

71 

71 

72.7 

[NOIO  U  S  DATE  GARDEN 

1  cn  I 

10 

MBX 

94 

94 

92 

91 

91 

92 

91 

91 

91 

89 

86 

67 

68 

89 

67 

86 

85 

84 

85 

84 

63 

82 

82 

62 

82 

81 

79 

79 

76 

76 

86.1 

MIN 

62 

61 

60 

80 

60 

80 

60 

79 

78 

78 

77 

77 

79 

78 

78 

77 

77 

76 

77 

78 

76 

77 

74 

74 

74 

73 

71 

70 

70 

68 

76.8 

20 

MAX 

89 

89 

90 

86 

68 

88 

68 

68 

87 

86 

85 

85 

85 

86 

85 

84 

83 

62 

83 

83 

62 

81 

81 

60 

79 

79 

76 

77 

76 

75 

83.7 

MIN 

84 

64 

84 

84 

64 

84 

85 

82 

81 

81 

61 

81 

76 

61 

81 

81 

79 

80 

82 

80 

61 

79 

76 

75 

74 

76 

75 

74 

73 

73 

79  .8 
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EVflPORRTION  RND  WIND 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

a  ^  o 

29 

30 

31 

°  °  S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

NORTH  const 

ORniNRGE  01 

OUITONS  LflNOINO 

EVRP 

■  IS 

.20 

.08 

.  1  I 

.16 

.14 

.  1  7 

.15 

.  I  3 

.  1  4 

.09 

■  1 1 

.27 

.  1  7 

.  I  3 

.  1  1 

.  1  I 

■  IS 

.12 

.08 

.13 

.13 

a 

a 

.25 

.17 

.22 

.19 

.09 

■ 

■  13 

4  .08 

HIND 

64 

88 

49 

43 

36 

26 

33 

43 

26 

37 

46 

29 

45 

33 

41 

31 

20 

59 

63 

13 

17 

28 

146 

56 

17 

60 

20 

■ 

38 

1  189 

MAX 

75 

65 

64 

72 

74 

76 

79 

78 

76 

76 

69 

74 

78 

75 

71 

71 

72 

70 

68 

67 

69 

68 

- 

- 

66 

68 

68 

65 

65 

- 

71.1 

tllN 

SB 

58 

54 

S2 

51 

53 

56 

S3 

S3 

52 

52 

53 

52 

52 

48 

51 

SO 

50 

42 

47 

48 

49 

SS 

48 

45 

44 

" 

SO  .9 

IRINlIr  RIVER  HATCH 

EVBP 

.IB 

.01 

.  1  3 

.  1  4 

.13 

.13 

.15 

.18 

.14 

.17 

.14 

■  1  3 

.12 

.  1  1 

■  15 

.  1  1 

.12 

■  12 

.13 

.10 

■  1  I 

.10 

.10 

.10 

.02 

.05 

.  1 1 

.09 

.07 

.05 

■  08 

3.47 

HIND 

19 

25 

31 

1  4 

1 1 

10 

14 

21 

12 

22 

19 

9 

14 

1  3 

14 

14 

12 

13 

IS 

13 

1  1 

13 

16 

13 

17 

17 

19 

14 

14 

10 

14 

473 

TULELRKE 

EVBP 

■  IS 

.04 

.16 

.15 

.15 

.20 

.18 

.22 

.14 

.15 

.  1  7 

.15 

■  20 

.IS 

.15 

■  16 

.20 

.15 

■  13 

.IS 

HSRH  SPRINGS  OBH 

EVBP 

■  17 

.25 

.18 

.19 

1  .21 

.25 

.22 

■  I  7 

■  87 

.15 

.15 

■  16 

.13 

.23 

.15 

.22 

.15 

.15 

5.418 

3S 

• 

• 

117 

48 

4S 

273 

61 

34 

29 

• 

138 

40 

43 

23 

29 

■ 

■ 

103 

31 

84 

56 

45 

- 

1  3908 

HBX 

80 

BO 

61 

83 

64 

82 

78 

77 

78 

72 

73 

74 

73 

7  1 

63 

7  1 

72 

68 

60 

'_ 

54 

54 

54 

53 

52 

SI 

52 

50 

50 

47 

47 

51 

49 

48 

43 

43 

44 

U[LLOU  CREEK   1  NH 

EVBP 

■  IS 

.  1 1 

.04 

■  08 

.07 

.07 

.10 

■  10 

.  1  1 

.06 

■  1  I 

.07 

.07 

.10 

■  05 

.08 

.08 

.02 

.06 

.05 

■  OS 

.09 

.06 

.  I  3 

. 

.05 

■  04 

.03 

.05 

2.338 

18 

19 

13 

10 

S 

10 

6 

14 

7 

14 

13 

9 

e 

6 

5 

6 

6 

8 

S 

7 

8 

1  1 

13 

6 

■ 

9 

6 

5 

5 

3 

- 

2648 

MflX^ 

91 

77 

66 

80 

80 

81 

85 

85 

84 

83 

72 

B3 

78 

86 

75 

74 

66 

79 

73 

72 

72 

72 

73 

62 

71 

72 

78 

67 

66 

76  .0 

MIN 

60 

49 

51 

50 

SO 

SI 

SB 

SS 

S4 

SO 

SO 

51 

42 

47 

45 

44 

37 

39 

45 

45 

45 

46 

47 

45 

44 

45 

44 

43 

45 

47.5 

SBCRRHENTO 

ORRINRCE  02 

RUBURN  ORH  PROJECT 

F 

■  09 

.04 

.06 

■  09 

.IB 

■  21 

.23 

■  25 

.19 

.24 

.16 

.26 

.27 

.28 

.17 

■  15 

.15 

.27 

.15 

.23 

■  15 

.15 

.13 

.12 

.12 

.15 

.23 

■  IS 

.16 

.15 

.12 

5 . 32 

22 

23 

17 

24 

14 

1 1 

18 

22 

23 

24 

16 

42 

30 

24 

21 

25 

22 

21 

18 

19 

20 

1  8 

1  7 

18 

23 

21 

44 

1  4 

15 

1 6 

8 

650 

MBX 

7S 

63 

61 

76 

77 

81 

81 

82 

81 

81 

75 

77 

77 

77 

76 

75 

71 

73 

72 

72 

72 

72 

70 

69 

67 

70 

67 

67 

65 

63 

65 

72  .6 

niN 

56 

55 

51 

49 

50 

52 

55 

55 

54 

54 

52 

49 

48 

50 

50 

49 

48 

47 

48 

47 

47 

48 

48 

47 

47 

43 

42 

40 

40 

42 

40 

48.5 

BRANNRN  ISLRND 

EVBP 

■  24 

.07 

.06 

■  19 

.19 

.13 

.13 

■  22 

.14 

.23 

.20 

.15 

.24 

.16 

.23 

.15 

.13 

.17 

.18 

.15 

■  15 

.19 

.16 

.14 

.15 

.20 

.21 

.19 

.08 

.03 

.03 

5  .01 

W  I  NO 

100 

9D 

70 

65 

3S 

S 

5 

60 

20 

70 

1  3D 

SO 

20 

3D 

1  10 

60 

30 

75 

1  45 

40 

30 

100 

160 

1  30 

ISO 

85 

75 

70 

40 

90 

50 

22  1 0 

CHICO  UNIVERSITY  FRRtl 

EVBP 

■  19 

■  06 

.20 

■  19 

.15 

.30 

.21 

■  19 

.34 

.30 

.30 

.30 

.30 

.15 

• 

.25 

.24 

.15 

.11 

■  21 

.02 

.14 

.14 

.13 

.25 

.30 

.13 

.15 

.  1  1 

.02 

5.59 

HIND 

100 

1  IB 

74 

42 

3D 

26 

60 

14 

■ 

21 

63 

84 

57 

31 

16 

■ 

51 

28 

23 

25 

27 

37 

33 

31 

105 

1  30 

1  12 

27 

20 

40 

1 1 

1456 

HRX 

BO 

69 

63 

75 

78 

79 

82 

82 

69 

83 

76 

77 

73 

85 

65 

73 

72 

71 

71 

71 

72 

70 

66 

66 

65 

65 

64 

74 

72 

73.6 

HIN 

59 

SB 

S3 

50 

SO 

55 

55 

56 

64 

53 

51 

50 

50 

51 

_ 

56 

37 

49 

46 

47 

51 

53 

53 

46 

44 

42 

40 

39 

44 

38 

49.7 

OnVIS   2  HSN  EXP  FRRH 

EVBP 

■  31 

■  05 

.15 

■  20 

.25 

.19 

.22 

.26 

.20 

.20 

.24 

.39 

.32 

.18 

.20 

.19 

.14 

.24 

.23 

.17 

■  21 

.20 

.19 

.17 

.16 

.38 

,45 

.22 

.10 

.  1  1 

.12 

6  .64 

126 

123 

105 

83 

66 

18 

43 

4  I 

30 

45 

73 

161 

68 

23 

50 

37 

31 

46 

53 

41 

65 

61 

82 

60 

151 

233 

288 

61 

6 

25 

2 1 

24  12 

MAX^ 

85 

66 

73 

79 

80 

86 

88 

91 

88 

68 

79 

80 

62 

85 

84 

79 

79 

73 

78 

77 

79 

7B 

77 

75 

70 

69 

67 

72 

72 

66 

68 

78  .0 

MIN 

56 

54 

52 

49 

SO 

54 

56 

55 

54 

51 

48 

S2 

49 

49 

45 

52 

43 

47 

44 

47 

48 

49 

47 

46 

46 

46 

4  I 

37 

4  1 

40 

42 

48.3 

FOLSOM  ORM 

BP 

.15 

.07 

.07 

■  IS 

.16 

.25 

.24 

.15 

■  30 

.19 

.19 

.22 

.23 

.25 

.16 

.22 

.19 

.18 

.15 

.15 

■  IS 

.17 

■  15 

■  10 

.11 

.10 

.25 

.15 

.15 

.13 

.14 

5.31 

utun 

36 

30 

22 

28 

47 

39 

37 

25 

39 

23 

25 

36 

36 

73 

16 

50 

SS 

35 

17 

52 

34 

27 

15 

23 

44 

26 

62 

29 

42 

1  1 

18 

1 052 

GRIZZLY  ISLAND  REFUGE 

EVBP 

.21 

.05 

.  12 

■  19 

.  1  9 

.  16 

.23 

.20 

■  15 

.22 

.  19 

.  1 5 

.28 

.26 

.  1  3 

.20 

.  I  3 

.  1  3 

■  IS 

.33 

.  1  4 

.  15 

.03 

.25 

.15 

.27 

.22 

.05 

.08 

18 

5-19 

HI  NO 

49 

45 

25 

44 

33 

2 1 

22 

61 

32 

32 

52 

37 

42 

31 

29 

38 

1 4 

35 

38 

S3 

32 

4E 

48 

36 

55 

I  24 

39 

1  6 

24 

33 

I  188 

60 

64 

69 

78 

79 

80 

82 

82 

81 

81 

76 

72 

82 

77 

64 

73 

76 

65 

67 

- 

73 

62 

65 

68 

70 

71 

80 

80 

80 

76 

62 

7  3.2 

m?n 

59 

60 

55 

55 

54 

55 

63 

62 

58 

57 

55 

55 

55 

54 

54 

54 

55 

54 

50 

48 

54 

49 

49 

SO 

51 

45 

47 

46 

42 

45 

53.0 

LRKE  SOLRNO 

EVBP 

.28 

■  07 

.  1 1 

-20 

.21 

.24 

.22 

.  1 9 

■  21 

.21 

.  1 9 

.31 

.  36 

- 1 8 

.  1 9 

.22 

.  1 8 

.20 

.  1  3 

.  1  7 

.  16 

.  16 

.  I  7 

■  1  3 

.  1  4 

.28 

.  38 

.20 

.  1  3 

.09 

.03 

6.08 

MIND 

90 

87 

59 

57 

52 

61 

47 

42 

43 

38 

39 

71 

83 

35 

36 

47 

46 

47 

50 

50 

4  1 

46 

59 

37 

68 

I  16 

1  4  1 

57 

48 

27 

25 

1746 

m?w 

76 

58 

65 

76 

78 

77 

80 

82 

82 

81 

75 

76 

77 

76 

76 

75 

74 

74 

72 

72 

71 

72 

72 

72 

65 

67 

66 

69 

66 

62 

62 

55 

51 

50 

51 

SI 

51 

50 

55 

54 

53 

52 

52 

49 

48 

49 

51 

49 

48 

47 

46 

47 

46 

50 

48 

48 

46 

44 

41 

40 

42 

41 

4R  *fi 

LHKE  SPRULOING 

EVBP 

■  00 

■  00 

.04 

.10 

.04 

.10 

.1  1 

.09 

■  1  1 

.05 

.  1  1 

.12 

.15 

.07 

.10 

.04 

.06 

.06 

.03 

.03 

.04 

.05 

.04 

■  04 

• 

.10 
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c 

FRED  H  OSBORNE 

URUVELHNU   KHNbtK  bIH 

3672 

05 

T  1  <  P 1    1  1  M  kl C 

1  UUL  UMNt 

37 

37 

49 

120 

06 

3145 

80 

U  S  FOREST  SERVICE 

GUERNEVILLE  2 

j684 

01 

SONOMA 

22 

38 

30 

123 

00 

55 

80 

SHERIFFS  OFFICE 

HfllNES  CYN  UPPER  FC367 

3704 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

16 

I  18 

15 

3440 

5P 

JOMES  P  KINDRED 

Hfi I  WEE 

3710 

07 

INYO 

1  9 

36 

08 

1  17 

57 

3825 

7A 

7A 

1     □    uTD    t    Dud  ncPT 
L    H    WIK    4    rWK  utrl 

HHLF  MOON  BOY 

3714 

04 

SflN  MflTEO 

4 

37 

28 

122 

27 

36 

5P 

5P 

DEPT  OF  PORKS  S  REC 

HPMILTON  BRANCH  PH 

3725 

02 

PLUMRS 

8 

40 

16 

121 

05 

4560 

c 

ALBION  A  SARGENT 

HflNFORD  2  S 

3747 

05 

KINGS 

1  1 

36 

18 

1  19 

39 

240 

8R 

80 

CITY-HONFORD  WW  TRTMT  P 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STfiTION  INDEX 


30 


STATION  INDEX 


CflLlFORNIP 
OCTOBER  1976 


STRTION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

Kli 

o 
a 
z 

a 

q: 
o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

z 

o 

a 

UJ 

—J 

UJ 

OBSERVfiT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

Q- 

z: 

UJ 

PRECIP. 

> 

SPEClfiL 
(SEE  NOTES  1 

HANSEN  Ofifl 

3751 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

16 

118 

24 

1  100 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HflPPY  CRMP  RANGER  STH 

3761 

01 

SISKIYOU 

1  2 

41 

48 

123 

22 

1210 

8A 

8A 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRISON  GULCH  RS 

3791 

02 

SHASTA 

23 

40 

22 

122 

58 

2750 

8A 

8A 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRY  ENGLEBRIGHT  0AM 

3800 

02 

NEVADA 

39 

39 

14 

121 

16 

580 

7A 

U  S  CORPS  Or  ENGINEERS 

HAT  CREEK  RS 

3821 

02 

SHASTA 

21 

40 

48 

121 

30 

3345 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAT  CREEK  PH  1 

3824 

02 

SHASTA 

21 

40 

56 

1  2  1 

33 

3015 

8A 

8A 

PRC  GAS  4  ELEC-OPERATOR 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

3855 

07 

R I  VERS  I DE 

6 

33 

42 

1  15 

38 

1  370 

9A 

9A 

C 

METRO  WATER  DISTRICT 

HAYFORK  RANGER  STATION 

3859 

01 

TRINITY 

35 

40 

33 

123 

10 

2340 

8A 

U  5  FOREST  SERVICE 

HAYWARO  6  ESE 

3863 

04 

ALRMEDR 

4 

37 

39 

121 

59 

7 1  5 

C 

EUGENE  D.  BETTENCOURT 

HEALDSBURG 

3875 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

122 

52 

1  02 

BP 

6P 

HERLDSBURG  FIRE  DEPT 

HERLDSBURG  2 

3878 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

122 

52 

1  02 

8A 

ROY  W.  LOWE 

HELL  HOLE 

3891 

02 

PLACER 

1 

39 

04 

120 

25 

4850 

C 

PLRCER  COUNTY  WTR  RGCY 

HEME  T 

3896 

06 

R I  VERS  I DE 

33 

33 

45 

1  16 

57 

1 655 

8A 

LRKE  HEMET  MUN  WATER 

HENSHAW  DAM 

3914 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

14 

1  16 

46 

2700 

7A 

7R 

c 

VISTfi   IRRIG  OIST 

HERNANDEZ  2  NW 

3925 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

25 

120 

55 

2160 

4P 

MAX  D  LEY 

HERNANDEZ  7  SE 

3928 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

1  8 

1  20 

42 

2765 

c 

MRS  CLORENE  AKERS 

HESPER I A 

3935 

07 

SAN  BERDINO 

1  5 

34 

25 

1  17 

18 

3  1  95 

SS 

ROY  E  WALTERS 

HETCH  HETCHY 

3939 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

57 

1  19 

47 

3870 

8A 

BR 

8A 

c 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

3946 

02 

NEVADA 

39 

39 

02 

121 

06 

1  480 

8fl 

CLARENCE  E  GASSOWAY 

HIGHLAND  LAKES 

3954 

05 

ALPINE 

1  6 

38 

30 

119 

48 

8650 

s 

CLOSED  9/30/76 

HILTS 

3987 

01 

SISKIYOU 

1  2 

42 

00 

122 

38 

2900 

5P 

5P 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

HOCKETT  MEADOWS 

4012 

05 

TULARE 

9 

36 

22 

1  IB 

39 

8500 

5 
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HOEGEES  FC  60  A 

4017 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

13 

1  18 

02 

2650 

5P 

LOUIS  LUEBKERT 

HOLLISTER  2 

4025 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

51 

121 

24 

284 

9A 

9A 

C 

CITY  OF  HOLLISTER 

HOLLISTER  9  ENE 

4035 

04 

SAN  BENITO 

4 

36 

55 

121 

14 

2600 

C 

FLORENCE  H  CARRILLO 

HONEYDEW   1  SW 

4074 

0  1 

HUMBOLDT 

17 

40 

1  4 

1  24 

08 

370 

c 

BEVERLY  R  KOHLER 

HOOPA 

4082 

01 

HUMBOLDT 

35 

41 

03 

123 

40 

360 

8A 

8A 

BURTON  HOLT 

HOOPA  TRINITY  RIVER 

4089 

01 

HUMBOLDT 

35 

41 

03 

123 

40 

333 

c 

BUREAU  OF    INDIAN  REPAIR 

HOSSACK 

4120 

05 

TULARE 

37 

36 

1  1 

1  18 

37 

7 1 00 

s 
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HUASNA 

4  144 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35 

05 

120 

23 

730 

c 

KEITH  HOLLOWAY 

HUNTINGTON  LAKE 

4176 

05 

FRESNO 

27 

37 

1  4 

1  19 

1  3 

7020 

4P 

4P 

C  H 

SO  CALIF  EDISON  CO 

HURKEY  CREEK  PARK 

4181 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

4  1 

1  16 

41 

4390 

c 

RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 

HY AMPOM 

4  191 

01 

TRINITY 

35 

40 

37 

123 

27 

1  278 

c 

MRS  GAIL  KLOPFER 

IDLEWILD  HWY  MNTNC  STR 

4202 

01 

DEL  NORTE 

1  7 

4  1 

54 

123 

46 

1250 

8A 

STATE  DIV  OF  HWYS 

IDRIA 

4204 

05 

SAN  BENITO 

27 

36 

25 

120 

40 

2650 

8A 

8R 

NEW   IDRIR  MINE  4  CHEM 

IDYLLWILD  FIRE  DEPT 

4  211 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

45 

1  1  6 

4  3 

5397 

12M 

1  2M 

C  H 

IDYLLWILD  FIRE  DEPT 

I MPER I AL 

4223 

07 

I MPER I RL 

6 

32 

51 

1  15 

34 

-64 

6P 

5P 

I  MPER I RL   I RR I G  D I  ST 

IMPERIAL  FflA  AP 

4224 

07 

I MPER I AL 

6 

32 

50 

1  15 

34 

-58 

MIO 

MID 

H 

FED  RVIRTION  AGENCY 

I NDEPENDENCE 

4232 

07 

I  NYO 

1  9 

35 

48 

1  18 

12 

3950 

7R 

7A 

c 

L  A  WTR  4  PWR  DEPT 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

4259 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

44 

1  16 

15 

1  1 

8A 

8A 

8A 

G 

PGR  RESEARCH  SERVICE 

I NYOKERN 

4278 

07 

KERN 

6 

35 

39 

1  17 

49 

2440 

5P 

5P 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

INYOKERN  ARMITRGE 

4280 

07 

KERN 

6 

35 

41 

117 

4  1 

2220 

7A 

CPOIC 

I  ONE 

4283 

05 

AMADOR 

1  6 

38 

21 

120 

56 

284 

8R 

STATE  DIV  OF  HWYS 

IOWA  HILL 

4288 

02 

PLACER 

1 

39 

05 

120 

50 

3056 

BR 

PIERSON  TUTTLE 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

08 

1  15 

08 

922 

7A 

7R 

c 

METRO  WRTER  DIST 

JESS  VALLEY 

4  374 

02 

MODOC 

21 

4  1 

1 6 

1  20 

1  8 

5300 

5P 

5P 

RANDY  CHRISTENSEN 

JOHNSONDALE 

4389 

05 

TULARE 

1  0 

35 

58 

1  18 

32 

4680 

8R 

MT.   WHITNEY  LUMBER  CO 

JOSHUA  TREE  3  S 

4407 

07 

SRN  BERDINO 

6 

34 

06 

1  16 

19 

3490 

5P 

ROY  W  WAGNER 

JUL  I  AN  WYNOL A 

4418 

05 

SRN  DIEGO 

25 

33 

06 

1  15 

39 

3650 

SS 

SS 

CHARLES  VILINEK 

JUNCAL  DAM 

4422 

06 

SNTR  BARBARA 

32 

34 

29 

1  19 

30 

2075 

8A 

MONTECITO  COUNTY  WTR  DP 

KAISER  MEADOWS 

4442 

05 

FRESNO 

27 

37 

18 

1  19 

06 

9110 

s 
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KEE  RANCH 

4467 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

10 

1  16 

32 

4325 

8A 

KEE  RANCH 

KELSEY   1  N 

4484 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

49 

120 

49 

2000 

8A 

ROBERT  C  KYLE 

KENTF  I  ELD 

4500 

01 

MAR  I  N 

1  7 

37 

57 

122 

33 

1  28 

4P 

4P 

RAYMOND  J.  MULLEN 

KERL I NGER 

4508 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

41 

121 

26 

177 

8A 

LONE  STAR  INDUSTRIES 

"KERN  RIVER  PH  1 

4520 

05 

KERN 

10 

35 

28 

1  18 

47 

970 

5P 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KERN  RIVER  PH  3 

4523 

05 

KERN 

1  0 

35 

47 

1  1  8 

26 

2703 

5P 

5P 

H 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KETTLEMAN  STATION 

4536 

05 

K  I  NGS 

1  1 

36 

04 

120 

05 

508 

6P 

6P 

P  G  4  E  COMPANY 

KILARC  POWER  HOUSE 

4544 

02 

SHRSTR 

23 

40 

41 

121 

52 

2648 

lOA 

PG  4  E  KILARC  PWR  HOUSE 

KING  CITY 

4555 

04 

MONTEREY 

24 

36 

12 

121 

08 

320 

4P 

4P 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

KLAMATH  R 

4577 

01 

DEL  NORTE 

1  2 

4  1 

31 

124 

02 

25 

5P 

5P 

c 

HAROLD  DEL  PONTE 

KNEELRND  10  SSE 

4587 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

38 

123 

54 

2356 

c 

MRS.   EDRA  L.  MOORE 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

4590 

Ot 

ST  AN  I SL AUS 

34 

37 

48 

120 

39 

335 

8A 

8A 

8R 

RAYMOND  WILLMS 

KYBURZ  STRAWBERRY 

4616 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

48 

120 

09 

5700 

c 

HARRY  STEVENSON 

LA  CRESCENTR  FC  251  B 

4628 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

13 

118 

15 

1565 

5P 

CRESCENTR  VLY  CO  W  D 

(  QCQvrTTC     O  MMF 
LHrHTLI  IL    £.  NNL 

4633 

04 

4 

37 

55 

122 

06 

535 

8R 

"LRGUNR  BEACH 

4647 

06 

ORANGE 

33 

33 

33 

117 

47 

35 

4P 

4P 

SEWRGE  OISPOSRL  PLANT 

LAGUNR  BERCH  2 

4650 

06 

ORANGE 

33 

33 

33 

1  17 

48 

210 

c 

L  8  WATER  DISTRICT 

LA  HONOR 

4660 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

19 

122 

16 

750 

6P 

MRS  GLADYS  W  CLARE 
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1  QK  F    Ql  P  T  MP 

4664 

05 

ALP  I  NE 

34 

38 

29 

1  20 

0  1 

7500 

c 
0 
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Lrir\L    r1  r\  r\  u  n  n  C  n  u 

467  1 

07 

<^QNI    RFRD  I  wn 

1  c 
1  o 

34 

1 5 

I  1  7 

1  1 

5205 

br 

or 

l_j 

LAKE  RRROWHERD  F  D 

t  QKF  MFNnnrrNn  noM 

l_HT\L.     ML.INUUL.ll'I'J  UHM 

4689 

0  1 

1  1  L  IN  U  U  L  1  IN  U 

22 

39 

1  4 

1  23 

1  1 

670 

L 

COYOTE  DRM  PROJ  OFFICE 

1  QKF  PnR  T 

4701 

02 

LAKE 

2  3 

39 

02 

1  22 

55 

1  345 

br 

c;  o 

or 

GEORGE  R  TURNBULL 

LAKE  SflBRINfl 

4705 

07 

INYO 

19 

37 

1  3 

1  1 8 

37 

9065 

M  T  n 

n  1  u 

SOUTHERN  CALIF.  EDISON 

LRKESHORE  2 

4708 

02 

SHASTA 

23 

40 

52 

122 

23 

1075 

C 

USBR-SHRSTP  FIELD  OIV 

4710 

06 

s  fl  N  n  T  F  p  n 

on  IN  UlLUU 

25 

32 

51 

116 

53 

690 

8A 

HELIX    IRRIGATION  DIST 

1  QKF   *^ni  DMn 

4712 

02 

O  U  L  rl  In  U 

9  1 

38 

30 

1  22 

00 

1  40 

8  A 

8  A 

r 

BUREAU  OF  RECLRMRTION 

1  QKF    c;PQIII  riTMr. 
Lrir\L  ornULUii'iL; 

4713 

02 

MF  y  QD Q 
In  L  V  n  U  rl 

0  3 

39 

1  9 

1  20 

38 

5156 

4  P 

4  P 

4  r 

H 

P  G  4  E  COMPRNY 

1  QKF    WnHI  FflRfl 

4726 

06 

On  IN  UlLUU 

33 

33 

1 0 

1  I  7 

00 

1  500 

r 
L 

ESCONDIOO  MTL  WTR  CO 

1  Q    MF  <^Q 

4735 

06 

9QN   n I F  pn 

On  IN  UlLUU 

3  3 

32 

46 

1  1  7 

0 1 

530 

5P 

5P 

LA  MESA  FIRE  DEPT 

1  QMPQ^TFR  F9^/FQQ 

4749 

07 

ins  QMPFIF*^ 
LUO  rllNULLCO 

c 

D 

34 

4  4 

I  1  8 

1  3 

2340 

M  I  0 

M  I  D 

H 

DEPT  OF  TRANSPORTATION 

1  Q  PQN7n 
L  n    r  n  IN  i  n 

4762 

04 

SON    1  1  1  I S  PRP 
oniN    LUio  uur 

2  4 

35 

22 

1  20 

1  3 

1  880 

_ 

THOMAS  W  FOSS 

1  fi  PflRTF 

4773 

02 

PI  1 IMQS 
1  L  u  1  1  n  xj 

g 

39 

4  I 

1 20 

59 

4975 

r 
L 

T  L  GOULD 

LflSSEN  CREEK  UPPER 

4816 

03 

MODOC 

18 

4  I 

45 

1 20 

1  5 

6775 

c 
b 
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LRVfl  BEDS  NAT  MONUMENT 

4838 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

44 

121 

31 

4770 

9R 

9R 

H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

1  Q Y  THMV 1 1  1  F 

4851 

01 

MF Kinnp  I  wn 

1  1  L  IN  U  U  L  1  IN  U 

7 

39 

42 

123 

29 

1650 

c 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

L  EBEC 

4863 

05 

KERN 

1  0 

34 

50 

1  1 8 

52 

3585 

8R 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

1  FrHll7Q   PT    STR   Ff  '^S7R 

4867 

06 

1  n*^  QlslPrFI  FS 

LUO  niNULLLO 

3  3 

34 

05 

1  1  8 

53 

1600 

4P 

c 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

IFF^VIIIF    KFFPtQM  RQWrH 

4880 

02 

pni  1  ISQ 

L  U  L  U  O  n 

2  3 

39 

09 

1  22 

26 

1  330 

7  A 

MATTHEW  J  KEEGAN 

4883 

0 1 

MFMPPP  T  Wn 

1  1  C  IN  U  U  L  1  In  U 

39 

52 

123 

43 

700 

c 

n  YT I FANN  MOSS 

IF  PtROND 

4884 

05 

MERCED 

27 

37 

1  4 

1  20 

1 5 

255 

5P 

5P 

MFRCFn  rn  firf  hfpt 

1  F  HMQM  RQNPH 

4886 

05 

Fi  nriRQnn 

LL  UUr\nUU 

1  6 

38 

36 

1  2  1 

0  1 

600 

7R 

IVAN  R  LEHMAN 

1  FMnW  PflVF 

4890 

05 

TULARE 

g 

36 

23 

1  1  9 

02 

5  1  3 

8A 

8R 

KAWEAH  LEMON  CO 

LIGHTS  CREEK 

4932 

02 

PLUMAS 

8 

40 

1  4 

120 

4  3 

5320 

S 
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L  INOSflY 

4957 

05 

TULARE 

9 

36 

12 

1  19 

03 

420 

7P 

7P 

LIND5AY-5TRATHM0RE    IR  D 

1   TVFRMnRF    PnilNTY    F  P 
Livt.r\iiijr\L.    L-UUiNi  1     r  u 

4997 

04 

PI  QMF  PR 
n  L  n  1  1 L  U  n 

4 

37 

40 

121 

46 

490 

4P 

4P 

LIVERMORE  ALMOfl  CTY  F  D 

inpKuinnn  9  m 

LULrxriuuu    c.  yi 

5017 

04 

MflMTFRFY 

1  1 U  In  I  L  r\  L  ' 

24 

35 

58 

1  2 1 

05 

1104 

8R 

c 

ARTHIF   M   WFFFRI  ING 

nixUlIlL      11      rNLi  Ui'Ll'i^J 

1  n  n  p  F  p  n  1  f 

5026 

05 

TULARE 

g 

36 

36 

1  1 8 

4  4 

6735 

8  A 

8fi 

c 

H 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

L OD  I 

5032 

05 

9flM     inQPl  1  I  Nl 
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1  6 

38 

07 

1 2 1 
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40 

5P 

5P 

5P 
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5043 

02 
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23 

39 

50 
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S 
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5064 

06 

SNTR  RRRRQRQ 

OIN  1  n    u  n  i\ u  n  i\ n 

32 

34 

39 

1  20 

27 

95 

4P 

4  P 

LOMPOC  WATER  TREAT.  PL. 

1  nwF  PiNF  PTMuinnn  ph 

5067 

07 

INYO 

1  9 

36 

27 

1  1 8 

03 

3790 

c 

1     A   WTR   i   PWR  HFPT 

L      n      CNII\             Tril\      UL'  1 

IflNpT   RFfiPH   UlSn  RP 

5085 

06 

1  nS    RNPrFl  FS 

LUO  niNULLLO 

1  3 

33 

49 

I  1  8 

09 

34 

M  I  0 

M  I  D 

H  J 

NATI     WFATHFR  SFRVIFF 
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CITY  OF  PLACERVILLE 

PI  Q<^K  F  T  T 
r  L  n  O  r\  Q  1  1 

6972 

0  1 

GL  ENN 

7 

39 

44 

122 

51 

6580 

S 

CLOSED  9/30/76 

Pi  IIMQ^    FlIPFKQ    crTQTC    p  l<- 
iLUIInO    CUnCnM    DIMIL  rr\ 

6998 

02 

PI   1  1 M  Q  c 

r L  Un  H  0 

8 

39 

45 

120 

42 

5165 

c 

PLUMAS  EUREKA  ST.   PK  . 

PniKJT  QPFMQ 

7009 

0  1 

nciNUUL  I  InU 

1  7 

38 

54 

123 

42 

100 

8R 

8A 

c 

JACK  W  ROOFENER 

PT    DRP.IIFI  1  n    1   IPMT  c;TQ 
rl     nlAuUQLLU    LlLrHI  OIM 

70  1  6 

06 

OiN  1  H  bHKoHKH 

33 

34 

35 

120 

39 

90 

MID 

USCG-LORAN  STATION 

POMONA  CAL  POLY 

7050 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

04 

1  17 

49 

740 

8R 

8A 

CALIF  POLYTECHNIC  UNIV 

PORTERVILLE 

7077 

05 

TULARE 

9 

36 

04 

1  19 

01 

393 

8R 

8A 

JOHN  H  DAYBELL 

pnp  T  m  Q 
run  1  U  L  M 

TDRF 
/  UOo 

n  9 

D  1   t  1  M  n  c 

r L  UnHo 

8 

39 

4  8 

1  20 

28 

4850 

5P 

5P 

c 

MS  PAT  CHENEY 

pnRTiiniiFc:F  MFonnu 

rur\  1  UUUL.OL  IILMUUH 

7093 

05 

Tin  o  [?  r 

1 0 

35 

48 

1  18 

34 

7000 

5 

CLOSED  9/30/76 

pn^F  Y   ^  F 

r  U  O  C  I     J  C 

7096 

05 

Till  OOP 
1 ULHKL 

1 0 

35 

48 

118 

38 

4950 

SS 

7A 

PANORAMA  HT5  LODGE 

PHTTFR    UQI 1  FY    ^  9F 
ruiicn     VnLLCl     J  Oc 

7108 

01 

ntNuUL  1  INU 

o  o 

39 

18 

123 

04 

1  100 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PnTTFR    VQi  1  FY  PM 
rui  icr\    vnLLLi  rn 

7109 

01 

ntiNUUL  1  NU 

22 

39 

22 

123 

08 

1015 

4P 

4P 

c 

P  G  4  E  COMPANY 

PnUQV     \/Ql   1  FY 
rUHMi  VnLLCl 

7111 

06 

COM  nTcon 
oHN    U 1 tUU 

33 

32 

57 

117 

02 

500 

4P 

POWAY  FIRE  DEPT 

PRonn  nQM 

r  r\  nu U    u m 1 1 

7123 

06 

KlVtKoiUt 

28 

33 

53 

117 

38 

560 

c 

DEPT  OF   THE  ARMY 

PRIEST  VALLEY 

/ISO 

04 

MONTEREY 

24 

36 

1  1 

120 

42 

2300 

SS 

SS 

NELSON  H  PALMER 

QUINCY 

7195 

02 

PLUMAS 

8 

39 

55 

120 

57 

3408 

8A 

8R 

U  S  FOREST  SERVICE 

RAMONA  FIRE  DEPT 

7228 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

03 

1  16 

52 

1450 

3P 

3P 

RQMflMQ    F  1  R^  RFPT 
r%MHUINH    rinc,  ULri 

RANDSBURG 

7253 

07 

KERN 

15 

35 

22 

1  17 

39 

3570 

6P 

6P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

RATTLESNAKE  CREEK 

7259 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

59 

118 

43 

9900 

S 

CLOSED  9/30/76 

RED  BLUFF  WSO  flP  R 

7292 

02 

TEHAMA 

23 

40 

09 

122 

15 

342 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 

34 


STATION  INDEX 


CRLIFORNIR 
OCTOBER  1976 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVflP. 

SPECIAL 
(SEE  NOTES  1 

KtUU I Nb   b  oot 

7295 

02 

C  Li  Q  C  T  O 

bnHb 1 H 

23 

40 

30 

122 

22 

425 

c 

riTY  nr  RFnnTMf^ 

Dcnnikrr'   ctdc    ctq  o 

7296 

02 

C  U  Q  C  T  Q 

bnHb 1 H 

23 

40 

35 

1  22 

24 

580 

6P 

6P 

D  [T  n  1  Q  M  n  c 
Kt ULHNUb 

7306 

06 

CDkl  DCDDTKin 

bHN  DcKUlNU 

28 

34 

03 

1  17 

1  1 

1318 

5P 

2P 

RFni  QMDCL    nPlI  Y  FDPT^ 
r^uULHIMUO    UnlL'  rni_iJ 

KtUWUUU    L  M  T 

7339 

04 

COkl  MQTCn 

bHN    DH 1 L  U 

4 

37 

29 

1  22 

1  4 

3  1 

5P 

5P 

TTTY    F  !  RF    (IFPT    <^  T  Q  9 

REDWOOD  CREEK  O'KflNE 

7342 

0  1 

HUMBOLT 

1  7 

40 

54 

1  23 

49 

850 

c 

CLYDE  M  HEMPHILL 

REPRESR 

7370 

02 

SRCRRMENTO 

1 

38 

42 

121 

10 

295 

MID 

F0L50M  STATE  PRISON 

DiruQpncnM   ronv/c   ct  ou 

7404 

01 

u  1 1 M  D  m  n  T 
nUriDUL  U  1 

7 

40 

02 

123 

47 

500 

8A 

BR 

»K  i  L nnUINU 

74  1  4 

04 

LUNIKH  LUblH 

4 

37 

56 

122 

21 

55 

6P 

6P 

riTY  nF  RirHMnwn 

L.1  '  '    ur  r\i^„niiui'fU 

D  T  n     V/  I  C  T  Q 

K  1  U    V  I  o  1  H 

7446 

02 

cm  n ki n 
bULHNU 

23 

38 

09 

121 

42 

40 

MID 

QRMY    RF^FRUF    TRQ?W  PMTR 

KlVtKolUt    rLKt    olH  J 

7470 

06 

o  I  t/cDc  T  nc 
K  i  V t  Kb  1  Ut 

28 

33 

57 

1  17 

23 

840 

5P 

5P 

Rl\/FRC;TnF    F  I  RF  ^TO 

KlVtKoiUt    Lll     tAr    bin  K 

7473 

06 

D  T  \/CDC  T  nc 

K I  V  t Kb  1 Ut 

28 

33 

58 

1  17 

21 

986 

8A 

8A 

8A 

c 

M    OF    PQI   IF  RlUFR^inF 

KUBbb  rtHr\  rn 

7489 

02 

c  1     n  n  D  n  n  n 
cL  UuKHUU 

1 

38 

54 

120 

22 

5120 

c 

cor  Mitwir  iiTi  ni9T 

OHL    nUINlL    UIL  UIOI 

KUDtKlbUiN  rLHI 

7492 

05 

PLACER 

1 

39 

09 

120 

30 

6740 

s 

LLUOCU    3/  JU/  /D 

7510 

07 

INYO 

19 

37 

27 

1  18 

44 

9670 

s 

LLUOLU     jf jU/ 'O 

ROCKL IN 

7516 

02 

PLACER 

1 

38 

48 

121 

14 

248 

4P 

4P 

CITY  OF  ROCKLIN 

ROGERS  CfiMP 

7533 

05 

TULARE 

10 

36 

06 

1  I  8 

38 

6240 

s 

CLOSED  9/30/76 

KUbt   nHK  1 1  PltHUUW 

7560 

05 

C  D  C  C  kl 

r  Kt bNU 

27 

37 

19 

1  18 

52 

0000 

s 

LLUbtU    y/jU/ 'D 

KUUinU    n  I    r    Lr   HNU  t 

7581 

02 

c  un c  T  n 
bnHb 1 H 

23 

40 

48 

121 

56 

2100 

6P 

C 

por  I  F  T  r  riQ^  own  fi  ft  rn 

KUNN  I  NLr   brKlNljb    1  t 

7600 

07 

cnki  DconTkir^ 
bHN    D t  KU  1  NU 

15 

34 

12 

1  17 

05 

5965 

c 

rot  IF  n  I  u  nF  hip.hudy*^ 

LHLlr     UIV    Ur  niunriMlO 

DliTU     nOM     TCI  CMCTCDtKin 

KU  i  n   UHn    1  tLtnt  1  tK  I  Nlj 

7614 

01 

T  D  T  kl  I  T  V 
1  K  I  N  1  IT 

17 

40 

22 

123 

26 

2686 

C 

RII«;c;F1  I  FRQ^^IFR 

bHLnHntiNIU    HbU    Hr  K 

7630 

02 

coronMCkiTn 
bHLKHntN 1 U 

23 

38 

31 

121 

30 

17 

MIO 

M  I  D 

c 

HJ 

MDTI      UFQTHFR  crcDylPC 

—  cnroriMcmTr*   iicn  d 
abn LKHntNIU   WbU    LI  K 

7633 

02 

bHLKHntN 1 u 

23 

38 

35 

121 

30 

84 

MIO 

MID 

c 

H 

WQTt      UFQTWFP  c;FR\/IPF 
NHIL    HLHIntK  btfXviLC 

bHUtncN  LKtt^ 

764  1 

03 

M  c  \/  o  n  o 
Nt  VHUH 

36 

39 

26 

120 

14 

6337 

5P 

iimiufr<^ity  riF  pqi  if 

UNlvLKbili     Ur  UMLlr 

bH I N 1  ntLcNH 

7643 

01 

NAPA 

17 

38 

30 

122 

28 

225 

6P 

6P 

cnuikf  1  PQiiicnM 
CUWIN    L  rHULbUiN 

SRINT  HELENA  4  WSW 

7646 

01 

NRPR 

17 

38 

30 

122 

32 

1780 

c 

MRS  EDNR  M  LEARNED 

SfliNT  MARYS  COLLEGE 

766 1 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

50 

1  22 

06 

623 

7P 

7P 

BROTHER  U  BENEDICT 

cm    TMOC     o  c 

bHL  I  NHb   0  t 

7668 

04 

MflklTCDCY 

nUN  1 1  Kt  Y 

24 

36 

40 

121 

36 

85 

5P 

5P 

It    Q    ncPT    flF    DP     1  QR<^ 
U-b-UCrl  •Ur     HU»1  MiaO 

cm   TKinc    cnn  no 
bHLlNHb   rHH  Hr 

7669 

04 

M  n  kl  T  C  D  V 

nUN 1 t  K  Y 

24 

36 

40 

121 

36 

69 

MID 

MIO 

H 

CCD    QUIQTinw  QPFWPY 

cm  TKiQC  nnM 
bHL  i NHb  UHn 

7672 

04 

CM   t  MIC  noon 
bN   LU 1 b   Ubr U 

24 

35 

20 

120 

30 

1245 

8A 

CO!   T  WQc;    nQM  nPFRDTOR^ 

cm  CTDiicncc    nnr'TMr*  CTn 
bRLblrUtUtb  bHblNLj  biH 

7681 

06 

CklTn  DDDDODG 

bN 1 H  dHKdHKH 

32 

34 

35 

1  20 

24 

250 

8A 

JUL    LHtJKHL  JK 

cm  T    cddimoc    diid  urtiicc 
bHL 1    brKlNbb   rWK  nUUbt 

7689 

05 

Q  MQ  n  n  D 
HnHU  UK 

16 

38 

30 

120 

1  3 

3700 

3P 

3P 

3P 

P    P    ;(     F  PnMPQMY 

bHN  HNUKtHb  c  b 

7702 

05 

LHLHVtKHb 

2 

38 

10 

120 

40 

830 

7R 

FI    IMTKHTF  POMPOMY 

bHN   HNIUNIU  UHn 

7712 

06 

cQki  DCDkinikin 
bHN  DtKNUlNU 

28 

34 

10 

1  17 

40 

2125 

c 

lie    PnPPQ    nF  FKIPTMFFRC; 
Ub    LUKrb    Ur  LiNuliNtLrtb 

cnn    n  D  n  n 
bHN  HKUU 

7716 

04 

MOklTCDCV 

nUN  1  t  Kt  Y 

24 

36 

02 

120 

54 

450 

8fl 

MPC      IFOM  PRIKlQKI 
nKb    JtHIN    DK  1  NHIN 

SRN  BENITO 

7719 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

31 

121 

05 

1  355 

c 

JOHN  M  SHIELDS 

5flN  BERNARDINO  CO  HOSP 

7723 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

08 

1  1  7 

1  5 

1  125 

6P 

6P 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

cDki    f~i  CMCkiTC  nriM 
bHN   LLtntNIt  UHn 

7731 

04 

nUN 1 t  K  t  T 

4 

36 

26 

121 

42 

600 

8H 

PQI   TP    QMFRIPQW    UQTFR  Pn 
LnLlr     MnLnlLMIN    HMIl."  LU 

cnkinocDr>    dti     c  n  \  one 
bRNUbtKu  rIL  rLlouD 

7734 

06 

1  nc    nkinci  cc 
LUb  HNUtLtb 

15 

34 

45 

1  18 

43 

4025 

BR 

1     Q   rn   CTDC  ncPT 
L    H    LU    rlKt  Utrl 

oHNDBEKG  WoU  K 

7735 

06 

1  r>c    nktnci  cc 
LUb  HNUtLtb 

29 

34 

45 

1  18 

44 

4517 

MIO 

MID 

c 

HJ 

MQTl       IJCQTUCR  CCR\/TrC 

NHIL    WtHIntK  bcKVlLt 

«5HN   UltUU   WbU   Hr  K 

7740 

06 

CQki  nicnn 
bHN    U 1 t  bU 

33 

32 

44 

1  17 

10 

13 

MID 

MID 

c 

HJ 

MDTl      LICQTUFR     CCD  \/  IPC 
NHIL    WLHInLK  btKVlLt 

oHN   UlnHb   r IKh   WU  rLyb 

7749 

06 

1  nc   OMnci  cc 
LUb  HNLrtLtb 

26 

34 

06 

1  17 

48 

955 

8fi 

1      Q     rnitMTV     CTDC  ncPT 
L    H    LUUNIT    rlRt  Utrl 

oHN  UlnHb    IHNoHKn  rLHI 

7750 

06 

1  nc    Okinci  cc 
LUb  HNUtLtb 

26 

34 

12 

117 

46 

2720 

c 

)l     C     CnDCCT     CCD  \/  IPC 

U    b    rUKtbl  otKViLt 

SflN  FERNRNDO  PH  3 

7762 

06 

1  nc    nkipci  cc 
LUb  HNbtLtb 

13 

34 

19 

1  18 

30 

1250 

c 

PnDDC     nc  CMPIMCCDC 

LUKrb   Ur  tNblNttKb 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 

7767 

04 

cki    corikip  TCcn 
bN   r  KHNL 1 bLU 

4 

37 

46 

122 

30 

32 

5P 

MID 

c 

PI  TV    cnki  CDnktPTCPn 
LI  IT    bHN  rKHNLlbLU 

SRN  FRANCISCO  USD  flP  R 

7769 

04 

SRN  MRTEO 

4 

37 

37 

122 

23 

8 

MID 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

»SflN  FRRNCISCO  WSO  CI  R 

7772 

04 

SN  FRRNCISCO 

4 

37 

47 

1  22 

25 

1  30 

M  I  D 

M  I  D 

c 

J 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

bHN  GHBKItL   LHNTuN  rn 

7776 

06 

1  nc    nkinci  cc 
LUb  HNUtLtb 

26 

34 

09 

117 

54 

744 

5P 

PQCnnCMQ     UQTCD  nCDT 

rHDHUtNH    WHItK  Utrl 

5HN  GHBRIEL   On  rL4<ibDt 

7779 

06 

1  nc    nkipci  cc 
LUb  HNbtLtb 

26 

34 

12 

1  17 

52 

1481 

8A 

c 

TnMY     U  PCnDPC 

1  UN  T    n   bt  UKbt 

5HN  GHBRIEL   FIRE  DErF 

7785 

06 

1  nc    nkiPCi  cc 
LUb  HNbtLtb 

13 

34 

06 

1  18 

06 

450 

4P 

4P 

PI  TV    CIDC  nconoTMCMT 
LI  IT    rlKt  UtrHKintNl 

SRN  GREGORIO  2  SE 

7807 

04 

bHN   nH 1 t U 

4 

37 

18 

1  22 

22 

275 

7P 

7P 

pnov     1  nonTn 
bHK  T    J .    HKH 1 H 

SRN  JflC INTO 

7810 

06 

DT\/CDC  inc 
K  I  VtKb 1 Ut 

33 

33 

47 

1  16 

58 

1535 

5P 

6P 

Dvonki    u  inunkiccki 
dTKUN    n  JUnHNbtN 

SRN  JflCINTO  RHNGER  STR 

7813 

06 

DT  VfCDC  TnC 

K  1  V t  Kb  I Ut 

33 

33 

47 

1  16 

58 

1560 

c 

CTQTC    niv/    nc  cctdv 
bIHIt    UiV    Ur  rblKY 

SRN  JORQUIN  EXP  RRNGE 

7817 

05 

M  n  n  c  D  Q 
rlHU  t  K  H 

27 

37 

05 

1  19 

43 

1050 

c 

II    c    cnoccT  ccD\/irc 
U    b    rUKtbi  btKVlLt 

SRN  JOSE 

7821 

04 

cnkiTO    PI  non 
bHN 1 H   L  L  HKH 

4 

37 

21 

121 

54 

67 

4P 

4P 

c 

J 

PITY    nc    cnki  incc 
L  t  1  Y    Ur    bHN  JUbt 

SRN  JURN  BRUTISTR  3SSE 

7834 

04 

SRN  BENITO 

20 

36 

48 

121 

31 

550 

c 

MRS  CRY  0  CARMAN 

SRN  LUIS  DRM 

7846 

05 

MERCED 

27 

37 

03 

121 

04 

277 

80 

8R 

BR 

c 

CAL  OEPT  WTR  RESOURCES 

SRN  LUIS  OBISPO  POLY 

7851 

04 

bN   LU 1 b   UDr U 

4 

35 

1 8 

1  20 

40 

3 1  5 

7fl 

7fl 

c 

rni     CTnTC    oni  v  pm 
LHL   bIHIt   rULY  LUL 

SRN  MRRCOS  PRSS 

7889 

06 

bHN  BHKbHKH 

32 

34 

31 

1  19 

49 

2300 

c 

rTv    nc    cnKiTn  DnDDnon 
LIY   Ur    bHN 1 H  dHKdHKH 

■SRN  MRTEO 

7864 

04 

COM  MQTCn 

bHN   nH 1 tU 

4 

37 

32 

122 

18 

21 

5P 

5P 

PTTV     CIDC  nCDnOTMCklT 

Li  IT    rlKt  UtrHKintNl 

SRN  MIGUEL  WOLF  RANCH 

7867 

04 

bHN   L U 1 b   Ub 1 

24 

35 

45 

120 

41 

720 

c 

MTcc     Hinv    n  iimc 
nibb   JUUY   H  WULr 

SRN  NICOLAS  ISLAND 

7870 

06 

t  /  C  kl  T  1  1  D  O 

VtN I UKH 

33 

33 

14 

119 

27 

502 

MID 

MIO 

c 

MOTl        llCnTLlCD  CCDl/TPC 

NHIL   WtHIntK  btKVlLt 

■SRN  RRFREL 

7880 

01 

MRR  I  N 

17 

37 

58 

122 

32 

40 

4P 

4P 

ikincDCkinckiT  ir^iiDkini 
INUtrtNUtNl  JUURNHL 

SRNTR  ANA  FIRE  STATION 

7888 

05 

OKHNGt 

28 

33 

45 

117 

52 

115 

4P 

4P 

cnkiTn    rikin    ctdc  r^cDT 
bHN 1 H   HNH   r I Kt  DEPT 

SRNTR  RNR  RIVER  PH  3 

7891 

06 

SRN  BERDINO 

28 

34 

06 

117 

06 

1970 

c 

SO  CRLIF  EDISON  CO 

SRNTR  BRRBRRR 

7902 

06 

SNTR  BARBARA 

33 

34 

25 

119 

41 

5 

8R 

8R 

c 

SRNTR  BRRBRRR  SWC  TR. 

QQKlTQ    RQRRQPQ    PDQ  DP 

7905 

06 

SNTR  BARBRRR 

33 

34 

26 

119 

50 

9 

MID 

MID 

H 

FFn   RVlRTinN  PP.FNPY 

SRNTR  CRUZ 

7916 

04 

SRNTR  CRUZ 

4 

36 

59 

122 

01 

130 

BR 

BR 

RONALD  R  MRCDONRLD 

SRNTR  FE  ORM 

7926 

06 

LOS  RNGELES 

13 

34 

07 

117 

58 

427 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SRNTR  MRRGRRITR  BOOST 

7933 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

22 

120 

38 

1  100 

80 

c 

THOMAS  M  BROWN 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
35 


STATION  INDEX 


CflLIFORNIR 
OCTOBER  1976 


STflT I  ON 

•ON  xaONI 

DIVISION 

COUNTY 

DRRINRGE  : 

LfiTITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

Q. 

a. 

LJ 
UJ 

0: 
a. 

Q. 
CI 

SPECIHL 
ISEE  NOTES  1 

"iRNTR   MRRIR   WSH   RP  R 

7946 

06 

SNTA  RARRARA 

30 

3  4 

54 

I  20 

27 

254 

MID 

MID 

r 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

»SRNTfl   MflhjrrR  PIFR 

7953 

06 

1  OS   ANGFI  FS 

3  3 

34 

00 

I  1 8 

30 

1  c 

A  D 

A  P 

4  r 

SANTA  MONICA  HARBOR  OF 

SRNTfi   PRIII  fl 

\jrii"t  1  II     1   n  ij  i_  n 

7957 

06 

VENTURA 

29 

34 

2  I 

I  1 9 

05 

260 

A  Q 

OH 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

SRNTO   R I Tfi  PFOK 

7962 

05 

F  RF  SNH 

27 

36 

I  9 

1 20 

35 

4  300 

/  H 

RTLRS  RSBESTOS  CO 

SRNTR  ROSfl 

7965 

0 1 

SONOMA 

22 

38 

27 

1 22 

42 

I  67 

A  D 

4  r 

A  P 
4  r 

MRS  OCIE  K  NEWBERRY 

SRNTR  YNEZ 

7976 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

37 

120 

05 

600 

c 

SRNTR  BRRBRRR  CO  FIRE  D 

7987 

06 

ORRNr.F 

U 1 » n  I"!  UL 

28 

33 

47 

117 

43 

855 

c 

WILLIRM  D  SAPPINGTON 

SRNTIRrrn  PFRK 

7993 

06 

R I VFRS I RF 

28 

33 

4  3 

I  1  7 

32 

5638 

c 

ORANGE  CO  FL  CON  DIST. 

<^Hiiniis  PUIR  PI  T  1 

80 1  4 

06 

1  nc   RMr,P|  pq 

L  U  O  rHMLTL.LL.0 

29 

34 

35 

I  1  8 

27 

2105 

C  Q 
on 

L  fl  WTR  &  PWR  DEPT 

SfiWYFRS   RflR   RRNRFR  STR 

vj  n  M  1  i_  i\  o    u  n  i\    '\ni'iijLr\    o  \  n 

8025 

0 1 

S  I  SK  T  Yfll  1 

I  2 

4  I 

1  8 

I  23 

08 

2169 

oH 

n  1  U 

r 

L 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

**  \j  \^  \j  1  in 

8045 

0 1 

HllMRni  DT 

1  1  IJ  1  1  □  U  1_  U  1 

7 

40 

29 

1 24 

06 

I  39 

8n 

8fl 

PACIFIC  LUMBER  CO 

SFRRSTnPni 

8072 

0  1 

ij  u    u  1  in 

I  7 

38 

24 

I  22 

4  9 

65 

r 
L 

CITY  OF  SEBASTOPOL 

'iFFRF  T    VRI  1  FY 

8074 

03 

1  ASSEN 

i_  n  \j  ij  i_  1 1 

1 8 

40 

30 

I  20 

1 6 

4  4  40 

A  P 

MRS  BARBARA  HOWE 

sJl_l    UI—YL.U'l  unit 

8092 

06 

1  nS   flNHFI  FS 

I  3 

34 

1  0 

1  1  0 

28 

c  "T  n 
b  /U 

r 
L 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHRSTR  DRM 

8135 

02 

SHRSTR 

23 

40 

4  3 

I  22 

25 

1  075 

8  A 

Q  Q 
OH 

OH 

c 

H 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SHELTER  COVE  RVIRTION 

8163 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

02 

124 

04 

410 

A  D 

A  P 

fl  r 

STANLEY  8  OLSEN 

SH  I  NPil  F  TnWN   ?  F 

8175 

02 

SHRSTR 

o  1  1  n  o  1  n 

23 

40 

30 

121 

51 

3555 

1 H 

MRS.   GERTRUDE  POLEN 

SHOSHONE 

8200 

07 

INYO 

6 

35 

58 

1  1 6 

I  6 

1 570 

/  H 

K  E  HUSKINS 

S I ERRR  CITY 

8207 

02 

SIERRA 

39 

39 

34 

1  20 

38 

4230 

c  P 

Or 

c;  p 

br 

RAYMOND  V  DRRRRH 

SIFRRRVII  1  F   RRNPiFR  STR 

82  1 8 

02 

SIERRA 

8 

39 

35 

1  20 

22 

4975 

8  A 

Q  Q 
oH 

c 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

S I RNfll    HIM    FT   4 1 S 

8230 

06 

1 ns  ANGFI  FS 

i—DiJ  ni<ii^i_i_i_o 

I  3 

33 

48 

1  1 8 

1 0 

1  00 

c 

MRNUEL  V  I LLEGRS-LRCFCD 

SILVERADO  RRNGER  STR 

8243 

06 

ORANGE 

28 

33 

45 

1  I  7 

39 

1 095 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SIMI   SANITATION  PLANT 

826  I 

06 

VENTURA 

33 

34 

I  7 

1  1 8 

49 

660 

c 

VENTURR  CO  FLOOD  CONT  D 

SLACK  CANYON 

8276 

04 

MONTEREY 

1  1  ij ii  1  l_  l^  l_  1 

24 

36 

05 

1  20 

40 

17  30 

c 

CLOSED  9/15/76 

SLACK  CREEK 

8277 

04 

MONTEREY 

24 

35 

04 

1  20 

39 

I  900 

c 

WRLTI  RRNCH 

SNOW  CREEK  UPPER 

8317 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

52 

116 

41 

1940 

7R 

DESERT  WRTER  RGENCY 

o  IM  u  ri    r  u  n  1 

8318 

05 

MRR I POSA 

1  1  n  i\  I  1  u  n 

14 

37 

50 

1  19 

30 

8700 

s 

n  nsFn  9/^0/76 

\^l_LltJ[_LJ       J  '    JKj'     1  \j 

SnnR   SPRINGS    1  F 

8332 

02 

NF  VARA 

11 1_  T  nun 

39 

39 

I  9 

120 

22 

6885 

c 

SNOW  PROJECT 

sni  Fnpn 

o  u  l_  c  u  n  u 

8338 

04 

MONTEREY 

1  1  U  H  1  L  l\  [_  ' 

24 

36 

26 

1 2  1 

I  9 

205 

BR 

c 

RLDEN  N  RNDERSON 

SOMFRSFT   S  FSF 

8344 

05 

Fl  nnRROo 

1  6 

38 

37 

1 20 

36 

3160 

c 

JACK  R.  HRSELEY 

SDM I S   ^  NW 

8349 

06 

VFNTIIRR 

¥  i_  1  "I  1  u  1  >  n 

33 

34 

I  7 

1  1  9 

03 

500 

8R 

KA I SER-E  TNA 

o    It  u  I  in 

835  1 

0 1 

SONOMA 

1  7 

38 

1 8 

122 

28 

97 

5P 

5P 

CRL  DEPT  PRRKS  S  REC 

SflNflRfl  RS 

8353 

05 

TIIOI  IIMNF 

37 

37 

59 

1  20 

23 

1 749 

8A 

BR 

STATE  DIV.OF  FORESTRY 

SONORR  JUNCTION 

8355 

03 

MONO 

38 

38 

2  1 

1  I  9 

27 

6886 

c 

STRTE  DIV  OF  HWYS 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

8380 

05 

MARIPOSA 

1  4 

37 

30 

1  1  9 

38 

5  1 20 

BR 

BR 

H 

NRTIONRL  PRRK  SERVICE 

SOUTH  LAKE 

8406 

07 

INYO 

19 

37 

I  1 

1  18 

34 

9580 

M I  D 

SOUTHERN  CRLIF  EDISON  C 

SPflflRR   PRC   FT    ^Sfi  r 

8436 

06 

1  OS   ANGFI  FS 

26 

34 

03 

117 

49 

676 

c 

1      F  STUM 

8446 

04 

MONTEREY 

24 

36 

36 

1  2  1 

4  1 

60 

8R 

WAI  TFR   R  HFNNFS 

SPRINGVII  1  F   RANGER  STR 

oi   i\li»ijfll_l_l_     iNniNULix  >jin 

8460 

05 

TULARE 

9 

36 

08 

I  1  8 

48 

I  050 

c 

II   S   FOREST  SFRVIPF 

SPRTiynvTl  1  f    Till  F  HflUIKS 

8463 

05 

TULARE 

9 

36 

I  2 

I  1  8 

39 

4070 

c 

ppr    TrRS-FI  EC  POWERHOUSE 

STRNniSH-HirKFY   ST  PK 

8490 

0 1 

MENOOr  I  NO 

7 

39 

S3 

1  23 

44 

850 

BR 

PR   OI-°T-PRRKS   L  REP 

L.n     Ul_      I     rnr\i\vj     «  r\l_U 

STRNISI  Alls   POWER  HHIISF 

4jini'«iiJi_nu'\J    '   unL-'>  iiuui-Ji- 

8499 

05 

TIIOI  liMNF 

34 

38 

08 

I  20 

22 

I  060 

1  P 

P   G   i   F  POMPRNY 

1      \j    ft    i_  LrUii'niii 
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05 

FRFSNO 

1    1  >  l_  O  11  u 

1  1 

36 

56 

I  1  8 

35 

0300 

s 

PI  OSFPI  Q/^0/7R 

STIRI  ING  riTY  RS 

8544 

02 

BUTTE 

8 

39 

54 

I  2 1 

32 

3520 

c 

STATE    OIV   OF  FSTRY 

STOCKTON  DISPOSRL  PL 

8554 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

56 

I  2 1 

20 

1  I 

c 

CITY  OF  STOCKTON 

STOCKTON  WSO  RP 

8558 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

54 

121 

15 

22 

M  I  D 

M  I  D 

c 

HJ 

WEPTHER  SERVICE  OFFICE 

SinrKTON   FIRE   STR  4 

8560 

05 

SAN  lOAOIlIN 

27 

38 

00 

121 

19 

12 

8R 

BR 

STnPKTnN    FTRF    STP    NO  4 

STHNYFriRPi  rnni  fy  rrnth 

IJIUl'■llUI^U     l-ULiE-l-i  i\rii"(i„il 

8578 

02 

rOI  HSR 

l_  u  l_  u  o  n 

23 

39 

1  5 

I  22 

40 

30  1  5 

8R 

H 

FRFD    H    mm  FY 

STONYFORD  RRNGER  STR 

8580 

02 

COLUSA 

23 

39 

23 

I  22 

33 

1  I  58 

8  A 

II   S   FflRFST  SFRVIPF 

STONY   PiOROF  RESERVOIR 

8587 

02 

GLENN 

23 

39 

35 

1  22 

32 

79  1 

8R 

8A 

c 

nPl  PMPl    UIQTFR    IISFRS  QSSM 

STRRWRFRRY    VRI  1  FY 

\j  1  i\nMLJi_i\i*  1     vni_i_i_  1 

8606 

02 

YUBA 

8 

39 

34 

1  2  1 

06 

3808 

5P 

5P 

H 

MRS      1   III   TON  MQP.RIinFR 

SlIFY  RflNfH 
•J  u  L_  1     i\  n  li    1  I 

8627 

06 

SN   Mils  OBPO 

30 

35 

00 

1  20 

23 

390 

5P 

SlIFY  RQMPH 

SIIMM  I  T  MFfinnw 

<JL/lllii    1  lIl.nUL'l'i 

8648 

05 

FRESNO 

1    i\  L      11  U 

1  1 

37 

05 

1  1  9 

1  3 

6240 

S 

PI  nsFn  Q/in/7Fi 

SUN  CITY 

8655 

06 

R  1  VFRS I nF 

28 

33 

43 

1  I  7 

1 2 

1  420 

5P 

5P 

RTVFRSiriF    Pn    FIRF  RFPT 

SUNSET  STATE  BEACH 

8680 

04 

SRNTR  CRUZ 

20 

36 

54 

121 

50 

85 

c 

CALF  DEPT  OF  PKS  4  REC 

SURF  2  ENE 

8697 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

41 

120 

34 

110 

c 

U  S  AIR  FORCE 

SIISRNfl   KNOl  1  S 

0  /uu 

ud 

VFNTlIRR 

V  i_  11  1  Li  i\  n 

J  D 

D  4 

1  C 
1  D 

1  1  Q 

4U 

1  n  Q  c 
1  UoD 

BA 

SlISDMQ    KM    FIRF  STQ 
OUOniin    r\li    rirxL  Oin 

SIISRNVII  1  F  RIRPORT 

8702 

03 

1  ASSEN 

L_  n  sj     u  11 

18 

40 

22 

120 

34 

4146 

8R 

8A 

Ul  1  1  1   T  RM    M    Ml  IRRQ  Y     I  T 
rilLLJrill     II     MunrTnl  11 

SIISRNV  IMF    1  WNW 

8703 

03 

1  ASSEN 
l_  n  J  J  L.  i"i 

IB 

40 

26 

120 

40 

4555 

c 

STRTF    niy    OF  FSTRY 
oin'L.    uiv    ur  roir\i 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

8713 

05 

AMADOR 

16 

38 

23 

120 

48 

1586 

BR 

STRTF    n T V    OF  FSTRY 
jiniL    UIV    ur  roirxi 

T  AF  T 

8752 

05 

KERN 

10 

35 

09 

119 

28 

1025 

c 

KFRW    pn    FSTRY    Jt  Ffl 
r\Li>'i    LU    roii\T    ft  ru 

T  AHOF  CITY 

8758 

03 

PLACER 

36 

39 

10 

120 

08 

6230 

8R 

8R 

7A 

H 

FRRMK    ri  TnUFR 
rnniin    u  lUWurv 

TRHGE    VRI  1  FY   ERR  RP 

ininjL     vni_i_i_i     1  n  n  ni 

8762 

03 

Fl  nORAHO 

36 

38 

54 

120 

00 

6254 

I  IP 

FFfl    RVIOTTHM  RfiFMPY 
iLU    nvlni  lull  nuL'iLi 

TEHflCHRPI 

8326 

05 

KERN 

10 

35 

08 

118 

27 

3975 

4P 

BR 

H 

KERN  COUNTY  FIRE  DEPT 

TEHRCHflPI  AIRPORT 

8832 

05 

KERN 

10 

35 

08 

118 

26 

3960 

c 

TEHACHAPI  CUMMINGS 

TEJON  RANCHO 

8839 

05 

KERN 

10 

35 

02 

1  18 

45 

1425 

5P 

5P 

TEJON  RRNCH  COMPANY 

TEMECULA 

8844 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

30 

117 

09 

1020 

c 

CALIF  OIV  OF  FORESTRY 

TERMO 

8873 

03 

LASSEN 

18 

40 

52 

120 

27 

5300 

6P 

6P 

c 

H 

SULO  E  LAKSO 

THE  GEYSERS 

8885 

01 

SONOMA 

22 

38 

48 

122 

50 

1668 

c 
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THERnfiL  FflO  RP 

8892 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

38 

1  16 

10 

-112 

MID 

MID 

H 

FED  flVIflTION  flGENCY 

THERMAL  FIRE  STfl  39 

8893 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

38 

1  16 

10 

-115 

C 

RIVERSIDE  CO  FIRE  DE.PT 

THOUSRNO  ORKS 

890S 

06 

VENTURA 

33 

34 

1  3 

1  18 

52 

810 

Bfl 

VENTURR  CO  FIRE  DEPT 

THREE  MILE  VALLEY 

8909 

02 

PLUMAS 

8 

39 

54 

1  20 

34 

5900 

s 
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THREE  RIVERS  6  SE 

89  1  2 

05 

TULARE 

9 

36 

22 

1  18 

51 

1900 

C 

PRUL  CHRMBERS 

inKtt   KVKo  cUloUiN  rn  1 

8917 

05 

TIM  O  D  r 

1 UL  HKt 

Q 

y 

Jo 

CO 

118 

52 

1  140 

2P 

2P 

C 

rQi  if  Ffii^^nN  rn 

TIGER  CREEK  PH 

8928 

05 

AMADOR 

16 

38 

27 

1  20 

29 

2355 

4P 

4P 

C 

P  G  4  E  COMPRNY 

TOPANGfl  PATROL  STfl  FC6 

8967 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

1  18 

36 

745 

Bfl 

LflCFCO 

TORRANCE 

8973 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

48 

1  18 

20 

1  10 

4P 

4P 

TORRRNCE  MUN  flIRPORT 

TRABUCO  CANYON 

8992 

06 

ORANGE 

33 

33 

39 

1  17 

36 

970 

C 

ORRNGE  CO  PARK  DEPT 

TRACY  2  SSE 

8997 

05 

SRN  JOAQUIN 

27 

37 

43 

121 

25 

105 

c 

ARCE  R  TUGEL 

TRACY  CARBONR 

8999 

05 

SRN  JOAQUIN 

27 

37 

42 

1  2  1 

25 

1  40 

7R 

7fl 

BRNTR  CRRBONR  IRRI  DIST 

TRACY  PUMPING  PLANT 

9001 

05 

RLAMEOA 

27 

37 

48 

1  2  1 

35 

61 

6P 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLflMflTION 

TRINITY  RIVER  HATCH 

9026 

01 

TRINITY 

35 

40 

43 

122 

48 

1860 

8R 

Bfl 

Bfl 

US  BUREflU-RECLflMAT ION 

TRONA 

9035 

07 

SRN  BERDINO 

6 

35 

46 

1  1  7 

23 

1  695 

8R 

Bfl 

KERR  MCDEE  CHEM  CORP 

9037 

02 

LULUoH 

23 

39 

1  6 

122 

39 

4000 

s 

LLUoLU    3/ jU/  /□ 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

9043 

03 

NEVADA 

36 

39 

20 

120 

1  1 

5995 

8R 

8fl 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

TUJUNGA 

9047 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

16 

1  18 

17 

1  820 

7P 

7P 

JAMES  D.  PARRA 

TULELAKE  R 

9053 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

58 

121 

28 

4035 

4P 

4P 

4P 

c 

H 

TULELAKE   IRRIG  DIST 

TUNNEL  RANGER  STATION 
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05 

TULRRE 

10 

36 

22 
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1  7 

8950 

s 
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TURLOCK 

9073 

OS 

STRNISLRUS 

14 

37 

29 

120 

5  I 

1  1  5 

Bfl 

CRRL  R  PEARSON 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

9087 

06 

ORRNGE 

33 

33 

44 

1  1  7 

47 

1  18 

7R 

7fl 

THE    IRVINE  COMPRNY 

TWENTYNIME  PALMS 

9099 

07 

SRN  BERDINO 

6 

34 

08 

1  16 

02 

1  975 

4P 

4P 

JOSHUR  TREE  NAT .   MON . 

TWIN  LAKES 

9105 

02 

RLPINE 

1 

38 

42 

1  20 

02 

7829 

4P 

4P 

H 

PRCIFIC  GRS  4  ELECTRIC 

TWITCHELL  DAM 

9111 

05 

SNTfl  BRRBRRR 

30 

34 

S9 

1  20 

1  9 

582 

4P 

4P 

4P 

SRNTR  MflRIfl  VLY  WCD 

UnL    KHNLitK  olHllUN 

9120 

05 

TULRRE 

9 

53 

118 

39 

3725 

c 
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UorD    L/U    UlOi  nrllNLrCfA 

■  UK  I  AH 

9122 

01 

MENDOC INO 

22 

39 

09 

123 

12 

623 

6P 

6P 

UKIflH  FIRE  DEPRRTMENT 

UKIRH  4  WSW 

9124 

01 

MENDOCINO 

22 

39 

08 

1  23 

1  6 

1  900 

8fl 

H 

MRS  MRRJORIE  S  DORY 

•  UCLA 

9 1  52 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

04 

1  1  8 

27 

430 

4P 

4P 

U  C  L  R 

UPLAND  3  N 

9158 

06 

SRN  BERDINO 

28 

34 

08 

1  17 

39 

1  605 

5P 

5P 

LIBERTY  GROVES  OP.  CORP 

UPPER  LAKE  7  W 

9  167 

02 

LRKE 

23 

39 

1  1 

123 

02 

1  524 

4P 

EDGRR  J  SCHUETTE 

UPPER  MATTOLE 

9 1  77 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

15 

124 

1  1 

255 

5P 

WESLEY  C  ROSCOE 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

9  1  85 

04 

RLRMEDR 

4 

37 

46 

1  22 

1  0 

394 

6R 

6R 

c 

E  BRY  MUN  UTL  DIST 

UPPER  TRES  PINOS 

9  1  89 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

38 

1  2  1 

02 

2020 

c 

ELDON  E  FflNCHER 

USONA  2  N 
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05 

MflRIPOSfl 

27 

37 

29 

1  1  9 

49 
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c 
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9200 

02 
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Jo 
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57 

105 

5P 

5P 
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VALLEY  CENTER  2  NNE 
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05 

SRN  DIEGO 

33 

33 

14 

1  17 

01 
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4P 

VALLEY  CNT  MUN  WATER 

VRLYERMO  FIRE  STA  79 
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07 

LOS  ANGELES 

15 

34 

27 

1  1  7 

52 
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5P 

5P 

LOS  RNGELES  CO  FIRE  STR 

VAN  NUYS  FC  15R 
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06 

LOS  RNGELES 

13 

34 
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27 
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4P 
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22 

38 
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VENTURR 
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06 
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33 

34 
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07 
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15 

34 

32 
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8R 
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9345 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

29 
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08 

3 1  35 

5P 
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9351 

02 

PLUMAS 

8 

39 

49 
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4P 
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9367 

05 

TULARE 
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DO 

119 
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8A 

Bfl 
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VloHLlH   rlKt  UtrHKintlNI 
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06 
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33 

33 

14 
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14 
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4P 

4P 

VISTfl  FIRE  DEPT 

VOLTfl  POWER  HOUSE 

9390 

02 

SHRSTR 

23 

40 

28 
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52 
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4P 

c 

P  G  4  E  COMPflNY 

WRLLflCE   1  NNE 

9418 

05 
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2 

38 

12 
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58 
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8R 
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WRLNUT  CREEK  2  ENE 
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04 
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4 

37 

54 
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9427 

04 
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54 
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59 
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06 

LOS  RNGELES 

25 

34 

00 
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52 
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Bfl 

L  fl  CO  FIRE  DEPT 

WRRM  SPRINGS  DRM 

94  40 

0 1 

SONOMR 

22 

38 

43 
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00 
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8A 

Bfl 

8R 

c 

U  S  RRMY  COE 

WARNER  SPRINGS 

9447 

06 

SRN  DIEGO 

33 

33 

17 

1  1 6 

38 

3  1 80 

4P 

4P 

c 

WflRNERS  RESORT  CO 

WflSCO 

9452 

05 

KERN 

10 

35 

36 

119 

20 
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BR 

Bfl 

KERN  CO  FSTRY  4  F  D 
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9473 

04 

oHN 1 H  LKU£ 

20 

35 

56 

121 

46 

95 

Bfl 

8R 
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WRWONR  RANGER  STATION 
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05 
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14 

37 

33 

1  19 

39 
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c 
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9490 

01 

TRINI TY 

35 

40 

44 
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56 

2050 
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BR 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

9499 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

26 

122 

23 

3590 

8R 

8R 

WEED  FIRE  DEPRRTMENT 

WELDON   1  WSW 

9512 

05 

KERN 

10 

35 

40 

118 

18 

2680 

c 

VERNON  J  BLOUNT 

WENOEL   10  SE 

9526 

03 

LflSSEN 

18 

40 

16 

120 

04 

4035 

3P 

ED  FILIPELLI 

WEST   BIG  PINE  LOOKOUT 

9832 

06 

SNTfl  BRRBflRfl 

32 

34 

42 

119 

40 
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s 

COUNTY  OF  SRNTfl  BARBARA 

WESTHAVEN 

9560 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

13 

119 

59 
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BOSTON  RANCH  CO 

WEST  POINT 

9582 

05 

CRLRVERRS 

16 

38 

24 

120 

32 
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WESTVILLE 

9597 

02 
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1 

39 
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39 
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9602 

05 
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10 

36 

21 
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34 
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s 
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9605 

02 
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39 

39 

02 
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23 

105 

c 

CEORGE   I  OKflNO 

WHISKEYTOWN  RES 

9621 

02 

SHRSTA 

23 

40 

37 
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32 
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8R 
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07 
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6 

37 

30 
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10 
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8R 

H 
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02 

COLUSfl 

23 

39 

09 
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09 

85 

8A 
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C 

POLICE  DEPORTMENT 

WILLITS  1  NE 

9684 

0 1 

MENDOCINO 

1  7 

39 

25 
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20 
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4P 

4P 

H 

HENRY  C  .  WPDE 
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01 
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7 

39 

21 
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19 
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C 
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8R 
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02 
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35 
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REFERENCE  NOTES 

CALIFORNIA 

This  Bulletin  is  prepared  In  Cooperation  with  Department  of  Vfater  Resources,  Stale  of  California 

Additional  information  rei;ardinK  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
■ovement  In  miles.     Honthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  SST.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  savinK  time.     Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  obsei'vation  time  lor  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  Stations.     For   these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.n.,  P.s.t.  ,   excep*    for  Bishop  WSO,   Blue  Canyon  »S0,   and  Sandberg 
WSO,  which  are  taken  at  6  a.m.,  P.s.t.,  and  Mt.  Shasta  WSO  at  8:00  a.m.,  P.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  tabic,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Mln  values  In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  10:00  a.m.,  P.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Honthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  19'»1-1970. 
DIVISIONS,    as  used  In  this  publication,    became  effective  with  data  for   January  1941 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES :  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

EVAPORATION  AND  WIND  TABLE:  Camp  Pardee  :     Pan  is  of  copper,   and  painted  inside  and  outside  with  aluminum  paint. 

Newark  :     Pan  painted  outside  with  gray  enamel. 

Salt  Springs  Pwr  House  :     Pan  is  of  steel  plate,  painted,  with  aluminum  inside  and  outside, 
Friant  Government  Camp  :     Pan  screen  covered. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE;     Brawley  2  SW  :     Holtville  sllty  clay,   level,  grass-covered  surface  exposed  to  full  sun.     Grass  mowed  and 

irrigated  to  maintain  growth.     Max  and  min  readings  from  thermograph  for  24  hours  ending  at 
9  a.m.     Readings  at  9  a.m.  are  from  mercury-in-glass  thermometers. 
Davis  2  WSW  Exp  Fm  :     Sandy  loam  —  under  bare  ground  surface.     Max  and  mln  data  from  soil  thermograph  for  24  hours 

ending  at  8  a.m. 

Fresno  WSO  :     Atwater  sandy  loam,   level.     Bare  ground,  drainage  to  south;   late  afternoon  shade  in  summer 

only.  Palmer  thermometers  for  20-  and  40-inch  depth.  Lambrecht  distance  soil  thermograph 
for  2-,  4-,  and  8-inch  depth.     Max  and  mln  readings  for  24  hours  ending  at  midnight. 

Indio  U.S.   Date  Garden    :     Sandy  loam  level.     Bare  ground.     Science  Associates  Max-Min  dial  reading  capillary  thermometers. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in   the  "Supplemental  Data"   table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"   table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

i     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
A    Data  collected  by  radio  lelemeiry. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
£    Amount  is  nartially  estimated. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  tLan  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 


T    Trace,   an  amount  too  small  to  : 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IH  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  In  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

0    "Soil  Temperature"  table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Oalssion  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ft    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE:     1-AMERICAN     2-CALAVERAS     3-CARSON     4-CENTRAL  COAST     5-COLORADO     6-DESERT     7-EEL     8-FKATHER     9-K(iWEAH     10-KERN     11-KINGS  12-KLAMATH 
13-LOS  ANGELES     14-MERCED     15-HOJAVE     16-MOKELUMNE     17-NORTH  COAST     18-N.E.    INTERIOR     19-OWENS     20-PAJARO     21-PIT  22-RUSSIAN 
23-SACRAMENTO     24-SALISAS     25-SAN  DIEGO     26-SAN  GABRIEL     27-SAN  JOAQUIN     28-SANTA  ANA     29-SANTA  CLARA     30-SANTA  MARIA  31-SANTA 
MARGARITA     32-SANTA  YNEZ     33-SOUTH  COAST     34-STANISLAUS     35-TRINITY     36-THUCKEE     37-TUOLUMNE     38-WALKER  39-YUBA-BF.AR 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions   in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sut>- 
station  History"  for  this  State,  price     $1.25.        Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     S5.I0  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55  additional  for  foreign  mailing:  40^  single  copy;  30p  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.  C.  28801.       Attn:  Publications. 
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TEMPERflTURE  AND  PREC  I  P I ini I  ON  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERRTURE: 
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1  .16 

12 

.0 

0 

I 

1 

1 

CLARENONT  POMONA  COL 

75.  3 

48.1 

61  .7 

2.9 

91 

5 

30 

28 

142 

1 

0 

1 

0 

.68 

-    1  .44 

.56 

12 

.0 

0 

2 

1 

0 

CORONA 

80.1 

46.2 

63.2 

4.4 

96 

4 

38 

23 

109 

7 

0 

0 

0 

.80 

-  .68 

.45 

14 

.0 

0 

2 

0 

0 

CULVER  CITY 

80  .0 

54  .8 

67  .4 

6  .5 

95 

5« 

40 

28 

43 

6 

0 

0 

0 

.0 

0 

0 

CUTAHACfl 

60.5 

37.7 

49.1 

2.8 

71 

7 

27 

28 

470 

0 

0 

B 

0 

1  .32 

-  2.22 

.84 

12 

.5 

0 

3 

1 

0 

DRY  CANTON  RESERVOIR 

77.0 

42.3 

59.7 

90 

4 

35 

30* 

170 

.32 

-  1  .45 

.17 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

EL  CflPITAN  DAM 

80.2 

46.8 

63.5 

1  .9 

95 

6« 

29 

28 

104 

8 

0 

3 

0 

1.11 

-  .53 

.71 

12 

.0 

0 

2 

1 

0 

ELSINORE 

79.8 

44.5 

62.2 

4  .8 

94 

2 

38 

25 

107 

6 

0 

0 

0 

.37 

-  1  .04 

.28 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

ESCONOIDO 

78 . 1 

46  .8 

62  .5 

4  . 8 

94 

3 

34 

29 

1  08 

4 

0 

0 

0 

1  .61 

.21 

1.18 

1  2 

.0 

0 

2 

1 

{ 

FONTANA  KAISER 

80.2 

SO.  I 

6S.2 

94 

3 

41 

26 

77 

8 

0 

0 

0 

.49 

.45 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

GILLESPIE  FIELD 

HENSHAH  DAM 

IDYLLHILO  F IRE  DEPT 

64  .9 

36.3 

50.6 

78 

3 

21 

26 

428 

0 

0 

7 

0 

.91 

.53 

12 

T 

0 

3 

1 

0 

JULIAN  HYNOLA 

66  .  5M 

45  .  1  M 

56  .  8M 

78 

7 

250 

0 

0 

0 

1  .03 

.93 

1 2 

.0 

0 

2 

t 

0 

LAGUNfl  BEACH 

77  .  IM 

47  .511 

62. 4M 

4  .  1 

96 

4» 

31 

29^ 

112 

3 

0 

2 

0 

.21 

-  1  .37 

.19 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

LA  MESA 

76.7 

51  .4 

65.1 

4.7 

94 

4 

36 

28 

74 

.47 

-   1  .09 

.43 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

LOMPOC 

7S.7 

47.1 

61  .4 

91 

4 

37 

30» 

123 

2 

0 

0 

0 

.80 

.52 

12 

.0 

0 

2 

1 

0 

LONG  BEACH  HSO  AP 

79.1 

53.3 

66.2 

5.6 

97 

2 

39 

28 

42 

5 

0 

0 

0 

.98 

-  .40 

.69 

1  1 

.0 

0 

2 

1 

0 

LOS  ANGELES  HSO  AP  R 

75  .6 

56.2 

65.9 

5  . 4 

96 

42 

28 

62 

4 

0 

0 

0 

.87 

.89 

.73 

]  ] 

.0 

0 

2 

[ 

0 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 

78.6 

55.1 

66.9 

4.2 

96 

4 

39 

28 

62 

5 

0 

0 

0 

.49 

-   1  .53 

.28 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

HT  HILSON  2 

63.1 

45.9 

54  .5 

4.7 

75 

4. 

25 

27 

310 

0 

0 

1  .22 

-  3.42 

1  .22 

12 

.5 

0 

1 

1 

1 

NEH  CUYAMA  FIRE  STA 

71  .7 

35.9 

53.8 

87 

5 

21 

28 

330 

0 

0 

6 

0 

.36 

.30 

12 

.0 

0 

0 

0 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

73.2 

S4.2 

63.7 

4.6 

85 

4 

43 

28 

70 

0 

0 

0 

0 

.62 

-  .91 

.62 

12 

.0 

0 

1 

1 

0 

OCERNSIOE 

77  .  3M 

55  .  8M 

66  ■  6M 

100 

35 

27 

8 1 

2 

0 

0 

0 

.  47 

.  2S 

1  2 

.  0 

0 

Q 

Q 

OJBI 

79.8 

43.6 

61  .7 

4  .0 

97 

4 

29 

28 

134 

5 

0 

2 

0 

.4  1 

-  2.33 

.36 

12 

.0 

D 

I 

0 

0 

OXNARD 

78.3 

52. 5 

65.4 

6.8 

98 

5 

43 

29 

72 

3 

0 

0 

0 

.26 

-   1  .61 

.26 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

S9.2 

43.0 

51  .1 

.4 

72 

5 

26 

27 

410 

0 

0 

3 

0 

1  .15 

-   1  .92 

.65 

12 

.3 

0 

1 

0 

PASADENA 

79.4 

51  .5 

65.5 

S.l 

96 

3 

31 

29 

77 

6 

0 

1 

0 

.83 

-  1  .85 

.83 

12 

.0 

0 

1 

1 

0 

POMONA  CAL  POLY 

49.5 

64  .8 

7 . 4 

97 

33 

27 

9 1 

7 

0 

0 

0 

.68 

-  1-42 

■  64 

1 2 

.0 

0 

1 

Q 

RAMONA  FIRE  DEPT 

78.8 

41  .8 

60.3 

93 

5 

36 

28- 

162 

5 

0 

0 

0 

1.16 

.73 

12 

.0 

0 

1 

0 

REOLANDS 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

78.3 

46.1 

62.2 

4.0 

93 

4 

30 

29 

112 

4 

0 

1 

0 

.18 

-  .99 

.16 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA  R 

79.5 

48.6 

64.1 

94 

5> 

34 

28 

94 

7 

0 

0 

0 

.54 

.36 

12 

.0 

0 

0 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

80 . 1 

47.9 

64.0 

5  ■  4 

94 

3 

32 

28 

1 00 

8 

0 

1 

0 

.59 

-  1-34 

.53 

1  2 

.  0 

0 

1 

0 

SANOBERG  HSO  //R 

61  .5 

47.2 

54.4 

6.1 

75 

3 

24 

28 

319 

0 

0 

3 

0 

.54 

-   1  .51 

.37 

12 

.0 

0 

0 

0 

SAN  DIEGO  HSO  AP  R 

76.5 

57.1 

66.8 

6.0 

97 

4 

42 

28 

39 

3 

0 

0 

0 

.75 

-  .50 

.34 

12. 

.0 

0 

0 

0 

SAN  GABRIEL  F IRE  DEPT 

81  .DM 

47. 4M 

64. 2M 

4.0 

98 

4 

32 

28 

89 

0 

1 

0 

.71 

-   1  .57 

.71 

12 

.0 

0 

1 

1 

0 

SAN  JACINTO 

76.6 

40.0 

58.3 

2.4 

90 

3 

21 

28 

198 

1 

0 

3 

0 

.46 

-  .93 

.37 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

M 

M 

M 

98 

3 

0 

0 

0 

.02 

-   1  .68 

.02 

IS 

.0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

76.7 

50.2 

63. S 

4.9 

95 

5 

41 

30. 

82 

3 

0 

0 

0 

1  .06 

-  1.10 

1  .04 

12 

.0 

0 

1 

1 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

73.7 

47.0 

60.4 

3.4 

93 

4 

37 

30. 

147 

1 

0 

0 

0 

1  .10 

-  .84 

1  .10 

1  1 

.0 

0 

1 

1 

SANTA  MARIA  HSO  AP  R 

75. 0 

42.5 

58-8 

2.7 

90 

4 

31 

29 

184 

1 

0 

3 

0 

.23 

-  1.13 

.13 

1  1 

.0 

0 

0 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

79.2 

48. S 

63.9 

96 

5* 

38 

29« 

98 

4 

0 

0 

0 

.29 

.29 

12 

.0 

0 

0 

0 

SUN  CITY 

78.8 

40.1 

59.5 

92 

4 

27 

29 

167 

3 

0 

3 

0 

.59 

.34 

1  1 

.0 

0 

0 

0 

TORRANCE 

77.6 

53.9 

65.8 

5.9 

96 

5- 

38 

28 

65 

4 

0 

0 

0 

.0 

0 

0 

TUJUNGA 

71  .5 

50.6 

61.1 

85 

3 

38 

26 

147 

0 

0 

0 

0 

.88 

.66 

12 

.0 

0 

1 

0 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

79.7 

47.8 

63.8 

4.9 

98 

3 

34 

29 

64 

4 

0 

0 

0 

.60 

-  .96 

.60 

12 

.0 

0 

1 

0 

THITCHELL  DAM 

77.7 

44  .2 

61  .0 

91 

3 

34 

30 

128 

1 

0 

0 

D 

.44 

.38 

12 

.0 

0 

0 

0 

UCLA 

76.6 

57.8 

67.2 

4  .5 

97 

4 

45 

28 

69 

4 

0 

0 

0 

.45 

-   1  .91 

.40 

12 

.0 

0 

0 

0 

UPLAND  3  N 

75.8 

49.2 

62.5 

90 

4« 

34 

28 

123 

2 

0 

0 

0 

.52 

-   1  .95 

.50 

12 

.0 

0 

1 

0 

VISTA  2  NNE 

78.1 

49.9 

64  .0 

95 

4 

34 

28 

101 

.50 

.43 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

WARNER  SPRINGS 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SIAIION  INOE> 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  cRLiFORNm 

NOVEMBER  1976 


TEMPERRTURE 

PREC IPI TflT ION 

NO 

.  Of 

DAYS 

SNOW.  SLEET 

NO 

OF 

OATS 

STRT ION 

MAX. 

niN. 

° 

S 

UJ  r: 

r  o 

1 

o 

i 

O 

3  O 

3  O 

0.  z 

o  o 

s 

a 

c 

c 

^  Z 

S 

S« 

s  > 

S  I 

■  5 

g 

i 

i 

X 

s 

.  5 

.  ° 

S  o 

uj  ^ 

a 
o 

a  z: 

2 

s 

°. 

^ — 1 

Q  U. 

° 

° 

gs 

5.  £ 

5 

E  O 

° 

rORBfl  LINOn 

— — 

80 

•  5 

— — 
50 

— — 
.  1 

65 

3 

4  .6 

1 00 

4 

40 

21* 

77 

7 

0 

0 

0 

.62 

-  1.18 

.62 

1  2 

.0 

0 

1 

I 

0 

DIVISION 

61 

4 

4.0 

.58 

-   1  .32 

T 

.      •  • 

SOUTHEfiST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER 

78 

-6 

55 

.2 

66 

9 

84 

4 

30 

30 

41 

0 

0 

1 

0 

.00 

.00 

.0 

Q 

0 

0 

0 

BflRSTOH 

73 

.  1 

36 

.9 

55 

0 

I  .4 

83 

3 

21 

30- 

292 

0 

0 

3 

0 

.18 

-  .30 

■  18 

12 

.  0 

0 

1 

0 

0 

BEflUMONT   1  E 

71 

.9 

46 

.7 

59 

3 

4  .0 

64 

3 

38 

28 

1  85 

0 

0 

0 

0 

.5  1 

-  1.46 

■  3 1 

1  2 

■  0 

0 

2 

0 

0 

BISHOP  USD  flP  R 

69 

,9 

30 

.7 

50 

3 

4  .6 

6  1 

3 

20 

30* 

4  32 

0 

0 

21 

0 

.  00 

•  58 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

BLTTHE 

77 

.8M 

43 

.5 

60 

7M 

.2 

88 

5* 

28 

29  + 

1  4  1 

0 

0 

3 

0 

■  00 

.26 

■  00 

■  0 

0 

0 

Q 

0 

BLTTHE  Fflfi  AIRPORT 

77 

.8 

49 

.7 

63 

8 

I  .4 

89 

4> 

33 

29 

93 

D 

0 

0 

0 

.02 

-  .18 

.02 

12 

■  0 

Q 

0 

0 

D 

BORREOO  DESERT  PARK 

80 

.6 

SO 

.7 

65 

7 

93 

4 

32 

29 

77 

6 

0 

1 

0 

.22 

.17 

12 

■  0 

Q 

1 

0 

0 

BRAHLET  2  SU 

6 1 

,  1 

45 

.  5 

63 

3 

•  5 

93 

5 

27 

29 

68 

S 

0 

1 

0 

.75 

■  56 

■  75 

1  3 

■  0 

Q 

1 

] 

0 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

74 

.0 

48 

•  8 

6 1 

4 

5  •  9 

86 

3 

25 

28 

1  23 

0 

0 

2 

0 

■  02 

■  33 

■  02 

1  2 

.  0 

Q 

0 

0 

Q 

DEATH  VALLEY 

78 

■  6 

49 

,7 

64 

2 

2 . 1 

88 

1 6  * 

32 

30* 

6 1 

0 

0 

2 

0 

.  00 

.29 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

63 

.IM 

24 

.2M 

43 

7M 

75 

6 

8 

26 

632 

0 

0 

26 

0 

.00 

.00 

.  0 

Q 

0 

0 

0 

EAGLE  MOUNTAIN 

77 

.9 

S4 

.8 

66 

4 

3.3 

90 

4 

37 

29 

65 

1 

0 

0 

0 

T 

-  ^22 

T 

12 

■  0 

0 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSH 

6 1 

.2 

45 

.  1 

63 

2 

I  .  I 

93 

4 

28 

28 

96 

5 

0 

1 

0 

•  5  1 

•  30 

.  5 1 

1  2 

■  0 

0 

1 

] 

Q 

EL  MIRAGE  FIELD 

69 

.  I 

35 

.  3 

52 

2 

79 

S* 

1  9 

29 

378 

0 

0 

6 

0 

•  25 

.  20 

1  2 

.  0 

Q 

] 

0 

0 

FAIRMONT 

66 

.  5 

47 

,2 

56 

g 

4  .5 

77 

20* 

29 

28 

239 

0 

0 

4 

0 

■  I  5 

-  2.17 

.  1  3 

1  3 

.0 

0 

] 

0 

Q 

GOLD  ROCK  RANCH 

81 

•  3 

53 

.0 

67 

2 

92 

1 

32 

27 

S3 

3 

0 

1 

0 

.40 

.40 

12 

.  0 

Q 

1 

0 

0 

HAIMEE 

66 

.  1 

37 

.3 

51 

7 

2.6 

77 

6« 

20 

30 

390 

0 

0 

4 

0 

.  1  4 

-  .67 

.08 

1  3 

-0 

Q 

0 

0 

0 

HAYF lELD  PUMPING  PLANT 

77 

■  2M 

47 

.6M 

62 

4M 

2  .0 

88 

4  * 

34 

28 

I  1  1 

0 

0 

0 

0 

■  1  8 

■  1  0 

■ )  6 

1  3 

.0 

0 

1 

Q 

Q 

IMPERIAL 

80 

-5 

5  I 

.  I 

65 

Q 

2  .6 

92 

4 

33 

29 

62 

4 

0 

0 

0 

.58 

■  36 

.  56 

1  2 

■  0 

Q 

1 

1 

0 

IMPERIAL  FAA  AP 

78 

.  4 

48 

.  I 

63 

3 

9 1 

4 

30 

29 

97 

2 

0 

1 

0 

■  57 

■  56 

1  2 

.0 

0 

1 

1 

0 

INDEPENDENCE 

69 

.4 

34 

•  9 

52 

2 

81 

4 

23 

29* 

379 

0 

0 

5 

0 

T 

-  .69 

T 

12 

-0 

Q 

0 

0 

0 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

81 

•  3 

47 

.9 

64 

6 

1  .3 

97 

4 

28 

28 

93 

8 

0 

3 

0 

.27 

-  .14 

■  24 

1  3 

.  0 

g 

1 

0 

0 

INYOKERN 

74 

.9 

37 

.0 

56 

0 

87 

3 

1  9 

29 

266 

0 

0 

6 

0 

■  00 

.00 

.  0 

Q 

Q 

Q 

Q 

IRON  MOUNTAIN 

76 

.7 

51 

•  0 

63 

9 

1  -5 

88 

4 

37 

28 

90 

0 

0 

0 

0 

T 

.22 

1  3 

.  0 

0 

0 

Q 

Q 

LAKE  ARROHHESD 

56 

.7 

35 

.6 

46 

2 

I  .7 

68 

3 

1  3 

27 

556 

0 

0 

5 

0 

•  57 

-   4  .69 

■  65 

1  2 

T 

0 

1 

I 

Q 

LANCASTER  FSS/FAA 

69 

.8 

35 

.3 

52 

6 

80 

4. 

18 

29« 

366 

0 

0 

5 

0 

.28 

■  28 

12 

•  0 

^ 

1 

0 

0 

MECCA  FIRE  STATION 

80 

.5 

50 

.6 

65 

6 

3.2 

95 

4» 

28 

29 

■  69 

5 

G 

2 

0 

.29 

■-  .01 

■  28 

13 

■  0 

0 

1 

0 

D 

MITCHELL  CAVERNS 

67 

.0 

49 

.9 

58 

5 

90 

3 

27 

26 

202 

0 

0 

3 

0 

.00 

.  00 

.  0 

Q 

Q 

0 

Q 

MOJAVE 

MOUNTAIN  PASS 

64 

.  7M 

34 

•  2M 

49 

5M 

77 

4 

1 2 

26 

456 

0 

1 

7 

0 

.00 

.  00 

.0 

0 

Q 

Q 

g 

MT  SAN  JACINTO  H  S  PK 

SO 

.7M 

2S 

.2M 

38 

OM 

61 

5 

12 

27 

803 

0 

0 

0 

0  .59 

.42 

12 

2 

0 

0 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

74 

.2 

49 

.8 

62 

0 

1  .3 

87 

3 

35 

29 

1  IS 

0 

0 

0 

0 

.23 

-  .12 

.23 

14 

n 

1 

0 

0 

PALMDALE 

7 1 

.9 

39 

.7 

55 

g 

3  . 3 

80 

4  * 

2 1 

28 

27 1 

0 

0 

4 

0 

.  22 

•  67 

•  22 

1 2 

0 

! 

Q 

Q 

PALM  SPRINGS 

8 1 

.8 

5 1 

.2 

66 

5 

4  . 0 

96 

3 

34 

29 

56 

3 

0 

0 

0 

.  20 

.48 

•  I  3 

-0 

0 

Q 

Q 

PARKER  RESERVOIR 

76 

.6 

51 

.9 

64 

3 

1  . 6 

89 

5 

28 

27 

93 

0 

0 

1 

0 

.31 

I  4 

.0 

0 

j 

RANOSBURG 

67 

.8 

46 

.5 

57 

2 

4.3 

80 

3 

25 

28- 

238 

0 

0 

4 

0 

.33 

-  .37 

.33 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

THERMAL  FAA  AP 

80 

.9 

47 

.1 

64 

0 

96 

3 

28 

28 

95 

4 

0 

3 

0 

.20 

-  .13 

.20 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

TRONA 

74 

•  1 

41 

.6 

57 

9 

3.3 

85 

5. 

24 

30 

209 

0 

0 

4 

0 

.00 

-  .52 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

THENTYNINE  PALMS 

7S 

.5 

42 

.6 

59 

1 

2.1 

86 

3 

2S 

29 

178 

0 

0 

3 

0 

.09 

-  .22 

.09 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

VALYERMO  FIRE  STA  79 

67 

.8M 

36 

.9M 

52 

4M 

78 

3 

23 

27 

372 

0 

0 

5 

0 

.40 

.40 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

70 

.2 

37 

.3 

S3 

8 

3.4 

82 

4 

21 

29 

332 

0 

0 

4 

0 

.46 

-  .21 

.34 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

HHITE  MOUNTAIN  I 

46 

•  1 

17 

•  3 

31 

7 

68 

4* 

-  4 

27 

993 

0 

1 

30 

1 

.10 

.08 

15 

1 . 1 

I 

27. 

0 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

38 

.  I 

17 

.6 

27 

9 

49 

2 

-  5 

1 1 

1  107 

0 

7 

30 

2 

.26 

.26 

15 

1  .5 

2 

15 

1 

0 

0 

HILOROSE  RANGER  STA 

66 

•  5 

38 

.  1 

52 

3 

80 

3 

18 

28 

376 

0 

0 

7 

0 

.00 

.00 

■  0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

57 

1 

2.7 

.21 

-  -66 

.2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  SIflTlON  INOEK 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT ION 


ftL DEHPOIHT 
ANGt^lN  PAC  UMION  COL 
eiG  BAR  RANCEO  STATION 
BOONvriLE  MHTMC  STA 
BRANSCOrV  3  MNW 

BBfOGCVILLC  A  MtiU 
BURNT  RANCH  1  S 
CAL IS TOGA 
CALLAHAN 
CAZAOERO  3  U 

CECILVIILE  5  5£ 
CLEAR  CREEK 
CLOVCROALE  3  SSE 
COPCO  NO  1  DAM 
COVELO 

CBESCtHT  CITY  1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CUmiNOS 
OUTTONS  LANDING 
ELU  VALLEY 

EUREI.A  USD  CI 
FOREST  GLEN 
rORT  BRAGG 
FORT  DICH 

FORT  JONES  BANGER  STA 

FORT  BOSS 
CARBEBVILLC 

GASOUET   RAHCEO  STATION 

GBATON 
GBEENvICW 


GL'ERNEVKLE  2 
NAPPY  CAIV  RANGER  STA 
HAYFOBil  RANGER  S 
HEALOSBUBG 
HEALOSBURG  3 


ION 


■  rWTNC  STA 


MILTS 
HOOPA 

lOLEWILD  HI 

KENTFIELD 

ULAMATH 


lAVA  BEDS  NAT  MONUrCNT 

MAD  RIVES  RANGER  STA 

nOUNT  HEBR9N  OS 

rviR  MOODS 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

0A<  KNOLL  R  S  2 
OAKVILLE  1  WNW 
OCCIDENTAL 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 
OBLEANS 

PETRLUrW  FIRE  STB  ? 
POINT  ABENA 
POTTEB  VALLEY  PH 
BICMABDSON  GBOVE  ST  PK 
SAINT  HELENA 


SAN  RAFAEL 
SANTA  ROSA 
SAUYEBS  BAB  Rl 
SCOTIA 

SHELTER  COVE  \ 


'lATION 


SQNOnA 

5TANDISM-MICKET  ST  PK 
TRINITY  BIVER  HATCH 
TULELAKE  //B 
UK  I  AH 

Ul^IAH  4  W5U 
UPPEB  MATTOLE 
UARn  SPRINGS  CAM 
tCAvERVILLE  RANGER  STA 
KEO  FIRE  OEPfiBTttNT 


WILLIT5 


NE 


DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 
ALTURAS  BANGER  STATION 
AUBURN 

AUBURN  DAM  PBOjECT 

Blue  CANYON  wsm  ^/n 

BOUMAN  DAIi 
BRANNAN  ISLAND 
BROOKS  FABNHAM  BANCU 
BRUSH  CREEK  BS 
BUCKHDBN 

BUCKS  CREEK  PH 
BURNEY 

CANBY  RANGER  STATION 

CAnyBN  DAn 

CARIBOU  POICR  HOUSE 

CHALLENGE  RANGER  STA 
CHCSTEfl 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 
CLARKS  VALLEY  rt/DD  RCH 
CLtARlAKE  HIGHLANDS 

COMASSET  1  NNE 
COLEmN  FISHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE  POtCR  HOUSE 
COLUSA  3  SSU 

COOL 

CSRNfNG  HOUGHTON  BANCH 
DANA  a  St 

DAVIS  2  KW  EXP  FARM 
OCEB  CBEEK  FOBEBAY 

DEL  TA 


2.3S 

1.  bi 
1 .66 

2.  «2 
3.50 

3.3fl 
2.  13 
1.64 
.26 
4.3^ 


2.70 

i.oe 

2.47 

2.60 

2.*»e 

3.00 

:.oo 


4.06 
3.08 
2.07 


1 .75 
1.63 
2.32 


DAY  OF  MONTH 


1    2  3 


4    5  6 


9    10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


.02  1. 
.M  2. 


1.07  .24 


.02     .02  .02 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STOIION  INDEX 


DRILY  PRECIPITATION 


STflT  ION 


DOWMIEVILLE  RftNGER  STA 
OUNNIGAN 

OUMSMLIR  RAMGER  STA 
EAST  PARK.  RESERVOIR 

FAIRFIELD  FIRE  STATIOM 
FOUSOM  0AM 

FORESTHILL  RANGER  STA 
FRENCH  GULCH 
GEORGETOWN  RANGER  STA 

GIBSON  HUV  MhTNCE  STA 
GOLD  RUN 
GRASS  VALLEY  2 
GREENVILLE  RANGER  STA 
GRIZZLY  ISLAND  REFUGE 

HARRISON  GULCH  RS 
HABRY  ENGLE6RIGHT  DAM 
MAT  CHEEK  PW  1 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
IQUA  HILL 

JESS  VALLEY 

KELSEY  1  N 

KILACC  POUER  HOUSE 

LAKEPORT 

LAKE  SOLANO 

LAKE  SPAUUDING 
LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
LOOKOUT  3  USU 
MANZflNITfl  LAKE 
MABKLEY  COVE 

MARYSVILLE 
MC  CLOUD 
MIOOLETOMN 
MINERAL 

MOUNT  SHASTA  USO  CI  ✓/'B 

NEVADA  CITY 
NICOLAUS  2 
ONO 
ORL AND 

OROVILLE  RANGtP  STA 

PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PASKENTA  RANGER  STA 
PAYNES  CREEK 
PIT  RIVER  PH  1 

PIT  RIVER  PH  6 
PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IFG 
POBTOLA 
QUINCY 

RED  BLUFF   WSO  AP  fl 
BEDDING  FIRE  STA  2 
BEPBESA 
RIO  VISTA 
ROCKL  IN 

BOUND  MT  P  G  AND  E 
SACRAMENTO  use  AP  B 
SACRAftNTO  WSO  CI  R 
SHASTA  DAM 
SHINGLETOWN  2  E 

SIERRA  CITY 

SIEHRAVILLE  BANGER  STAy'x 
5T0NYF0RD  CBOLEY  RANCH 
STONYFORO  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 

STflAWBERRY  VALLEY 
TWIN  LAKES 
UPPER  LAKE  7  U 
VACAVILLE 
VINTON 

VOLTA  PO^R  HOUSE 

WISKEYTOUN  RES 

UILLIAMS 

WILLOUS 

WINTERS 

WOODLAND   1  WW 


BOCA 
BODIE 

BRIDGEPORT 
CEOARVILLE 

CONNER  ^EMaflIAL  ST  PK 
DOYLE 

DOYLE  6  SSE 

ELUEHY  LAKE 

FLEMING  FISH  AND  GAfC 

FORT  BIDttLL 

GEM  LAKE 
MONO  LAKE 
SAGE HEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 
SUSANVILLE  AIRPORT 

TAHOE  CITY 
TERMO 

TRUCKEE  BANGER  STATION 
ICNDEL   10  SE 
MJOOFOROS 


ARROYO  GRANDE 
BEN  LOMOND  -4 
BERKELEY 

BIG  SUH  STATE  PARK 
BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

BURL INGArC 
CALAVERAS  RESERVOIR 
CnP«L  VALLEY 
CHITTENDEN  PASS 


DRY  OF  MONTH 


1    2  3 


4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


.22      .63  .05 


.15  1.61  .09 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STfiTlON  INDEX 
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DfilLY  PRECIPITflTION 


STATION 


CBOCHETT 
OAVCNPOST 
FORT  BfiD 
GCDSER  QANCM 
GIL  ROY 

GILQOY  14  EnE 
HftLF  MOON  6«V 
MEHNftNOeZ  i  HW 
MQLLISrER  2 
HJNG  CITY 

LAfAYETTE  2  MNE 
LA  HONDA 

I XVERWRE  COUNTY  F  0 
IDCKMOgO  3  h 
L0&  GATSS 

LOS  CATOS  4 
nARTINEZ  UATER  PLANT 
MONTEREY 
«NTEflEY  TAA  fip 
hORGAN  MILL   2  E 

ttJHRO  8AV  FIRE  OEPT 
MORHO  BAY  3  N 
MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  MAMILTON 
NACIfllENTO  DAM 

MEUARK 

OAKLAND  kISO  AP 
OAKLAND  MUSEUM 
PAICINES  OHRMALL  RANCH 
PALO  ALTO 

PALOMA 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  FM  AP 

PINNACLES  HAT  MONUf«NT 

PISnO  BEACH 

PRIEST  VALLEY 
REOUOOO  CITY 
RXCHnSNO 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  3  E 

SALINAS  TAA  AP 
SAL INAS  0AM 
SAN  ARDO 

SAN  CLEftNTE  DAM 

S  F   H/CHMOND  SUNSET 

SAN  FRANCISCO  WSO  AP 
SAN  FRANCISCO  USO  CI 
SAN  GREGORIO  2  SE 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

SAN  MATEO 
SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  BOOST 
SOLEDAD 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

UPR  SAN  lEANORO  FILTER 
WALNUT  CHEEK   4  £ 
WATSONVILLE  UATERUORKS 
UOODSIOE  FIRE  STA  1 
WIGHTS 


DRY  OF  MONTH 


1    2  3 


4    5  6 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  18 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


ANGIOLA 

ANTIOCM  PUrPING  PL  3 

asm  mountain 
auberry  1  nu 
bakersfield  uso  ap 

balch  poi-cr  house 
buttonuillow 
calaveras  big  trees 
calaveras  ranger  sta 
caw>  pardee 

castle  rock  bad  lab 
catheys  vy  bull  run  RH 
cmerry  valley  dam 
coal inga 

corcoran  irrig  0i5t 

DEL  ANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAr*> 
DENAIR  3  NNC 
DUDLEYS 

ELECTRA  POUER  HOUSE 
ELL lOTT 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
FIDDLETOHN  LYNCH  RANCH 
FIVE  POINTS  5  SSU 
FRESNO  WSO  AP 

FRIANT  GOVERNfCNT  CAMP 
GLENNVILLE 
GRANT  GROVE 
SROVELANO  RANGER  STA 
HRNFORO  2  S 

HETCH  HETCHY 
HUNTINGTON  LAKE 
XORIR 
I  ONE 

JOHNSONOAlE 

KERL INGEfl 
KERN  filvCR  PH  ) 
KERN  RIVER  PM  3 
KETTLErWN  STATION 
KNIGHTS  FERRY  2  S£ 

LEBEC 
LE  GRAND 
LEHmN  RANCH 
LEftIN  COVE 
L INDSAY 

LODGE POLE 
LBOI 

tffS  BANDS 

LOS  BANOS  AR6URUA  RCN 
LOS  BANDS  OCT  BESV 


.02     .01  .01 


SEE  REFERENCE  NOTES  fOLLOHINC  STATION  INDEX 


DniLY  PRECIPITflTIO 


STflT  ION 


DRY  OF  MONTH 


1     2  3 


4    5  6 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  18 


9  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


MfiNTECfl 
MftRICOPfi 
MflBIPOSft 
MfiTHER 

I^NOOTA  DAM 

pcecEO  ffljNicrPAL  ap 

MODESTO 
NEUMAN 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

ORANGE  COVE 
PACMECO  PASS 
PANOCHC  2  U 
PATirwAV 
PINE  FLAT  DAM 

PORTERVILLE 
POSEY  3  E 

SALT  SPRINGS  PUR  HOUSE 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  LUIS  DAM 

SANTA  RITA  PEAK 

SONDRA  as 

SO  ENTRANCE  YQSEMITE 
STANISLAUS  POUER  HOUSE 
STOCKTON  USO  AP 

STOCKTON  FIRE  STft  4 

SUTTER  HILL   RANGER  STA 

TEHRCHAPI 

TEJOM  RANCHO 

THREE  RVRS  EOISON  PH  i 

TIGER  CREEK  PH 
TRACY  CAR6BNA 
TRACY  PUr<>ING  PLANT 
TURLOCK 
VI5AL  Ift 

UAL  LACE    1  NNE 
WASCO 
tESTHAVEN 
WEST  POINT 

uoffohd  heights 
yosemite  park  hEAOQTRS 


ACTON-ESOO  CYI 
AL  ISO  CN  OAT  I 
ALPINE 
AL TAOENA 


AVALON  PLEASURE  PIER 

BARRETT  DAM 

6EL  AIR  FC-lOA 

BIG  BEAR  LAKE 

BIG  DAL  TON  0AM  FC223CE 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC460E 
BOUQUET  CANYON 
aURBANK  VALLEY  P^B'  PLT 
CACHUMA  LAKE 
CAMP  HI  HILL    OPIOS  57E 

CAMPO 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CHATSUOBTH  FC24F 
rnULA  VISTA 
CLAHEMONT  POMONA  COL 

COlBYS  FC  53  0 
CORONA 

COVIMA  TEMPLE   FC    J93  B 
CRYSTAL    LAKE  FC  2e3C 
CULVER  C.'TY 

CUYAMACA 

DESCANSO  RANGER  STA 
DOWNEY  FIRE  STA  FCI07D 
DRY  CANYON  RESERVOIR 
EL  CftPITAN  DAM 

ELSINORE 
ESCONOIDO 
FILLMORE    I  WNU 
FONTAMR  5  N 
FONTANA  KAISER 

FULLERTON  HILLCREST  Rv 
GIBRALTAR  DAM  2 
GILLESPIE  FIELD 
GLENDOHA  WEST  FC  1B& 
HAINES  CYN  UPPER  FC367 

HErCT 

hEnshau  dam 
hoegees  fc  60  a 
idylluilo  fire  dept 
julian  wynola 

juncal  0am 

la  crescenta  fc  261  6 
laguna  beach 
lakeside  2  e 

LA  rCSA 

LECHUZA  PT  STA  FC  352B 
LOMPOC 

LONG  BEACH  USO  AP 

LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WSO  AP 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTH 
LOS  PRIETOS  RANGER  STA 
LYTLE  CREEK  RANGER  STA 
WORPARK 
MT  WILSON  2 

NEW  CUYAMA  FIRE  STA 
NEWMALL  SOLEOAD  rc32CE 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 
NIPOMO  2  NH 
OCEANS IDE 

OJAI 
OXNARO 

PACOinn  DAM  FC  33  A  £ 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STRTION  INDEX 
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DAILY  PRECIPITATION 


STflT ION 


pflLomn  m  obsenvATOiir 

PftLQS  VEHOeS  EST  FC^3D 
PRSnOENA 

PieOPA  BLANCA  GRO  STA 
PiaU  3  ESE 

PT  ARGUELLO  LJGMT  STA 
POfUMA  CAL  poly 
POHAY  VALLEY 

annoNA  fibe  oept 

SEOL  ANDS 

RIVERSlOe  riRE  STA  3 
BIVERSIDE  CIT  EXP  STA 
SALSIPUEOCS  GAGING  STA 
SAN  SERNAROINO  CO  HOSP 
SAf106EBG  PTL  FC(306 

5AN0BEHG  WSO 

SAM  DIEGO  WSO  AP 

SAh  DIMAS  FIBE  UD  FCSS 

SAN  GflftBIEl.    CANYON  PM 

SAN  GA6BIEL  DM  FC435BE 

SAN  GABBIEL   FJBE  OEPT 
SAN  JACINTO 
SAN  NICOLAS  ISLAND 
SANTA  ANA  FIRE  STATION 
SANTO  SABBABA 

SANTA  BABBABA  FAA  AP 
SANTA  MABIA  USO  AP 
SANTA    MONICA   P lEfl 
SftNTA  PAULA 
SAUGUS  PWR  PLT  1 

sonis  3  Nu 

SUEY  BANCU 
SUN  CITY 
SUSANA  KNOLLS 
THOUSAND  OAKS 

TOPAKOA  PATBOL    STA  FC6 

TOBBANCE 

TUJUNGA 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 
TUITCHELL  DAM 

UCLA 

UPLAND  3  N 

VALLEY  CCNTEB  2  NNE 

VAN  NUrS  FC  15A 

VENTUBA 

VINCENT  FIBE  STA  FC120 
VISTA  2  NNE 
WALNUT  PTL    STA  FCI02C 
UABNES  SPBINGS 
^WirrlEB  CTY  H  FC  :06C 

Y0B6A  LINDA 


ADELANTO 
APPLE  VALLEY 
BAKEB 
BABSTOW 
BEAUMONT  1  E 

BENTON  INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PABK  FC  036 
BISHOP  CREEK  INTAKE  2 
BISHOP  USO  AP 
BL  YTME 

BLYTHE  FAA  AIBPOBT 
BOBBEGO  DESERT  PABK 
BOULEVABD  2 
BBAk4.EY  2  SW 
CALEXICO  2  NE 

DAGGETT  FAA  AIBPOBT 
DEATH  VALLEY 
DEEP  CANYON  LABOPATOBY 
DEEP  SPBINGS  COLLEGE 
EAGLE  rOUNTAIN 

EL  CENTRO  2  SSW 

EL  MISAGE  FIELD 

FAIRnONT 

GOLD  POCK  RANCH 

GOLDSTOHE  ECHO  2 

HAJ^E 

MAYTIELD  PU'*'I«G  PLANT 

MESPERIA 

If*>EBIAL 

irPEBIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDIO  U  S  DATE  GABDEN 

INYOKEBN 

INYOKEBN  ABMITAGC 
laON  MOUNTAIN 

JOSHUA  TBEE  3  S 
KEE  BANCH 
LAKE  ABBOWHEAD 
LAKE  SABBINA 
LANCASTEB  FSS^TAA 

rtCCP  FIBE  STATION 
MITCHELL  CAVEBNS 
nOJAVE 

FflUNTAIN  PASS 

Mr  SAM  JACINTO  W  S  PK 


IBPOBT 


NEEDLES  FAA 
NIL  AND 

DCOTILLO  VCLLS 
OCOTILLO  2 
PALrVALE 

PALM  SPBINGS 
PABKCR  RESERVOIR 
RANDSBURG 
SHOSHONE 

SNOU  CREEK  UPPEB 


SOU 
THERMAL 
TBONA 


AKE 


DRY  OF  MONTH 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  18 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STBIION  INDEX 
1  1 


DniLY  PRECIPITATION 


STflT ION 

_J 

CE 

DRY  OF  MONTH 

TOT 

1     2  3 

4    5  6 

7    8  9 

10  11  12 

13  14  15 

16  17  18 

19  20  21 

22  23  24 

25  26  27 

28  29  30 

31 

TUENTYNIME  PALMS 
VftLYtRHO  FIOE  STft  79 
VICT08VILLE  PUr*>  PLftNT 
UNITE  KlUNTftIN  I 
UHITt;  MOUNTAIN  2 

UUOROSE  RANGER  STR 

.09 
.■*0 
.46 
.  10 
.26 

.00 

.09 
.AO 
.2A 

.12 

.02    T  .oe 

T         r  .26 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  SIflllON  INDEX 


DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

o 
a 
oc 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

H 

15 

16 

17 

18 

13 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTH  COPST 

flLOERPO I N  T 

HRX 

80 

85 

84 

84 

77 

61 

81 

69 

76 

74 

57 

S8 

SB 

SS 

76 

70 

71 

71 

70 

69 

72 

69 

63 

59 

63 

65 

65 

70  -4 

MIN 

47 

40 

35 

3S 

37 

36 

35 

37 

52 

52 

48 

49 

49 

SO 

49 

52 

42 

42 

46 

42 

36 

38 

3S 

35 

25 

24 

26 

40-5 

flNGUIN  PflC  UNION  COL 

MAX 

71 

75 

76 

80 

84 

77 

74 

75 

75 

68 

61 

68 

68 

57 

59 

62 

69 

75 

77 

69 

73 

72 

73 

67 

63 

59 

49 

54 

61 

59 

66  •  3 

MIN 

46 

51 

57 

60 

52 

51 

53 

54 

46 

44 

42 

45 

41 

42 

4S 

SO 

SS 

57 

52 

55 

51 

46 

48 

4S 

46 

38 

39 

37 

39 

47.7 

BIG  6()R  RANGER  STRT  I  ON 

MAX 

78 

78 

73 

75 

66 

68 

65 

52 

S9 

63 

S9 

6S 

se 

57 

54 

MIN 

45 

40 

37 

35 

35 

40 

48 

48 

49 

50 

SO 

46 

42 

39 

25 

HRX 

65 

68 

56 

58 

62 

70 

62 

65 

59 

55 

59 

56 

50 

49 

52 

51 

46 

44 

49 

53 

55 

SS 

S3 

50 

42 

39 

44 

49 

50 

54  -0 

MIN 

36 

35 

34 

31 

37 

33 

31 

35 

39 

48 

31 

30 

37 

41 

44 

39 

37 

31 

25 

31 

28 

27 

26 

27 

22 

14 

16 

18 

21 

31  .2 

CEC I L V  1 LLE  5  SE 

MRX 

65 

68 

76 

73 

78 

70 

73 

75 

66 

68 

58 

60 

65 

55 

48 

62 

68 

66 

63 

64 

55 

65 

6S 

66 

64 

58 

54 

S2 

57 

62 

64  •  3 

MIN 

38 

40 

35 

34 

35 

3S 

35 

35 

35 

35 

43 

40 

32 

32 

38 

42 

40 

36 

28 

28 

30 

33 

30 

28 

27 

24 

18 

IB 

22 

25 

32.4 

CLOVERDPLE  3  SSE 

HRX 

78 

84 

83 

88 

89 

84 

80 

80 

75 

75 

65 

58 

64 

57 

58 

72 

72 

78 

76 

66 

61 

64 

56 

64 

59 

61 

60 

62 

67 

64 

70  .0 

niN 

41 

S3 

48 

SO 

47 

40 

40 

44 

44 

48 

SO 

45 

44 

47 

52 

54 

46 

47 

SO 

44 

45 

43 

45 

38 

39 

39 

39 

30 

31 

34 

43.9 

COVELO 

HRX 

72 

84 

84 

85 

82 

81 

81 

70 

72 

72 

60 

59 

52 

58 

65 

73 

74 

72 

69 

71 

71 

70 

73 

70 

63 

60 

62 

62 

65 

65 

69  .9 

MIN 

36 

38 

32 

29 

31 

35 

33 

30 

30 

32 

35 

32 

29 

35 

30 

32 

34 

40 

34 

32 

38 

33 

29 

29 

28 

28 

26 

21 

20 

22 

31  .1 

LnL9Lcnl    Llli     I  ft 

61 

63 

76 

70 

63 

58 

56 

61 

60 

64 

S9 

SS 

59 

59 

61 

65 

65 

63 

66 

58 

62 

60 

59 

57 

59 

57 

SB 

62 

60 

60 

61  2 

1IN 

56 

S3 

47 

47 

45 

48 

44 

45 

43 

S3 

SI 

40 

43 

S3 

55 

SI 

53 

47 

44 

49 

50 

46 

47 

46 

44 

45 

42 

42 

36 

32 

46.6 

0UTT0N5  LANOING 

MRX 

72 

76 

76 

85 

85 

81 

81 

73 

73 

74 

66 

58 

66 

62 

64 

69 

63 

66 

63 

59 

62 

59 

58 

56 

59 

58 

67  >  6 

MIN 

43 

46 

44 

44 

46 

47 

44 

45 

46 

62 

52 

46 

46 

51 

S3 

48 

49 

SO 

49 

51 

49 

42 

43 

41 

32 

32 

45  .6 

ELK  VflLLET 

HRX 

HIN 

EUREKfl  H50  C I 

HRX 

67 

58 

66 

60 

56 

55 

57 

S3 

59 

69 

57 

SS 

60 

59 

65 

57 

61 

SS 

58 

57 

59 

54 

S3 

54 

56 

54 

6! 

57 

55 

55 

58  1 

HIN 

52 

SO 

47 

45 

44 

46 

44 

45 

46 

52 

49 

46 

51 

52 

55 

52 

50 

48 

48 

45 

50 

45 

45 

47 

44 

41 

34 

40 

37 

38 

46.3 

FOREST  GLEN 

HRX 

66 

72 

70 

68 

69 

65 

66 

72 

64 

60 

60 

47 

52 

48 

48 

57 

61 

62 

56 

SO 

54 

57 

SS 

55 

53 

49 

47 

46 

47 

48 

57  -5 

HIN 

36 

33 

31 

30 

28 

34 

30 

28 

32 

36 

47 

43 

38 

42 

43 

48 

46 

43 

37 

29 

34 

32 

26 

27 

26 

25 

22 

19 

21 

23 

33.0 

FORT  BRAGG 

HRX 

74 

69 

S9 

59 

61 

60 

64 

57 

58 

62 

61 

56 

60 

59 

56 

61 

57 

61 

64 

56 

HIN 

48 

50 

50 

42 

42 

44 

45 

41 

44 

SO 

51 

45 

46 

52 

S3 

S3 

53 

48 

45 

45 

46 

49 

48 

45 

43 

3S 

36 

36 

35 

45.6 

FORT  JONE S  RANGER  STP 

68 

72 

73 

70 

70 

71 

63 

65 

62 

63 

63 

51 

S2 

50 

46 

57 

58 

56 

57 

48 

53 

niN 

36 

34 

28 

27 

29 

26 

29 

36 

41 

26 

21 

40 

43 

42 

38 

29 

28 

27 

20 

14 

1 6 

30.0 

FORT  ROSS 

66 

68 

73 

75 

69 

70 

65 

68 

74 

68 

60 

63 

60 

61 

66 

60 

62 

60 

62 

58 

60 

57 

57 

58 

58 

60 

60 

60 

60 

rtIN 

47 

49 

SO 

47 

44 

47 

46 

42 

49 

49 

50 

47 

46 

42 

S3 

53 

52 

50 

47 

47 

48 

47 

45 

45 

43 

37 

36 

41 

40 

46.2 

GRATON 

78 

83 

79 

86 

87 

82 

82 

80 

74 

77 

70 

59 

69 

59 

63 

69 

63 

72 

70 

68 

57 

62 

56 

63 

59 

56 

64 

61 

65 

63 

NIN 

40 

42 

36 

36 

37 

39 

41 

36 

38 

40 

SI 

41 

43 

50 

51 

53 

53 

50 

45 

44 

47 

44 

46 

38 

44 

40 

40 

26 

27 

28 

4?. 5 

Hffppy  CAHP  RANGER  STA 

67 

76 

76 

77 

78 

73 

68 

68 

59 

68 

60 

65 

57 

60 

57 

54 

61 

60 

58 

54 

58 

niN 

45 

45 

46 

45 

42 

41 

38 

32 

40 

41 

32 

47 

49 

48 

38 

36 

38 

37 

28 

21 

22 

38.6 

85 

82 

89 

88 

85 

84 

83 

75 

79 

70 

62 

71 

S9 

63 

72 

68 

75 

79 

69 

se 

65 

57 

65 

60 

57 

62 

65 

68 

65 

68 

niN 

4S 

50 

44 

44 

45 

46 

42 

42 

44 

59 

S2 

44 

46 

53 

53 

54 

SI 

48 

45 

47 

51 

47 

48 

43 

43 

4  1 

37 

31 

31 

33 

45.3 

MILTS 

MRX 

66 

75 

76 

70 

63 

66 

71 

68 

67 

60 

53 

65 

61 

SO 

SS 

52 

SO 

49 

52 

45 

52 

56 

58 

56 

53 

44 

44 

51 

SI 

52 

MIN 

42 

37 

36 

31 

29 

34 

34 

33 

36 

34 

42 

33 

29 

37 

29 

45 

45 

43 

35 

27 

31 

29 

28 

27 

32 

27 

26 

20 

20 

20 

32.4 

HOOPR 

MRX 

61 

70 

73 

69 

69 

67 

66 

61 

62 

58 

63 

55 

59 

60 

64 

64 

60 

63 

60 

60 

57 

56 

56 

56 

51 

51 

HIN 

SI 

S3 

47 

44 

43 

43 

41 

40 

40 

40 

50 

50 

46 

52 

52 

43 

43 

44 

43 

41 

42 

39 

25 

24 

26 

27 

41  .9 

73 

7S 

78 

78 

78 

76 

74 

74 

75 

70 

60 

65 

61 

64 

64 

58 

68 

65 

63 

61 

59 

58 

58 

56 

55 

57 

S7 

54 

SB 

59 

HIN 

47 

49 

SO 

SO 

50 

49 

44 

49 

47 

SO 

52 

47 

47 

53 

53 

52 

50 

49 

50 

49 

50 

47 

45 

44 

44 

4  1 

43 

32 

33 

35 

46.7 

K  L  Rnfl  TH 

68 

67 

74 

67 

61 

59 

57 

68 

59 

67 

58 

54 

60 

57 

64 

61 

65 

63 

66 

60 

63 

62 

S3 

59 

61 

57 

56 

64 

62 

58 

HIN 

55 

50 

50 

47 

41 

43 

43 

43 

42 

42 

47 

45 

52 

48 

51 

SO 

52 

S2 

40 

41 

48 

41 

42 

44 

39 

37 

27 

30 

31 

32 

43.5 

LflVfl  BEDS   NAT  MONUMENT 

62 

64 

68 

69 

68 

66 

69 

67 

64 

58 

59 

58 

55 

55 

48 

54 

60 

65 

58 

SS 

SS 

56 

56 

56 

58 

50 

SO 

33 

40 

48 

MIN 

40 

39 

38 

36 

39 

41 

46 

36 

38 

34 

36 

36 

31 

30 

34 

34 

34 

36 

30 

31 

33 

34 

31 

32 

35 

22 

10 

12 

24 

29 

32.7 

MOUNT  HEBf^ON  RS 

63 

64 

68 

67 

65 

66 

57 

57 

55 

58 

S6 

51 

60 

61 

57 

57 

57 

55 

60 

45 

S3 

HIN 

26 

28 

24 

25 

21 

21 

25 

25 

31 

22 

18 

32 

27 

25 

19 

21 

20 

18 

17 

5 

1  1 

22.0 

UQPO    CTOTC  unCPtTOl 
IMt^M    o  1  H  1  t    nu  jr  1  1  ML 

81 

78 

87 

84 

84 

84 

77 

76 

76 

70 

61 

69 

61 

61 

66 

67 

72 

69 

68 

65 

63 

62 

66 

62 

59 

S6 

63 

61 

63 

61 

69 . 1 

HIN 

44 

45 

43 

44 

44 

45 

42 

43 

45 

55 

53 

41 

46 

S3 

51 

53 

47 

50 

50 

48 

47 

46 

4  1 

40 

40 

39 

41 

35 

30 

28 

44.3 

ORICK  PRRIRIE  CREEK  PR 

68 

69 

72 

70 

62 

64 

S8 

6S 

62 

63 

SS 

54 

63 

62 

64 

63 

59 

62 

60 

53 

58 

58 

56 

SS 

57 

SS 

S4 

60 .8 

MIN 

SI 

48 

4S 

46 

41 

40 

39 

51 

50 

40 

49 

47 

50 

48 

49 

43 

37 

45 

41 

38 

44 

35 

30 

27 

32 

29 

28 

41  .6 

UnLtHNn 

73 

76 

73 

72 

63 

68 

67 

63 

60 

60 

67 

68 

55 

53 

63 

64 

61 

64 

65 

62 

66 

65 

62 

60 

59 

58 

57 

57 

63  .6 

HIN 

52 

53 

53 

46 

45 

46 

45 

44 

42 

SO 

47 

44 

46 

47 

SO 

52 

53 

52 

44 

40 

42 

44 

41 

42 

28 

24 

25 

29 

43. B 

PETflLUHR  FIRE  STfl  2 

78 

77 

82 

84 

82 

81 

76 

78 

69 

59 

61 

67 

61 

65 

69 

71 

78 

74 

65 

60 

63 

61 

60 

58 

58 

62 

65 

61 

61 

62 

68 . 3 

HIN 

45 

45 

42 

41 

42 

44 

48 

43 

47 

52 

47 

47 

47 

52 

55 

55 

50 

50 

50 

47 

52 

48 

45 

39 

45 

41 

39 

29 

29 

30 

44  .9 

POINT  flRENR 

68 

67 

77 

77 

79 

70 

70 

58 

64 

77 

54 

60 

62 

58 

61 

67 

64 

65 

65 

62 

56 

62 

56 

57 

59 

61 

59 

62 

60 

60 

64  .2 

MIN 

48 

49 

40 

35 

42 

39 

44 

35 

45 

S3 

51 

39 

38 

44 

57 

49 

SO 

31 

43 

44 

47 

45 

50 

44 

49 

49 

28 

27 

30 

30 

42.5 

POTTER  VPLLET  PH 

79 

84 

87 

88 

85 

83 

80 

75 

73 

85 

63 

64 

60 

S5 

71 

78 

80 

75 

74 

7S 

73 

7S 

77 

77 

69 

65 

64 

64 

66 

68 

73 . 1 

HIN 

42 

45 

37 

34 

36 

41 

38 

36 

40 

55 

50 

45 

44 

SO 

S3 

49 

45 

37 

35 

37 

42 

38 

36 

34 

33 

33 

45 

25 

27 

29 

39.7 

RICMflRDSON  GROVE  ST  PK 

67 

70 

73 

70 

69 

68 

68 

68 

62 

65 

64 

55 

53 

S6 

56 

63 

63 

60 

64 

59 

59 

59 

60 

57 

51 

S8 

SS 

56 

51 

SO 

61  .0 

HIN 

38 

36 

38 

38 

37 

37 

37 

37 

36 

36 

39 

49 

48 

49 

49 

49 

49 

48 

43 

43 

44 

43 

43 

38 

38 

44 

41 

2B 

28 

2B 

40.4 

SflINT  HELENR 

83 

83 

90 

90 

85 

85 

82 

79 

80 

70 

60 

68 

59 

60 

68 

72 

7S 

72 

70 

65 

66 

60 

67 

S7 

SS 

66 

59 

63 

62 

70 

70.7 

HIN 

42 

44 

36 

40 

40 

42 

40 

39 

40 

52 

54 

47 

41 

52 

48 

53 

48 

49 

47 

38 

SO 

43 

44 

36 

39 

39 

43 

33 

21 

28 

42.5 

SRH  RfiFfiEL 

78 

78 

85 

82 

83 

80 

76 

77 

78 

72 

62 

68 

67 

6S 

67 

73 

72 

70 

75 

62 

64 

61 

62 

60 

SB 

66 

64 

60 

63 

6S 

69 .8 

HIN 

SO 

53 

S3 

S3 

51 

SI 

49 

50 

46 

55 

51 

41 

48 

56 

S3 

55 

53 

SI 

52 

51 

52 

49 

49 

42 

46 

45 

47 

37 

37 

46.6 

SRNTfl  ROSfl 

82 

eo 

84 

88 

83 

83 

81 

78 

77 

72 

68 

69 

65 

61 

72 

70 

74 

75 

72 

63 

63 

59 

66 

61 

60 

62 

61 

64 

64 

65 

70 .7 

HIN 

44 

45 

38 

40 

41 

42 

49 

39 

41 

57 

41 

44 

45 

52 

53 

53 

49 

49 

45 

48 

50 

45 

45 

47 

43 

39 

39 

29 

28 

28 

43.6 

SRMTERS  BRR  RRNGER  STR 

HRX 

69 

70 

75 

71 

72 

72 

74 

73 

64 

65 

S7 

54 

60 

60 

60 

64 

67 

60 

62 

64 

62 

61 

62 

55 

57 

64  .4 

HIN 

40 

41 

38 

34 

34 

33 

35 

34 

34 

35 

45 

42 

42 

42 

42 

46 

45 

39 

32 

29 

29 

29 

25 

20 

20 

35.4 

SCOTIR 

MRX 

67 

72 

73 

75 

79 

67 

65 

64 

68 

72 

68 

57 

56 

59 

57 

66 

69 

62 

65 

64 

63 

63 

62 

61 

52 

SB 

54 

61 

61 

61 

64.0 

HIN 

51 

S2 

52 

45 

43 

44 

43 

45 

43 

47 

51 

46 

47 

48 

51 

55 

53 

SO 

48 

45 

46 

SO 

45 

44 

44 

45 

30 

31 

32 

32 

45.3 

SHELTER  COVE  RVIRTION 

HRX 

66 

73 

71 

69 

70 

65 

63 

69 

67 

63 

59 

60 

59 

58 

65 

65 

63 

71 

69 

64 

61 

62 

SB 

55 

66 

64 

62 

59 

59 

58 

63.6 

MIN 

SI 

52 

58 

49 

4S 

47 

47 

44 

52 

52 

49 

4a 

51 

SI 

56 

52 

51 

SO 

53 

49 

52 

51 

48 

46 

48 

47 

47 

46 

45 

44 

49.4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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DniLY  TEMPERniURES 


STATION 

Oflr  OF  MONTH 

a 
(r 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

soNorm 

MAX 

80 
39 

78 
41 

83 
36 

88 

38 

84 

39 

83 
41 

82 
38 

80 

37 

80 
40 

69 
52 

62 
50 

70 
43 

63 
41 

81 
SO 

69 
41 

73 
49 

73 
43 

75 
44 

73 
45 

61 
42 

66 
48 

63 
44 

62 
35 

58 
34 

57 
34 

65 
40 

64 
43 

68 
26 

64 

27 

65 

70  .6 
40.3 

TRlNlTr  RIVER  HBICH 

MAX 

70 
37 

76 
42 

72 
36 

72 
36 

70 
32 

63 
36 

65 
32 

73 
31 

65 
32 

67 
34 

60 
46 

57 
45 

63 
40 

53 
40 

49 
44 

SS 
48 

61 
48 

SS 
48 

56 
43 

60 
40 

59 
41 

62 
42 

SB 
39 

57 
38 

56 
37 

46 
33 

50 
26 

52 
21 

SS 
25 

SS 

60  •4 
37.3 

TULELBKE 

MAX 

66 
29 

69 
32 

72 
24 

69 
23 

66 

22 

68 

28 

68 
33 

63 
24 

61 
27 

56 
29 

61 
30 

61 
30 

58 
20 

47 

28 

54 

39 

63 
30 

61 
29 

SB 
25 

56 
20 

SB 
19 

57 
24 

SS 
21 

SB 
17 

58 
17 

52 
20 

42 

1  1 

43 

8 

51 
10 

53 

58  .8 
23.5 

UKIflH 

MAX 
MIN 

82 
44 

84 
46 

88 
39 

88 
38 

85 
39 

83 
39 

82 
40 

73 
37 

7S 
39 

69 
56 

61 
49 

64 
42 

57 
44 

56 
50 

72 
54 

79 
50 

79 
48 

78 
43 

76 
41 

70 
40 

72 
46 

74 
39 

76 
39 

75 
37 

70 
35 

67 
35 

65 
37 

64 

27 

66 
27 

59 

73  .3 
41  .0 

HBRn  SPRINGS  Dsn 

MAX 
M  I N 

76 
49 

84 
49 

82 
43 

87 
43 

86 
44 

80 
48 

82 
41 

79 
44 

73 
45 

78 
45 

68 

51 

58 
42 

57 
45 

59 
54 

59 
43 

73 
SI 

69 
48 

74 
44 

76 
45 

63 
47 

53 

50 

62 
44 

56 
44 

61 

37 

59 
40 

55 
38 

SB 
38 

62 
32 

65 
28 

63 

58  .9 
43.4 

HEflVERVILLE  RflNOER  STR 

MAX 
MIN 

71 
34 

75 
39 

80 
32 

76 
29 

75 
27 

66 
29 

70 
36 

60 
41 

5G 
43 

62 
35 

55 
47 

56 
45 

54 
47 

SO 
40 

66 
36 

57 
34 

SB 
32 

56 
31 

57 
17 

60 
20 

HEED  FIRE  DEPRRIMENT 

MAX 
MIN 

64 

37 

63 
34 

66 
31 

66 
31 

66 
29 

62 
29 

70 
36 

70 
32 

64 

35 

65 
46 

56 
47 

59 
29 

56 
33 

50 
32 

48 

35 

S2 
36 

48 

38 

47 
36 

42 
32 

43 

23 

49 
25 

50 
25 

52 
25 

53 
23 

53 
25 

48 
24 

39 
9 

35 
12 

41 

13 

47 
16 

54  . 1 
29.3 

HILLITS  1  NE 

MAX 

HILLOH  CREEK  1  NH 

MAX 
M  I N 

71 
45 

74 

51 

75 
45 

71 
41 

73 
38 

71 
37 

62 
37 

57 
37 

61 
SO 

54 
49 

58 
45 

60 
51 

69 
52 

61 
53 

5S 
48 

62 
4S 

64 
44 

65 
42 

62 
42 

52 
40 

59 
39 

53 
2B 

54 

25 

55 
24 

54 

62.9 
41  .4 

YREKH 

MAX 

6S 
41 

67 
38 

72 
35 

71 
33 

69 
31 

62 
35 

65 
33 

68 
31 

63 
34 

62 
36 

64 

41 

65 
31 

62 
28 

S3 
3D 

46 

36 

SO 
43 

51 
44 

48 

42 

46 

38 

49 

29 

42 

32 

49 

28 

51 
25 

56 
25 

55 
26 

54 

23 

44 

18 

43 

15 

48 

16 

51 

56  .4 

31  .2 

spcrphento 

DRfllNRGE  02 

ROIN  RANGER  STPIION 

MAX 

66 
33 

78 
35 

80 
32 

77 
40 

75 
35 

69 
34 

70 
33 

68 
31 

64 

32 

61 
46 

63 
32 

63 
26 

27 

60 

71 
42 

70 
38 

64 
33 

64 

28 

57 
31 

64 

30 

66 
24 

67 
24 

63 
28 

59 
26 

57 
22 

42 
I  1 

56 
13 

55 
14 

52 

65 . 1 
29.4 

flLTURflS  RflNOER  STATION 

MAX 

61 
24 

66 
27 

74 

22 

78 
23 

77 
20 

73 
28 

70 
27 

68 
18 

66 
25 

65 
29 

58 
24 

54 

25 

60 
16 

50 
20 

40 

33 

56 
35 

67 
26 

69 
26 

61 
18 

68 
IS 

65 
18 

61 
IB 

64 

16 

54 

IS 

62 
16 

62 
12 

37 
10 

38 
4 

42 

5 

S2 

60 . 9 
20.1 

flueURN 

MAX 

74 
44 

76 
47 

80 
50 

83 
52 

82 
53 

83 
55 

82 
55 

80 
54 

77 
52 

77 
50 

70 
49 

64 
47 

60 
46 

58 
49 

S3 
45 

66 
45 

69 
46 

72 
46 

65 
47 

63 
42 

63 
43 

55 
44 

49 

39 

50 
38 

50 
36 

45 

35 

59 
36 

61 
33 

55 
31 

60 

44  .7 

AUBURN  Ofln  PROJECT 

MAX 

73 
43 

76 
46 

77 
50 

84 
47 

82 
51 

82 
52 

80 
52 

80 
51 

77 
48 

76 
45 

69 
45 

63 
43 

61 
44 

58 
45 

65 
42 

64 

46 

68 
42 

72 
46 

65 
43 

60 
40 

62 
44 

53 
41 

48 

38 

50 
34 

S9 
35 

44 

35 

SB 
34 

SB 

27 

55 
31 

SB 
33 

42.5 

BLUE  CANTON  HSnO 

MAX 

67 
43 

69 
53 

78 
56 

75 
55 

72 
52 

70 
51 

68 
49 

65 
46 

60 
42 

55 
40 

49 
38 

58 
35 

47 
33 

40 
33 

62 
39 

68 
52 

68 
SS 

68 
52 

70 
48 

61 
46 

62 
44 

62 
50 

65 
47 

61 
45 

60 
44 

51 
24 

39 
22 

51 
32 

53 
43 

59 
39 

43.6 

BOwnAN  OAn 

MAX 

70 
38 

73 
43 

78 
46 

76 
48 

73 
44 

71 
42 

67 
40 

68 
40 

61 
40 

56 
38 

SO 
37 

59 
40 

63 
34 

42 

36 

58 
36 

66 
46 

68 
40 

65 
44 

66 
44 

64 
40 

62 
38 

60 
44 

67 
40 

52 
37 

63 
37 

SB 
30 

38 
20 

S3 
26 

64 
38 

60 
34 

38.7 

BRRNNBN  ISLAND 

MAX 

75 
41 

74 

41 

75 
45 

80 
42 

77 
45 

78 
45 

78 
46 

77 
47 

75 
47 

82 
47 

72 
50 

58 
51 

65 
44 

61 
47 

60 
54 

66 
48 

70 
45 

67 
45 

65 
49 

59 
47 

55 
50 

55 
49 

54 
48 

58 
44 

SO 
44 

S4 

37 

62 
41 

56 
31 

55 
30 

52 
33 

44  .4 

BROOKS  FARNHAH  RANCH 

MAX 
M  I N 

77 
38 

80 
42 

81 
38 

89 
37 

86 
37 

84 

39 

84 

36 

82 
37 

80 
41 

81 
55 

74 

56 

63 
44 

71 
41 

63 
52 

74 

45 

75 
43 

75 
42 

76 
45 

68 
36 

65 
46 

62 
47 

63 
46 

6S 
33 

59 
41 

61 
35 

62 
43 

57 
42 

50 
24 

59 
25 

40.9 

BURNET 

MAX 
M  I  N 

62 
23 

73 
23 

76 
21 

72 
21 

78 
19 

70 
25 

69 
25 

71 
19 

62 
23 

65 
32 

61 
30 

60 
29 

63 
25 

51 
39 

48 
42 

48 
42 

65 
30 

69 
29 

62 
21 

65 
20 

64 

22 

62 
21 

65 
IB 

64 

IB 

65 
18 

58 
18 

42 

20 

43 
ID 

SI 
9 

59 
1  1 

23.4 

CflNBT  RANGER  STATION 

MRX 

68 
20 

69 
29 

74 

21 

78 
20 

79 
20 

74 
33 

68 
23 

68 
18 

67 
23 

65 
25 

57 
24 

SB 
23 

61 
17 

48 

16 

54 

18 

64 

37 

58 
27 

70 
26 

70 
18 

60 
17 

62 
17 

64 
18 

61 
17 

64 
15 

63 
20 

53 
14 

35 
5 

39 
4 

49 

5 

50 
8 

19.3 

CANTON  DAM 

MAX 

63 
29 

64 
33 

64 
30 

67 
30 

69 
29 

69 
29 

66 
32 

64 
29 

62 
32 

61 
32 

56 
32 

58 
29 

57 
28 

45 
32 

53 
38 

57 
38 

58 
32 

57 
33 

55 
28 

50 
28 

53 
29 

54 

29 

55 
28 

53 
28 

52 
27 

49 
24 

35 
26 

41 
IS 

46 
17 

47 
1 9 

28.8 

CHESTER 

MAX 
M  I  N 

68 
24 

72 
27 

73 
23 

70 
24 

75 
22 

68 
26 

69 
25 

64 

21 

64 

26 

58 
28 

57 
28 

63 
28 

53 
22 

44 

33 

58 
38 

64 

35 

63 
25 

54 

22 

65 
23 

52 
22 

59 
24 

64 

23 

61 
22 

59 
20 

57 
21 

55 
21 

48 

19 

45 

22 

55 
13 

55 
1  4 

24  . 1 

CHICO  UNIVERSITT  FRRn 

MAX 
M 1  N 

75 
40 

78 
42 

80 
38 

84 

40 

82 
39 

83 
4  1 

81 
42 

81 
38 

81 
38 

76 
55 

71 
52 

66 
43 

63 
48 

60 
S3 

58 
50 

69 
47 

58 
50 

52 
45 

68 
47 

63 
45 

58 
4S 

53 
48 

57 
34 

49 

38 

61 
28 

55 
33 

60 
26 

66 
28 

42.0 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

75 
37 

77 
40 

79 
32 

80 
33 

81 
35 

78 
36 

79 
34 

78 
33 

69 
36 

75 
40 

68 
47 

57 
39 

64 

37 

56 
36 

55 
45 

68 
46 

71 
41 

72 
40 

70 
37 

73 
34 

71 
37 

65 
34 

71 
33 

73 
30 

68 

32 

64 
32 

59 
33 

52 
28 

50 
24 

63 
25 

35.5 

COLFHX 

MAX 
M 1  N 

78 
43 

80 
46 

85 
51 

83 
49 

82 
53 

80 
52 

78 
51 

76 
51 

73 
45 

67 
45 

62 
44 

57 
42 

56 
41 

S3 
45 

68 
40 

72 
44 

74 
43 

73 
45 

67 
42 

71 
45 

66 
44 

67 
37 

75 
40 

74 
42 

71 
40 

58 
36 

54 

30 

54 

27 

60 
29 

64 

32 

42  .5 

COLUSA  2  SSH 

MAX 
MIN 

74 
41 

75 
44 

81 
42 

81 
46 

80 
44 

80 
45 

78 
41 

74 
46 

79 
42 

76 
50 

72 
51 

68 
44 

57 
47 

59 
53 

58 
51 

67 
50 

63 
48 

73 
48 

68 
49 

62 
44 

53 
48 

59 
49 

56 
42 

55 
38 

SS 
38 

SB 
37 

55 
36 

58 
30 

61 
25 

60 
28 

43.2 

DAVIS  2  HSH  EXP  FARM 

MAX 
MIN 

74 

38 

77 
40 

76 
40 

82 
38 

80 
42 

79 
40 

79 
39 

78 
42 

75 
40 

78 
50 

73 
52 

60 
45 

68 
44 

69 
51 

57 
52 

59 
45 

67 
45 

52 
48 

55 
SO 

61 
44 

55 
50 

55 
48 

55 
46 

55 
37 

49 
43 

52 
37 

50 
39 

54 

28 

64 

26 

60 
28 

65  .B 
42.2 

DEER  CREEK  FOREBAT 

MAX 
MIN 

65 
46 

69 
51 

73 
50 

55 

78 
54 

77 
53 

73 
49 

72 
49 

70 
45' 

65 
43 

60 
41 

55 
36 

60 
38 

51 
37 

53 
38 

68 
47 

71 
51 

59 
49 

70 
48 

72 
47 

55 
45 

46 

72 
48 

70 
46 

70 
43 

63 
34 

52 
22 

4  1 

32 

SI 
30 

65 
36 

6S  .0 
43.6 

DE  SR6LA 

MAX 
M I N 

74 
39 

76 
44 

82 
43 

78 
44 

79 
43 

78 
50 

74 
44 

73 
44 

69 
42 

64 

47 

50 
44 

63 
37 

54 

39 

49 
42 

69 
39 

75 
43 

70 
42 

74 
43 

70 
41 

66 
39 

64 
40 

71 
40 

71 
4  I 

58 
38 

64 

29 

58 
27 

65 
29 

61 
29 

68  .5 
40  . 1 

DOBBINS  1  S 

MAX 
MIN 

OOHNIEVILLE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

71 
27 

72 
27 

75 
23 

77 
23 

80 
28 

78 

28 

78 
28 

63 
29 

68 
29 

65 
29 

68 

29 

68 
29 

68 
29 

68 
29 

63 
30 

68 

29 

58 
29 

58 
29 

68 

25 

58 
24 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

72 
40 

77 
43 

79 
40 

85 
40 

85 
40 

84 
40 

83 
39 

78 
37 

77 
40 

73 
40 

70 
51 

51 
42 

69 
41 

57 
48 

56 
49 

71 
45 

77 
44 

72 
43 

78 
39 

72 
36 

70 
39 

69 
35 

70 
35 

73 
33 

70 
33 

69 
36 

SS 
35 

52 
31 

60 
25 

68 

27 

70  . 7 
38.9 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

7S 
47 

69 
43 

75 
40 

82 
41 

80 
41 

82 
40 

80 
42 

80 
40 

75 
41 

74 
42 

69 
43 

68 
47 

68 
46 

60 
47 

63 
SI 

64 

41 

70 
45 

67 
45 

69 
44 

SB 
47 

57 
50 

59 
49 

57 
49 

56 
43 

56 
43 

SI 
40 

64 

39 

57 
29 

56 
28 

60 
3D 

66 . 7 
42.4 

FOLSOn  OHM 

MRX 
MIN 

52 

S3 

55 

55 

SS 

5? 

54 

54 

54 

54 

54 

51 

50 

50 

49 

50 

52 

48 

47 

47 

49 

53 
49 

48 

56 
42 

53 
43 

48 
43 

60 
39 

60 
39 

58 
39 

60 
41 

66 .6 
48. 9 

GEORGETDHN  RANGER  STR 

MRX 
MIN 

73 
47 

76 
S2 

80 
SS 

84 

56 

84 

53 

82 
56 

82 
53 

77 
53 

76 
49 

71 
45 

66 
43 

58 
40 

57 
40 

54 

46 

48 
40 

65 
43 

70 
48 

71 
50 

73 
43 

70 
44 

58 
45 

74 

49 

71 
39 

48 

30 

49 

29 

SS 
29 

60 
32 

68.2 
44.6 

GRASS  VALLEr  2 

MAX 

niN 

72 
35 

75 
39 

77 
38 

82 
39 

82 
40 

82 
41 

81 
41 

78 
40 

78 
41 

72 
43 

66 
43 

60 
40 

59 
37 

54 
40 

50 
40 

68 
41 

71 
39 

72 
41 

74 

36 

70 
38 

72 
39 

68 
35 

71 
35 

73 
36 

71 
33 

65 
32 

61 
27 

55 
25 

56 
25 

62 
27 

69.3 
36.9 

GRIZ2LT  ISLAND  REFUGE 

MAX 
MIN 

SEE  REf 

ERENCE  note; 

FOLLOHINO  : 

TAIION  INDE) 

14 


DRILY  TEMPERATURES 


DAY  OF  MONTH 

o 

QC 

STflT ION 

 f 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

HHRRISON  GULCH  RS 

MBX 

67 

72 

76 

82 

79 

78 

74 

71 

70 

64 

SB 

57 

66 

49 

49 

60 

74 

72 

70 

7S 

70 

71 

62 

68.1 

niN 

33 

37 

29 

30 

29 

33 

31 

28 

29 

34 

45 

35 

33 

37 

43 

38 

40 

32 

28 

28 

30 

12 

20 

31  .9 

MBI  CREEK  PM  1 

nBx 

66 

73 

78 

78 

80 

72 

69 

71 

64 

64 

62 

61 

66 

54 

48 

49 

67 

68 

69 

67 

66 

64 

69 

66 

65 

60 

44 

46 

54 

60 

64.1 

niN 

30 

33 

26 

26 

24 

32 

31 

25 

29 

36 

33 

31 

30 

40 

43 

44 

32 

32 

26 

24 

26 

25 

23 

21 

24 

22 

20 

17 

IS 

16 

27.9 

JESS  VHLLEr 

HBX 

65 

73 

77 

78 

75 

73 

66 

66 

64 

59 

55 

58 

55 

54 

54 

55 

55 

55 

60 

63 

65 

63 

63 

60 

50 

47 

42 

4S 

51 

67 

60.1 

niN 

29 

39 

32 

36 

35 

38 

37 

32 

31 

35 

29 

26 

25 

3 1 

33 

35 

3 1 

26 

22 

23 

25 

25 

25 

25 

23 

16 

6 

9 

14 

22 

27.2 

LfiKEPORI 

nflx 

74 

76 

75 

80 

74 

75 

75 

66 

74 

66 

58 

64 

57 

55 

66 

70 

71 

71 

69 

69 

67 

69 

71 

71 

65 

60 

SS 

S8 

60 

60 

67.4 

MIN 

43 

44 

37 

36 

38 

39 

38 

35 

38 

49 

48 

41 

38 

46 

5 1 

47 

44 

42 

39 

36 

40 

37 

36 

35 

34 

34 

31 

26 

26 

28 

38.6 

LAKE  SOLUNO 

nBx 

74 

77 

75 

82 

80 

79 

79 

78 

75 

77 

70 

58 

67 

57 

61 

69 

67 

65 

66 

61 

59 

59 

57 

59 

SI 

54 

62 

56 

56 

60 

66.3 

niN 

42 

44 

44 

42 

SO 

49 

42 

45 

43 

46 

50 

49 

43 

45 

52 

47 

44 

47 

47 

42 

48 

49 

49 

39 

44 

38 

38 

33 

33 

30 

43.8 

LBKE  SPHULDINC 

nBx 

69 

71 

77 

72 

58 

51 

57 

58 

44 

60 

67 

67 

63 

60 

63 

64 

61 

58 

39 

SI 

59 

S9 

60.4 

NIN 

28 

36 

35 

33 

32 

32 

32 

28 

33 

32 

39 

34 

34 

32 

35 

37 

30 

27 

22 

24 

26 

26 

31  .2 

nflNZHNlTR  IMl 

nflx 

58 

63 

69 

75 

73 

68 

66 

62 

61 

SB 

50 

47 

58 

48 

41 

SB 

65 

65 

63 

65 

62 

61 

64 

62 

58 

57 

35 

38 

54 

63 

58.9 

niN 

30 

38 

37 

44 

36 

36 

33 

29 

32 

37 

29 

30 

26 

32 

33 

38 

35 

34 

31 

32 

31 

32 

30 

28 

29 

26 

12 

IB 

30 

27 

31  .2 

HBRKLET  COVE 

nflx 

72 

76 

75 

83 

80 

79 

78 

77 

75 

78 

69 

57 

67 

SB 

61 

69 

70 

69 

72 

63 

62 

61 

60 

61 

58 

S6 

61 

56 

56 

62 

67.4 

niN 

43 

45 

41 

41 

42 

42 

42 

41 

43 

44 

55 

46 

44 

49 

49 

47 

45 

49 

43 

43 

46 

43 

42 

39 

40 

33 

35 

36 

28 

30 

42.2 

HBRYSVILLE 

nflx 

75 

78 

77 

83 

82 

82 

81 

81 

76 

80 

75 

65 

67 

62 

59 

70 

70 

68 

67 

62 

55 

S3 

54 

58 

49 

SO 

62 

S7 

60 

62 

67.4 

niN 

44 

47 

45 

45 

46 

47 

48 

47 

48 

55 

53 

48 

49 

52 

S3 

50 

47 

51 

50 

45 

49 

50 

SO 

41 

44 

42 

38 

32 

32 

34 

46.1 

nc  CLOUD 

nflx 

64 

71 

79 

82 

78 

75 

72 

71 

71 

66 

55 

59 

68 

45 

44 

60 

73 

69 

69 

68 

68 

67 

71 

69 

65 

60 

44 

45 

56 

63 

64.9 

MIN 

33 

37 

35 

38 

30 

34 

33 

29 

32 

38 

44 

31 

32 

36 

37 

42 

35 

35 

30 

29 

30 

33 

31 

22 

22 

23 

19 

19 

20 

27 

31  .2 

niNERRL 

nflx 

59 

65 

68 

72 

71 

69 

67 

65 

62 

62 

53 

51 

58 

43 

41 

53 

63 

65 

63 

63 

61 

59 

60 

60 

58 

56 

45 

36 

45 

S2 

58.2 

niN 

25 

28 

30 

35 

26 

30 

28 

26 

29 

32 

32 

30 

25 

35 

35 

36 

30 

30 

26 

26 

28 

28 

31 

24 

23 

25 

20 

22 

22 

23 

28.0 

nouNi  SHSsin  wso  ci 

nnx 

69 

71 

70 

75 

70 

70 

68 

67 

64 

52 

56 

59 

45 

45 

S7 

58 

62 

50 

47 

63 

60 

56 

60 

65 

S3 

40 

39 

45 

S3 

S3 

S8.I 

niN 

35 

38 

3S 

36 

33 

39 

37 

34 

40 

41 

32 

30 

36 

37 

39 

37 

33 

33 

29 

27 

32 

29 

29 

28 

33 

IB 

12 

IB 

21 

23 

31  .5 

NEVfiOn  CIIY 

nflx 

69 

73 

75 

83 

81 

81 

78 

74 

74 

70 

68 

59 

58 

54 

SO 

65 

72 

71 

73 

66 

67 

65 

69 

72 

67 

62 

56 

51 

SI 

60 

67.1 

niN 

38 

38 

42 

43 

43 

45 

45 

43 

42 

42 

43 

40 

38 

40 

38 

38 

40 

40 

38 

37 

42 

38 

38 

38 

36 

33 

27 

29 

26 

28 

38.3 

ORLBNO 

nflx 

75 

79 

82 

85 

83 

81 

81 

79 

75 

76 

72 

61 

67 

56 

60 

69 

71 

61 

81 

68 

62 

54 

64 

60 

SO 

61 

58 

55 

63 

71 

68.7 

niN 

42 

47 

43 

42 

44 

45 

44 

44 

43 

47 

50 

44 

44 

5 1 

51 

47 

48 

44 

45 

41 

45 

45 

40 

39 

43 

36 

41 

42 

29 

32 

43.3 

OROVILLE  RBNCER  STB 

nflx 

78 

79 

85 

79 

81 

81 

82 

77 

79 

72 

67 

63 

61 

57 

69 

75 

69 

63 

63 

57 

55 

54 

58 

60 

48 

64 

61 

57 

58 

67.3 

niN 

SO 

57 

47 

51 

52 

60 

53 

46 

55 

58 

54 

52 

52 

48 

54 

50 

46 

SB 

46 

48 

48 

46 

42 

41 

40 

38 

35 

34 

36 

37 

47.9 

PBRBDISE 

nflx 

69 

73 

75 

80 

79 

79 

76 

75 

74 

72 

67 

61 

62 

53 

52 

68 

70 

69 

73 

65 

67 

60 

59 

66 

64 

59 

S7 

S3 

54 

65 

66.5 

niN 

49 

S3 

55 

S3 

56 

58 

54 

56 

54 

53 

S3 

44 

45 

47 

47 

48 

48 

49 

43 

45 

42 

38 

38 

43 

43 

39 

32 

39 

36 

38 

46.6 

PLBCERVILLE 

nflx 

72 

74 

78 

81 

80 

81 

79 

77 

76 

71 

68 

62 

55 

58 

52 

63 

56 

70 

67 

61 

62 

61 

62 

63 

62 

65 

48 

57 

SO 

56 

65.9 

niN 

36 

40 

40 

41 

41 

42 

42 

40 

41 

42 

43 

43 

43 

46 

39 

40 

40 

4  1 

37 

38 

37 

36 

35 

36 

35 

30 

27 

28 

27 

28 

37.8 

PLBCERVILLE  IPG 

nflx 

78 

80 

86 

85 

85 

83 

79 

78 

73 

68 

60 

57 

66 

70 

75 

71 

66 

72 

67 

64 

71 

71 

61 

50 

52 

52 

60 

64 

69.5 

niN 

48 

54 

56 

58 

59 

SB 

53 

54 

52 

50 

48 

46 

46 

46 

54 

56 

49 

51 

50 

45 

44 

53 

45 

39 

35 

34 

37 

42 

48.6 

PORTOLB 

nRx 

69 

70 

70 

74 

72 

70 

66 

66 

62 

59 

56 

56 

SO 

45 

56 

62 

65 

61 

60 

58 

57 

60 

56 

SO 

32 

40 

46 

49 

58.5 

MIN 

22 

26 

25 

25 

25 

26 

28 

22 

28 

25 

26 

23 

19 

32 

39 

31 

27 

25 

27 

24 

23 

21 

20 

20 

19 

16 

14 

1  4 

24  .0 

QUINCr 

nflx 

75 

74 

74 

69 

69 

60 

65 

65 

60 

58 

66 

63 

SB 

60 

62 

62 

62 

52 

58 

niN 

24 

24 

28 

29 

28 

27 

24 

23 

37 

4  1 

32 

32 

30 

26 

22 

22 

2S 

12 

1  3 

RED  BLUFF  HSO  BP 

nflx 

81 

80 

89 

81 

82 

81 

81 

77 

75 

71 

65 

72 

62 

61 

72 

75 

67 

84 

71 

66 

59 

62 

61 

56 

63 

59 

59 

65 

73 

67 

70.6 

niN 

46 

49 

51 

46 

46 

51 

49 

45 

45 

54 

55 

47 

52 

54 

52 

52 

54 

52 

45 

46 

47 

45 

41 

41 

40 

40 

42 

3S 

30 

34 

46.2 

REDDING  F IRE  STB  2 

nBx 

81 

81 

91 

82 

81 

80 

79 

79 

BB 

62 

63 

77 

72 

56 

71 

82 

69 

78 

80 

70 

60 

69 

65 

66 

71 

62 

58 

65 

73 

67 

72.6 

niN 

45 

46 

49 

43 

50 

49 

46 

47 

45 

49 

51 

45 

47 

52 

48 

5 1 

48 

53 

54 

40 

42 

43 

43 

39 

37 

42 

41 

38 

32 

34 

45.0 

ROCKL IN 

nBX 

niN 

SBCRBflENTO  HSO  BP 

nflx 

80 

79 

85 

84 

84 

83 

81 

77 

84 

76 

62 

67 

62 

59 

68 

69 

65 

62 

61 

54 

56 

53 

56 

50 

49 

63 

68 

55 

59 

61 

66.7 

niN 

44 

49 

46 

48 

48 

47 

49 

46 

50 

60 

55 

52 

50 

56 

54 

50 

48 

52 

47 

48 

51 

51 

43 

44 

41 

38 

38 

30 

31 

32 

46.6 

SBCRBMENTO  HSO  CI 

nflx 

79 

79 

85 

83 

85 

84 

81 

77 

83 

74 

63 

71 

63 

60 

71 

70 

67 

65 

61 

56 

56 

54 

SB 

53 

52 

63 

59 

60 

63 

64 

68-0 

niN 

52 

54 

50 

SI 

51 

52 

55 

49 

57 

59 

56 

54 

53 

56 

57 

53 

48 

53 

52 

53 

53 

52 

48 

47 

46 

46 

43 

38 

37 

38 

50.4 

SHBSTB  DBn 

nBX 

69 

74 

80 

81 

81 

70 

71 

73 

71 

68 

59 

60 

72 

53 

54 

65 

75 

69 

74 

74 

7G 

63 

74 

72 

68 

66 

54 

S4 

60 

68 

68.1 

niN 

SO 

51 

55 

54 

54 

54 

50 

SO 

50 

50 

53 

49 

51 

49 

49 

5 1 

52 

52 

55 

47 

45 

40 

42 

45 

46 

47 

40 

40 

46 

4  1 

48-6 

SIERRA  CITY 

nflx 

76 

83 

84 

82 

81 

78 

75 

72 

70 

68 

67 

65 

57 

48 

66 

74 

71 

70 

70 

69 

67 

69 

68 

66 

66 

62 

58 

56 

66 

69 

69. 1 

niN 

35 

47 

47 

50 

46 

45 

40 

38 

36 

35 

35 

35 

31 

34 

36 

47 

44 

44 

45 

42 

41 

45 

42 

38 

34 

32 

28 

26 

38 

36 

39.2 

SIERRBVILLE  RBNCER  STB 

nflx 

69 

72 

74 

78 

74 

75 

74 

74 

69 

64 

60 

58 

59 

61 

45 

SO 

62 

67 

64 

62 

68 

64 

62 

52 

65 

64 

42 

39 

45 

46 

62.3 

niN 

25 

21 

31 

22 

24 

25 

30 

24 

35 

35 

30 

25 

23 

1 8 

3 1 

30 

27 

28 

26 

24 

20 

30 

29 

27 

24 

21 

8 

10 

IS 

1 0 

24.3 

STONT  GORGE  RESERVOIR 

nBX 

73 

78 

79 

85 

84 

80 

80 

80 

75 

74 

69 

57 

71 

55 

57 

67 

75 

75 

80 

70 

69 

66 

70 

69 

67 

60 

56 

S3 

63 

70 

70.2 

niN 

43 

45 

45 

44 

44 

45 

44 

42 

41 

42 

51 

45 

45 

48 

48 

48 

47 

46 

42 

38 

37 

39 

38 

34 

33 

35 

36 

3S 

30 

30 

41  .3 

STRBHBERRr  VBLLET 

nBX 

74 

76 

81 

78 

77 

76 

72 

71 

67 

61 

51 

64 

SO 

45 

67 

74 

71 

73 

73 

69 

68 

72 

71 

68 

67 

^9 

43 

S3 

67 

63 

66.4 

niN 

35 

40 

42 

43 

43 

41 

41 

37 

39 

39 

40 

34 

38 

40 

35 

4  1 

38 

40 

42 

38 

38 

39 

40 

36 

33 

36 

24 

27 

30 

28 

37.2 

THIN  LBKES 

nflx 

61 

65 

70 

66 

63 

64 

59 

58 

52 

48 

45 

44 

40 

32 

54 

56 

64 

60 

57 

54 

52 

51 

54 

52 

53 

48 

35 

46 

51 

S3 

S3. 6 

niN 

28 

33 

35 

34 

31 

31 

36 

30 

30 

31 

27 

28 

22 

29 

3 1 

38 

33 

30 

31 

29 

27 

30 

28 

25 

26 

21 

7 

18 

29 

28.4 

VBCflV ILLE 

nBx 

70 

75 

83 

81 

80 

80 

79 

76 

79 

75 

62 

70 

62 

61 

66 

69 

67 

67 

61 

56 

60 

57 

57 

52 

54 

63 

58 

56 

61 

63 

66.7 

niN 

40 

42 

39 

39 

40 

41 

40 

40 

40 

SS 

53 

48 

45 

53 

52 

46 

47 

47 

51 

44 

44 

49 

49 

40 

44 

39 

46 

33 

27 

32 

43.5 

HHISKEYTOHN  RES 

nflx 

70 

75 

79 

87 

60 

76 

77 

76 

76 

69 

59 

58 

70 

52 

62 

65 

77 

67 

70 

70 

70 

68 

78 

75 

66 

67 

SS 

55 

61 

68 

69.3 

niN 

50 

51 

S3 

51 

52 

52 

46 

46 

45 

45 

51 

46 

49 

47 

42 

48 

46 

50 

48 

40 

40 

48 

41 

40 

43 

37 

31 

38 

38 

34 

45.0 

HILL IBhS 

nflx 

73 

76 

77 

85 

83 

79 

79 

79 

75 

77 

74 

59 

68 

59 

59 

70 

66 

57 

76 

61 

55 

54 

59 

SB 

49 

55 

61 

56 

60 

64 

66 .8 

niN 

44 

46 

44 

43 

45 

45 

44 

43 

43 

45 

50 

47 

46 

SO 

49 

46 

45 

44 

46 

45 

48 

47 

46 

37 

42 

37 

37 

3S 

29 

32 

43.3 

MILLOHS 

nflx 

75 

79 

80 

86 

83 

82 

80 

79 

76 

75 

72 

65 

68 

58 

59 

69 

69 

61 

78 

66 

57 

53 

61 

59 

49 

58 

59 

56 

63 

74 

68.3 

niN 

44 

47 

43 

42 

43 

44 

43 

42 

43 

SO 

50 

44 

45 

SO 

49 

48 

46 

42 

47 

44 

47 

47 

44 

40 

42 

35 

36 

41 

29 

29 

43.2 

HiNTERS 

nflx 

77 

80 

78 

85 

84 

82 

82 

81 

78 

80 

73 

60 

70 

58 

62 

72 

68 

66 

68 

64 

60 

60 

60 

61 

so 

56 

63 

57 

57 

63 

68.5 

niN 

43 

45 

42 

41 

44 

45 

43 

44 

45 

55 

53 

47 

46 

50 

S3 

48 

45 

47 

49 

43 

49 

49 

49 

39 

44 

38 

38 

37 

29 

30 

44.3 

HOOOLBNO   1  HNH 

nflx 

74 

78 

76 

83 

80 

BO 

80 

79 

76 

78 

76 

62 

70 

61 

59 

69 

67 

59 

65 

61 

54 

54 

56 

56 

50 

53 

61 

52 

57 

60 

66.2 

niN 

42 

45 

43 

40 

44 

43 

43 

46 

44 

49 

54 

47 

44 

45 

49 

48 

47 

48 

51 

44 

48 

49 

48 

40 

43 

40 

31 

33 

30 

32 

43.7 
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DAILY  TEMPERniURES 


STATION 

DRY   OF  MONTH 

o 

Q: 

1 

z 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a; 

NORTHEAST  INTERIOR 
BBS  INS  03 

BOCfi 

MIN 

67 
I  1 

70 
IS 

71 
14 

73 
15 

79 
15 

76 
16 

75 
23 

67 
15 

6B 

21 

66 
21 

62 
22 

57 
25 

57 
15 

55 
30 

42 

35 

52 
31 

63 
28 

71 
25 

60 
25 

61 
24 

63 
25 

64 
24 

61 
19 

62 
20 

65 
IB 

60 
14 

36 
S 

35 
5 

40 
6 

47 

19.0 

BOO  I E 

MIN 

67 
IS 

67 
1  1 

68 
12 

71 
14 

68 
16 

67 
15 

64 

15 

61 
12 

SB 
IS 

55 
1  3 

46 
1  1 

49 

20 

46 

6 

43 

23 

52 
29 

56 
19 

66 
16 

59 
18 

59 
10 

60 
12 

57 
10 

55 
12 

56 
9 

60 
6 

55 
14 

44 
14 

29 

-IS 

46 

2 

50 
10 

55 

12.2 

BR  I DCEPORT 

MIN 

68 
12 

77 
14 

71 
13 

74 

12 

77 
ID 

75 
12 

74 
IS 

67 
9 

66 
S 

63 
14 

54 

12 

52 
21 

54 

9 

51 
33 

59 
20 

62 
15 

70 
15 

63 
13 

62 
10 

62 
10 

63 
10 

58 
10 

64 
8 

63 
6 

61 
7 

50 
20 

33 
-  8 

42 

-  3 

50 
-  1 

52 

?0.7 

CEOflRV I LLE 

MIN 

63 
29 

SB 
34 

71 
31 

68 
29 

65 
29 

71 
36 

67 
36 

69 
29 

67 
30 

64 

30 

60 
29 

SO 
31 

58 
22 

52 
36 

44 

35 

57 
37 

65 
32 

67 
31 

62 
25 

58 
25 

58 
27 

59 
27 

60 
22 

SB 
22 

62 
30 

50 
21 

33 
9 

35 
7 

41 

12 

46 

58.3 
26. B 

CONNER  MEMORIAL  ST  PK 

MAX 

niN 

64 

22 

75 
22 

70 
23 

72 
23 

75 
23 

72 
23 

72 
25 

67 
22 

65 
25 

65 
27 

62 
28 

47 

27 

SS 
19 

51 
24 

40 

34 

43 

35 

60 
27 

66 
26 

60 
27 

59 
27 

62 
27 

61 
25 

59 
21 

60 
21 

62 

19 

38 
6 

32 
8 

40 
ID 

49 

22.7 

OOTLE  5  SSE 

MAX 
MIN 

68 
26 

69 
30 

68 
31 

67 
29 

69 
29 

68 
34 

65 
34 

64 

29 

67 
33 

60 
32 

55 
32 

61 
26 

58 
24 

50 
38 

49 
38 

58 
31 

60 
31 

62 
32 

56 
30 

56 
25 

57 
26 

59 
25 

58 
26 

59 
24 

55 
25 

43 

22 

36 
9 

38 
8 

44 

1  1 

45 

26.7 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

MAX 
MIN 

67 
23 

69 
26 

66 
24 

66 
21 

68 

22 

66 
26 

67 
25 

64 

22 

66 
27 

61 
28 

58 
26 

61 
24 

58 
18 

50 
36 

55 
36 

60 
28 

61 
23 

63 
25 

59 
21 

58 
18 

57 
19 

56 
IB 

S7 
18 

58 
15 

59 
18 

51 
21 

36 
14 

38 
5 

42 

5 

45 

5 

2?. 3 

FORT  BIOHELL 

MIN 

71 
29 

75 
31 

75 
26 

70 
27 

77 
25 

70 
33 

74 

28 

65 
24 

67 
26 

59 
34 

56 
24 

62 
30 

57 
18 

47 

35 

60 
36 

66 
40 

68 
26 

65 
26 

60 
22 

62 
20 

54 

20 

64 

19 

62 
19 

66 
17 

55 
32 

44 

19 

35 
4 

43 

S 

49 

6 

51 

23.6 

MONO  LAKE 

MIN 

67 
2B 

70 
30 

73 
30 

67 
28 

69 
29 

68 
30 

69 
31 

62 

27 

65 
29 

61 
31 

53 
28 

SI 
29 

53 
24 

52 
26 

56 
33 

62 
28 

60 
29 

62 
30 

60 
27 

61 
26 

55 
25 

60 
26 

SB 
25 

56 
25 

54 
24 

47 
23 

25 
7 

42 
13 

45 

17 

51 
1 8 

25.9 

SUSANVILLE  AIRPORT 

MIN 

68 
24 

68 
28 

68 
23 

68 
25 

69 
22 

69 
26 

66 
26 

64 

2D 

66 
27 

58 
32 

59 
29 

60 
31 

SO 
23 

47 

38 

56 
39 

60 
38 

62 
30 

67 
31 

60 
26 

58 
24 

58 
26 

57 
24 

56 
24 

59 
21 

60 
24 

49 

18 

34 

15 

36 

7 

42 

9 

45 

I  2 

24.8 

TAHOE  CITY 

MIN 

58 
30 

60 
28 

58 
28 

62 
27 

60 
28 

62 
28 

62 
30 

6D 
26 

58 
30 

58 
28 

52 
30 

50 
30 

52 
23 

48 

30 

48 

33 

54 
33 

58 
29 

56 
28 

S4 

27 

58 
28 

54 

27 

52 
28 

54 

25 

52 
26 

51 
26 

SO 
22 

41 

18 

30 
12 

42 
19 

50 
19 

26.5 

TAHOE  VALLEY  FAA  OP 

MIN 

62 
21 

65 
24 

64 

23 

65 
21 

65 
20 

63 
23 

60 
25 

61 
21 

61 
25 

57 
26 

51 
23 

51 
24 

50 

17 

40 
33 

54 

30 

61 
28 

64 

26 

59 
25 

57 
23 

56 
24 

56 
24 

57 
24 

55 
21 

60 
19 

57 
20 

45 

18 

33 

13 

42 

7 

53 
13 

51 
13 

2^.8 

TERMO 

MAX 
MIN 

66 
18 

69 
26 

70 
2D 

72 
20 

72 
15 

68 
25 

66 
26 

66 
17 

64 

23 

55 
25 

60 
24 

58 
21 

52 
13 

43 

31 

55 
33 

63 
34 

66 
24 

61 
26 

61 
16 

61 

17 

62 
17 

60 
16 

59 
18 

60 
12 

52 
20 

41 

13 

32 
B 

40 
8 

46 
4 

51 

58.4 
19.2 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

68 
17 

70 
20 

72 
20 

74 

IS 

77 
20 

73 
21 

71 
29 

64 
24 

65 
25 

63 
29 

67 
26 

55 
28 

54 

20 

52 
24 

38 
32 

47 

30 

57 
27 

66 
26 

56 
23 

57 
22 

59 
23 

58 
23 

56 
22 

58 
22 

61 
22 

57 
21 

36 
1  1 

32 

7 

38 
9 

45 

1 0 

57.9 
21  .7 

HOODFOROS 

MAX 
MIN 

71 
21 

68 
28 

69 
32 

71 
32 

74 

34 

70 
34 

69 
35 

66 
32 

66 
31 

59 
26 

51 
26 

54 

20 

59 
23 

45 

27 

57 
28 

63 
28 

66 
31 

65 
29 

59 
26 

59 
26 

59 
27 

56 
25 

56 
24 

65 
30 

61 
28 

56 
15 

30 

-  2 

31 
1 

46 
9 

47 

8 

24.5 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  04 

BEN   LOMONO  4 

MIN 

85 
39 

88 
39 

93 
39 

95 
42 

91 
41 

62 
41 

8B 
38 

83 
40 

83 
42 

68 
45 

60 
53 

66 
47 

61 
46 

66 
53 

72 
51 

76 
4B 

81 
42 

82 
43 

77 
42 

63 
43 

72 
46 

72 
38 

79 
37 

77 
38 

72 
34 

70 
33 

59 
43 

66 
27 

71 
26 

75 
28 

40.8 

BERKEL  E  Y 

MIN 

74 
49 

81 
56 

82 
57 

62 
59 

76 
57 

77 
58 

73 
52 

72 
57 

72 
56 

64 

59 

59 
51 

55 
51 

64 

50 

61 
52 

66 
S3 

72 
54 

72 
S3 

67 
51 

67 
52 

58 
49 

66 
51 

63 
47 

64 

46 

64 
47 

61 
46 

64 
44 

58 
46 

63 
44 

66 
42 

64 
43 

51.1 

BURL  I NGAME 

MIN 

75 
45 

75 
47 

77 
45 

78 
45 

77 
45 

70 
46 

73 
48 

67 
45 

78 
45 

74 
45 

66 
47 

62 
53 

70 
47 

69 
53 

85 
53 

70 
51 

69 
48 

67 
49 

65 
47 

62 
46 

60 
S3 

61 
46 

63 
45 

62 
44 

60 
42 

58 
41 

52 
49 

57 
S3 

62 
35 

61 
35 

46  .4 

CARMEL  VALLEY 

MAX 
MIN 

80 
45 

87 
50 

93 
53 

93 
56 

73 
SS 

78 
S3 

85 
43 

83 

SO 

82 
50 

69 
44 

62 
48 

66 
46 

63 
42 

68 
52 

72 
54 

77 
SO 

81 
51 

78 
50 

78 
50 

68 
42 

68 
SO 

75 
46 

61 
48 

80 
SO 

72 
39 

68 
36 

63 
34 

65 
34 

66 
36 

73 
36 

74.9 
46  .6 

CROCKETT 

MIN 

73 
49 

75 
49 

76 
53 

81 
42 

78 
51 

75 

46 

74 
48 

75 
56 

67 
S3 

58 
49 

66 
43 

62 
S4 

64 

S3 

64 

53 

70 
SI 

66 
53 

65 
S2 

62 
50 

58 
50 

57 
48 

53 
42 

62 
41 

60 
37 

56 
35 

60 
36 

66  . 4 
47.8 

GILROY 

MAX 

niN 

75 
42 

79 
41 

SS 
42 

65 
42 

89 
44 

88 
44 

66 
41 

82 
41 

60 
44 

62 
43 

72 
44 

60 
50 

62 
44 

60 
48 

65 
55 

68 
50 

68 
45 

75 
45 

71 
46 

71 
45 

57 
51 

61 
45 

59 
39 

57 
39 

67 
43 

59 
39 

64 

31 

60 
27 

62 
26 

66 
29 

70.8 
42.2 

HALF  MOON  BAY 

MIN 

75 
47 

70 
50 

78 
53 

73 
50 

67 
42 

67 
44 

65 
44 

66 
44 

72 
50 

64 

57 

60 
53 

60 
SO 

61 
47 

62 
47 

66 
52 

65 
44 

57 
47 

66 
SI 

65 
47 

63 
49 

64 

52 

66 
47 

63 
SO 

68 
51 

f  6 
44 

65 
43 

6D 
4D 

60 
40 

61 
41 

64 
47 

65 . 6 
47.4 

HOLLISTER  2 

MAX 
MIN 

KING  CITY 

MAX 
MIN 

82 
36 

86 
39 

88 
40 

92 
41 

86 
40 

88 
40 

88 
40 

83 
37 

64 
40 

69 
38 

64 
48 

60 
43 

69 
39 

67 
SI 

69 
53 

73 
43 

60 
42 

75 
42 

78 
42 

76 
40 

63 
48 

69 
39 

78 
39 

78 
37 

70 
34 

64 
34 

63 
29 

65 
24 

68 
24 

71 
24 

74  .9 

38  .9 

LIVERMORE  COUNTY  F  0 

MAX 
MIN 

76 
41 

79 
41 

81 
41 

63 
42 

86 
43 

84 
43 

85 
42 

80 
41 

61 
44 

72 
44 

65 
49 

70 
51 

63 
43 

67 
52 

65 
56 

70 
48 

71 
43 

75 
45 

74 
43 

56 
49 

61 
49 

56 
43 

S7 
43 

66 
39 

61 
39 

64 

36 

60 
40 

SB 
33 

61 
28 

62 
29 

69  .6 
42.7 

LOS  CATOS 

MAX 
MIN 

75 
42 

BO 
43 

83 
43 

63 
43 

82 
44 

82 
44 

76 
46 

77 
43 

62 
4^ 

70 
47 

62 
53 

61 
49 

60 
40 

65 
53 

66 
55 

70 
48 

70 
45 

72 
47 

66 
45 

60 
42 

63 
51 

61 
43 

63 
38 

65 
39 

63 
43 

62 
40 

SB 
41 

60 
31 

62 
29 

63 
31 

68.7 
43.4 

MARTINEZ  WATER  PLANT 

MAX 
MIN 

75 
44 

76 
46 

80 
43 

79 
45 

79 
46 

77 
45 

77 
46 

75 
45 

77 
47 

72 
52 

60 
52 

65 
50 

64 

49 

66 
47 

66 
S6 

6B 
54 

66 
52 

70 
SI 

62 
52 

56 
46 

59 
51 

SB 
48 

57 
50 

SB 
46 

59 
48 

65 
44 

63 
42 

60 
40 

61 
31 

60 
35 

67  .0 
46.6 

MONTEREY 

MIN 

77 
46 

84 

55 

88 
57 

91 
58 

75 
51 

75 
S3 

62 
45 

78 
56 

80 
58 

65 
54 

59 
53 

64 
47 

61 
48 

66 
53 

68 
55 

70 
51 

70 
51 

67 
SO 

74 

51 

63 
S2 

52 
52 

65 
4S 

67 
44 

69 
50 

60 
50 

63 
46 

SB 
39 

61 
38 

64 

39 

67 
44 

69  .8 
49.7 

MONTEREY  FAA  AP 

MAX 
MIN 

77 
42 

BO 
50 

82 
51 

83 
56 

68 
50 

70 
SO 

Bl 
44 

72 
52 

77 
S4 

64 

56 

63 
52 

60 
49 

61 
46 

64 

54 

64 

55 

66 
48 

62 
52 

62 
52 

60 
49 

64 
46 

62 
46 

61 
42 

S9 
40 

61 
36 

62 
37 

64 
40 

67 . 3 
48.1 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 
MIN 

70 
45 

74 

49 

74 

51 

76 
52 

74 
45 

66 
42 

70 
45 

70 
46 

73 
49 

80 
45 

67 
49 

62 
47 

68 
43 

65 
45 

65 
S3 

69 
56 

75 
52 

72 
55 

78 
52 

69 
S3 

67 
48 

68 
50 

74 
48 

70 
47 

69 
47 

67 
45 

70 
45 

65 
36 

65 
35 

66 
36 

69  .9 
47.1 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MAX 
MIN 

75 
50 

77 
54 

84 

63 

67 
68 

89 
64 

86 
64 

84 
64 

64 

62 

83 
58 

80 
49 

79 
47 

49 
45 

61 
46 

53 
47 

55 
49 

64 

50 

65 
44 

65 
43 

67 
44 

57 
54 

68 
43 

68 
46 

65 
40 

70 
46 

72 
49 

63 
SO 

55 
36 

49 

36 

59 
40 

65 
46 

69.7 
49.9 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 
MIN 

70 
54 

75 
S9 

80 
64 

81 
68 

78 
61 

75 
62 

70 
58 

68 
S7 

66 
S3 

SB 
47 

SO 
41 

51 
37 

46 
41 

57 
38 

56 
45 

66 
49 

72 
59 

68 

57 

66 
S3 

64 

51 

63 
51 

57 
50 

69 
54 

67 
57 

63 
49 

53 
36 

47 

28 

48 

31 

58 
38 

61 
46 

63  .6 
49.9 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 
MIN 

78 
42 

80 
42 

64 
44 

87 
44 

92 
44 

91 
43 

66 
42 

85 
42 

80 
45 

82 
42 

75 
47 

60 
47 

62 
42 

65 
42 

67 
49 

68 
45 

72 
46 

79 
46 

76 
46 

75 
44 

73 
44 

63 
43 

70 
40 

76 
40 

74 

39 

71 
36 

65 
32 

59 
28 

61 
28 

65 
29 

74  .0 
41  .4 

NEWARK 

MAX 
MIN 

68 
49 

73 
46 

75 
57 

77 
49 

77 
44 

76 
52 

75 
SI 

72 
SD 

71 
52 

73 
51 

71 
52 

65 
53 

63 
50 

63 
51 

65 
55 

64 

52 

68 
SO 

67 
49 

67 
49 

63 
49 

63 
SI 

63 
49 

59 
49 

60 
46 

63 
46 

57 
43 

63 
43 

63 
36 

63 
36 

60 
37 

66.9 
48.3 

OAKLAND  HSO  AP 

MAX 
MIN 

66 
SO 

73 
48 

72 
52 

74 
47 

73 
51 

76 
SO 

67 
SO 

70 
49 

73 
SI 

68 
59 

62 
SS 

63 
54 

62 
54 

64 

57 

63 
56 

70 
56 

69 

53 

70 
S3 

69 

53 

60 
SI 

62 

52 

65 
50 

65 
50 

61 
47 

57 
46 

62 
44 

59 
43 

61 
40 

58 
39 

57 
36 

65.8 
49.9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DniLY  TEMPERATURES 


STPIT  ION 

DRY  OF  MONTH 

o 

<E 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

I  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CE 

ORKLRNO  nuSEUfI 

lilN 

76 
50 

61 
51 

83 
52 

81 
52 

77 
S3 

76 
53 

73 
S4 

73 
SI 

74 

S3 

67 
59 

61 
54 

66 
S3 

62 
53 

65 
SS 

67 
56 

73 
56 

72 
S3 

70 
54 

67 
53 

58 
50 

67 
54 

65 
SO 

66 
49 

63 
47 

SB 
47 

63 
44 

59 
47 

SB 
40 

63 
39 

66 

68  •  3 
50.7 

PALO  RLTO 

niN 

70 
44 

74 
43 

77 
43 

80 
45 

79 
45 

78 
44 

75 
45 

72 
43 

74 
45 

75 
52 

72 
55 

SB 
51 

64 
45 

64 
54 

66 
55 

65 
SO 

71 
46 

70 
49 

69 
47 

66 
45 

S7 
52 

62 
45 

61 
45 

63 
43 

64 
46 

61 
40 

64 

35 

57 
31 

59 
30 

63 

67 '7 
44.8 

PASO  ROBLES 

niN 

81 

33 

84 
34 

85 
35 

94 

35 

91 
34 

86 
34 

86 
34 

79 
32 

81 
37 

74 
34 

63 
42 

62 
43 

66 
39 

67 
51 

67 
46 

71 
41 

77 
42 

76 
38 

77 
36 

75 
38 

69 
41 

69 
34 

74 

3S 

78 
32 

72 
31 

61 
30 

SB 
30 

62 
30 

65 
22 

66 

73-9 
35.5 

pflso  ROBL  ES  F  nn  flP 

niN 

75 
35 

81 

36 

80 
37 

87 
37 

83 
37 

80 
38 

7B 
37 

77 
40 

78 
39 

72 
36 

58 
45 

56 
46 

62 
40 

61 

52 

60 
49 

64 
43 

71 
44 

72 
42 

75 
41 

72 
40 

58 
45 

64 

39 

69 
35 

74 
34 

68 
34 

58 
34 

SS 
29 

59 
26 

62 
26 

61 

69 .0 
38.0 

P  I  NNACLES  Nf^T  nONUHEN  T 

lilN 

78 
36 

83 
37 

65 
39 

88 
44 

92 
44 

90 
43 

86 
43 

BS 
42 

81 
42 

40 

39 

39 

67 
38 

37 

66 
50 

66 
42 

78 
42 

81 
42 

78 
43 

76 
42 

42 

68 
38 

72 
38 

79 
39 

74 

37 

37 

67 
21 

59 
IS 

62 
27 

66 

76  •  1 
38.2 

P I SnO  6EPCH 

NIN 

74 
47 

72 
51 

78 
52 

81 
52 

79 
47 

7S 
49 

72 
45 

73 
48 

75 
52 

76 
48 

64 

58 

68 
44 

66 
46 

67 
SS 

78 
56 

76 
SS 

75 
56 

85 
51 

79 
S3 

69 
S3 

68 
54 

71 
44 

68 
48 

73 
47 

71 
49 

70 
45 

67 
44 

67 
44 

66 
37 

69 

72  -4 
48.9 

PRIEST  VRLLEY 

niN 

76 
27 

83 
28 

83 
33 

85 
34 

87 
32 

82 
31 

81 
30 

78 
31 

75 
33 

70 
30 

60 
37 

SB 
36 

61 
46 

59 
45 

65 
47 

80 
38 

72 
35 

75 
35 

73 
33 

65 
31 

65 
31 

71 
31 

75 
39 

76 
29 

71 
29 

58 
31 

62 
27 

55 
19 

56 
19 

67 
20 

70 .6 
32.2 

REOHOOO  CITY 

NIN 

75 
43 

79 
43 

82 
43 

81 
44 

79 
44 

77 
45 

72 
46 

75 
43 

76 
44 

74 

53 

65 
52 

65 
51 

62 
45 

67 
53 

66 
55 

73 
49 

73 
47 

71 
48 

69 
45 

60 
43 

65 
S3 

64 
45 

64 
42 

65 
40 

62 
46 

67 
39 

59 
42 

61 
32 

62 
31 

65 

69  .2 
44.6 

o  ( ruMnijn 
"  I L  nnuitu 

NIN 

76 
49 

78 
SI 

B2 
SO 

81 
S3 

78 
53 

79 
51 

76 
49 

74 

51 

74 

SO 

69 
4B 

63 
SI 

66 
50 

61 
48 

6S 
SS 

68 

SS 

70 
55 

71 
52 

72 
52 

64 

SO 

58 
49 

63 
53 

60 
49 

63 
49 

61 
48 

57 
44 

62 
42 

59 
43 

57 
39 

63 
37 

62 

48.9 

Sfl INT  MARTS  COLLEGE 

NIN 

71 
40 

73 
39 

76 
43 

75 
42 

74 
42 

74 

39 

74 

38 

74 

39 

73 
40 

64 

55 

59 
51 

61 
50 

60 
45 

60 
52 

62 
51 

67 
49 

62 
45 

69 
45 

59 
43 

58 
44 

58 
43 

57 
41 

56 
41 

53 
37 

59 
37 

59 
40 

54 

35 

53 
33 

S8 
27 

57 

63  .6 
41  .8 

SALINPS  3  E 

NIN 

SPL  INPS  FPP  HP 

NIN 

BO 
41 

84 

SO 

86 
49 

91 
SO 

84 
48 

73 
49 

83 
44 

80 
4B 

76 
48 

64 
53 

59 
S3 

63 
48 

61 
43 

65 
54 

68 
52 

71 
50 

75 
47 

67 
47 

74 
49 

61 
48 

63 
47 

66 
45 

78 
48 

72 
46 

68 
42 

65 
38 

61 
36 

61 
36 

65 
36 

68 

71.1 
46.1 

S  F  R I CHHONO  SUNSE  T 

NIN 

70 
51 

78 
SO 

BO 
SS 

BO 
S3 

66 
49 

72 
49 

64 
49 

74 
49 

71 
52 

66 
56 

61 
S3 

63 
48 

61 
50 

63 
SO 

66 
55 

68 
57 

64 

50 

60 
50 

67 
50 

60 
51 

61 
53 

62 
48 

64 
48 

62 
49 

62 
47 

62 
49 

60 
46 

60 
36 

64 

40 

63 

66  .8 
49.5 

SPN  FRPNC I  SCO  HSO  PP 

NIN 

72 
49 

7S 
48 

78 
49 

78 
51 

73 
SO 

75 
49 

66 
47 

71 
49 

75 
50 

68 
57 

60 
53 

62 
51 

60 
51 

64 

55 

62 
55 

70 
54 

68 
50 

66 
51 

63 
50 

57 
50 

61 
51 

59 
51 

60 
SO 

60 
47 

57 
47 

62 
43 

SB 
42 

58 
38 

58 
37 

61 

66.2 
48.7 

SPN  FRPNC 1  SCO  HSO  C I 

NIN 

74 

56 

77 
59 

79 
S9 

76 
60 

78 
57 

75 
55 

74 
54 

75 
57 

74 

58 

65 

60 

60 
54 

65 
55 

61 
55 

64 

56 

66 
58 

69 
57 

67 
57 

71 
56 

5S 
55 

SB 
54 

61 
SS 

60 
52 

62 
SO 

58 
51 

54 

48 

62 
48 

58 
SO 

58 
47 

63 
47 

62 

66  •  4 
54.3 

SPN  CRECOR 1 0  2  SE 

NIN 

72 
41 

77 
41 

81 
47 

Bl 
46 

75 
40 

72 
41 

67 
41 

76 
40 

74 
46 

66 
51 

59 
52 

61 
47 

60 
47 

65 
53 

66 
51 

71 
49 

69 
44 

66 
48 

70 
44 

60 
41 

63 
46 

68 
42 

70 
42 

71 
41 

65 
45 

65 
38 

55 
44 

60 
40 

63 
33 

63 
35 

67  .7 
43.9 

SPN  JOSE 

NIN 

72 
49 

76 
45 

79 
45 

80 
48 

78 
47 

76 
48 

73 
47 

74 
45 

78 
49 

71 
SO 

66 
53 

60 
50 

63 
47 

65 
S3 

64 

57 

66 
21 

67 
48 

65 
48 

6S 
46 

63 
45 

60 
52 

59 
46 

62 
41 

62 
42 

59 
45 

62 
41 

60 

44 

57 
33 

60 
32 

61 
33 

66  .6 
45.0 

NIN 

80 
43 

83 
50 

89 
50 

91 
52 

94 
49 

89 
48 

83 
45 

85 
44 

82 
42 

81 
47 

6B 
49 

63 
47 

64 

47 

67 
48 

66 
S4 

70 
52 

75 
55 

83 
56 

89 
54 

76 
36 

72 
51 

70 
52 

73 
49 

80 
47 

80 
48 

74 
49 

70 
45 

65 
39 

65 
37 

70 
32 

76 . 6 
47.2 

SflN  FIATEO 

NIN 

77 
46 

81 
47 

84 
49 

83 
46 

83 
49 

80 
50 

75 
47 

80 
47 

77 
56 

71 
58 

71 
S3 

71 
53 

68 

51 

66 
54 

66 
54 

65 
52 

73 
57 

75 
54 

68 
55 

58 
48 

66 
54 

66 
53 

68 
48 

65 
48 

65 
46 

67 
42 

60 
47 

61 
35 

65 
35 

68 
Si 

70 . 8 
49. S 

SflNTn  CRUZ 

niN 

70 
42 

81 
44 

85 
44 

88 
47 

90 
46 

84 

46 

73 
41 

82 
44 

77 
45 

80 
51 

71 
56 

SB 
49 

65 
47 

61 
53 

64 

52 

70 
49 

74 
46 

74 
47 

70 
45 

72 
46 

60 
49 

65 
42 

67 
4  1 

74 
43 

70 
40 

70 
39 

65 
44 

62 
32 

64 

32 

69 
34 

71.8 
44.5 

UPR  SflN  LEflNORO  FILTER 

HBX 

niN 

78 
42 

80 
42 

78 
4S 

90 
46 

90 
46 

87 
45 

83 
42 

83 
40 

80 
44 

80 
45 

71 
50 

63 
43 

71 
44 

66 
46 

69 
48 

73 
45 

80 
46 

79 
46 

76 
45 

71 
40 

63 
43 

73 
40 

68 
38 

62 
41 

66 
40 

68 
40 

68 
38 

61 
34 

63 
32 

66 
36 

73.7 
42.4 

HflTSONVlLLE  HflTERHORKS 

nnx 
niN 

70 
45 

B2 
46 

es 

47 

BB 

47 

91 
46 

B3 
45 

68 
44 

84 
45 

79 
46 

79 
52 

66 

SS 

SB 
48 

63 
46 

61 
49 

65 
55 

69 

51 

74 
48 

76 
49 

71 
47 

71 
48 

60 
48 

65 
44 

66 
43 

70 
42 

70 
42 

63 
39 

64 

36 

59 
32 

62 
34 

66 
33 

70.9 
45.1 

HUUU91UC    rinc    oin  1 

niN 

SAN  JOPQU I N 

ORniNHCE  05 

QhiTinrH  piiMPiun  pi  ? 

niN 

74 
44 

76 
43 

78 
42 

81 
40 

80 
44 

78 
43 

78 
43 

79 
46 

75 
44 

82 
SO 

72 
SO 

58 
51 

66 
41 

62 
49 

61 
56 

67 
46 

70 
45 

67 
47 

63 
52 

57 
49 

55 
52 

55 
51 

54 

49 

55 
47 

51 
46 

56 
3S 

63 
35 

SB 
30 

55 
28 

60 
29 

44.2 

ocu  MmiuTotkj 
HDn  nuuniMiri 

niN 

75 
46 

79 
48 

84 

53 

64 

56 

88 

57 

87 
SS 

87 
56 

86 
SS 

81 
52 

77 
49 

74 
48 

66 
50 

52 
42 

65 
45 

58 
43 

61 
43 

70 
45 

75 
48 

70 
45 

71 
47 

71 
41 

64 

43 

64 

37 

66 
39 

71 
34 

61 
36 

46 

33 

54 

33 

60 
34 

63 
36 

45.0 

niN 

74 

62 

80 

S2 

81 
60 

84 

58 

86 
SB 

83 
57 

80 
57 

71 
56 

74 

54 

70 
50 

63 
47 

55 
45 

63 
40 

59 
45 

56 
41 

67 
44 

76 
48 

65 
47 

66 
44 

74 

SO 

61 
38 

60 
35 

65 
39 

71 
47 

55 
33 

44 

38 

SO 
32 

55 
32 

60 
36 

65 
39 

46.1 

UHntnsr ItLU  HbU  Hr 

niN 

77 
SO 

83 
52 

79 
S3 

87 
55 

87 
55 

88 
53 

85 
S3 

83 
S3 

78 
SS 

78 
49 

69 
52 

61 
54 

68 
48 

64 

58 

67 
53 

68 
53 

76 
55 

64 

52 

67 
54 

60 
51 

S9 
55 

60 
SS 

64 
48 

51 
42 

52 
47 

51 
41 

60 
35 

65 
33 

63 
33 

66 
36 

49.4 

BflLCH  POWER  HOUSE 

niN 

70 
48 

74 

SO 

75 
54 

7S 
S3 

74 

S3 

74 

S3 

73 
52 

72 
51 

71 
51 

68 
48 

66 
47 

62 
SI 

61 
43 

61 
48 

59 
42 

61 
43 

66 
49 

66 
46 

63 
43 

65 
48 

64 
41 

57 
42 

60 
44 

64 
45 

63 
36 

53 
38 

49 
34 

SO 
32 

54 

33 

57 
38 

64 . 2 
45.2 

Bur  TONH [ L  LOM 

HIN 

76 
40 

75 
39 

80 
42 

81 
38 

82 
42 

85 
42 

85 
41 

86 
41 

80 
48 

78 
40 

78 
40 

65 
51 

60 
39 

67 
47 

63 
SI 

65 
48 

65 
42 

70 
46 

59 
52 

62 
46 

57 
52 

55 
52 

55 
50 

61 
37 

49 
44 

48 
45 

54 

32 

56 
25 

60 
24 

60 
24 

67  .2 
42.0 

CfiLflVERflS  BIG  TREES 

niN 

65 
32 

69 
38 

73 
43 

77 
44 

77 
42 

75 
41 

73 
40 

70 
41 

68 
40 

64 

37 

59 
3S 

SO 
32 

S3 
29 

52 
34 

43 

35 

58 
37 

66 
37 

64 

39 

65 
39 

60 
37 

59 
36 

62 
38 

63 
36 

60 

32 

51 

24 

44 

24 

42 

25 

52 
29 

61.2 
35.6 

CWHP  PPRDEE 

KIN 

75 
SO 

77 
51 

78 
53 

82 
S4 

83 
S6 

BO 
56 

83 
56 

82 
54 

76 
S3 

76 
52 

71 
S3 

62 
51 

S9 
50 

66 
50 

54 
49 

62 
49 

70 
50 

71 
46 

54 
48 

62 
48 

55 
48 

54 

50 

51 
48 

SB 
46 

62 
44 

S3 
42 

53 
35 

56 
35 

55 
35 

59 
36 

65 .6 
48.2 

CfiTHE^S  VY  BULL  RUN  RM 

niN 

72 
39 

74 
42 

82 
45 

80 
43 

82 
47 

83 
47 

83 
46 

BO 
46 

78 
44 

77 
43 

72 
40 

63 
45 

S3 
39 

62 
47 

SS 
42 

59 
42 

65 
44 

70 
43 

60 
45 

62 
39 

61 
44 

51 
45 

51 
41 

59 
36 

58 
39 

47 

39 

46 

30 

SI 
27 

55 
29 

58 
30 

65 .0 
40.9 

CHERRT  VRLLET  DflH 

HIN 

72 
42 

75 
48 

79 
46 

78 
45 

78 
45 

75 
43 

71 
42 

70 
41 

67 
37 

62 

34 

54 

33 

55 
32 

42 
34 

61 
41 

70 
44 

68 
42 

65 
40 

67 
41 

65 
39 

63 
40 

68 
40 

67 
38 

66 

36 

56 
28 

49 

25 

45 

28 

56 
32 

59 
34 

64  .4 

3B.2 

r  not  iLtfa 
L  UHL 1 NOH 

niN 

76 
39 

82 
41 

82 
43 

87 
44 

82 
45 

84 
45 

82 
44 

76 
42 

79 
44 

77 
44 

69 

47 

63 
49 

67 
42 

62 
42 

66 
52 

65 
SO 

72 
45 

63 
44 

60 
51 

61 
48 

S7 
50 

55 
48 

59 
46 

55 
41 

SI 
42 

S3 
45 

55 
32 

59 
27 

60 
26 

62 
27 

42.8 

CORCORAN  IRRIC  01  ST 

MRX 
HIN 

76 
41 

78 
41 

80 
41 

84 
44 

BS 
42 

85 
43 

81 
42 

79 
40 

79 
45 

77 
41 

71 
46 

60 
SO 

61 
42 

60 
52 

62 
52 

64 
46 

64 
47 

60 
SO 

58 
54 

55 
48 

56 
50 

54 
49 

53 
49 

51 
47 

50 
45 

51 
45 

54 

38 

58 
29 

59 
28 

61 
28 

65.5 
43.8 

OENfllR  3  NNE 

nnx 
niN 

75 
34 

79 
35 

79 
3S 

BO 
38 

82 
35 

79 
36 

78 
39 

75 
36 

76 
39 

73 
39 

64 
45 

62 
42 

60 
41 

S9 

52 

66 
S3 

69 
46 

64 
4S 

58 
49 

SB 
48 

55 
51 

54 
49 

S3 
50 

53 
42 

52 
40 

SO 
45 

SS 
39 

55 
29 

56 
26 

60 
25 

61 
26 

64.7 
40.3 

OUOLETS 

nnx 

HIN 

SEE  REf 

ERENCE  NOTE* 

FOLLOHINC  < 

TRTION 

NOE 

17 


DniLY  TEMPERniURES 


OfiY  OF  MONTH 

o 

STHT ION 

<£ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

B 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CT 

ELECTRB  POWER  HOUSE 

MAX 

79 

84 

87 

87 

86 

86 

83 

83 

79 

73 

69 

64 

65 

62 

66 

71 

75 

70 

66 

66 

62 

55 

64 

63 

58 

54 

57 

58 

63 

66 

70.0 

MIN 

40 

39 

41 

40 

40 

41 

44 

42 

43 

42 

45 

45 

44 

5 1 

43 

46 

43 

42 

41 

42 

45 

45 

43 

37 

38 

40 

27 

30 

28 

28 

40-5 

F IVE  POINTS  S  SSH 

MAX 

75 

77 

80 

83 

82 

79 

76 

76 

76 

74 

70 

62 

60 

58 

64 

53 

62 

S9 

58 

57 

SS 

53 

51 

48 

55 

58 

S9 

65.6 

MIN 

41 

43 

45 

41 

47 

44 

47 

43 

47 

44 

49 

51 

43 

51 

43 

52 

43 

49 

S4 

50 

49 

50 

49 

46 

44 

34 

27 

27 

27 

44  . 1 

FRESNO  USO  IIP 

MAX 

73 

78 

77 

81 

83 

84 

81 

77 

76 

73 

62 

56 

63 

57 

60 

64 

64 

55 

57 

54 

53 

52 

54 

SO 

47 

46 

51 

S6 

58 

59 

63.4 

MIN 

40 

41 

43 

43 

44 

45 

45 

43 

44 

43 

44 

46 

44 

S  1 

47 

43 

45 

52 

50 

SO 

51 

49 

46 

45 

44 

39 

32 

31 

28 

30 

43.3 

FRIBNT  GOVERNMENr  CfiMP 

MBX 

76 

76 

83 

81 

86 

85 

65 

85 

80 

79 

76 

66 

58 

65 

61 

62 

67 

69 

57 

62 

57 

56 

55 

58 

51 

50 

64 

52 

59 

60 

67.4 

MIN 

40 

45 

44 

44 

47 

47 

46 

44 

43 

44 

43 

43 

45 

48 

SO 

46 

45 

45 

50 

48 

47 

48 

48 

43 

43 

43 

35 

31 

30 

31 

43.5 

GLENNVILLE 

MBX 

76 

80 

81 

83 

81 

81 

78 

74 

73 

66 

62 

54 

57 

54 

56 

73 

7S 

71 

73 

74 

69 

71 

74 

70 

65 

S3 

48 

55 

61 

65 

68.4 

MIN 

31 

35 

38 

37 

36 

36 

35 

35 

36 

32 

32 

42 

32 

37 

43 

33 

39 

36 

35 

37 

34 

34 

36 

32 

29 

28 

22 

19 

20 

2S 

33.2 

GRflNI  GROVE 

MAX 

61 

63 

68 

69 

68 

68 

68 

63 

59 

58 

52 

43 

39 

46 

40 

54 

59 

61 

62 

61 

60 

58 

59 

58 

57 

55 

50 

36 

41 

54 

56.3 

MIN 

40 

42 

47 

48 

4S 

45 

43 

40 

40 

3S 

31 

30 

28 

31 

30 

34 

40 

42 

41 

40 

38 

39 

39 

38 

38 

36 

24 

22 

23 

31 

36.7 

HBNFORD  2  S 

MAX 

7S 

74 

75 

79 

79 

83 

83 

85 

82 

78 

75 

64 

60 

65 

62 

62 

65 

62 

56 

57 

5S 

53 

54 

S3 

50 

50 

49 

SS 

58 

66. 4 

MIN 

36 

39 

39 

41 

41 

41 

48 

40 

39 

41 

41 

44 

40 

43 

52 

43 

45 

49 

48 

47 

SO 

48 

48 

45 

45 

45 

38 

29 

26 

28 

42.0 

HETCH  HETCHr 

MAX 

71 

75 

78 

81 

80 

80 

78 

76 

74 

69 

65 

57 

58 

45 

57 

59 

64 

65 

64 

65 

67 

67 

56 

64 

52 

49 

SO 

53 

65.3 

HIN 

37 

39 

41 

41 

42 

42 

42 

42 

41 

36 

37 

34 

35 

36 

36 

38 

39 

35 

38 

37 

37 

37 

38 

33 

33 

26 

27 

27 

36.7 

HUNTINGTON  LUKE 

MBX 

60 

63 

64 

64 

64 

62 

60 

56 

54 

50 

43 

38 

44 

41 

60 

59 

63 

62 

60 

59 

57 

59 

57 

56 

56 

SS 

47 

43 

53 

S3 

55.4 

MIN 

34 

36 

38 

38 

38 

38 

35 

33 

34 

30 

28 

28 

27 

32 

36 

38 

39 

40 

40 

39 

34 

38 

36 

34 

33 

36 

23 

27 

31 

31 

34.1 

lORin 

MAX 

70 

79 

80 

87 

87 

76 

76 

74 

75 

70 

62 

52 

60 

58 

56 

71 

71 

71 

73 

70 

64 

73 

74 

65 

58 

48 

64 

56 

62 

68.0 

MIN 

46 

50 

59 

62 

62 

61 

56 

56 

51 

48 

47 

40 

42 

46 

47 

44 

52 

52 

51 

49 

44 

44 

52 

49 

38 

28 

30 

37 

40 

47.7 

KERN  RIVER  PH  1 

MBX 

73 

80 

79 

84 

84 

87 

84 

84 

79 

74 

71 

63 

64 

62 

64 

65 

72 

72 

64 

58 

56 

60 

62 

52 

59 

61 

62 

61 

69  . 1 

MIN 

S4 

55 

64 

64 

69 

68 

68 

65 

64 

55 

53 

SO 

49 

53 

54 

50 

53 

50 

50 

49 

48 

47 

42 

41 

40 

39 

44 

40 

52  .8 

KERN  RIVER  PH  3 

MBX 

79 

85 

87 

85 

84 

81 

81 

81 

78 

72 

64 

54 

66 

76 

55 

78 

79 

76 

78 

76 

74 

77 

79 

73 

69 

66 

55 

56 

67 

68 

73.6 

MIN 

40 

52 

57 

49 

50 

44 

48 

53 

48 

48 

42 

48 

34 

42 

4  3 

38 

53 

39 

39 

44 

39 

38 

50 

36 

34 

34 

26 

30 

34 

32 

42.1 

KETTLEMflN  STATION 

MBX 

76 

78 

80 

83 

83 

83 

82 

78 

78 

74 

67 

67 

65 

63 

59 

64 

69 

SB 

60 

58 

54 

56 

67 

48 

50 

52 

54 

58 

60 

60 

66.1 

HIN 

52 

52 

57 

54 

55 

57 

58 

57 

56 

57 

53 

49 

46 

4  1 

54 

53 

47 

44 

52 

50 

SO 

49 

48 

43 

44 

44 

36 

32 

38 

30 

48.6 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

HBX 

75 

76 

81 

83 

84 

84 

83 

82 

79 

79 

74 

65 

63 

64 

57 

65 

69 

71 

SB 

61 

60 

SS 

54 

59 

SS 

51 

55 

54 

57 

60 

67.1 

MIN 

42 

41 

40 

43 

42 

45 

47 

42 

46 

49 

51 

53 

46 

50 

50 

46 

46 

46 

52 

48 

51 

SI 

51 

45 

45 

45 

31 

32 

31 

32 

44.8 

LE  CRRNO 

MBX 

MIN 

LEMON  COVE 

MAX 

7S 

76 

80 

80 

86 

85 

86 

83 

80 

78 

74 

69 

56 

65 

63 

63 

69 

70 

56 

65 

55 

55 

SS 

58 

50 

51 

47 

60 

60 

62 

67.1 

MIN 

41 

44 

44 

44 

47 

41 

51 

43 

45 

52 

43 

51 

44 

49 

49 

4  4 

4  4 

46 

51 

47 

50 

50 

48 

40 

44 

44 

36 

30 

30 

30 

44  .  1 

L INOSnr 

MAX 

77 

80 

82 

82 

87 

88 

85 

82 

79 

75 

68 

61 

66 

63 

65 

69 

72 

63 

65 

59 

56 

55 

59 

52 

52 

49 

49 

62 

62 

66 

67.7 

MIN 

37 

37 

40 

40 

39 

40 

39 

41 

42 

41 

41 

50 

47 

48 

46 

42 

4  1 

49 

52 

47 

50 

49 

48 

43 

44 

43 

26 

24 

26 

41  .9 

LODGEPOLE 

MBX 

56 

58 

62 

62 

62 

61 

59 

57 

57 

54 

49 

43 

40 

45 

40 

45 

52 

S3 

54 

55 

S3 

50 

51 

51 

49 

48 

46 

32 

37 

44 

50.8 

MIN 

27 

29 

32 

30 

31 

30 

30 

27 

27 

25 

25 

28 

26 

26 

27 

28 

30 

3  1 

31 

28 

28 

27 

27 

25 

2S 

25 

16 

17 

17 

1  9 

26.5 

LOOl 

MAX 

80 

82 

87 

8S 

81 

82 

81 

78 

82 

68 

66 

70 

60 

60 

68 

71 

70 

67 

61 

60 

58 

5S 

60 

55 

SI 

60 

61 

59 

64 

66 

68.3 

MIN 

42 

44 

42 

46 

46 

46 

46 

42 

48 

SI 

51 

52 

45 

56 

55 

SO 

49 

52 

50 

48 

52 

52 

51 

45 

47 

41 

38 

31 

28 

30 

45.9 

LOS  eSNOS 

MAX 

75 

76 

78 

60 

81 

81 

79 

78 

74 

79 

74 

62 

64 

62 

64 

68 

68 

59 

61 

57 

55 

S3 

54 

53 

52 

52 

60 

55 

58 

60 

65.7 

MIN 

46 

44 

47 

44 

47 

47 

47 

46 

49 

50 

60 

51 

47 

43 

52 

48 

45 

46 

54 

53 

51 

51 

51 

48 

46 

46 

35 

31 

31 

30 

45  .9 

LOS  BHNOS  DET  RESV 

MBX 

74 

72 

75 

77 

78 

79 

77 

77 

74 

77 

71 

61 

62 

60 

62 

63 

65 

59 

61 

56 

55 

56 

52 

53 

50 

50 

56 

52 

S4 

57 

63.8 

MIN 

SO 

49 

51 

51 

53 

52 

53 

52 

54 

51 

53 

50 

43 

47 

54 

50 

48 

48 

51 

51 

49 

49 

48 

46 

44 

44 

38 

36 

35 

36 

47.9 

MflOERfl 

MAX 

75 

77 

30 

82 

84 

84 

85 

81 

79 

78 

76 

62 

62 

66 

60 

64 

68 

67 

57 

57 

57 

56 

56 

54 

56 

50 

SI 

S2 

59 

60 

66.5 

MIN 

36 

36 

38 

37 

39 

40 

42 

38 

40 

43 

42 

48 

41 

48 

47 

40 

4  1 

47 

50 

48 

48 

47 

48 

47 

37 

42 

32 

2S 

24 

25 

40.5 

MBNTECB 

HAX 

74 

76 

81 

82 

83 

81 

81 

79 

76 

81 

75 

61 

72 

58 

59 

65 

70 

65 

59 

59 

55 

54 

55 

54 

52 

51 

53 

59 

59 

63 

66.4 

MIN 

43 

45 

41 

44 

42 

44 

4S 

43 

45 

46 

50 

53 

47 

49 

55 

5 1 

47 

49 

51 

51 

50 

51 

50 

47 

46 

40 

30 

28 

29 

29 

44  .7 

HBRICOPB 

MBX 

73 

74 

79 

79 

83 

82 

8S 

82 

78 

76 

76 

66 

66 

64 

65 

71 

60 

63 

67 

55 

56 

60 

51 

51 

49 

59 

58 

58 

67  .4 

MIN 

49 

51 

S3 

S2 

S6 

55 

55 

54 

52 

52 

54 

49 

42 

49 

53 

5 1 

4  7 

48 

46 

47 

48 

47 

46 

39 

40 

40 

32 

31 

33 

32 

46.8 

MERCED  MUNICIPAL  BP 

MBX 

76 

79 

81 

85 

8S 

82 

80 

78 

79 

74 

67 

59 

63 

60 

65 

69 

64 

59 

57 

57 

55 

55 

57 

52 

50 

56 

55 

56 

60 

60 

65  .8 

MIN 

35 

38 

39 

40 

42 

43 

44 

36 

42 

40 

47 

51 

44 

53 

55 

4  3 

52 

5 1 

53 

52 

SO 

48 

47 

44 

45 

46 

32 

28 

26 

25 

43.0 

MODESTO 

MBX 

75 

79 

80 

82 

81 

80 

79 

75 

80 

73 

64 

62 

60 

60 

65 

69 

63 

59 

58 

55 

54 

54 

54 

53 

56 

55 

S7 

61 

61 

65.2 

MIN 

42 

45 

42 

45 

43 

44 

45 

44 

46 

47 

50 

50 

48 

53 

55 

47 

48 

49 

SI 

51 

51 

51 

46 

46 

41 

40 

33 

30 

30 

30 

44  .8 

NEHMBN 

MAX 

77 

79 

83 

83 

84 

83 

81 

78 

82 

85 

76 

64 

61 

61 

67 

70 

62 

59 

S8 

57 

55 

55 

55 

52 

52 

57 

52 

50 

63 

62 

67.  1 

MIN 

40 

40 

41 

42 

42 

44 

43 

42 

44 

46 

45 

50 

45 

52 

51 

45 

43 

42 

S2 

51 

SO 

49 

49 

47 

44 

41 

37 

32 

28 

26 

43.4 

NORTH  FORK  RANGER  STB 

HBX 

76 

83 

84 

86 

85 

84 

82 

78 

75 

70 

60 

62 

68 

76 

74 

76 

76 

75 

75 

72 

66 

68 

75.0 

MIN 

38 

38 

46 

4S 

43 

44 

40 

41 

39 

38 

37 

33 

36 

42 

39 

37 

38 

25 

24 

29 

37.8 

ORBNGE  COVE 

MBX 

77 

77 

77 

80 

88 

85 

85 

86 

82 

79 

72 

68 

64 

63 

62 

67 

68 

66 

69 

64 

56 

55 

56 

55 

50 

52 

48 

58 

59 

60 

67  .6 

MIN 

40 

42 

44 

44 

4S 

46 

44 

43 

44 

46 

42 

SO 

46 

48 

4  3 

4  3 

4  4 

42 

46 

48 

49 

43 

46 

43 

43 

44 

34 

30 

28 

29 

42.6 

PORTERVILLE 

MAX 

76 

77 

80 

82 

87 

85 

87 

86 

81 

78 

77 

67 

57 

66 

64 

65 

59 

70 

57 

65 

57 

56 

55 

58 

54 

52 

49 

52 

60 

61 

67.7 

MIN 

43 

44 

44 

45 

43 

47 

45 

47 

47 

44 

45 

49 

50 

SO 

52 

50 

50 

50 

49 

43 

44 

43 

35 

29 

27 

29 

44  .5 

POSEr  3  E 

MAX 

68 

71 

74 

74 

75 

7  1 

70 

70 

65 

60 

51 

47 

53 

51 

57 

60 

63 

65 

64 

66 

63 

61 

58 

56 

51 

49 

43 

44 

55 

59 

60.5 

HIN 

38 

39 

40 

42 

45 

41 

41 

43 

42 

40 

39 

33 

36 

35 

37 

39 

47 

47 

48 

39 

36 

35 

35 

34 

29 

25 

22 

26 

33 

37.7 

SBLT  SPRINGS  PHR  HOUSE 

MBX 

74 

76 

81 

82 

79 

78 

74 

72 

70 

64 

60 

SB 

55 

52 

62 

72 

74 

73 

72 

71 

67 

70 

70 

69 

66 

65 

SO 

49 

65 

61 

67.7 

MIN 

51 

51 

52 

54 

S6 

56 

48 

54 

SO 

46 

41 

39 

35 

39 

38 

43 

54 

48 

54 

51 

49 

46 

52 

50 

44 

40 

32 

29 

30 

45. S 

SBN  LUIS  DRM 

MBX 

73 

73 

74 

77 

77 

78 

77 

77 

74 

79 

69 

64 

63 

58 

63 

65 

66 

59 

60 

57 

54 

54 

54 

53 

50 

SO 

58 

53 

54 

57 

64  .0 

MIN 

SI 

49 

54 

49 

54 

53 

52 

50 

54 

53 

54 

52 

46 

4  7 

55 

50 

48 

46 

48 

52 

51 

50 

49 

46 

44 

45 

35 

32 

32 

47.9 

SONORR  RS 

MBX 

74 

75 

80 

83 

84 

84 

82 

81 

77 

77 

70 

63 

61 

59 

59 

60 

65 

73 

67 

65 

71 

71 

52 

64 

65 

66 

47 

50 

51 

56 

67  .8 

MIN 

36 

38 

41 

40 

41 

40 

41 

39 

42 

39 

41 

43 

39 

39 

39 

36 

38 

35 

i6 

31 

31 

25 

25 

26 

37.1 

SO  ENTRANCE  TOSEMITE 

MBX 

67 

70 

73 

77 

78 

75 

72 

70 

69 

65 

60 

50 

61 

55 

43 

57 

65 

67 

66 

67 

65 

63 

65 

67 

66 

62 

65 

47 

45 

57 

63.6 

MIN 

27 

27 

43 

43 

43 

43 

42 

27 

38 

34 

33 

34 

30 

37 

38 

36 

36 

37 

35 

34 

33 

24 

23 

23 

28 

34  .2 

STOCKTON  HSO  BP 

MBX 

78 

82 

83 

83 

83 

82 

81 

77 

81 

75 

62 

6S 

60 

61 

67 

70 

64 

57 

60 

57 

56 

55 

57 

54 

52 

59 

59 

56 

61 

61 

66  .6 

MIN 

43 

44 

43 

46 

43 

44 

46 

46 

48 

52 

53 

53 

48 

56 

56 

51 

47 

SO 

49 

52 

52 

53 

44 

49 

42 

39 

34 

28 

30 

32 

45.8 

STOCKTON  FIRE  STB  4 

MAX 

75 

77 

81 

82 

81 

84 

82 

80 

76 

80 

74 

61 

65 

61 

60 

65 

70 

66 

59 

60 

56 

SS 

54 

59 

S2 

52 

61 

60 

50 

61 

66.6 

niN 

43 

45 

44 

52 

41 

44 

46 

42 

42 

48 

49 

50 

47 

47 

54 

49 

45 

45 

50 

47 

50 

50 

49 

45 

45 

39 

36 

28 

28 

28 

44.3 

TEHBCHBPl 

HBX 

72 

75 

78 

77 

77 

76 

74 

71 

75 

74 

54 

50 

56 

46 

57 

68 

71 

72 

70 

70 

70 

69 

69 

70 

60 

55 

52 

43 

54 

62 

65. 6 

MIN 

39 

47 

48 

43 

42 

40 

38 

42 

39 

34 

32 

40 

34 

35 

43 

42 

53 

38 

38 

38 

35 

37 

47 

34 

39 

35 

29 

29 

31 

33 

38.5 

TEJON  RBNCHO 

MBX 

72 

79 

77 

82 

84 

85 

84 

84 

75 

75 

75 

73 

80 

68 

67 

68 

69 

66 

65 

64 

62 

61 

62 

63 

60 

60 

60 

60 

61 

70.4 

MIN 

45 

47 

47 

SO 

52 

52 

51 

50 

52 

54 

46 

45 

40 

50 

51 

57 

43 

40 

39 

38 

39 

38 

39 

38 

36 

30 

27 

26 

30 

43.2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERniURES 


STRT ION 

DAY  OF  MONTH 

o 
<x 
a: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

1 2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1 1 

1  6 

1 9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
a 

THREE  RVRS  EDISON  PM  1 

MAX 
MIN 

11 

39 

80 
47 

86 
46 

88 
46 

88 
48 

86 
48 

85 
46 

84 
46 

79 
46 

75 
44 

69 
43 

61 
40 

65 
40 

65 
40 

66 
43 

70 
42 

75 
44 

67 
43 

68 
43 

68 
41 

64 
47 

61 
48 

62 
42 

64 

39 

62 
37 

57 
38 

54 

32 

59 
26 

61 
29 

66 
31 

70.4 
41  .5 

riDER  CREEK  PH 

MAX 
HIN 

72 
37 

80 
40 

85 
41 

64 
42 

84 
42 

82 
42 

79 
41 

78 
40 

72 
41 

71 
39 

62 
40 

62 
37 

60 
38 

57 
41 

64 

37 

59 
39 

67 
39 

70 
40 

69 
35 

67 
39 

65 
38 

62 
36 

68 
32 

62 
37 

60 
36 

52 
31 

54 

25 

53 
23 

SS 
26 

52 
28 

67.2 
36.7 

rRflCT  CRRBONR 

MAX 
HIN 

76 
47 

75 
40 

82 
42 

79 
40 

78 
42 

80 
49 

80 
45 

78 
50 

75 
47 

80 
50 

73 
50 

61 
S3 

65 
43 

SB 
50 

61 
55 

64 
48 

70 
43 

61 
45 

67 
47 

56 
48 

54 

50 

54 

50 

S3 
49 

52 
45 

51 
45 

54 

37 

60 
36 

57 
30 

56 
32 

60 
30 

65.7 
44.6 

TRACT  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

75 
4S 

76 
42 

79 
46 

77 
42 

80 
46 

77 
47 

77 
44 

75 
48 

79 
47 

74 

52 

65 
S3 

65 
53 

60 
43 

60 
51 

65 
56 

68 
48 

64 
47 

64 
47 

58 
51 

56 
49 

54 
51 

54 

51 

53 
49 

52 
45 

55 
4S 

63 
38 

62 
37 

61 
31 

60 
31 

60 
29 

65-6 
45.5 

VISfiLIB 

MAX 
MIN 

75 
43 

71 
44 

78 
46 

81 
47 

64 

47 

85 
48 

85 
49 

82 
46 

78 
47 

78 
47 

75 
44 

64 

50 

58 
48 

66 
48 

62 
52 

62 
44 

65 
46 

60 
49 

56 
52 

62 
51 

55 
51 

55 
50 

54 
49 

S3 
46 

SO 
45 

49 

45 

48 

36 

52 
31 

58 
31 

S9 
33 

65.3 
45.5 

HflSCO 

MAX 
HIN 

75 
42 

75 
44 

79 
45 

79 
45 

83 
46 

84 
41 

BS 
41 

82 
46 

79 
48 

77 
45 

77 
47 

67 
50 

60 
45 

67 
50 

62 
53 

64 
42 

65 
45 

68 
SO 

68 
47 

61 
47 

57 
49 

SS 
50 

56 
49 

57 
39 

64 
42 

49 
44 

62 
34 

54 

29 

60 
29 

59 
31 

67.7 
43.8 

■rOSEMITE  PORK  HEflOQTRS 
■          •  ■ 

MAX 
MIN 

79 
29 

79 
29 

81 
30 

84 

30 

86 
32 

86 
33 

85 
32 

80 
33 

76 
33 

77 
30 

72 
30 

63 
33 

63 
29 

60 
29 

56 
36 

66 
32 

69 
33 

72 
33 

68 
31 

70 
31 

74 

31 

69 
31 

69 
29 

68 
31 

67 
27 

65 
26 

62 
27 

57 
21 

56 
20 

59 
20 

70.6 
29.7 

SOUTH  COflST 

DRAINnGE:  06 

BLPINE 

MAX 
MIN 

89 
49 

89 
68 

91 
52 

90 
59 

92 
54 

89 
51 

87 
51 

82 
53 

77 
49 

69 
46 

61 
48 

62 
43 

59 
44 

73 
45 

81 
46 

79 
58 

80 
51 

75 
52 

75 
50 

76 
49 

77 
46 

79 
49 

80 
51 

76 
48 

75 
44 

75 
30 

67 
34 

77 
41 

77.9 
48.3 

nvPLON  PLEBSURE  PIER 

MAX 
MIN 

78 
SB 

82 
54 

78 
55 

80 
SB 

82 
63 

80 
58 

74 

58 

82 
56 

75 
55 

71 
48 

71 
55 

68 
49 

70 
48 

74 

53 

76 
55 

81 
55 

79 
58 

74 

55 

71 
52 

70 
51 

70 
52 

70 
52 

68 
45 

72 
51 

67 
52 

67 
56 

62 
54 

66 
SO 

68 

51 

74 

47 

73.3 
53.5 

BBRRETT  DRtI 

HBX 
HIN 

63 
37 

62 
46 

85 
40 

90 
44 

84 
43 

86 
42 

84 

39 

82 
40 

85 
41 

80 
36 

76 
36 

65 
42 

55 
43 

63 
41 

56 
45 

70 
42 

79 
47 

75 
43 

79 
39 

76 
39 

75 
39 

77 
39 

78 
38 

78 
36 

78 
31 

74 

37 

60 
47 

52 
30 

60 
28 

66 
30 

74  .4 

39.4 

BIG  BEAR  LAKE 

HBX 
HIN 

66 
27 

67 
29 

67 
31 

68 
37 

69 
26 

65 
25 

64 

25 

65 
23 

61 
25 

61 
24 

52 
20 

45 

27 

48 
28 

42 

32 

49 
31 

56 
31 

57 
37 

64 

27 

63 
27 

64 

25 

61 
27 

SB 
25 

57 
26 

59 
23 

56 
22 

58 
26 

49 

IS 

40 

17 

45 

1  7 

57 
18 

57.8 
25.8 

BURBANK  VALLET  PHP  PLT 

HBX 
HIN 

91 
45 

94 
49 

98 
51 

96 
53 

93 
49 

89 
48 

90 
48 

90 
48 

83 
SO 

79 
47 

69 
SB 

65 
51 

69 
42 

63 
53 

78 
49 

67 
49 

85 
53 

85 
49 

80 
47 

73 
44 

77 
43 

81 
42 

81 
41 

81 
38 

73 
37 

66 
45 

63 
39 

65 
30 

70 
34 

79 
36 

79.8 
45.6 

CACHUHA  LAKE 

HBX 
HIN 

81 
47 

87 
45 

91 
57 

94 

56 

96 
56 

91 
54 

88 
47 

87 
54 

BB 
47 

82 
44 

74 

49 

64 
46 

65 
42 

68 
51 

65 
SO 

77 
49 

85 
55 

85 
45 

82 
44 

79 
43 

77 
43 

75 
42 

81 
48 

92 
49 

82 
38 

74 
40 

70 
38 

66 
39 

65 
38 

70 
4  1 

79.0 
46.6 

CAHPO 

HBX 
HIN 

78 
40 

81 
44 

81 
44 

80 

50 

61 
44 

84 

36 

78 
36 

81 
36 

81 
38 

81 
31 

62 
35 

53 
47 

64 

36 

53 
34 

64 

31 

74 
43 

69 
50 

71 
43 

77 
37 

80 
37 

79 
36 

76 
35 

73 
33 

76 
32 

74 

32 

62 
29 

S3 
40 

49 

35 

55 
37 

65 
45 

71  .2 
38.2 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

HBX 
HIN 

91 
42 

92 
45 

97 
49 

96 
55 

92 
46 

89 
44 

90 
44 

87 
44 

84 
47 

80 
43 

71 
54 

66 
53 

66 
40 

63 
51 

79 
52 

85 
SO 

87 
67 

85 
48 

62 
4S 

81 
43 

82 
42 

85 
42 

84 
43 

B4 
40 

74 

36 

68 
45 

61 
47 

63 
48 

71 
42 

77 
38 

80.4 
46.2 

CMULA  VISTA 

HBX 
MIN 

74 

50 

76 
54 

83 
SB 

86 
57 

96 
SB 

92 
56 

83 
54 

77 
52 

77 
55 

73 
49 

68 
55 

69 
57 

64 

52 

68 
52 

67 
52 

70 
49 

75 
56 

85 
54 

83 
52 

70 
50 

67 
50 

69 
51 

64 

50 

70 
49 

70 
47 

66 
51 

66 
54 

65 
35 

64 

38 

64 
42 

73.4 

SI  .3 

CLAREHONT  POMONA  COL 

MAX 
MIN 

80 
50 

80 
S3 

BB 

56 

89 

57 

91 
55 

68 
53 

86 
S3 

86 
54 

80 
47 

74 
54 

65 
50 

61 
43 

66 
48 

67 
42 

70 
52 

83 
54 

81 
52 

81 
51 

76 
49 

74 
48 

74 
48 

77 
48 

78 
48 

78 
45 

70 
48 

62 
44 

62 
34 

60 
30 

56 
39 

65 

37 

7S.3 
48. 1 

CORONA 

MAX 
MIN 

92 
43 

94 
49 

95 
49 

96 
53 

94 

S2 

69 
47 

90 
46 

90 
48 

85 
47 

76 
42 

69 
SI 

65 
52 

69 
40 

63 
50 

78 
43 

86 
59 

88 
56 

85 
46 

81 
45 

79 
45 

77 
40 

78 
39 

85 
38 

83 
41 

74 
40 

66 
49 

63 
43 

63 
44 

71 
44 

78 
45 

80.1 
45.2 

CULVER  CITT 

HBX 
HIN 

92 
55 

95 
60 

95 
65 

95 
61 

9S 
62 

88 
57 

87 
56 

91 
57 

86 
56 

75 
SB 

69 
58 

68 
SS 

70 
51 

66 
58 

78 
52 

89 
54 

66 
57 

86 
56 

86 
55 

74 

55 

74 

56 

75 
52 

73 
56 

74 

SO 

73 
53 

70 
54 

69 
55 

68 
40 

72 
42 

80 
48 

80.0 
54.8 

CUTAMBCfl 

HBX 
HIN 

66 
37 

66 
47 

68 
56 

70 
62 

68 
42 

70 
31 

71 
35 

66 
36 

69 
32 

67 
29 

63 
34 

54 
41 

S3 
40 

52 
33 

47 

37 

57 
45 

64 

53 

59 
38 

62 
33 

67 
33 

67 
32 

65 
33 

63 
42 

62 
30 

67 
31 

62 
40 

47 

29 

38 
27 

39 
33 

46 

39 

60.5 
37.7 

DRY  CBNTON  RESERVOIR 

MAX 
M  I  N 

86 
38 

66 
43 

86 
43 

90 
50 

88 
46 

89 
43 

88 
42 

88 
42 

77 
43 

84 

38 

78 
39 

64 
49 

57 
37 

66 
40 

60 
46 

74 
46 

80 
59 

81 
S3 

85 
43 

81 
40 

79 
38 

82 
38 

81 
43 

80 
40 

82 
40 

79 
40 

63 
42 

55 
38 

56 
35 

65 
35 

77.0 
42.3 

EL  CAPITBN  DAM 

MAX 

86 
50 

91 
51 

93 
S3 

95 
SS 

92 
50 

95 
57 

90 
S3 

91 
S3 

91 
40 

83 
42 

61 
46 

72 
S3 

60 
47 

68 
48 

61 
48 

78 
42 

84 
49 

83 
50 

86 
51 

79 
49 

79 
48 

79 
44 

78 
44 

82 
45 

82 
47 

76 
47 

65 
47 

63 
29 

71 
32 

71 

80  .2 
46.8 

ELSINORE 

HBX 
HIN 

90 
40 

94 
40 

93 
46 

93 
49 

92 
46 

89 
44 

89 
44 

91 
43 

85 
46 

80 
41 

72 
47 

60 
50 

68 
41 

64 
43 

76 
SO 

83 
52 

63 
52 

85 
44 

82 
43 

81 
42 

84 

42 

85 
43 

86 
41 

84 

40 

78 
38 

63 
48 

60 
49 

67 
44 

69 
43 

68 

79  .8 
44  .5 

ESCONDIOO 

HBX 
HIN 

87 
44 

93 
48 

94 
49 

92 
51 

93 
49 

87 
48 

87 
46 

81 
49 

78 
42 

80 
SO 

69 
SI 

64 
54 

66 
45 

64 
46 

75 
47 

82 
47 

85 
58 

83 
47 

78 
46 

74 
45 

73 
46 

75 
48 

79 
45 

79 
47 

79 
44 

65 
56 

62 
45 

65 
35 

73 
34 

80 

78 . 1 
46.8 

FONTRNB  KfllSER 

HBX 
HIN 

92 
56 

91 
52 

94 

SO 

93 
SS 

92 
SO 

90 
50 

92 
49 

91 
49 

85 
51 

60 
48 

69 
50 

62 
52 

66 
48 

60 
S3 

76 
SO 

83 
SO 

87 
55 

86 
54 

82 
51 

80 
50 

81 
50 

B7 
53 

65 
54 

85 
54 

79 
SO 

64 
47 

58 
43 

64 
41 

73 
43 

79 
45 

80  .2 
50.1 

GILLESPIE  FIELD 

HBX 
M  I  N 

HENSHBH  OBH 

MAX 
M I N 

IDTLLHILO  FIRE  OEPT 

MAX 
MIN 

72 
34 

74 

42 

78 
48 

76 
S3 

74 

39 

73 
37 

71 
39 

70 
36 

72 
37 

68 
33 

63 
27 

SO 
37 

53 
31 

51 
31 

57 
37 

67 
42 

68 
54 

66 
38 

67 
37 

67 
35 

67 
37 

67 
36 

67 
39 

66 
34 

66 
34 

65 
32 

50 
33 

45 

21 

54 

26 

62 

64  .9 

36.3 

JULIAN  HTNOLA 

HBX 
HIN 

73 
55 

75 
58 

77 
59 

76 
55 

77 
55 

75 
47 

78 
44 

77 
54 

72 
43 

70 
38 

57 
33 

46 
44 

56 
35 

47 

36 

61 
40 

71 
42 

65 
SS 

68 
43 

69 
41 

72 
40 

72 
41 

72 
35 

68.5 
45.1 

LACUNA  BEACH 

HBX 
M I N 

80 
47 

66 
SO 

96 
52 

96 
51 

94 

54 

85 
50 

80 
46 

81 
45 

80 
50 

73 
47 

71 
SS 

68 
54 

69 
46 

68 
49 

72 
SO 

76 
51 

84 

56 

50 

76 
48 

74 
46 

70 
47 

72 
47 

70 
46 

70 
52 

67 
35 

69 
31 

31 

77 

77 . 1 
47.6 

LA  MESB 

HBX 
HIN 

88 

53 

93 
54 

93 
SB 

94 

58 

93 
57 

88 
56 

88 

57 

BB 
56 

81 
56 

76 
49 

71 
53 

63 
56 

69 
49 

67 
50 

77 
51 

83 
48 

84 

55 

84 
54 

76 
S3 

76 
52 

75 
49 

74 

50 

80 
52 

79 
SO 

72 
47 

67 
57 

64 
47 

66 
36 

72 
37 

78 

78.7 
51  .4 

LOMPOC 

HBX 
HIN 

84 
46 

88 
51 

90 
48 

91 
54 

89 
47 

78 
45 

83 
44 

79 
48 

61 
48 

68 
41 

67 
52 

65 
48 

66 
44 

70 
54 

75 
55 

81 
48 

82 
S3 

77 
47 

73 
49 

74 

53 

70 
54 

71 
47 

77 
48 

77 
43 

69 
45 

69 
46 

66 
4  1 

68 
40 

68 
37 

74 

75.7 
47.1 

LONG  BERCH  HSO  BP 

HBX 
MIN 

94 

51 

97 
57 

94 

S5 

95 
57 

90 
53 

82 
52 

84 

51 

88 
52 

77 
S5 

74 

60 

70 
59 

66 
SS 

68 
49 

67 
SS 

78 
49 

88 
52 

87 
57 

81 
54 

78 
56 

76 
SB 

76 
53 

72 
S3 

77 
58 

BO 
54 

69 
SB 

69 
58 

66 
48 

69 
39 

78 
44 

83 
46 

79.1 
53.3 

LOS  ANGELES  HSO  BP 

MBX 
HIN 

87 

91 

91 

96 

91 

83 

82 

89 

79 

69 

70 

64 

67 

64 

73 

84 

80 

81 

75 

68 

67 

69 

68 

69 
S3 

70 
58 

67 
60 

65 

63 
42 

69 
44 

77 
49 

75 .6 
56.2 

LOS  BNOELES  CIVIC  CTR 

HBX 
MIN 

90 
SB 

94 

62 

95 
65 

96 
64 

91 
65 

87 
60 

87 
60 

B9 
63 

81 
59 

75 
54 

68 
57 

66 
54 

67 
50 

64 

55 

76 
52 

87 
54 

85 
58 

84 

57 

80 
57 

75 
55 

74 
54 

75 
54 

77 
S4 

79 
S3 

71 
48 

67 
59 

65 
45 

64 

39 

70 
42 

77 
47 

78.6 
55.1 

HT  HILSON  7 

MBX 
HIN 

71 
52 

75 
SB 

71 
59 

75 
59 

71 
56 

70 
54 

70 
51 

68 
49 

66 
53 

62 
46 

56 
42 

43 

30 

51 
33 

47 

35 

57 
38 

69 
49 

69 
51 

67 
S3 

67 
SO 

67 
49 

66 
47 

65 
48 

65 
SO 

65 
47 

63 
47 

62 
45 

SO 
25 

47 

28 

55 
32 

64 
42 

63.1 
45.9 

NEH  CUTBMA  FIRE  STB 

HBX 
HIN 

72 
33 

77 
35 

86 
39 

82 
40 

87 
40 

85 
40 

83 
42 

80 
40 

78 
39 

73 
37 

71 
37 

58 
44 

SO 
34 

65 
39 

61 
47 

60 
41 

74 

38 

78 
40 

73 
37 

76 
38 

76 
37 

72 
37 

73 
35 

78 
35 

76 
32 

73 
30 

68 
26 

53 
21 

54 

22 

60 
22 

71  .7 
35. 9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STATION  INOEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


STRTION 

DRY  OF  MONTH 

o 
cr 
cc 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

I  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

d 

NEWPORT  BEflCH  HBRBOR 

MAX 
niN 

76 
50 

82 
54 

8 1 

56 

65 
56 

82 
57 

79 
55 

75 
54 

76 
51 

75 
56 

69 
56 

69 
59 

65 
S5 

68 
SO 

76 
62 

73 
S3 

76 
57 

6 1 

65 

78 
56 

72 
52 

69 
52 

67 
57 

66 
54 

67 
55 

66 
52 

68 
54 

69 
S6 

67 
52 

67 
43 

74 
45 

75 
46 

73-2 
54.2 

OCEHNSIDE 

MAX 

niN 

76 
60 

89 
72 

85 
66 

100 
77 

99 
74 

85 
70 

77 
55 

80 
61 

77 
59 

73 
56 

72 
56 

68 
45 

7  I 
49 

72 
51 

74 

55 

78 
60 

65 
66 

84 

63 

64 

58 

7  I 
45 

7  1 
45 

67 
43 

63 
51 

72 
53 

70 
49 

68 
35 

69 
38 

75 
51 

60 
53 

77  . 3 
55  .8 

OJfll 

HAX 

niN 

90 
44 

95 
46 

96 
48 

97 
49 

92 
47 

89 
46 

68 
46 

88 
46 

65 
46 

76 
42 

70 
53 

63 
48 

68 
42 

6 1 
49 

79 
46 

85 
46 

86 
49 

86 
47 

8 1 
47 

77 
43 

79 
41 

81 
48 

81 
42 

82 
41 

75 
38 

66 
38 

64 

36 

66 
29 

71 
31 

77 
33 

79  .8 
43.6 

OXNHRD 

MAX 
MIN 

80 
52 

86 
59 

89 
63 

94 

61 

98 
64 

90 
55 

84 

51 

63 
54 

65 
57 

61 
49 

76 
53 

70 
52 

69 
49 

7 1 
51 

67 
52 

79 
56 

87 
60 

87 
58 

82 
51 

79 
51 

75 
46 

73 
48 

75 
52 

73 
46 

70 
45 

72 
49 

72 
50 

61 
51 

66 
43 

73 
45 

78 . 3 
52.5 

PHLOnnR  MI  OBSERVHTORT 

MAX 
MIN 

65 
50 

67 
S3 

70 
54 

70 
45 

72 
48 

67 
49 

67 
49 

67 
47 

68 
49 

63 
45 

58 
39 

53 
36 

52 
35 

48 

35 

43 

35 

55 
39 

63 
50 

60 
46 

64 
47 

6 1 
48 

62 
46 

63 
46 

62 
46 

62 
43 

62 
46 

60 
40 

49 

26 

35 
27 

42 

30 

47 

3S 

59  .2 
43.0 

PnSflOENB 

MAX 
MIN 

90 
53 

93 
55 

96 
60 

94 

57 

9 1 
59 

69 
56 

90 
55 

68 
56 

82 
57 

76 
49 

68 
57 

66 
52 

67 
47 

64 

55 

76 
49 

66 
54 

84 

56 

64 
54 

80 
54 

77 
49 

77 
49 

79 
49 

81 
51 

82 
50 

76 
47 

66 
S3 

65 
52 

64 

36 

71 
31 

77 
42 

79  . 4 
51  .5 

POnONO  CflL  POLY 

MAX 
MIN 

92 
59 

95 
58 

97 
56 

97 
55 

93 
56 

88 

SS 

90 
52 

92 
54 

84 
49 

78 
55 

69 
53 

65 
46 

65 
48 

60 
47 

76 
47 

89 

51 

83 
SO 

87 
52 

60 
50 

76 
50 

76 
48 

79 
50 

81 
SO 

83 
44 

81 
50 

66 
51 

66 
33 

65 
35 

69 
40 

80 
42 

60  •  1 
49.5 

RSnONn  FIRE  DEPt 

MAX 
MIN 

90 
41 

89 
56 

90 
45 

89 
46 

93 
48 

9 1 
47 

88 
44 

90 
39 

88 
45 

8 1 
36 

76 
39 

64 

36 

64 

38 

60 
36 

77 
40 

63 
41 

82 
48 

85 
44 

6 1 
42 

78 
40 

78 
40 

80 
40 

82 
40 

8  1 
38 

78 
38 

72 
46 

57 
39 

57 
35 

56 
42 

75 
39 

78.8 
41  .8 

REDLBNOS 

MAX 
MIN 

RIVERSIDE  FIRE  SIB  3 

MAX 
MIN 

69 
45 

92 
47 

92 
43 

93 
49 

90 
50 

82 
47 

68 
46 

89 
46 

6 1 
46 

77 
45 

69 
S3 

62 
54 

66 
43 

65 
53 

77 
48 

82 
54 

65 
54 

85 
47 

79 
46 

76 
45 

77 
45 

82 
44 

63 
43 

61 
42 

73 
41 

65 
50 

62 
46 

61 
42 

69 
30 

76 
37 

78 . 3 
46.1 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STB 

MAX 
MIN 

66 
46 

92 
SB 

94 

53 

94 

53 

94 

SI 

92 
52 

69 
51 

90 
47 

91 
50 

63 
47 

78 
54 

66 
55 

60 
45 

65 
54 

60 
46 

77 
53 

62 
56 

86 
50 

86 
49 

6 1 
47 

78 
48 

79 
47 

85 
46 

65 
45 

83 
45 

74 

SO 

64 
48 

57 
34 

61 
37 

71 
38 

79  .5 
48.6 

SBN  BERNBROINO  CO  HOSP 

MAX 
MIN 

92 
46 

91 

55 

94 

50 

93 
55 

92 
49 

90 
49 

92 
49 

91 
49 

65 

50 

60 
47 

67 
50 

62 
52 

66 
47 

58 
54 

76 
49 

63 
62 

87 
59 

66 
49 

82 
49 

80 
46 

6 1 
46 

87 
47 

85 
47 

65 
45 

79 
43 

64 
48 

58 
43 

64 

32 

73 
34 

79 
35 

80 . 1 
47.9 

SBNDBERG  HSO 

MAX 
MIN 

66 
54 

7  I 
57 

75 
59 

73 
61 

73 
58 

72 
56 

70 
56 

67 
55 

7 1 
52 

64 
46 

52 
40 

43 

37 

54 
41 

50 
41 

55 
41 

62 
49 

64 

50 

66 
54 

69 
S3 

68 
53 

64 

52 

65 
51 

63 
52 

66 
51 

61 
47 

61 
34 

36 

25 

38 
24 

47 

29 

56 
39 

61  .5 
47.2 

SBN  OIEGO  WSO  BP 

MAX 
MIN 

57 

58 

60 

62 

66 

61 

60 

59 

61 

56 

61 

6? 

58 

58 

58 

56 

61 

56 

58 

57 

59 

6? 

56 

52 

55 

64 

67 
46 

64 
42 

68 
44 

75 
48 

76  .5 
57.  1 

SBN  GBBRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 
MIN 

92 
46 

96 
52 

97 
49 

98 
51 

94 
49 

90 
50 

9 1 

49 

84 

51 

78 
56 

75 
56 

69 
51 

70 
44 

65 
54 

79 
47 

9 1 
49 

87 
SO 

86 
48 

62 
46 

78 
48 

78 
45 

79 
45 

83 
45 

84 

45 

72 
41 

69 
SO 

67 
SO 

66 

32 

71 
35 

79 
37 

81  .0 
47.4 

SBN  JBCINTO 

MAX 
MIN 

79 
40 

80 
41 

90 
42 

89 
46 

67 
43 

87 
44 

88 
42 

66 
41 

88 
44 

78 
41 

66 
41 

6 1 
49 

63 
43 

56 
42 

7  I 
43 

8 1 
40 

84 
44 

82 
41 

79 
42 

7  I 
44 

79 
41 

63 
43 

6 1 
40 

8  I 
39 

77 
38 

64 
40 

6 1 
36 

62 
21 

69 
24 

74 

25 

76  .6 
40.0 

SBN  NICOLAS  ISLAND 

MAX 
MIN 

SBNTB  BNB  FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

96 
57 

96 
58 

79 
50 

64 

52 

66 

52 

76 
43 

80 
47 

SBNTB  BBRBBRB 

MAX 
MIN 

50 

5? 

54 

56 

52 

51 

50 

49 

49 

49 

55 

52 

49 

49 

SO 

52 

53 

S3 

53 

54 

50 

51 

51 

SO 

48 

S3 

45 

43 

41 

69 
41 

76  .7 
50.2 

SBNTB  BBRBBRB  FBB  BP 

MAX 
MIN 

79 
48 

64 

50 

88 
48 

93 
46 

87 
49 

75 
49 

74 
48 

82 
46 

60 

51 

78 
46 

66 
49 

67 
48 

68 
45 

72 
52 

74 
S3 

76 
46 

76 
47 

78 
48 

7  1 
49 

67 
55 

67 
45 

71 
47 

67 
46 

66 

50 

68 
4  1 

68 
49 

66 
4! 

62 
42 

66 
37 

70 
37 

73.7 
47.0 

SBNTB  nBRIB  HSO  BP 

MAX 
MIN 

83 
40 

87 
43 

69 
45 

90 
46 

B3 
43 

77 
44 

82 
41 

78 
43 

60 
44 

66 
41 

67 
53 

64 
46 

67 
40 

67 
54 

73 
SO 

80 
42 

79 
47 

6 1 
44 

75 
43 

69 

52 

67 
SO 

77 
41 

77 
42 

77 
40 

66 
36 

68 
36 

67 
32 

66 
33 

66 
31 

71 
32 

75  .0 
42.5 

SBNTB  MONICB  PIER 

MAX 
MIN 

SBNTB  PflULB 

MAX 
MIN 

69 
41 

93 
55 

90 
56 

96 
62 

96 
49 

85 
48 

85 
52 

66 
56 

80 
55 

74 
48 

69 
55 

66 
51 

69 
46 

64 
42 

8 1 
46 

69 
49 

89 
55 

83 
54 

79 
52 

78 
49 

73 
38 

74 
46 

85 
45 

77 
44 

76 
41 

66 
46 

62 
SO 

65 
40 

72 
38 

Bl 
42 

79.2 
48.5 

SUN  CITY 

MAX 
MIN 

66 
37 

9 1 
41 

9 1 
42 

92 
44 

88 
41 

66 
40 

88 
40 

66 
40 

88 
43 

80 
39 

79 
43 

68 
50 

67 
39 

55 
45 

74 
42 

6 1 
46 

6 1 
53 

62 
39 

60 
39 

79 
39 

80 
39 

35 
40 

81 
38 

61 

36 

76 
35 

66 
47 

57 
40 

58 
28 

67 
27 

72 
29 

76.8 
40.1 

TORRBNCE 

MAX 
MIN 

85 
55 

92 
60 

92 
62 

96 
62 

96 
58 

66 
53 

63 
55 

85 
54 

79 
56 

79 
55 

69 
56 

67 
55 

67 
49 

68 
58 

82 
54 

67 
54 

86 
57 

6 1 
54 

79 
53 

77 
57 

69 
54 

72 

so 

69 
56 

69 

50 

66 
52 

69 
55 

68 
51 

63 
38 

67 
50 

76 
45 

77.6 
53.9 

TUJUNGB 

MAX 
MIN 

79 
SI 

83 

55 

65 
58 

84 

62 

80 
55 

79 
54 

79 
54 

76 
53 

77 
55 

70 
48 

6 1 
52 

56 
48 

60 
43 

56 
51 

72 
48 

78 
55 

78 
65 

76 
54 

73 
51 

7  \ 
48 

7  ] 
48 

74 
49 

75 
52 

50 

f  3 
47 

6 1 
46 

57 
45 

56 
36 

65 
40 

69 
43 

71  .5 
50.6 

TUSTIN   IRVINE  RBNCH 

MAX 
MIN 

64 
44 

89 
49 

98 
49 

92 
50 

97 
51 

83 
48 

87 
47 

88 
47 

90 
49 

84 
47 

76 
49 

76 
55 

64 
45 

68 
52 

73 
47 

80 
46 

89 
54 

89 
50 

63 
47 

60 
46 

76 
47 

74 

46 

75 
56 

77 
46 

76 
45 

72 
50 

68 
51 

60 
45 

66 
34 

76 
38 

79.7 
47.8 

THIICHELL  DBM 

MAX 
MIN 

80 
44 

82 
45 

9 1 
47 

87 
46 

79 
45 

76 
44 

76 
41 

75 
42 

75 
44 

77 
38 

70 
44 

74 

49 

7 1 
48 

42 

54 

51 

50 

49 

51 

50 

42 

40 

42 

45 

43 

41 

39 

37 

36 

74 
34 

77.7 
44.2 

U  C  L  a 

MAX 
MIN 

62 

68 

74 

74 

71 

62 

61 

64 

64 

53 

58 

53 

5? 

57 

51 

54 

65 

62 

58 

72 
S3 

69 
54 

73 
55 

72 
52 

56 

50 

64 

55 

6 1 
50 

63 
45 

67 
47 

77 
54 

76.6 
57.8 

UPLBND  3  N 

MAX 
MIN 

66 
51 

86 
50 

90 
57 

30 
60 

87 
54 

85 
55 

85 
52 

65 
54 

li' 

75 
46 

65 
49 

60 
SO 

62 
43 

58 
51 

72 
46 

80 
S3 

81 

57 

80 
53 

78 
52 

75 
46 

76 
47 

79 
48 

79 
49 

80 
50 

72 
46 

63 
47 

51 
44 

62 
34 

68 
35 

73 
40 

75.8 
49.2 

VISTB  2  NNE 

MAX 
MIN 

89 
SO 

94 

56 

93 
55 

95 
58 

94 

58 

66 
55 

85 
52 

88 
59 

81 
52 

77 
46 

69 
53 

66 
53 

67 
45 

65 
53 

76 
48 

82 
48 

87 

57 

85 
SO 

75 
51 

71 
47 

73 
44 

70 
45 

76 
49 

78 
48 

72 
45 

71 
56 

62 
46 

65 
34 

72 
39 

76 
44 

78.1 
49  .9 

MBRNER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

YORBA  LI NOR 

■         ■  ■ 

MAX 
MIN 

93 
48 

97 
55 

96 
54 

1 00 
57 

94 
40 

86 
54 

88 
54 

9 1 
53 

64 
54 

77 
44 

7  ] 
64 

65 
S3 

68 
46 

65 
53 

79 
47 

90 
54 

89 
68 

65 
52 

80 
SI 

76 
49 

75 
48 

48 

76 
47 

82 
49 

43 

51 

40 

43 

48 

81 
46 

80.5 
50-1 

SOUTHEBST  DESERT 

OHb 1 ND                                U ' 

BBKER 

MAX 
MIN 

78 
59 

80 
56 

81 

Si 

84 

56 

83 

60 

82 
58 

83 
60 

81 
58 

80 
57 

62 
58 

80 
55 

80 
61 

81 
59 

81 
59 

76 
56 

82 
60 

61 
56 

81 
60 

79 
56 

77 
59 

79 
60 

78 
58 

76 
55 

75 
52 

74 

54 

76 
52 

75 
48 

71 
40 

70 
36 

72 
30 

78.6 
55.2 

BBRSTOW 

MAX 
MIN 

78 
37 

79 
38 

83 
40 

81 
40 

80 
39 

62 
39 

78 
37 

76 
37 

78 
40 

78 
40 

73 
40 

61 
47 

66 
35 

65 
47 

72 
40 

71 
39 

76 
40 

76 
39 

76 
39 

77 
39 

75 
39 

74 
37 

72 
36 

74 
34 

73 
33 

76 
37 

66 
35 

54 

21 

55 
22 

55 
21 

36.9 

BEflUMONT   1  E 

MAX 
MIN 

79 
49 

83 
56 

64 

62 

83 
57 

81 
49 

82 
46 

79 
49 

79 
49 

79 
47 

75 
42 

72 
40 

56 
49 

59 
44 

56 
46 

70 
41 

75 
49 

74 

55 

72 
SO 

75 
43 

74 
42 

74 
42 

74 
46 

74 
48 

76 
47 

74 
40 

69 
42 

55 
40 

50 
38 

56 
42 

64 

50 

71  .9 
46.7 

81  SHOP  HSO  BP 

MAX 
MIN 

73 
29 

76 
31 

81 
36 

80 
36 

76 
32 

77 
32 

75 
31 

73 
30 

71 
34 

70 
32 

63 
30 

62 
33 

63 
26 

62 
30 

70 
46 

75 
38 

75 
36 

77 
35 

73 
34 

70 
31 

71 
30 

71 
32 

70 
31 

70 
27 

72 
26 

65 
30 

44 

20 

SB 
23 

64 

20 

67 
20 

69.9 
30.7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 


20 


DRILY  TEMPERATURES 


STflT ION 

DRY  OF  MONTH 

0 
<z 
a: 

(X 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

to 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

64 

67 

87 

88 

66 

85 

66 

82 

63 

78 

74 

69 

66 

74 

81 

79 

79 

79 

79 

77 

77 

79 

78 

77 

72 

76 

62 

62 

68 

77 

8 

MIN 

45 

44 

44 

52 

46 

46 

49 

47 

46 

43 

50 

52 

47 

47 

44 

54 

45 

43 

44 

45 

42 

39 

40 

39 

42 

46 

34 

28 

28 

32 

43 

5 

BLTTHE  FBB  BIRPORT 

MAX 

64 

88 

69 

89 

66 

85 

67 

88 

63 

82 

79 

70 

67 

67 

76 

63 

80 

77 

78 

79 

78 

79 

Bl 

82 

75 

78 

57 

55 

64 

67 

77 

8 

MIN 

52 

55 

55 

59 

55 

52 

54 

S6 

SS 

51 

49 

52 

51 

51 

53 

52 

57 

49 

48 

47 

48 

46 

46 

49 

46 

47 

46 

39 

33 

38 

49 

7 

eORRECO  DESERT  PBRK 

MAX 

64 

87 

91 

93 

92 

90 

90 

89 

90 

88 

87 

80 

62 

70 

70 

78 

84 

62 

82 

82 

B3 

83 

62 

82 

84 

74 

74 

61 

59 

65 

BO 

6 

ilN 

50 

52 

55 

60 

54 

59 

56 

57 

SB 

53 

46 

48 

48 

50 

52 

51 

62 

SI 

48 

SO 

59 

51 

49 

51 

50 

50 

47 

37 

32 

35 

SO 

7 

BRBMLEr  2  SH 

MAX 

64 

88 

90 

92 

93 

90 

90 

89 

69 

86 

80 

8S 

60 

66 

73 

78 

83 

82 

80 

81 

82 

81 

82 

82 

82 

80 

77 

61 

60 

65 

.81 

1 

MIN 

46 

48 

50 

SO 

46 

49 

46 

50 

46 

47 

46 

46 

51 

46 

51 

45 

51 

47 

44 

46 

47 

46 

45 

45 

42 

43 

44 

33 

27 

33 

45 

5 

OHGGETT  FBB  BIRPORT 

MAX 

79 

82 

66 

83 

61 

82 

80 

80 

60 

60 

66 

63 

69 

69 

72 

78 

76 

78 

79 

78 

75 

77 

75 

76 

75 

7S 

52 

51 

58 

64 

74 

0 

1IN 

SI 

51 

54 

52 

S3 

S4 

51 

S2 

52 

55 

53 

51 

47 

52 

53 

50 

49 

SI 

52 

SS 

S3 

53 

49 

49 

50 

SO 

35 

25 

29 

34 

48 

8 

OEBTH  VBLLET 

MAX 

63 

85 

6B 

87 

66 

8S 

BS 

83 

81 

78 

72 

73 

75 

75 

82 

88 

87 

83 

Bl 

60 

79 

78 

80 

78 

74 

76 

70 

60 

61 

64 

78 

■  6 

MIN 

49 

51 

52 

S3 

52 

SS 

52 

51 

50 

51 

48 

55 

47 

55 

67 

S9 

60 

52 

51 

49 

49 

46 

48 

47 

43 

4  1 

45 

48 

32 

32 

49 

.7 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

64 

63 

66 

68 

70 

75 

72 

68 

69 

66 

67 

65 

60 

56 

62 

64 

68 

67 

69 

63 

61 

62 

54 

53 

50 

SI 

54 

58 

64 

63 

.  1 

MIN 

27 

26 

27 

34 

32 

35 

33 

29 

29 

26 

27 

24 

25 

26 

29 

26 

31 

29 

30 

26 

19 

17 

1 1 

10 

B 

9 

12 

19 

22 

24 

.2 

EBCLE  nOUNTBIN 

MAX 

64 

es 

86 

90 

66 

67 

87 

67 

86 

65 

79 

75 

64 

68 

66 

74 

61 

81 

78 

79 

78 

79 

78 

79 

81 

80 

76 

55 

55 

65 

77 

.9 

ilN 

S6 

60 

63 

67 

59 

58 

58 

58 

59 

56 

55 

57 

55 

SO 

56 

6 ) 

59 

56 

54 

57 

S4 

54 

54 

55 

55 

51 

45 

41 

37 

45 

54 

.6 

EL  CENTRA  2  SSH 

MAX 

66 

90 

92 

93 

90 

90 

87 

69 

89 

86 

83 

80 

69 

70 

77 

83 

62 

80 

81 

61 

77 

80 

62 

82 

82 

79 

71 

65 

65 

72 

81 

.2 

IlN 

42 

so 

51 

51 

51 

50 

49 

SO 

48 

46 

53 

43 

47 

42 

45 

SO 

47 

47 

42 

44 

48 

47 

47 

44 

44 

42 

39 

28 

33 

33 

45 

.  1 

EL  NIRBGE  FIELD 

MAX 

74 

74 

75 

79 

79 

77 

78 

77 

76 

76 

75 

62 

57 

63 

61 

65 

69 

70 

73 

74 

73 

72 

70 

69 

72 

71 

67 

44 

46 

55 

69 

.  1 

IlN 

34 

36 

35 

39 

35 

37 

36 

34 

36 

37 

34 

48 

38 

37 

39 

38 

42 

38 

39 

36 

36 

36 

35 

32 

32 

43 

30 

22 

19 

22 

35 

.3 

FBIRHONT 

MBX 

69 

72 

74 

77 

77 

77 

75 

74 

72 

77 

70 

56 

50 

58 

55 

62 

69 

69 

73 

77 

73 

68 

66 

68 

70 

71 

60 

43 

44 

51 

66 

■  6 

MIN 

49 

5! 

54 

55 

54 

53 

52 

SO 

51 

S3 

49 

46 

43 

45 

46 

46 

49 

51 

51 

50 

46 

48 

49 

50 

52 

47 

32 

29 

31 

31 

47 

.2 

GOLD  ROCK  RBNCH 

MAX 

92 

91 

90 

86 

89 

87 

66 

86 

86 

84 

60 

79 

80 

72 

74 

60 

81 

80 

60 

78 

60 

81 

83 

84 

82 

81 

70 

69 

70 

74 

61 

.3 

flIN 

63 

61 

61 

59 

59 

59 

61 

67 

57 

55 

S4 

52 

60 

48 

50 

52 

51 

57 

56 

54 

S3 

51 

52 

51 

51 

50 

32 

34 

36 

44 

S3 

.0 

HBIHEE 

MBX 

70 

72 

71 

73 

77 

77 

76 

76 

73 

70 

69 

60 

54 

59 

59 

68 

70 

68 

71 

66 

67 

64 

66 

65 

63 

64 

67 

43 

48 

57 

66 

.  t 

M  I  N 

36 

39 

43 

43 

43 

4  I 

4  1 

40 

39 

39 

40 

40 

35 

36 

4  1 

43 

40 

42 

42 

39 

39 

38 

37 

36 

36 

37 

28 

22 

23 

20 

37 

.3 

HBTFIELO  PUMPING  PLANT 

MBX 

60 

84 

66 

68 

87 

67 

87 

65 

84 

84 

83 

76 

59 

67 

65 

73 

BO 

79 

79 

79 

78 

78 

76 

60 

Bl 

74 

53 

59 

63 

77 

.2 

MIN 

45 

49 

55 

65 

50 

46 

46 

47 

46 

46 

43 

SO 

49 

47 

46 

56 

65 

52 

45 

43 

44 

50 

47 

4  1 

41 

39 

34 

47 

46 

47 

.6 

IMPERIflL 

MBX 

86 

90 

91 

92 

90 

89 

88 

69 

67 

85 

B3 

69 

70 

74 

76 

83 

82 

Bl 

80 

61 

81 

80 

81 

83 

80 

77 

67 

59 

67 

73 

SO 

•  5 

MIN 

55 

56 

57 

57 

56 

55 

SS 

57 

56 

52 

54 

55 

53 

50 

54 

52 

54 

52 

49 

50 

52 

51 

51 

51 

48 

45 

4B 

37 

33 

38 

51 

.  1 

IMPERIBL  FBB  BP 

MAX 

87 

69 

90 

91 

88 

87 

67 

85 

65 

84 

79 

64 

67 

72 

75 

B3 

82 

76 

79 

79 

79 

79 

79 

82 

78 

74 

57 

59 

54 

71 

78 

.4 

MIN 

SO 

51 

51 

<^6 

52 

52 

51 

52 

51 

52 

46 

S3 

5 1 

48 

52 

49 

52 

49 

48 

49 

48 

48 

47 

49 

46 

46 

43 

34 

30 

35 

48 

.  1 

INDEPENDENCE 

MAX 

70 

72 

75 

61 

78 

76 

75 

74 

74 

70 

69 

62 

58 

60 

61 

73 

77 

74 

74 

74 

71 

69 

73 

73 

68 

67 

70 

47 

52 

65 

69 

.4 

MIN 

35 

36 

37 

39 

36 

37 

37 

36 

38 

39 

33 

33 

31 

36 

4 1 

42 

44 

38 

37 

35 

35 

36 

39 

33 

33 

33 

24 

23 

23 

24 

34 

.9 

INDIO  U  S  DATE  GBRDEN 

MAX 

65 

90 

95 

97 

95 

91 

90 

90 

92 

66 

85 

76 

63 

70 

70 

79 

67 

87 

79 

81 

81 

82 

63 

86 

67 

63 

74 

60 

61 

71 

81 

.3 

MIN 

50 

51 

49 

60 

50 

52 

52 

52 

52 

54 

58 

57 

48 

48 

52 

51 

54 

48 

47 

45 

46 

47 

44 

47 

42 

44 

48 

28 

30 

32 

47 

.9 

INTOKERN 

MAX 

76 

64 

87 

64 

83 

63 

82 

60 

79 

75 

68 

66 

68 

70 

72 

76 

76 

79 

77 

78 

77 

76 

75 

76 

75 

71 

65 

S3 

65 

65 

74 

.9 

MIN 

39 

42 

46 

44 

4  1 

39 

39 

39 

39 

37 

37 

48 

30 

27 

39 

42 

43 

4  1 

40 

4  I 

39 

39 

40 

35 

35 

33 

32 

22 

19 

22 

37 

.0 

IRON  nOUNTBIN 

MAX 

81 

63 

66 

66 

87 

65 

63 

85 

65 

82 

61 

77 

68 

67 

63 

73 

80 

BO 

78 

60 

77 

76 

76 

79 

78 

76 

75 

53 

54 

62 

76 

.7 

MIN 

51 

57 

60 

64 

55 

53 

54 

54 

53 

S2 

SO 

52 

52 

50 

SI 

57 

63 

52 

49 

SI 

49 

47 

46 

53 

48 

46 

42 

37 

38 

43 

51 

.0 

LBKE  BRROHHEBD 

MAX 

65 

64 

66 

67 

65 

64 

64 

64 

62 

61 

54 

52 

47 

44 

S2 

57 

60 

62 

60 

60 

60 

56 

SB 

56 

57 

46 

48 

35 

46 

48 

56 

.7 

MIN 

37 

39 

4  1 

47 

36 

40 

39 

37 

39 

37 

35 

37 

32 

40 

38 

43 

43 

36 

38 

37 

39 

37 

37 

35 

33 

36 

1  3 

22 

22 

22 

35 

.6 

LANCASTER  FSS/FBA 

MAX 

75 

77 

80 

60 

79 

76 

77 

74 

79 

75 

62 

54 

63 

59 

67 

72 

73 

75 

76 

76 

72 

72 

72 

74 

75 

66 

47 

49 

56 

60 

69 

-B 

MIN 

35 

37 

38 

36 

36 

36 

35 

36 

37 

39 

43 

43 

33 

50 

42 

35 

40 

36 

39 

38 

33 

36 

34 

33 

31 

4  1 

26 

18 

18 

20 

35 

.3 

HECCfl  FIRE  STATION 

MAX 

66 

91 

95 

95 

68 

85 

90 

90 

83 

81 

79 

71 

70 

70 

60 

87 

66 

79 

79 

78 

79 

76 

82 

87 

77 

75 

70 

64 

70 

71 

80 

•  5 

MIN 

54 

46 

54 

69 

62 

61 

60 

SO 

49 

46 

46 

57 

55 

SI 

51 

50 

55 

57 

55 

52 

S3 

40 

45 

43 

40 

51 

53 

42 

28 

31 

SO 

.6 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

74 

78 

60 

76 

75 

74 

74 

74 

76 

70 

65 

56 

55 

57 

59 

67 

72 

68 

70 

71 

69 

69 

69 

69 

68 

64 

54 

43 

54 

59 

67 

.0 

MIN 

54 

57 

62 

SB 

55 

54 

56 

55 

55 

60 

55 

47 

40 

4  1 

44 

57 

54 

54 

5 1 

52 

50 

52 

52 

52 

50 

49 

31 

27 

3 1 

41 

49 

.9 

MOJAVE 

MAX 

MIN 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

71 

74 

75 

77 

73 

7S 

74 

75 

72 

70 

66 

65 

59 

58 

44 

59 

65 

67 

72 

69 

70 

67 

67 

63 

61 

32 

39 

51 

64 

.7 

MIN 

36 

4  t 

46 

44 

40 

3B 

37 

36 

37 

38 

34 

34 

30 

30 

34 

32 

39 

37 

38 

38 

39 

35 

34 

37 

37 

1 7 

1 2 

1  B 

23 

34 

.2 

nT  SAN  JACINTO  H  S  PK 

MAX 

59 

59 

61 

57 

54 

57 

53 

46 

42 

42 

42 

49 

52 

SO 

52 

52 

50 

51 

55 

48 

33 

50 

.7 

MIN 

29 

32 

30 

28 

28 

29 

23 

28 

25 

2 1 

21 

20 

33 

30 

27 

27 

27 

24 

23 

1  2 

1  3 

24 

25 

.2 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

MBX 

61 

65 

67 

66 

62 

81 

61 

81 

76 

81 

74 

70 

68 

61 

68 

76 

79 

79 

76 

75 

74 

75 

77 

76 

73 

72 

51 

51 

61 

66 

74 

.2 

MIN 

50 

52 

56 

61 

55 

53 

51 

49 

50 

49 

50 

55 

53 

SO 

48 

58 

52 

52 

50 

46 

49 

49 

54 

52 

43 

48 

40 

38 

35 

45 

49 

.8 

PALHDHLE 

MBX 

75 

79 

80 

60 

79 

76 

78 

75 

79 

75 

65 

67 

65 

62 

66 

72 

75 

74 

75 

73 

72 

73 

73 

72 

75 

74 

75 

49 

56 

6 1 

71 

.9 

MIN 

39 

43 

44 

4  I 

42 

42 

42 

40 

43 

44 

45 

45 

39 

50 

40 

40 

44 

42 

43 

42 

40 

40 

40 

37 

39 

47 

29 

2 1 

22 

27 

39 

.7 

PALM  SPRINGS 

MBX 

66 

91 

96 

95 

89 

89 

66 

89 

87 

64 

82 

70 

6B 

69 

80 

BB 

87 

Bl 

80 

79 

79 

Bl 

87 

BB 

82 

77 

72 

64 

72 

72 

8 1 

•  8 

MIN 

SO 

55 

56 

59 

54 

55 

54 

53 

57 

4S 

50 

50 

48 

54 

53 

6 1 

62 

50 

49 

5 1 

S3 

5 1 

52 

5 1 

46 

SI 

48 

35 

34 

41 

51 

.2 

PARKER  RESERVOIR 

MBX 

62 

63 

66 

66 

89 

86 

85 

66 

84 

82 

62 

81 

74 

68 

61 

70 

78 

79 

78 

76 

78 

76 

77 

76 

77 

76 

73 

51 

52 

61 

76 

■  6 

MIN 

54 

56 

56 

6C 

6 1 

57 

57 

56 
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SRN  DIEGO 

33 

DC. 

1  /  jo 

o  r 

CLP 

or 

ALPINE  FIRE  DEPT 

0144 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

1 1 

118 

08 

1  127 

5P 

RUBIO  CANYON  L4W  A5N 

0161 

02 

MODOC 

21 

41 

30 

120 

33 

4400 

8R 

8A 

c 

U  5  FOREST  SERVICE 

0204 

05 
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02 
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8 

39 

55 

121 

20 

1760 
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BURBRNK  VRLLEY  PMP  PIT 

1  194 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

1  1 

118 

21 

655 

5P 

5P 
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BURBANK  PUBLIC  SERVICE 

BURL INGRME 

1206 

04 

SAN  MRTEO 

4 

37 

35 

122 

21 
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40 
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02 
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39 

27 
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03 
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c 
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02 
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27 

1  20 

52 

4310 

2P 

2P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CRNOGR  PRRK  PIERCE  COL 

1  484 

06 

LOS  RNGELES 

13 

34 

1  1 

1  18 

34 

790 

4P 

4P 

L  A  PIERCE  COLLEGE 

CANYON  DRM 

1497 

02 

PLUMRS 

8 

40 

10 

121 

05 

4560 

4P 

4P 

c 

H 

P  G  4  E  COMPANY 

CRPRY  5  WNW 

1507 

02 

YOLO 

23 

38 

44 

122 

08 

360 

c 

BROOKS  FOREST  FIRE  STR 

CARBON  CRNYON  DRM 

1517 

06 

ORRNGE 

26 

33 

55 

1  17 

50 

404 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  OILMAN 

1518 

06 

ORRNGE 

26 

33 

55 

1  17 

47 

1  624 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CRNYON  WORKMRN 

1  520 

06 

SRN  BERDINO 

26 

33 

58 

1  17 

47 

1  1  80 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CRRIBOU  POWER  HOUSE 

1522 

02 

PLUMRS 

8 

40 

05 

121 

09 

2986 

4P 

P  G  4  E  COMPRNY 

CRRMEL  VRLLEY 

1534 

04 

MONTEREY 

4 

36 

29 

121 

44 

425 

5P 

5P 

CRRMEL  VALLEY  FIRE 

LHKrliNltKlH  KtocKVUln 

1540 

06 

oHN 1 H  dHKdHK 

33 

34 

24 

119 

29 

385 

c 

COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 

CASTLE  ROCK  RRD  LAB 

1  583 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

38 

121 

30 

560 

8A 

LAWRENCE  LIVERMORE  LAB 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

1588 

05 

MARIPOSA 

27 

37 

24 

1  20 

03 

1  425 

8R 

8A 

c 

WM  H  ALISON 

CAZRDERO  3  W 

1603 

01 

SONOMA 

22 

38 

32 

1  23 

08 

1  400 

5P 

DR.   CLIFFORD  G.  FISH 

CECILVILLE  5  SE 

1606 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

06 

1  23 

03 

2980 

6A 

6A 

GEORGE  OENOMA 

CEDARVILLE 

1614 

03 

MODOC 

18 

4  1 

32 

1  20 

1  0 

4670 

8A 

8A 

H 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

CHALLENGE  RANGER  STA 

1653 

02 

YUBA 

39 

39 

29 

1  2  1 

1  3 

2560 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHATSWORTH  FC24F 

1680 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

1  5 

1  18 

36 

948 

5P 

MRS.  PAUL  NEWTON 

CHATSWORTH  RESERVOIR 

1682 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

1  4 

1  18 

37 

906 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY  VALLEY  DAM 

1697 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

58 

1  19 

55 

4765 

8A 

8A 

H 

HETCH  HETCH  WTR  SUP 

L  n  t  o  1  c  n 

1700 

02 

Pi  1 1 m q c 
r  L  UnHo 

8 

40 

18 

121 

1  4 

4525 

5P 

5P 

H 

ROGER  D  ROYAL 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 

1715 

02 

BUTTE 

23 

39 

42 

121 

49 

185 

8A 

8A 

8fl 

c 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 

CHITTENDEN  PASS 

1739 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

54 

121 

36 

1  25 

8A 

VICTOR  L  HflSKIN 

CHOLRME  RLLEY  RANCH 

1743 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

43 

1  20 

I  5 

1  753 

c 

GLENN  PLASKETT 

CHUCHUPATE  RANGER  STA 

1  754 

05 

VENTURA 

10 

34 

48 

1  1  9 

01 

5260 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHULA  VISTA 

1758 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

36 

I  1  7 

06 

9 

8A 

8R 

8R 

WESTERN  SALT  COMPANY 

CLRREMONT  POMONA  COL 

1779 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

06 

1  1  7 

43 

I  201 

8A 

8A 

POMONA  COLLEGE  PHYSICS 

CLARKS  VALLEY  MUOD  RCH 

1  785 

02 

GLENN 

23 

39 

33 

1  22 

24 

4  1  0 

7A 

DICK  MUDD 

CLEAR  CREEK 

1  799 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

43 

123 

27 

975 

9A 

JOHN  R  JARDINE 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

1806 

02 

LRKE 

23 

38 

58 

122 

38 

1365 

8A 

8A 

c 

H 

CARL  R  POTTS 

LLUvtKUHLt    3  bob 

1838 

01 

c  n  ki    M  o 

bUNUrlH 

22 

38 

45 

122 

59 

320 

8A 

8A 

ELMER  W  OLSON 

CLOVERDALE   1  S 

1839 

01 

SONOMR 

22 

38 

48 

123 

00 

320 

c 

STRTE  DIV  OF  FORESTRY 

COAL INGA 

1864 

05 

FRESNO 

27 

36 

09 

120 

21 

671 

5P 

5P 

CORLINGR  FIRE  DEPT 

COALINGA   1  SE 

1867 

05 

FRESNO 

27 

36 

08 

120 

21 

663 

c 

UNION  OIL  COMPRNY 

COFFEE  CREEK  RS 

1886 

01 

TRINITY 

35 

41 

05 

122 

42 

2500 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

COHASSET   1  NNE 

1891 

02 

BUTTE 

23 

39 

57 

121 

43 

3180 

8R 

WRLTER  ROACH 

COLBYS  FC  53  0 

1896 

06 

LOS  RNGELES 

13 

34 

18 

1  18 

07 

3675 

4P 

DONALD  E  MILLER 

COLEMAN  FISHERIES  STR 

1907 

02 

SHASTA 

23 

40 

24 

122 

08 

420 

8R 

BUR-SPORT  FISH  4  WLOLF 

COLFRX 

1912 

02 

PLACER 

39 

39 

06 

120 

57 

2410 

4P 

4P 

H 

GORDON  FARRELL 

COLGATE  POWER  HOUSE 

1916 

02 

YUBA 

39 

39 

20 

121 

1  1 

595 

4P 

YUBA  CO.  WATER  AGENCY 

COLUSA  2  SSW 

1948 

02 

COLUSA 

23 

39 

12 

122 

01 

50 

4P 

4P 

CITY  OF  COLUSA 

COOL 

1985 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

53 

121 

01 

1480 

4P 

W  B  THRELKEL 

COPCO  NO  I  DRM 

1990 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

59 

122 

20 

2703 

4P 

H 

PAC  POWER  4  LIGHT  CO 

CORCORRN   IRRIG  OIST 

2012 

05 

KINGS 

9 

36 

06 

1  19 

34 

200 

5P 

5P 

c 

CORCORAN   IRRIG.  OIST 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

2027 

02 

TEHRMR 

23 

39 

54 

122 

21 

487 

8A 

TROY  DUNCRN 
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CORONA 

2031 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

53 

117 

33 

610 

5P 

5P 

CORONA  FIRE  DEPT 

CORRAL ITOS 

2048 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

59 

121 

48 

264 

C 

STOTE  DIV  OF  FSTRY 

COVELO 

2081 

01 

MENDOC INO 

7 

39 

47 

123 

15 

1430 

5P 

5P 

H 

MRS  FRANCES  V  BLACK 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

2084 

01 

MENDOC  INO 

7 

39 

SO 

123 

05 

I5I4 

C 

MILD  C  CUMMINGS 

rnvlNfi   TEMPI  F   FT  R 

2090 

06 

1  nS   ANGFI  FS 

26 

34 

05 

1  17 

52 

575 

5P 

WILLIAM  B  TEMPLE 

CRAWFORD  RANCH 

u  / 

SAN  DIEGO 

6 

"59 

J- 

O  J 

1   1  P 

1  1  D 

1  "7 
1  / 

i  DUU 

C 

ROBERT  A  CRAWFORD 

CRESCENT  CITY   1  N 

2147 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

46 

124 

12 

40 

4P 

4P 

PAC  POWER  4  LIGHT  CO 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

2148 

01 

DEL  NORTE 

17 

4  1 

48 

124 

05 

120 

8A 

STATE  DEPT-PARKS  4  REC 

CRESCENT  CITY  MTNC  STA 

2150 

01 

DEL  NORTE 

17 

4  1 

46 

124 

12 

50 

c 

STATE  DIV  OF  HWYS 

CRESTLINE  FIRE  STA  2 

2164 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

15 

1  17 

15 

4900 

c 

CRESTLINE  FIRE  STA  NO  2 

CROCKETT 

2177 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

38 

02 

122 

13 

9 

8A 

8A 

CiH  SUDOR  REFINING  CO 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

2198 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

19 

1  17 

51 

5370 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

•CULVER  CITY 

2214 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

01 

118 

24 

106 

5P 

5P 

CULVER  CITY  FIRE  DEPT 

CUriMINGS 

2218 

01 

MENDOC INO 

7 

39 

50 

123 

38 

1285 

SP 

H 

MRS  MORY  S.  INGROM 

CUY AMAC A 

2239 

06 

SAN  niFGn 

25 

32 

59 

116 

35 

4640 

BA 

BA 

c 

H 

HEL IX   IRR I  GOT  I  ON  D  I  ST 

DAGGETT  EDISON  PLANT 

o  o  c  c 

U  / 

SAN  BERDINO 

6 

34 

1  1  c 

1  1  b 

b^ 

1  Q  T  n 

c 

SO  COLIF  EDISON  CO 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

2257 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

52 

116 

47 

1915 

MID 

MID 

H 

FED  OVIATION  AGENCY 

DANA  2  SE 

2269 

02 

SHASTA 

21 

4  1 

06 

121 

31 

3320 

BA 

DALE  S.  BOSE 

DAVENPORT 

2290 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

01 

122 

12 

275 

12M 

LONE  STAR   INDUSTRIES  I 

DAVIS  2  WSW  EXP  FARM 

2294 

02 

YOLO 

23 

38 

32 

121 

46 

60 

8A 

8A 

80 

CO 

UNIVERSITY  OF  COLIF 

DAY 

2306 

02 

MODOC 

21 

4  1 

13 

121 

23 

3650 

c 

HERMAN  L  LORENZEN 

DEATH  VALLEY 

2319 

07 

INYO 

6 

36 

28 

1  16 

52 

-194 

4P 

4P 

4P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

2327 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

39 

116 

23 

1200 

8A 

BOYD  DESERT  RESEARCH  CT 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

2331 

07 

INYO 

6 

37 

22 

1  17 

59 

5225 

4P 

4P 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

npcD   rRFFK  FHRFRAY 

2338 

02 

NF  von A 

39 

39 

18 

120 

50 

4455 

9A 

9A 

POCIFIC  GAS  4  ELEC.  CO- 

DELANO 

234C 

05 

KERN 

9 

Ob 

ft  1 

1  1  Q 

1  O 

■^9  T 
J  ^  J 

C3n 

DELANO  FIRE  DEPT 

DEL  MONTE 

2362 

04 

MONTEREY 

4 

36 

36 

121 

52 

45 

c 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

2369 

05 

STANISLAUS 

27 

37 

25 

121 

23 

1200 

5P 

STANISLAUS  CO-  PARK  0. 

DELTA 

2379 

02 

SHASTA 

23 

40 

57 

122 

25 

1  170 

8A 

c 

MS  EILEEN  P  DICKSON 

DENAIR  3  NNE 

2389 

05 

STANISLAUS 

37 

37 

34 

120 

47 

140 

7P 

7P 

KEN  C  BRATTON 

DE  SABLA 

2402 

02 

BUTTE 

23 

39 

52 

121 

37 

2720 

4P 

4P 

P  G  4  E  COMPANY 

DESCANSO  RANGER  STA 

2406 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

51 

116 

37 

3500 

2P 

U  S  FOREST  SERVICE 

DIAMOND  BAR 

2432 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

00 

117 

48 

880 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOBBINS  1  S 

2456 

02 

YUBA 

39 

39 

22 

121 

12 

1640 

6P 

6P 

GREGORY  L.  ROYAT 

nONNFR   MFMDRIAI     ST  PK 

2467 

03 

NEVADA 

36 

39 

19 

120 

14 

5937 

8A 

8A 

H 

CALIF  DIV  BEACH  4  PKS 

DOWNEY  FIRE  STA  FC1070 

2494 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

56 

1  1 8 

09 

1  1  0 

5P 

DOWNEY  FIRE  STO-LOCFCD 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

2500 

02 

SIERRA 

39 

39 

34 

120 

50 

2895 

8A 

80 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

DOYLE 

2504 

03 

LASSEN 

18 

40 

02 

120 

06 

4240 

80 

JUNIUS  M  DIXON 

DOYLE  5  SSE 

2506 

03 

LASSEN 

18 

39 

57 

120 

05 

4385 

6P 

6P 

H 

FRONK  M  ROWLAND 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2516 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

29 

118 

32 

1455 

7A 

70 

L  A  WTR  4  PWR  DEPT 

DUDLEYS 

2539 

05 

MARIPOSA 

1  4 

37 

45 

120 

06 

3000 

5P 

5P 

MRS  VIRGINIA  A  DEUTSCH 

DUNNIGAN 

2568 

02 

YOLO 

23 

38 

53 

121 

58 

60 

70 

MRS.   MORY  0.  HUNT 

DUNSMUIR  RANGER  STA 

2572 

02 

SISKIYOU 

23 

4  1 

13 

122 

16 

2420 

BA 

WOLLOCE  E.  MORSHOLL 

DUTTONS  LANDING 

2580 

01 

NAPA 

17 

38 

12 

122 

18 

20 

8A 

8A 

80 

LOUIS  OBOTE 

FQni  F  MnilWTQIW 
CnuLC  IIUUIXlMll'l 

2598 

07 

R  I  VFRS I  OF 

g 

33 

48 

115 

27 

973 

7A 

70 

METRO  WOTER  DISTRICT 

EAST  PARK  RESERVOIR 

2640 

02 

COLUSA 

23 

39 

22 

1  22 

3 1 

1  205 

8A 

80 

FRONKLIN   I  HOLDEN 

EL  CAPITAN  DAM 

2709 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

53 

1  16 

49 

600 

7fi 

70 

c 

SON  DIEGO  WOTER  DEPT 

EL  CENTRO  2  SSW 

2713 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

46 

1  15 

34 

-30 

5P 

5P 

c 

EL  CENTRO  WOTER  DEPT 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

2728 

05 

AMADOR 

16 

38 

20 

120 

40 

715 

4P 

4P 

H 

P  G  4  E  COMPONY 

ELK  VALLEY 

2749 

01 

DEL  NORTE 

17 

42 

00 

123 

43 

1705 

5P 

MID 

c 

LYLE  J  GORBERSON 

ELLERY  LAKE 

2756 

03 

MONO 

38 

37 

56 

1  19 

1  4 

9645 

MID 

SO.  COLIF  .   EDISON  CO. 

ELL  lOTT 

2760 

05 

SAN  JOAQUIN 

16 

38 

14 

121 

12 

92 

70 

C  NORMON  ADAMS 

EL  MIRAGE  FIELD 

2771 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

36 

117 

36 

2910 

8A 

80 

H 

WILLIAM  G  BRIEGLEB 

EL  MODENA 

2775 

06 

ORANGE 

28 

33 

48 

117 

47 

460 

c 

HOMER  F  WANNAMAKER 

c  1  c  I  KinPP 

L.L  O  1  lNU»\  L. 

2805 

06 

R I VFR^ I nF 

28 

33 

40 

117 

20 

1285 

5P 

5P 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

ESCONDIDO 

2862 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

07 

1  17 

05 

660 

6P 

6P 

DARWIN  M  TING 

ESCONDIDO  2 

2863 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

07 

1  17 

05 

600 

c 

ESCONDIDO  FIRE  DEPT 

ETIWANDA 

2895 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

08 

117 

31 

1390 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ETNA 

2899 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

28 

122 

54 

2950 

c 

GEORGE  V  HENDRICKS 

"EUREKA  WSO  CI  R 

2910 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

48 

124 

10 

60 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2920 

05 

MARIPOSA 

1  4 

37 

35 

120 

16 

442 

80 

MERCED  IRRIG  DIST 

EXETER  FAUVER  RANCH 

2922 

05 

TULARE 

9 

36 

21 

1  19 

04 

439 

c 

CHARLES  0  COULTER 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

2934 

02 

SOLANO 

23 

38 

16 

122 

02 

40 

8A 

80 

FOIRFIELD  FIRE  STOTION 

FAIRFIELD  3  NNE 

2935 

02 

SOLANO 

23 

38 

17 

122 

02 

110 

c 

SOLONO  COUNTY  SURVEYOR 

FAIRMONT 

2941 

07 

LOS  ANGELES 

15 

34 

42 

1  18 

26 

3060 

7H 

70 

L  0  WTR  4  PWR  DEPT 

F ALLBROOK 

2958 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

21 

117 

15 

660 

c 

DEPT-SONTOT ION  4  F/C 

FERGUSON  RANCH 

3020 

02 

TEHAMA 

23 

40 

21 

122 

27 

800 

c 

BUREAU  OF  RECLOMATION 

FIOOLETOWN  LYNCH  RANCH 

3038 

05 

AMADOR 

16 

38 

32 

120 

42 

2140 

80 

c 

WENTWORTH  LYNCH 

F IGUEROA  MOUNTAIN 

3048 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

44 

120 

00 

3200 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

SEE  REFERENCE  NOTES  FQLLOMINC  STBTION  INDEX 
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FILLMORE   1  WNW 

3050 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

:  18 

55 

435 

8A 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

FIVE  POINTS  5  SSW 

3083 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

22 

120 

09 

285 

5P 

5P 

FIVE  STAR  RRNCH 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

3087 

03 

LASSEN 

18 

40 

22 

120 

19 

4000 

5P 

5P 

5P 

CAL  DEPT  FISH  «  GAME 

FLORENCE  LAKE 

3093 

05 

FRESNO 

27 

37 

16 

118 

58 

7325 

C 

SO  CALIF  EDISON  CO 

r  ULoUn  UHn 

3113 

02 

bHLKHMEN 1 U 

1 

38 

42 

1 2 1 

1  0 

350 

8A 

8R 

8A 

II     C     DIID     DCPI  OMQTTnM 

U    O    tJUK    KtLLHnHl  1  UN 

FONTANA  5  N 

3118 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

1  1 

117 

27 

1  972 

6P 

H 

ROLAND  W  GETCHELL 

FONTANA  KRISER 

3120 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

05 

117 

30 

1090 

4P 

4P 

KfllSER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

3130 

01 

TRINITY 

35 

40 

23 

123 

20 

2340 

8A 

8A 

H 

MRS  BLANCHE  E  ESLICK 

FORESTHILL  RANGER  STA 

3134 

02 

PLACER 

1 

39 

01 

120 

51 

3015 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  BIDWELL 

3157 

03 

MODOC 

18 

41 

51 

120 

08 

4500 

5P 

5P 

H 

JRMES  E  LEE 

FORT  BRAGG 

3161 

01 

MENDOCINO 

17 

39 

27 

123 

48 

80 

8A 

8R 

C 

CRLIF  S  WESTERN  R  R 

FORT  DICK 

3173 

01 

DEL  NORTE 

17 

4  I 

52 

124 

09 

46 

8A 

BENNY  L.  BEASLEY 

FORT  JONES  6  ESE 

3176 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

35 

122 

43 

3324 

c 

CARL  C  CRAMER 

FORT  JONES  RANGER  STA 

3182 

01 

SISK  I  YOU 

12 

4  1 

36 

122 

51 

2725 

8A 

8fl 

U  S  FOREST  SERVICE 

c  no  T   n D n 
r  Un  1  UKU 

3186 

04 

nUN 1 tRt  Y 

4 

36 

41 

1  2  1 

46 

134 

MID 

CDtT^CPU     PDMV      PTDC1CI  Pi 

rKllrbLH  HKMY  HlKritLU 

FORT  ROSS 

3191 

0 1 

SONOMA 

17 

38 

31 

123 

15 

1  20 

5P 

5P 

FORT  ROSS  ST  HIST  PARK 

FORT  SEWARD 

3194 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

13 

123 

38 

217 

c 

DONNIE  E  MILLER 

FRENCH  GULCH 

3242 

02 

SHASTA 

23 

40 

42 

122 

38 

1  100 

7A 

MRS  PATRICA  R  CLRRY 

FRESNO  WSO  AP  R 

3257 

05 

FRESNO 

27 

36 

46 

119 

43 

328 

MID 

MID 

CGHJ 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

FRIRNT  GOVERNMENT  CAMP 

3251 

05 

FRESNO 

27 

36 

59 

1  19 

43 

4  1  0 

BA 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FULLERTON  DAM 

3285 

06 

ORANGE 

26 

33 

54 

1  17 

53 

340 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  HILLCREST  RV 

3288 

06 

ORANGE 

26 

33 

53 

117 

55 

330 

5P 

FULLERTON  MUN  UTIL  DEPT 

GARBERVILLE 

3320 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

06 

123 

48 

340 

8fl 

CARROLL  A  PANCOAST 

GASQUET  RANGER  STATION 

3357 

01 

DEL  NORTE 

17 

4  1 

52 

123 

58 

384 

8A 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

PCM      1    CtU  C 

uLM  LHKt 

3369 

03 

M  n  M  f> 

n  uNU 

38 

37 

45 

1  1 9 

08 

8970 

MID 

CP         PPI     TC          CPTCPM  PP 

SO.    LHLlr.    tUlbUN  Lu. 

GEORGETOWN  RANGER  STR 

3384 

02 

EL  OORRDO 

I 

38 

55 

120 

47 

300  1 

8A 

8R 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

GERBER  RANCH 

3387 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

22 

121 

29 

2  140 

8R 

MRS  HELEN  0  HURNER 

GIBRALTAR  DAM  2 

3402 

06 

SNTR  BRRBRRR 

32 

34 

3  1 

119 

4  1 

1  550 

8A 

c 

SRNTR  BARBARA  WTR  DEP 

GIBSON  HWY  MNTNCE  STR 

3405 

02 

SHASTA 

23 

4  1 

01 

122 

24 

1  650 

8fl 

STATE  DIV  OF  HIGHWAYS 

GILLESPIE  FIELD 

34  1  0 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

49 

116 

58 

385 

4P 

4P 

SAN  DIEGO  COUNTY 

GILROY 

3417 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

00 

121 

34 

1  94 

9A 

9R 

GILROY  RURAL  FIRE  DEPT. 

GILROY  8  NE 

3419 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

02 

121 

27 

1  050 

c 

HENRY  MRNTELLI 

GILROY   14  ENE 

3422 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

06 

121 

20 

1  350 

8A 

PHILIP  J  G0N7RLES 

GLENDORR  WEST  FC  185 

3452 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

08 

117 

52 

822 

5P 

MERRILL  WEST-LRCFCD 

ULtNNV 1 LLt 

3463 

05 

KERN 

1 0 

35 

43 

1  1 8 

42 

3140 

5P 

BA 

H 

KERN  CO  rSTRY   4  r  D 

GLENNVILLE  FULTON  RS 

3465 

05 

KERN 

10 

35 

44 

118 

40 

3500 

C 

U  5  FOREST  SERVICE 

GOLD  ROCK  RANCH 

3489 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

53 

114 

52 

485 

6P 

6P 

GOLD  ROCK  RRNCH 

GOLD  RUN 

3491 

02 

PLRCER 

39 

39 

1  0 

120 

52 

3320 

4P 

JOHN  F  WRLL 

GOLDSTONE  ECHO  2 

3498 

07 

SAN  BERDINO 

6 

35 

1  7 

1  16 

47 

2950 

7A 

RLBERT  0  BURTON 

GRANT  GROVE 

3551 

05 

TULARE 

1  1 

36 

44 

1  18 

58 

6600 

8A 

BA 

C  H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

GRASS  VALLEY  2 

3573 

02 

NEVADA 

39 

39 

1  3 

121 

04 

2400 

8A 

8A 

c 

CITY  OF  GRASS  VALLEY 

GRATON 

3578 

0  1 

SONOMA 

22 

38 

26 

122 

52 

200 

7A 

7A 

MISS  LOUISE  HRLLBERG 

GREENVIEW 

3614 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

33 

122 

54 

2820 

I  2M 

MRS  EMMR  R  PEREIRA 

GREENVILLE  RANGER  STR 

362  1 

02 

PLUMAS 

8 

40 

08 

120 

56 

3560 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

POT'331    V      ICI    QMn  DCCIIPC 

bKlZ^LY    ioLHNU  KtrUUt 

3650 

02 

cm  p M n 
bUL  HNU 

23 

38 

09 

1 2  1 

58 

I 

8R 

8A 

8A 

STATE  DEPT  FISH  <  GAME 

GROVELAND  2 

3669 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

50 

120 

1  4 

2875 

c 

FRED  H  OSBORNE 

GROVELAND  RANGER  STA 

3672 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

49 

120 

06 

3  1  45 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GUERNEVILLE  2 

3684 

0  1 

SONOMA 

22 

38 

30 

123 

DO 

55 

8A 

SHERIFFS  OFFICE 

HAINES  CYN  UPPER  FC367 

3704 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

1  6 

118 

15 

34  40 

5P 

JRMES  P  KINDRED 

HAIWEE 

37  1 0 

07 

INYO 

19 

36 

08 

117 

57 

3825 

7R 

7  A 

L  R  WTR  4  PWR  DEPT 

HALF  MOON  BAY 

37 1  4 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

28 

122 

27 

36 

5P 

5P 

DEPT  OF  PARKS  4  REC 

HAMILTON  BRANCH  PH 

3725 

02 

PLUMAS 

8 

40 

1  5 

121 

05 

4560 

ALBION  A  SARGENT 

HANFORD  2  S 

3747 

05 

KINGS 

1  1 

36 

1  8 

119 

39 

240 

8A 

8A 

CITY-HANFORD  WW  TRTMT  P 

HANSEN  DAM 

3751 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

16 

118 

24 

1  100 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

l_lPDDV      P(~IMD      DPmPCD  CTP 

nHrrY   LHMr  KHNGtK  b 1 H 

3761 

01 

SISKIYOU 

1 2 

41 

48 

1  23 

22 

1210 

8A 

Bfl 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRISON  GULCH  RS 

3791 

02 

SHASTA 

23 

40 

22 

122 

58 

2750 

8A 

8R 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRY  ENGLEBRIGHT  DAM 

3800 

02 

NEVADA 

39 

39 

14 

121 

16 

580 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

HAT  CREEK  RS 

3821 

02 

SHASTA 

21 

40 

48 

121 

30 

3345 

c 

U  5  FOREST  SERVICE 

HAT  CREEK  PH  1 

3824 

02 

SHASTA 

21 

40 

56 

121 

33 

3015 

8A 

8R 

PAC  GAS  4  ELEC-OPERATOR 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

3855 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

42 

115 

38 

1370 

9R 

9R 

c 

METRO  WATER  DISTRICT 

HAYFORK  RANGER  STATION 

3859 

01 

TRINITY 

35 

40 

33 

123 

10 

2340 

BR 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAYWRRD  6  ESE 

3863 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

39 

121 

59 

715 

c 

EUGENE  D.  BETTENCOURT 

HEALDSBURG 

3875 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

122 

52 

102 

6P 

6P 

HEALDSBURG  FIRE  DEPT 

HEALDSBURG  2 

3878 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

122 

52 

102 

8R 

ROY  W.  LOWE 

HELL  HOLE 

3891 

02 

PLACER 

1 

39 

04 

120 

25 

4850 

c 

PLACER  COUNTY  WTR  RGCY 

HEMET 

3896 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

45 

1  16 

57 

1655 

8R 

LAKE  HEMET  MUN  WATER 

HENSHAW  DAM 

3914 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

1  4 

1  16 

46 

2700 

7A 

7fl 

c 

VISTR   IRRIG  DIST 

HERNANDEZ  2  NW 

3925 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

25 

120 

55 

2160 

4P 

MfiX  0  LEY 

HERNANDEZ  7  SE 

3928 

04 

SRN  BENITO 

20 

36 

18 

120 

42 

2765 

c 

MRS  CLORENE  RKERS 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
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STRT  I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRfllNRGE  : 

LfiTITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

08SERVHT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEHP. 

PRECIP. 

a. 
cz 

SPECIAL 
(SEE  NOTES  1 

HESPERIfl 

3935 

07 

SRN  BERDINO 

15 

34 

25 

117 

18 

3195 

SS 

ROY  E  WRITERS 

HETCH  HETCHY 

3939 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

57 

1  19 

47 

3870 

8A 

SA 

8R 

c 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

HIDDEN  VPLLEY  RRNCH 

3946 

02 

NEVRDR 

39 

39 

02 

121 

06 

1480 

8R 

CLARENCE  E  GASSOWAY 

HILTS 

3987 

01 

SISKIYOU 

12 

42 

00 

122 

38 

2900 

5P 

5P 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

HOEGEES  FC  60  fl 

4017 

06 

1  OS   RNOFI  FS 

13 

34 

13 

1  18 

02 

2650 

5P 

LOUIS  LUEBKERT 

HOLLISTER  2 

**  U  ^  O 

U  1 

SRN  BENITO 

JO 

C  1 

0  I 

\  9  1 
1  C  1 

9  A 

9P  i4 

QQ 

QQ 

r 
L 

CITY  OF  HOLLISTER 

HOLLISTER  9  ENE 

4035 

04 

SRN  BENITO 

4 

36 

55 

121 

14 

2600 

c 

FLORENCE  H  CARRILLO 

HONEYDEW   1  SW 

4074 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

14 

124 

08 

370 

c 

BEVERLY  R  KOHLER 

HOOPR 

4082 

01 

HUMBOLDT 

35 

41 

03 

123 

40 

360 

8fl 

8R 

BURTON  HOLT 

HOOPfi  TRINITY  RIVER 

4089 

01 

HUMBOLDT 

35 

41 

03 

123 

40 

333 

c 

BUREAU  OF    INDIAN  AFFRIR 

HURSNfl 

4  144 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35 

05 

120 

23 

730 

c 

KEITH  HOLLOWRY 

HUNTINGTON  LRKE 

4176 

05 

FRESNO 

27 

37 

14 

119 

13 

7020 

4P 

4P 

C  H 

SO  CALIF  EDISON  CO 

HURKEY  CREEK  PRRK 

4181 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

41 

116 

41 

4390 

C 

RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 

HYRMPOM 

4191 

01 

TRINI TY 

35 

40 

37 

123 

27 

1275 

C 

MRS  GRIL  KLOPFER 

IDLEWILD  HWY  MNTNC  STR 

4202 

01 

n  F I    N  n  R  T  F 

17 

41 

54 

123 

46 

1250 

8A 

STATE  DIV  OF  HWYS 

IDRIfl 

Uo 

SRN  BENITO 

£.  1 

Q  C 

Ob 

o  c 

4U 

o  c  c  n 
^bbU 

OH 

D  Q 
on 

NEW   IDRIA  MINE  4  CHEM 

IDYLLWILD  FIRE  DEPT 

4211 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

45 

116 

43 

5397 

12M 

12M 

C  H 

IDYLLWILD  FIRE  DEPT 

IMPERIRL 

4223 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

51 

1  15 

34 

-64 

6P 

6P 

IMPERIAL    IRRIG  DIST 

IMPERIRL  FRR  RP 

4224 

07 

IMPERIAL 

,6 

32 

50 

1  15 

34 

-58 

MID 

MID 

H 

FED  RVIRTION  RGENCY 

INDEPENDENCE 

4232 

07 

INYO 

•l9 

36 

48 

1  18 

12 

3950 

7R 

7A 

C 

L  A  WTR  4  PWR  DEPT 

INDIO  U  S  DRTE  CRRDEN 

4259 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

44 

116 

15 

1  1 

8A 

8A 

8R 

G 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

INYOKERN 

4278 

07 

KERN 

6 

35 

39 

117 

49 

2440 

5P 

5P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

INYOKERN  RRMITRGE 

4280 

07 

KERN 

6 

35 

41 

117 

41 

2220 

7A 

CPOIC 

lONE 

4283 

05 

AMADOR 

16 

38 

21 

120 

56 

284 

8A 

STATE  DIV  OF  HWYS 

I OWR  HILL 

4288 

02 

PLACER 

1 

39 

05 

120 

50 

3056 

8A 

PIERSON  TUTTLE 

IRON  MOUNTRIN 

4297 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

08 

1  1  5 

08 

922 

7fl 

z 

METRO  WATER  GIST 

JESS  VRLLEY 

4374 

02 

MODOC 

21 

41 

16 

120 

18 

5300 

5P 

5P 

H 

RANDY  CHRISTENSEN 

JOHNSONDRLE 

4389 

05 

TULARE 

10 

35 

58 

118 

32 

4680 

8A 

MT.  WHITNEY  LUMBER  CO 

JOSHUR  TREE  3  S 

4407 

07 

SRN  BERDINO 

6 

34 

06 

1  16 

19 

3490 

5P 

ROY  W  WAGNER 

JULIAN  WYNOLR 

4418 

06 

SAN  DIEGO 

25 

33 

06 

116 

39 

3650 

SS 

SS 

CHARLES  VILINEK 

JUNCRL  ORM 

4422 

06 

SNTR  BRRBARR 

32 

34 

29 

1  19 

30 

2075 

8A 

MONTECITO  COUNTY  WTR  DP 

KEE  RRNCH 

4467 

07 

SRN  BERDINO 

6 

34 

10 

116 

32 

4325 

8A 

KEE  RRNCH 

KELSEY   1  N 

4484 

02 

EL  DORRDO 

1 

38 

49 

120 

49 

2000 

8A 

ROBERT  C  KYLE 

KENTFIELD 

4500 

01 

MRRIN 

17 

37 

57 

122 

33 

128 

4P 

4P 

RRYMOND  J.  MULLEN 

KFRI  INOFR 

4508 

05 

SRN    inflni  1 T  M 

27 

37 

4  1 

121 

26 

177 

8R 

1  ONF   STRR  INDUSTRIES 

«KERN  RIVER  PH  1 

4  520 

05 

KERN 

1  0 

35 

28 

1  1 8 

4  7 

970 

5P 

5P 

SO  CRLIF  EDISON  CO 

KERN  RIVER  PH  3 

4523 

05 

KERN 

10 

35 

47 

118 

26 

2703 

5P 

5P 

H 

SO  CRLIF  EDISON  CO 

KETTLEMRN  STRTION 

4536 

05 

KINGS 

1 1 

36 

04 

120 

05 

508 

6P 

6P 

P  G  4  E  COMPRNY 

KILRRC  POWER  HOUSE 

4544 

02 

SHRSTfl 

23 

40 

4  1 

121 

52 

2648 

IDA 

PG  4  E  KILARC  PWR  HOUSE 

KING  CITY 

4555 

04 

MONTEREY 

24 

36 

12 

121 

08 

320 

4P 

4P 

C 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

KLRMRTH  R 

4577 

01 

DEL  NORTE 

12 

41 

31 

124 

02 

25 

5P 

5P 

C 

HAROLD  DEL  PONTE 

KNEELRNO  10  SSE 

4587 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

38 

123 

54 

2356 

C 

MRS.  EDRA  L.  MOORE 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

4590 

05 

STRNISLRUS 

34 

37 

48 

120 

39 

335 

8R 

8A 

8A 

RRYMOND  WILLMS 

KYBURZ  STRRWBERRY 

4616 

02 

EL  DORRDO 

1 

38 

48 

120 

09 

5700 

c 

HRRRY  STEVENSON 

1 R  CRFSCFNTR   FT   ?SI  R 

4628 

06 

1  nS   RNGFI  FS 

13 

34 

13 

1  18 

15 

1565 

5P 

CRESCENTR  VLY  CO  W  0 

LRFRYETTE  2  NNE 

4633 

04 

CONTRR  COSTA 

4 

37 

55 

1  22 

06 

535 

8A 

ROSS  R  SANBORN 

"LRGUNR  BEflCH 

4647 

06 

ORANGE 

33 

33 

33 

1  17 

47 

35 

4P 

4P 

SEWAGE  DISPOSAL  PLRNT 

LRGUNR  BERCH  2 

4650 

06 

ORANGE 

33 

33 

33 

1  17 

48 

210 

c 

L  B  WRTER  DISTRICT 

LR  HONOR 

4660 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

19 

122 

16 

750 

6P 

MRS  GLRDYS  W  CLRRE 

LRKE  RRROWHERD 

4671 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

15 

117 

1  1 

5205 

5P 

5P 

H 

LRKE  ARROWHEAD  F  0 

LRKE  MENDOCINO  ORM 

4689 

01 

MENDOC INO 

22 

39 

14 

123 

1  1 

670 

c 

COYOTE  DAM  PROJ  OFFICE 

LRKEPORT 

4701 

02 

LRKE 

23 

39 

02 

122 

55 

1345 

5P 

5P 

GEORGE  R  TURNBULL 

LAKE  SRBRINR 

4705 

07 

INYO 

19 

37 

13 

1  18 

37 

9065 

MID 

SOUTHERN  CAL IF .  EDISON 

LRKESHORE  2 

4708 

02 

SHASTA 

23 

40 

52 

122 

23 

1075 

c 

USBR-SHASTR  FIELD  DIV 

4710 

06 

COM  niFCin 

25 

32 

51 

116 

53 

690 

8R 

HFI  IX    IRRICATinN  HIST 

LRKE  SOLRNO 

4712 

02 

SOLANO 

23 

38 

30 

122 

00 

1  40 

8R 

8R 

8R 

c 

BUREAU  OF  RECLRMRTION 

LRKE  SPRULDING 

4713 

02 

NEVADA 

39 

39 

19 

120 

38 

5156 

4P 

4P 

4P 

H 

P  G  4  E  COMPRNY 

LRKE  HOHLFORO 

4726 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

10 

117 

00 

1500 

c 

ESCONDIDO  MTL  WTR  CO 

LR  MESR 

4735 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

46 

117 

01 

530 

5P 

5P 

LA  MESR  FIRE  DEPT 

LRNCflSTER  FSS/FRR 

4749 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

44 

118 

13 

2340 

MID 

MID 

H 

DEPT  OF  TRANSPORTATION 

LR  PRNZR 

4762 

04 

SAN  LUIS  OBP 

24 

35 

22 

120 

13 

1880 

c 

THOMAS  W  FOSS 

LR  PORTE 

4773 

02 

PLUMAS 

8 

39 

4  1 

120 

59 

4975 

c 

T  L  GOULD 

LflVfl  BEDS  NHT  MONUMENT 

4838 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

44 

121 

31 

4770 

9R 

9R 

H 

U  S  NRT  PRRK  SERVICE 

LRYTONV ILLE 

4851 

01 

MENDOCINO 

7 

39 

42 

123 

29 

1650 

c 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

LEBEC 

4863 

05 

KERN 

10 

34 

50 

118 

52 

3585 

8fl 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

LECHUZfl  PT  STR  FC  352B 

4867 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

1  18 

53 

1600 

4P 

c 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

LEESVILLE  KEEGRN  RANCH 

4880 

02 

COLUSA 

23 

39 

09 

122 

26 

1330 

7R 

MATTHEW  J  KEEGRN 

LEGGETT 

4883 

01 

MENDOCINO 

7 

39 

52 

123 

43 

700 

c 

CLYTIEANN  MOSS 

LE  GRAND 

4884 

05 

MERCED 

27 

37 

14 

120 

15 

255 

5P 

5P 

MERCED  CO  FIRE  DEPT 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INDEX 
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cr 
z 

cr 

o 
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cc 

UJ 

SPECIRL 

(SEE  NOTES  1 

LEHMAN  RANCH 

4886 

05 

EL  DORADO 

16 

38 

36 

121 

01 

600 

7A 

IVAN  R  LEHMAN 

LEMON  COVE 

4890 

05 

TULARE 

9 

36 

23 

119 

02 

513 

8fi 

8A 

KAWEAH  LEMON  CO 

L  INDSflY 

4957 

05 

TULARE 

9 

36 

12 

119 

03 

420 

7P 

7P 

L INDSAY-STRATHMORE    IR  D 

LIVERMORE  COUNTY  F  D 

4997 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

40 

121 

46 

490 

4P 

4P 

LIVERMORE  ALMDR  CTY  F  D 

LOCKWOOD  2  N 

5017 

04 

MONTEREY 

24 

35 

58 

121 

05 

1  104 

8A 

: 

ARCH  I E  M  WEFERL 1 NG 

LOOGEPOLE 

5026 

05 

TULARE 

9 

0  O 

jD 

1  1  O 

4  4 

F;  7  ^c; 
D  /  J  O 

O  n 

O  rt 

r 

L 

l-l 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

LODI 

5032 

05 

SAN  JOAQUIN 

16 

38 

07 

121 

17 

40 

5P 

SP 

5P 

CITY  OF  LODI 

LOMPOC 

5064 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

39 

120 

27 

95 

4P 

4P 

LOMPOC  WATER  TREAT  .   PL  . 

LONE  PINE  CTNWOOO  PH 

5067 

07 

INYO 

19 

36 

27 

I  18 

03 

3790 

c 

L  A  WTR  4  PWR  DEPT 

LONG  BEACH  WSO  flP 

5085 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33 

49 

118 

09 

34 

MID 

MID 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LOOKOUT  3  WSW 

5093 

02 

MODOC 

21 

41 

12 

121 

12 

4180 

9A 

CHARLES  SHEPHERD 

LORfllNE 

5098 

05 

KERN 

10 

35 

18 

118 

26 

2720 

c 

BURRELL  REED 

LOS  ALAMOS 

5107 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

45 

120 

17 

565 

8A 

S  BARBARA  CO  F  STA  24 

LOS  ANGELES  WSO  AP  R 

5114 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33 

56 

118 

23 

100 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 

5115 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

03 

118 

14 

270 

MID 

MID 

c 

H 

ifi  rn  AIR  pni   con  hist 

LOS  BANDS 

5118 

05 

MERCED 

27 

37 

0  3 

1 20 

52 

1  9n 

i  c  U 

8  A 

O  M 

CENTRAL  CALIF    IRR  DIST 

LOS  BANOS  ARBURUA  RCH 

5119 

05 

MERCED 

27 

36 

53 

120 

56 

860 

SP 

ARBURUA  RANCH 

LOS  BANOS  GET  RESV 

5120 

05 

MERCED 

27 

37 

01 

120 

56 

407 

9A 

9A 

9R 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LOS  GATOS 

5123 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

14 

121 

58 

365 

5P 

5P 

SHANNON  FIRE  STATION 

LOS  GATOS  4  SW 

5125 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

1  1 

122 

02 

2415 

8A 

ALLEN  HELENIU5 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

5147 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

33 

1  19 

47 

1024 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOST  HILLS 

5151 

05 

KERN 

10 

35 

37 

1  19 

41 

288 

c 

KERN  COUNTY  F IRE  DEPT . 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 

5162 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

37 

116 

56 

540 

c 

SAN  DIEGO  WTR  DEPT 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

5184 

04 

MONTEREY 

4 

35 

53 

121 

27 

355 

c 

STATE  DIV  OF  HWYS 

LUMBERYARD  RS 

5189 

05 

EL  DORADO 

5 

38 

33 

120 

18 

6473 

s 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVO 

5212 

06 

SAN  BERDINO 

28 

UD 

11/ 

c.  U 

I  1  An 
1  1  du 

r 
L 

SAN  BERNARDINO  FCO 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

5218 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

14 

1  17 

29 

2730 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

MADERA 

5233 

05 

MADERA 

27 

36 

57 

120 

02 

270 

8A 

8A 

MADERA  COUNTY  FIRE  DEPT 

MAD  RIVER  RANGER  STA 

5244 

01 

TRINITY 

17 

40 

27 

123 

32 

2775 

8A 

DIST  RANGER  US  FOR  SERV 

MAHNKE 

5258 

02 

LAKE 

23 

38 

51 

122 

47 

2390 

c 

MRS  ELIZABETH  MAHNKE 

MANTECA 

5303 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

48 

121 

12 

40 

8A 

8A 

8A 

SPRECKELS  SUGAR  CO. 

MANZANITR  LAKE 

531  1 

02 

SHASTA 

23 

40 

32 

121 

34 

5750 

8A 

8A 

H 

LASSEN  VOLCANIC  NATL  PK 

MARICOPA 

5338 

05 

KERN 

10 

35 

05 

119 

23 

675 

8A 

8A 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

MARIPOSA 

5346 

05 

MARIPOSA 

27 

37 

29 

1  19 

58 

201  1 

9A 

MARIPOSA  CO  COURT  HOUSE 

MARKLEEV I LLE 

5356 

03 

ALPINE 

3 

38 

42 

1  19 

47 

5500 

c 

MARKLEY  COVE 

5360 

n  9 

NAPA 

23 

J  o 

oU 

u  / 

A  on 

Q  D 

y  H 

9  A 

9A 

U  S  BUR  OF  RECLAMATION 

MARTINEZ  2  S 

5371 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

58 

122 

08 

230 

c 

MRS  MARGARET  S  PLUMMER 

MARTINEZ  WATER  PLANT 

5378 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

38 

01 

122 

07 

40 

4P 

4P 

MARTINEZ  WTR  PURIF  PT 

MARYSVILLE 

5385 

02 

YUBA 

8 

39 

09 

121 

36 

57 

9A 

9A 

MARYSVILLE  FIRE  DEPT 

MATHER 

5400 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

53 

1  19 

51 

4510 

8A 

CITY  SAN  FRANCISCO 

MATILIJA  DAM 

5417 

06 

VENTURA 

33 

34 

29 

119 

18 

1060 

c 

VENTURA  C .   FLOOD  CONT . 

MC  CLOUD 

5449 

02 

SISKIYOU 

21' 

41 

IS 

122 

08 

3280 

7A 

7R 

H 

MCCLOUb  COMMUNITY  SERV 

MC  CLOUD  RANGER  STA 

5452 

02 

SISKIYOU 

21 

41 

15 

122 

07 

3280 

c 

LARRY  RYAN 

MECCA  FIRE  STATION 

5502 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

34 

I  16 

04 

-180 

5P 

SP 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

MENDOTA  DAM 

5528 

05 

FRESNO 

27 

36 

47 

120 

22 

165 

7A 

MERCED  MUNICIPAL  AP 

55  32 

U  0 

MERCED 

1  4 

J  / 

1  1 

1  on 

J  1 

I  5  3 

5P 

5P 

MERCED  MUNICIPAL  AP 

MERCED  2 

5535 

05 

MERCED 

14 

37 

19 

120 

29 

170 

c 

MERCED  IRRIG  DIST 

MICHIGAN  BLUFF 

5586 

02 

PLACER 

1 

39 

03 

120 

44 

3650 

c 

ELDON  R  HALL 

M  IDDLETDWN 

5598 

02 

LAKE 

23 

38 

45 

122 

37 

1  I  30 

8A 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 

MILFDRD  LAUFMAN  RS  . 

5623 

03 

LASSEN 

18 

40 

08 

120 

21 

4860 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

MILL  CREEK  INTAKE 

5632 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

05 

I  16 

56 

4945 

c 

SO  CRLIF  EDISON  CO 

MILL  CREEK  SUMMIT  R  S 

5637 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

23 

1  18 

05 

4990 

c 

L  A  CO  FLOOD  CONTROL  D 

MILO  5  NE 

5669 

05 

TULARE 

9 

36 

16 

1  18 

46 

3100 

c 

MRS.  FLORENCE  S.  WALTER 

M  INERRL 

5679 

02 

TEHAMA 

23 

40 

21 

121 

36 

4875 

8A 

8R 

c 

H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

MIRANDA  4  SE 

571  1 

DI 

HUMBOLDT 

7 

40 

1  1 

123 

47 

263 

c 

PHDRI F^    Q  FMRTPK 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

5713 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

12 

123 

46 

350 

c 

PHYLLIS  ANN  BARTON 

MITCHELL  CAVERNS 

5721 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

56 

1  15 

32 

4330 

5P 

5P 

H 

CAL  DIV  BERCH  4  PKS 

MODESTO 

5738 

05 

STANISLAUS 

37 

37 

39 

121 

00 

91 

MID 

MID 

MODESTO   IRRIG  DIST 

MODESTO  2 

5741 

05 

STANISLAUS 

37 

37 

38 

121 

00 

89 

c 

CITY  OF  MODESTO 

MOJRVE 

5756 

07 

KERN 

6 

35 

03 

1  18 

10 

2735 

8A 

8A 

8A 

c 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

MONO  LAKE 

5779 

03 

MONO 

38 

38 

DO 

1  19 

09 

6450 

SP 

5P 

H 

JRCK  PRESTON 

MONTAGUE  SISK  CO  AP 

5785 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

47 

122 

28 

2635 

c 

FLIGHT  SERVICE  STRTION 

MONTEREY 

5795 

04 

MONTEREY 

4 

36 

36 

121 

54 

385 

6P 

6P 

ROBERT  J  RENRRD 

MONTEREY  FAA  AP 

5796 

04 

MONTEREY 

4 

36 

35 

121 

51 

245 

6P 

6P 

FEDERAL  RVIATION  ADMIN 

MOORPARK 

5823 

06 

VENTURA 

33 

34 

17 

I  18 

53 

580 

8R 

VENTURA  COUNTY  FIRE  OEP 

MUKtNH  UHM 

5840 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

41 

1  16 

31 

3075 

c 

OEP-SAN I TRT I ON-FLOOD  C 

MORGAN  HILL  2  E 

5844 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

08 

121 

37 

225 

8R 

MRS   THELMfi  F  DOWNER 

MORGAN  HILL  SCS 

5853 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

08 

121 

39 

350 

c 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

MORRO  BOY  FIRE  DEPT 

5866 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

22 

120 

51 

1  15 

8R 

8R 

MORRO  BRY  FIRE  DEPT . 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 

32 


STATION  INDEX 


CflL IFORNIP 
NOVEMBER  1976 


STHTION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

LJ 

o 
a 
z 

cr 

01 

a 
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a. 

{-> 

q: 
a. 

EVfiP. 

SPECIfiL 
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MORRO  BfiY  3  N 

586S 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

25 

120 

51 

620 

MID 

STRNDRRD  OIL  OF  CALIF 

MOUNTfilN  PRSS 

5890 

07 

SRN  BERDINO 

6 

35 

28' 

115 

32 

4730 

BR 

8A 

H 

CRLIF  DIVISION  OF  HMYS 

MOUNT  OlflBLO  N  GATE 

5915 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

52 

121 

56 

2100 

8R 

8A 

MT  DIRBLO  STATE  PARK 

MOUNT  HAMILTON 

5933 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

20 

121 

39 

4206 

4P 

4P 

LICK  OBSERVATORY 

MOUNT  HEBRON  RS 

594  1 

01 

S I SK I  YOU 

1  2 

4  1 

47 

122 

02 

4250 

8R 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

MT  SRN  JflCINTO  W  S  PK 

5978 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

48 

I  1  6 

38 

84  17 

5P 

5P 

H 

MT  SAN  JACINTO  WSP 

MOUNT  SHRSTR  WSO  CI  R 

5983 

02 

SISKIYOU 

23 

41 

19 

122 

19 

3544 

MID 

MID 

C 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MOUNT   TflMfiLPfilS  2  SW 

5996 

01 

MARIN 

17 

37 

54 

122 

36 

1475 

C 

CALIF  OIV  BEACH  4  PKS 

"MT  WILSON  2 

6006 

06 

LOS  RNGELES 

I  3 

34 

1  4 

I  18 

04 

5709 

3P 

3P 

MRS  SONJR  PEREZ 

MUIR  WOODS 

6027 

01 

MAR  I  N 

1  7 

37 

54 

122 

34 

225 

5P 

U  S  NRT  PARK  SERVICE 

NflCIMIENTO  DflM 

6056 

04 

SRN  LUIS  OBP 

24 

35 

46 

120 

53 

770 

8R 

BA 

BR 

MONTEREY  CTY  PRRKS  DEPT 

oNRPfl  STATE  HOSPITAL 

6074 

01 

NRPR 

17 

38 

17 

122 

16 

60 

5P 

5P 

H 

NAPfl  ST  HOSP.FIRE  DEPT 

NRVRRRO   1  NW 

6105 

01 

MENOOC INO 

17 

39 

10 

123 

34 

220 

C 

MASONITE  CORPORATION 

NEEDLES 

6115 

07 

SRN  BERDINO 

5 

34 

50 

1  14 

36 

480 

C 

CITY  OF  NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

6118 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

46 

1  1  4 

37 

914 

MID 

MID 

H 

DEPT -TRANSPORT AT  I  ON -FAR 

NEVADA  CITY 

6 1  36 

02 

NEVADA 

39 

39 

15 

1  2 1 

02 

2600 

7R 

7A 

CITY  OF  NEVROR 

NEWARK 

6144 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

31 

122 

02 

10 

BR 

BA 

BR 

LESLIE  SRLT  COMPRNY 

NEW  CUYAMA  FIRE  STfl 

6154 

06 

SANTA  BARBRR 

30 

34 

57 

1  19 

4  1 

2160 

8R 

8A 

c 

SRN  BRR  CO  FIRE  STR  41 

NEWHALL  SOLEDAD  FC32CE 

6162 

06 

LOS  RNGELES 

29 

34 

23 

118 

32 

1243 

4P 

c 

LR  COUNTY  FLOOD  CONT . 

NEWMAN 

6168 

05 

STRN  I  SLRUS 

27 

37 

18 

121 

02 

90 

5P 

5P 

RICHARD  A  SMITH 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

6175 

06 

ORANGE 

33 

33 

36 

117 

53 

ID 

5P 

5P 

ORANGE  CO.  HARBOR  DIST 

NICOLAUS  2 

6194 

02 

SUTTER 

39 

38 

55 

121 

33 

43 

8A 

RECLAMATION  DIST  1001 

N  ILAND 

6197 

07 

IMPERIAL 

6 

33 

17 

1  15 

31 

-60 

8A 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

NIPOMO  2  NW 

6207 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35 

04 

120 

30 

360 

8A 

CHARLES  MEHLSCHRU 

NORTH  BLOOflFIELD 

6232 

02 

NEVADA 

39 

39 

22 

120 

54 

3280 

c 

MRLRKOFF  DIGGINS  ST  PK 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

6252 

05 

MRDERA 

27 

37 

14 

1  1  9 

30 

2630 

8R 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

NOVATO  8  WNW 

62^t) 

01 

MAR  IN 

17 

38 

08 

122 

43 

400 

c 

MRRIN  COUNTY  FIRE  DEPT. 

OAK  KNOLL  R  S  2 

6329 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

51 

122 

53 

1700 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

OAKLAND  WSO  flP  R 

6335 

04 

RLRMEOR 

4 

37 

44 

122 

12 

6 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

OAKLAND  MUSEUM 

6336 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

48 

122 

16 

30 

MID 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

OAKVILLE    I  WNW 

6351 

01 

NAPfl 

17 

38 

27 

122 

25 

160 

5P 

MRS  LILLIAN  DEL  BONDIO 

OAKVILLC  4  SW  2 

6356 

01 

NAPA 

17 

38 

24 

122 

28 

1685 

c 

EMILIE  HUCKFELDT 

OCC  IDENTAL 

6370 

01 

SONOMA 

17 

38 

25 

122 

58 

960 

7R 

ANDREW  J  BLRNEY 

OCERNSIDE 

6377 

06 

SRN  DIEGO 

33 

33 

12 

117 

23 

84 

4P 

4P 

OCERNSIDE  FIRE  DEPT 

OCEANSIDE  PUMPING  PL 

6379 

06 

SRN  DIEGO 

33 

33 

1  3 

117 

21 

30 

c 

OCERNSIDE  WRTER  DEPT 

OCOTILLO  WELLS 

O  J  O  J 

u  / 

SAN  DIEGO 

6 

33 

09 

u  o 

1 80 

8R 

R  J  WILL IRMS 

OCOTILLO  2 

6390 

07 

I MPER I AL 

6 

32 

45 

1  16 

00 

410 

7R 

HRRRY  CRULK 

OJAI 

6399 

06 

VENTURA 

33 

34 

27 

119 

15 

750 

5P 

5P 

VENTURR  CO  FIRE  DEPT 

ONO 

6455 

02 

SHASTA 

23 

40 

29 

122 

37 

980 

7A 

JERE   T  TILSON 

ORANGE  COUNTY  RESVR 

6473 

06 

ORANGE 

26 

33 

56 

1  17 

53 

650 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  COVE 

6476 

05 

FRESNO 

9 

36 

37 

1  19 

18 

431 

lOR 

IDA 

ORANGE  COVE  CIT  ASSN 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

6498 

01 

HUMBOLDT 

17 

4  1 

22 

124 

01 

160 

5P 

5P 

CAL  DIV  BEACH  4  PARKS 

ORLRNO 

6506 

02 

GLENN 

23 

39 

45 

122 

12 

254 

8R 

8A 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

ORLEANS 

6508 

01 

HUMBOLDT 

12 

4  1 

18 

123 

32 

4  10 

6P 

6P 

JACK  G.  CLRRK 

ORLEANS  RS 

6513 

01 

HUMBOLDT 

1  2 

4  1 

18 

123 

32 

430 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

OROVILLE  RANGER  STA 

BUTTE 

8 

39 

32 

1  9  1 
1  d  1 

jUU 

an 

9A 

r 
L 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

OXNARD 

6569 

06 

VENTURR 

33 

34 

1  2 

1  19 

1 1 

49 

8R 

BR 

CITY  OF  OXNARD 

OZENA  GUARD  STATION 

6577 

06 

VENTURR 

30 

34 

4  1 

1  19 

21 

3590 

c 

VENTURA  CO  FLOOD  CONT  0 

PACHECO  PASS 

6583 

05 

MERCED 

27 

37 

04 

121 

1  1 

880 

MID 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

PACIFIC  HOUSE 

6597 

02 

EL  DORRDO 

1 

38 

45 

120 

30 

3440 

7A 

FLOYD  R  POOLE 

PACOIMA  DAM  FC  33  A  E 

6602 

06 

LOS  RNGELES 

1  3 

34 

20 

118 

24 

1500 

8fl 

THOMAS  J  WERNT2-LRCFC0 

PRICINES  OHRWRLL  RANCH 

6610 

04 

SRN  BENITO 

20 

36 

44 

121 

22 

950 

8A 

FRRNK  P  SRLRNO 

PALMDALE 

6624 

07 

LOS  RNGELES 

6 

34 

35 

118 

06 

2596 

5P 

5P 

c 

PRLMORLE   IRRIG  DIST 

PALM  SPRINGS 

6635 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

50 

116 

30 

425 

4P 

4P 

PRLM  SPGS  FIRE  DEPT 

PALO  ALTO 

6546 

04 

SRNTR  CLRRR 

4 

37 

27 

122 

08 

25 

BR 

8A 

PRLO  RLTO  FIRE  STN  3 

PRLOMR 

6650 

04 

MONTEREY 

24 

36 

21 

121 

30 

1835 

5P 

JRMES  R  BELL 

PALOMRR  MT  OBSERVATORY 

6657 

06 

SRN  DIEGO 

33 

33 

21 

116 

52 

5550 

7R 

7fl 

c 

H 

PRLOMRR  OBSERVATORY 

PALOS  VERGES  EST  FC43D 

6663 

06 

LOS  RNGELES 

33 

33 

48 

118 

23 

216 

7R 

5UPT .  OF  STREETS  4  PKS . 

PANOCHE  2  W 

6675 

05 

SRN  BENITO 

27 

36 

36 

120 

52 

1320 

6P 

MRS  MRRGRRET  5TR0HM 

PRRRDISE 

6685 

02 

BUTTE 

23 

39 

45 

121 

37 

1750 

BR 

BR 

PRRRDISE  FIRE  DEPT. 

PARKER  RESERVOIR 

6699 

07 

SRN  BERDINO 

5 

34 

17 

1  14 

10 

738 

7R 

7R 

c 

METRO  WRTER  DISTRICT 

PRSflOENfi 

6719 

06 

LOS  RNGELES 

1  3 

34 

09 

1  18 

09 

864 

4P 

4P 

PRSRDENR  WRTER  DEPT 

PRSKENTR  RRNGER  STR 

6726 

02 

TEHRMR 

23 

39 

53 

122 

32 

755 

8R 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

PASO  ROBLES 

6730 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

38 

120 

4  1 

700 

5P 

5P 

c 

CITY-PRSO  ROBLES  WTR  0 

PASO  ROBLES  FRA  RP 

6742 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

40 

120 

38 

800 

MID 

MID 

H 

FED  AVIAT ION  ADMIN 

PRTT IWAY 

6754 

05 

KERN 

1 0 

34 

56 

119 

23 

3868 

7A 

H 

HUDSON  RRNCH 

PAYNES  CREEK 

6761 

02 

TEHRMR 

23 

40 

20 

121 

54 

1840 

8A 

NELLIE  THOMPSON 

PETRLUMA  FIRE  STR  2 

6826 

01 

SONOMA 

17 

38 

14 

122 

38 

16 

5P 

5P 

c 

PETRLUMfl  FIRE  STR  ■  2 

PIEDRA  BLRNCA  GRD  STR 

6862 

06 

VENTURA 

29 

34 

34 

1  19 

10 

3065 

8R 

VENTURR  COUNTY  FCD 
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PINECREST  SUnniT  R  S 

6893 

05 

TUOLUMNE 

21 

38 

15 

120 

00 

5600 

C 

USPS.   DISTRICT  RANGER 

PINE  FLAT  DflM 

6896 

05 

FRESNO 

27 

36 

49 

1  19 

20 

610 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PINE  MOUNTAIN  INN 

6910 

06 

VENTURA 

29 

34 

36 

1  19 

21 

4200 

C 

VENTURA  CTY  FLO  CONTROL 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

6926 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

29 

121 

1  1 

1  307 

8A 

8R 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

PIRU  2  ESE 

6940 

06 

VENTURA 

29 

34 

24 

1  18 

45 

730 

70 

COMULOS  RANCH 

PIRU  TELEMETERING 

UD 

VENTURA 

29 

34 

24 

1    1  P 

A  9 

0  u  u 

VENTURA  CO  PL  CON  DIST . 

PISMO  BEACH 

5943 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

08 

120 

38 

80 

4P 

4P 

POLICE  DEPARTMENT 

PIT  RIVER  PH  1 

5944 

02 

SHASTA 

21 

41 

00 

121 

30 

2880 

4P 

H 

PACIFIC  GAS  4  ELECTRIC 

PIT  RIVER  PH  5 

5945 

02 

SHASTA 

21 

40 

59 

121 

59 

1458 

5P 

P  G  4  E  COMPANY 

PLACERVILLE 

5960 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

48 

1890 

8A 

8fl 

H 

P  G  4  E  COMPANY 

PLACERVILLE  IFG 

6962 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

44 

2755 

4P 

4P 

4P 

INST  FORESTRY  GENETICS 

PLACERVILLE  DISP  PLANT 

6964 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

120 

51 

1546 

C 

CITY  OF  PLACERVILLE 

PLUMAS  EUREKA  STATE  PK 

5998 

02 

PLUMAS 

8 

39 

45 

120 

42 

5165 

c 

PLUMAS  EUREKA  ST.   PK . 

POINT  ARENA 

7009 

01 

MENDOCINO 

17 

38 

54 

123 

42 

100 

8A 

8A 

c 

JACK  W  ROOFENER 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

7016 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

35 

120 

39 

90 

MID 

USCG-LORAN  STATION 

POMONA  CAL  POLY 

/  Uo  u 

n  K 

U  D 

LOS  ANGELES 

26 

34 

04 

1   1  1 
I  1  / 

A  Q 

74  0 

0  n 

0  M 

CALIF   POLYTECHNIC  UNIV 

PORTERVILLE 

7077 

05 

TULARE 

9 

35 

04 

1  19 

01 

393 

8A 

8A 

JOHN  H  DAYBELL 

PCRTOLA 

7085 

02 

PLUMAS 

8 

39 

48 

120 

28 

4850 

5P 

5P 

c 

MS  PAT  CHENEY 

POSEY  3  E 

7096 

05 

TULARE 

10 

35 

48 

1  18 

38 

4960 

SS 

7A 

PANORAMA  HTS  LODGE 

POTTER  VALLEY  3  SE 

7108 

01 

MENDOCINO 

22 

39 

18 

123 

04 

1  100 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POTTER  VALLEY  PH 

7109 

01 

MENDOCINO 

22 

39 

22 

123 

08 

1015 

4P 

4P 

c 

P  G  4  E  COMPANY 

POWAY  VALLEY 

7111 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

57 

1  17 

02 

500 

4P 

POWAY  FIRE  OEPT 

PRADO  0AM 

7123 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

53 

117 

38 

560 

c 

DEPT  OF   THE  ARMY 

PRIEST  VALLEY 

7150 

04 

MONTEREY 

24 

36 

1  1 

120 

42 

2300 

SS 

SS 

NELSON  H  PALMER 

QU  I  NCY 

7195 

02 

PLUMAS 

8 

39 

55 

120 

57 

3408 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

RAMONA  FIRE  OEPT 

Do 

SAN  DIEGO 

33 

33 

03 

1    1  C 

O  C 

1  /I  n 
1  ^  oU 

jr 

jr 

RAMONA  FIRE  DEPT 

RANDSBURG 

7253 

07 

KERN 

15 

35 

22 

1  17 

39 

3570 

6P 

6P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

RED  BLUFF  WSO  AP  R 

7292 

02 

TEHAMA 

23 

40 

09 

122 

15 

342 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

REDDING  5  SSE 

7295 

02 

SHASTA 

23 

40 

30 

122 

22 

425 

c 

CITY  OF  REDDING 

REDOING  FIRE  STA  2 

7296 

02 

SHASTA 

23 

40 

35 

122 

24 

580 

6P 

6P 

REDDING  FIRE  DEPT 

REOLANDS 

7305 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

03 

117 

1  1 

1318 

5P 

2P 

REDLANDS  DAILY  FACTS 

REDWOOD  CITY 

7339 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

29 

122 

14 

31 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPT  STA  2 

REDWOOD  CREEK  O'KANE 

7342 

01 

HUMBOLT 

1  7 

40 

54 

123 

49 

850 

c 

CLYDE  M  HEMPHILL 

REPRESA 

7370 

02 

SACRAMENTO 

1 

38 

42 

121 

10 

295 

MID 

FOLSOM  STATE  PRISON 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

7404 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

02 

123 

47 

500 

8A 

8A 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

"RICHMOND 

7  4  14 

0  4 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

56 

1  22 

2 1 

55 

6P 

5P 

CITY   OF  RICHMOND 

RIO  VISTA 

7446 

02 

SOLANO 

23 

38 

09 

121 

42 

40 

MID 

ARMY  RESERVE   TRAIN  CNTR 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

7470 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

57 

1  17 

23 

840 

5P 

5P 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA  R 

7473 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

58 

117 

21 

985 

8A 

8A 

8A 

c 

U  OF  CALIF  RIVERSIDE 

ROBBS  PEAK  PH 

7489 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

54 

120 

22 

5120 

c 

SAC  MUNIC  UTL  DIST 

ROCKL  IN 

7516 

02 

PLACER 

1 

38 

48 

121 

14 

248 

4P 

4P 

CITY  OF  ROCKLIN 

ROUND  MT  P  G  AND  E 

7581 

02 

SHASTA 

23 

40 

48 

121 

55 

2100 

6P 

c 

PACIFIC  GAS  AND  ELEC  CO 

RUNNING  SPRINGS   1  E 

7500 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34 

12 

117 

05 

5955 

c 

CALIF   DIV  OF  HIGHWAYS 

RUTH  DAM  TELEMETERING 

7614 

01 

TRINI TY 

17 

40 

22 

123 

26 

2686 

c 

RUSSELL  FRRSIER 

SACRAMENTO  WSO  AP  R 

7530 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

3  1 

121 

30 

17 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

"SACRAMENTO  WSO  CI  R 

76  3  3 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

35 

1  2  1 

30 

84 

M  I  D 

M  I  D 

c 

H 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAGEHEN  CREEK 

764  1 

03 

NEVADA 

36 

39 

25 

120 

14 

6337 

5P 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

SAINT  HELENA 

7643 

01 

NAPA 

17 

38 

30 

122 

28 

225 

6P 

6P 

EDWIN  L  PAULSON 

SAINT  HELENA  4  WSW 

7646 

01 

NAPA 

17 

38 

30 

122 

32 

1780 

c 

MRS  EDNA  M  LEARNED 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

7661 

04 

CONTFA  COSTA 

4 

37 

50 

122 

06 

523 

7P 

7P 

BROTHER  U  BENEDICT 

SALINAS  3  E 

7668 

04 

MONTEREY 

24 

36 

40 

121 

36 

85 

5P 

5P 

U.S. DEPT. OF  AG.l  AR5 

SAL  INRS  FAA  AP 

7659 

04 

MONTERY 

24 

36 

40 

121 

36 

69 

MID 

MID 

H 

FED  AVIATION  AGENCY 

SALINAS  DAM 

7572 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

20 

120 

30 

1245 

8A 

SALINAS  DAM  OPERATORS 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

7581 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

35 

120 

24 

250 

8A 

JOE  CABRAL  JR 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

7689 

05 

AMADOR 

1  6 

38 

30 

120 

13 

3700 

3P 

3P 

3P 

F  r.  i  F  rnMPOKJY 

SAN  ANDREAS  2  S 

7702 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

10 

120 

40 

830 

7A 

FLINTKOTE  COMPANY 

SAN  ANTONIO  DOM 

7712 

06 

SAN  BERNDINO 

28 

34 

10 

1  17 

40 

2125 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  ARDO 

7716 

04 

MONTEREY 

24 

36 

02 

120 

54 

450 

8A 

MRS  JEAN  BRINRN 

SAN  BENITO 

7719 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

31 

121 

05 

1  355 

c 

JOHN  M  SHIELDS 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

7723 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

08 

1  17 

16 

1  125 

6P 

6P 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

SAN  CLEMENTE  DAM 

7731 

04 

MONTEREY 

4 

36 

26 

121 

42 

600 

8A 

CALIF  AMERICAN  WATER  CO 

SANDBERG  PTL  FC130B 

7734 

06 

LOS  ANGELES 

15 

34 

45 

1  18 

43 

4025 

8A 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

SANDBERG  WSO  R 

7735 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

45 

1  18 

44 

4517 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

"SAN  DIEGO  WSO  AP  R 

7740 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

44 

1  17 

10 

1  3 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAN  DIMAS  FIRE  WD  FC95 

7:49 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

06 

1  17 

48 

955 

8A 

L  A  COUNTY  FIRE  DEPT 

SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 

7750 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

1  2 

1  17 

46 

2720 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  FERNANDO  PH  3 

7762 

05 

LOS  ANGELES 

13 

34 

19 

1  18 

30 

1250 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 

7767 

04 

SN  FRANCISCO 

4 

37 

46 

122 

30 

32 

5P 

MID 

c 

CITY  SAN  FRANCISCO 

SAN  FRANCISCO  WSO  AP  R 

7769 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

37 

122 

23 

8 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 
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»SflN  FRPNCISCO  WSO  CI  R 

7772 

04 

SN  FRANCISCO 

4 

37 

47 

1  22 

25 

1  30 

M !  0 

M  I  0 

C  J 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

SflN  CfiBRIEL  CRNYON  PH 

7776 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

09 

1  1  7 

54 

744 

5P 

PASADENR  WATER  DEPT 

SRN  GRBRIEL  DM  FC425BE 

7779 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

1  2 

1  1  7 

52 

1481 

8A 

c 

TONY  H  GEORGE 

SRN  GRBRIEL  FIRE  DEPT 

7785 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

06 

1  1  8 

06 

450 

4P 

4P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SRN  GREGORIO  2  SC 

7807 

04 

SRN  MRTEO 

4 

37 

18 

122 

22 

275 

7P 

7P 

GARY  J  .  ARATR 

SRN  JRCINTO 

7810 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

47 

1  16 

58 

1535 

6P 

6P 

BYRON  H  JOHRNSEN 

SRN  JRCINTO  RRNGER  STR 

78  I  3 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

47 

1  1  6 

58 

1  560 

C 

STRTE  IjIV  OF  FSTRY 

SRN  JORQUIN  EXP  RRNGE 

78  1  7 

05 

MRDERA 

27 

37 

05 

1  1  9 

43 

1  050 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

SRN  JOSE 

782  1 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

2 1 

1  2 1 

54 

67 

4P 

4P 

C  J 

CITY  OF  SRN  JOSE 

SRN  JUHN  BflUTISTR  3SSE 

7834 

04 

SRN  BENITO 

20 

36 

48 

1  2 1 

3 1 

550 

c 

MRS  CRY  D  CRRMRN 

SRN  LUIS  DRM 

7846 

05 

MERCED 

27 

37 

03 

1 2 1 

04 

277 

8A 

8R 

8R 

c 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 

SRN  LUIS  OBISPO  POLY 

785 1 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

1  8 

1  20 

40 

3  1 5 

7R 

7R 

c 

CRL  STATE  POLY  COL 

SRN  MRRCOS  PASS 

7859 

06 

SAN  BARBARA 

32 

34 

3  1 

1  1  9 

49 

2300 

c 

CTY  OF  SANTA  BARBARA 

«SRN  MRTEO 

7864 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

32 

122 

1  8 

2 1 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SRN  MIGUEL  WOLF  RANCH 

7867 

04 

SAN  LUIS  OBI 

24 

35 

45 

120 

41 

720 

c 

MISS  JUDY  fl  WOLF 

SRN  NICOLAS  ISLAND 

7870 

06 

VENTURA 

33 

33 

14 

1  19 

27 

502 

M  I  D 

M  I  0 

c 

NATL  WEATHER  SERVICE 

»SAN  RAFAEL 

7880 

0  1 

MARIN 

17 

37 

58 

1 22 

32 

40 

4P 

4P 

INDEPENDENT  JOURNAL 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

7888 

06 

ORANGE 

28 

33 

45 

1  1  7 

52 

1  1 5 

4P 

4P 

SANTA  ANA  FIRE  DEPT 

SANTA  ANA  RIVER  PH  3 

789 1 

06 

SAN  BEROINO 

28 

34 

06 

1  1  7 

06 

1  970 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SANTA  BARBARA 

7902 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

25 

1  1  9 

4  1 

5 

8R 

8A 

c 

SANTA  BARBARA  SWG-  TR. 

SANTA  BARBARA  FAR  AP 

7905 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

26 

1  1  9 

50 

g 

M  I  D 

M  I  0 

H 

FED  RVIRTION  RGENCY 

SANTA  CRUZ 

79 1  6 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

36 

59 

1  22 

0 1 

1  30 

8A 

8A 

RONRLO  fi  MRCDONRLD 

SANTA  FE  DAM 

7926 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

07 

1  1  7 

58 

427 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

7933 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

22 

1 20 

38 

1  1  00 

8A 

c 

THOMRS  M  BROWN 

SANTA  MARIA  WSO  AP  R 

7946 

06 

SNTP  BARBARA 

30 

34 

54 

120 

27 

254 

M  I  D 

M  I  0 

C  HJ 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

"SANTA  MONICA  PIER 

7953 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

DO 

118 

30 

IS 

4P 

4P 

SRNTR  MONICA  HARBOR  OF 

SANTA  PAULA 

7957 

06 

VENTURA 

29 

34 

2  1 

1  1  9 

05 

260 

4P 

8A 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

SANTA  RITA  PEAK 

7962 

05 

FRESNO 

27 

36 

1  9 

1  20 

35 

4  300 

7A 

ATLAS  ASBESTOS  CO 

SANTA  ROSA 

7965 

0 1 

SONOMA 

22 

38 

27 

1  22 

42 

1  67 

4P 

4P 

MRS  OCIE  K  NEWBERRY 

SANTA  YNEZ 

7976 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

37 

1 20 

05 

600 

c 

SRNTR  BARBARA  CO  FIRE  D 

SANTIAGO  DAM 

7987 

06 

ORANGE 

28 

33 

47 

1  1  7 

43 

855 

c 

WILLIAM  D  SRPPINGTON 

SANTIAGO  PEAK 

7993 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

43 

1  1  7 

32 

5638 

ORANGE  CO  FL  CON  OIST  . 

SAUGUS  PWR  PLT  1 

80  1  4 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

35 

1  1  8 

27 

2 1  05 

6A 

L  A  WTR  4  PWR  DEPT 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

8025 

0 1 

SISKIYOU 

12 

4  1 

1  8 

1  23 

08 

2 1  69 

8A 

M  I  0 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

"SCOT  I  A 

8045 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

29 

124 

06 

139 

8R 

8A 

PACIFIC  LUMBER  CO 

SEBASTOPOL 

8072 

01 

SONOMA 

17 

38 

24 

122 

49 

65 

c 

CITY  OF  SEBASTOPOL 

SECRET  VALLEY 

8074 

03 

LASSEN 

18 

40 

30 

1  20 

1  6 

4440 

4P 

MRS  BARBARA  HOWE 

SEPULVEDA  DAM 

8092 

08 

LOS  ANGELES 

13 

34 

1 0 

1  1  8 

28 

670 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHASTA  DAM 

8  1  35 

02 

SHRSTA 

23 

40 

4  3 

1  22 

25 

1075 

8R 

8  A 

8R 

C  H 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SHELTER  COVE  AVIATION 

8163 

0 1 

HUMBOLDT 

17 

40 

02 

1  24 

04 

4  1  0 

4P 

4P 

STANLEY  B  OLSEN 

SHINGLETOWN  2  E 

8 1  75 

02 

SHASTA 

23 

40 

30 

1  2 1 

5 1 

3555 

7A 

MRS.   GERTRUDE  POLEN 

SHOSHONE 

8200 

07 

INYO 

6 

35 

58 

1  1  6 

1 6 

1  570 

7A 

K  E  HUSKINS 

SIERRA  CITY 

8207 

02 

SIERRA 

39 

39 

34 

1  20 

38 

4230 

5P 

5P 

RAYMOND  V  DARRRH 

SIERRRVILLE  RANGER  STA 

8218 

02 

SIERRA 

8 

39 

35 

1  20 

22 

4975 

8A 

8R 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

SIGNAL  HILL  FC  415 

8230 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

33 

48 

1  18 

10 

100 

c 

MANUEL  V  I LLEGAS-LflCFCD 

SILVERADO  RANGER  STR 

8243 

06 

ORRNGE 

28 

33 

45 

117 

39 

1095 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SIMI  SRNITRTION  PLRNT 

826 1 

06 

VENTURA 

33 

34 

1  7 

1  1  8 

49 

660 

VENTURA  CO  FLOOD  CONT  D 

SLACK  CREEK 

8277 

04 

MONTEREY 

?4 

36 

04 

1 20 

39 

1  900 

Q 

WALTI  RANCH 

SNOW  CREEK  UPPER 

8317 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

52 

1  1 6 

4  1 

1 940 

7A 

DESERT  WATER  AGENCY 

SODA  SPRINGS  1  E 

8332 

02 

NEVADA 

39 

39 

1  9 

1 20 

22 

6885 

Q 

SNOW  PROJECT 

SCLEDRO 

8338 

04 

MONTEREY 

24 

36 

26 

1  2  1 

1  9 

205 

8A 

ALDEN  N  ANDERSON 

SOMERSET  5  ESE 

834  4 

05 

EL  DORADO 

16 

38 

37 

1  20 

36 

3160 

Q 

JACK  A.  HASELEY 

SOMIS  3  NW 

8349 

06 

VENTURA 

33 

34 

1  7 

1  1  9 

03 

500 

8A 

KAISER-ETNA 

SONOMR 

8351 

01 

SONOMA 

17 

38 

18 

122 

28 

97 

5P 

5P 

CAL  DEPT  PARKS  4  REC 

SONORR  RS 

8353 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

59 

120 

23 

1749 

8A 

8A 

STATE  DIV. OF  FORESTRY 

SONORR  JUNCTION 

8355 

03 

MONO 

38 

38 

2  1 

1  1  9 

27 

6886 

c 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SO  ENTRRNCE  YOSEMITE 

8380 

05 

MARIPOSA 

14 

37 

30 

1  19 

38 

5120 

8A 

8A 

H 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

SOUTH  LRKE 

8406 

07 

1  NYO 

19 

37 

1  1 

118 

34 

9580 

M I  D 

SOUTHERN  CALIF  EOISON  C 

SPRDRR  PRC  FC  356  C 

8435 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

03 

117 

49 

676 

c 

J.  E.  STULL 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

8446 

04 

MONTEREY 

24 

36 

36 

121 

4  1 

60 

8A 

WALTER  8.  HENNES 

SPRINGVILLE  RANGER  STA 

8460 

05 

TULARE 

9 

36 

08 

118 

48 

1050 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPRINGVILLE   TULE  HDWKS 

8463 

05 

TULARE 

9 

36 

12 

118 

39 

4070 

c 

PAC  GRS-ELEC  POWERHOUSE 

STANDISH-HICKEY  ST  PK 

8490 

01 

MENDOC INO 

7 

39 

53 

123 

44 

850 

8A 

CA  DEPT-PRRKS  4  REC 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

8499 

05 

TUOLUMNE 

34 

38 

08 

120 

22 

1060 

IP 

P  G  4  E  COMPANY 

STIRLING  CITY  RS 

8544 

02 

BUTTE 

8 

39 

54 

121 

32 

3520 

: 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

STOCKTON  DISPOSAL  PL 

8554 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

56 

12! 

20 

1  1 

c 

CITY  OF  STOCKTON 

STOCKTON  WSO  AP 

8558 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

54 

121 

IS 

22 

MID 

MID 

C  HJ 

WEATHER  SERVICE  OFFICE 

STOCKTON  F IRE  STR  4 

8560 

OS 

SAN  JOAQUIN 

27 

38 

00 

121 

19 

12 

8A 

8R 

STOCKTON  FIRE  STR  NO  4 

STONYFORD  COOLEY  RfiNCH 

8578 

02 

COLUSA 

23 

39 

15 

122 

40 

3015 

8R 

H 

FRED  H  COOLEY 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 
35 


STATION  INDEX 


CRLIFORNIfl 
NOVEMBER  1976 


Q  T  □  T  T  n  M 
O  1  H  1  i  U  In 

INDEX  NO. 

DIVISION 

p  n  1  1  M  T  Y 
L  U  U  IN  1  T 

DRfllNAGE  ! 

LATITUDE 

LONGI TUDE 

z 
0 

\— 
cr 
> 

UJ 

—I 

UJ 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

Q_ 
UJ 

PRECIP. 

Q- 

cr 

s 

SPECIAL 

ISEE  NOTES  1 

5T0NYF0R0  RANGER  STfl 

n9 

COLUSA 

9 

oy 

9 

C  0 

1  9  9 

J  0 

1168 

RQ 
0  n 

U  S  FOREST  SERVICE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

000  / 

n9 

GLENN 

9  "5 

oy 

0  b 

1  9  9 
1  CC. 

T  9 

79  1 

RD 
OH 

RQ 
0  n 

r 

L 

ORLAND  WATER  USERS  ASSN 

STRAWBERRY  VOLLEY 

ODUd 

09 

YUBfl 

Q 

0 

oy 

A 
0  4 

1  9  1 

DP 
Ub 

3808 

Dr 

D  r 

l-l 

MRS.   LILLIAN  MflGRUDER 

SUEY  RRNCH 

OOc.  1 

UD 

SN  LUIS  OBPO 

DU 

OD 

uu 

1  z  u 

9 

c.  0 

390 

D  r 

SUEY  RflNCH 

SUN  CITY 

8655 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

43 

117 

12 

1420 

PP 
D  r 

5P 

RIVERSIDE  CO  FIRE  DEPT 

SUNSET  STATE  BERCH 

8680 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

54 

121 

50 

85 

c 

CALF  DEPT  OF  PKS  «  REC 

SURF  2  ENE 

np 
uo 

SNTfl  BARBARA 

■59 

"5  A 
0  4 

A  1 
4  1 

1  9  n 

1  c.  U 

0  4 

1  1  0 

r 

L 

U  S  AIR  FORCE 

SUSflNR  KNOLLS 

0  /uu 

DP 

Ud 

VENTURA 

D  0 

04 

1  P 

1  b 

1  1  p 
1  i  0 

4  U 

1 085 

PQ 
OH 

SUSANA  KN  FIRE  STA 

SUSRNVILLE  RIRPORT 

P  "709 

U  J 

LASSEN 

1  P 
1  0 

A  n 

9  9 

1  9  n 
i  c  u 

0  4 

4  146 

PQ 
0  n 

0  H 

WILLIAM  M  MURRflY    I  I 

SUSRNVILLE   1  WNW 

o  /  U  J 

U  J 

LASSEN 

1  P 
1  0 

A  n 
4  u 

9P 

c  b 

1  9  n 
i  z  u 

4  U 

4555 

r 

STflTE  DIV  OF  FSTRY 

SUTTER  HILL  RRNGER  STfl 

P7  1  T 

Ud 

AMADOR 

1  p 
1  0 

"^p 
00 

9 

0 

I  9  n 
1  z  u 

il  p 
4  0 

1  586 

P  Q 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

TRF  T 

0  /  a<i 

Ud 

KERN 

1  n 
1  u 

Ob 

no 
uy 

1  1  Q 
1  1  y 

9  P 
L.  0 

1  025 

r 

L 

KERN  CO  FSTRY  4  FD 

TRHOE  CITY 

0  /  DO 

U  J 

PLACER 

^p 

DO 

oy 

1  n 
1  u 

1  9  n 
1  c  u 

n  p 
uo 

6230 

0  M 

P  D 
0  H 

7fl 

l-j 

FRflNK  G  TOWER 

TRHOE  VRLLEY  FRO  RP 

P  7K9 

U  J 

EL  DORADO 

Db 

00 

b  4 

1  9n 

uu 

6254 

1  I  P 
I  1  r 

FED  flVIflTION  AGENCY 

TEHflCHflPI 

8826 

05 

KERN 

10 

35 

08 

1  18 

27 

3975 

4  P 

8A 

H 

KERN  COUNTY  FIRE  DEPT 

TEHRCHflPI  AIRPORT 

8832 

05 

KERN 

10 

35 

08 

118 

26 

3960 

c 

TEHACHAPI  CUMMINGS 

TEJON  RANCHO 

PP  '5Q 

oo  jy 

Ud 

KERN 

1  n 
1  U 

Ob 

n  9 
U  c. 

1  1  Q 

1  1  0 

A  C 

4  b 

1  425 

P  P 

b  r 

P  P 

b  r 

TEJON  RANCH  COMPANY 

TEMECUL A 

O  0  4  ** 

Ud 

R I  VERS  I DE 

D  D 

0  0 

OU 

1  1  "7 
1  1  / 

n  Q 
uy 

1  020 

r 
L 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

TERMO 

P  PT^ 

U  J 

LASSEN 

1  P 

A  n 

P  9 
b  i 

1  9n 

9"? 

5300 

P  P 
b  r 

PP 
br 

r 
L 

SULO  E  LAKSO 

THE  GEYSERS 

PPPQ 
GOOD 

n  1 

U  1 

SONOMA 

9  9 
C.  £. 

■3  p 
0  0 

■1  p 
4  0 

1  9  9 

bU 

1  568 

r 
L 

MRS  FAYE  DEWEY 

THERMAL  FAA  AP 

P  P  Q  9 

0  oy  z 

u  / 

RIVERSIDE 

b 

0  0 

"3  P 

0  0 

1  1  D 

i  u 

-  1  1  2 

M  I  n 

n  i  u 

M  T  n 
n  1  u 

n 

FED  AVIATION  AGENCY 

THERMAL  FIRE  STfl  39 

Q  Q  Q  Q 

u  / 

RIVERSIDE 

c 
0 

J  0 

■3  P 
0  0 

1  1  C 

1  1  b 

1  n 
1  U 

-  1  1  5 

r 
L 

RIVERSIDE  CO  FIRE  DEPT 

THOUSflNO  ORKS 

Q  Q  n  c: 

oy  u  D 

n  c 

U  D 

VENTURA 

J  D 

■3  / 
J  4 

1  '3 
I  0 

t  1  p 
1  1  0 

c  9 
b*: 

8  1  0 

PQ 
OH 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

THREE  RIVERS  6  SE 

QQ  1  9 
Od  1  c. 

U  D 

TULARE 

Q 

y 

Ob 

9  0 
CC 

1  I  p 
1  1  0 

b  1 

1900 

r 

PAUL  CHAMBERS 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

8917 

05 

TULARE 

9 

36 

28 

118 

52 

1  140 

9  p 

2P 

c 

SO  CALIF  EDISON  CO 

TIGER  CREEK  PH 

8928 

05 

AMADOR 

16 

38 

27 

120 

29 

2355 

A  P 
4  r 

4P 

c 

PG&E  COMPANY 

TOPRNGR  PRTROL  STfl  FC6 

Q  Q  C  "7 

oyb  / 

n  c 
Ub 

1  ns  ANGFI  FS 

J  D 

3  4 

05 

1  1  8 

jb 

745 

oH 

LflCFCD 

TORRRNCE 

Q  Q  "3  Q 

oy  / 0 

Ub 

LOS  ANGELES 

3  3 

3  3 

4  8 

1  1  0 

20 

1  1  0 

A  P 
4  r 

4  P 

TORRflNCE  MUN  AIRPORT 

TRRBUCO  CANYON 

8992 

0  6 

ORANGE 

33 

3  3 

39 

1  1  7 

36 

970 

L 

ORANGE  CO  PARK  DEPT 

TRRCY  2  SSE 

Q  Q  Q  "7 

Ud 

SAN  JOflOUIN 

9 1 

0  / 

4  0 

1  9  1 

25 

105 

r 
L 

AflGE  R  TUGEL 

TRRCY  CRRBONfl 

Q  Q  Q  Q 

oy  y  y 

Ub 

SAN  JOAQUIN 

c  1 

37 

4  2 

1  2  1 

25 

1  40 

/  H 

7H 

BflNTfl  CARBONA   IRRI  DIST 

TRRCY  PUMPING  PLRNT 

Q  n  n  1 

y  uu  i 

Ub 

ALAMEDA 

27 

37 

4  8 

1  2  1 

35 

6 1 

C  P 
br 

6P 

br 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TRINITY   RIVER  HRTCH 

Q  n  9  c 

n  1 
U  I 

TRINITY 

35 

40 

4  3 

1  22 

4  8 

1  860 

P  Q 

OH 

8fi 

PQ 
OH 

US  BUREflU-RECLflMAT I  ON 

TRONR 

Q  n  c 

y  u  Ob 

U  / 

SflN  BERDINO 

6 

35 

46 

1  1  7 

2  3 

1695 

P  Q 
OH 

8R 

KERR  MCGEE  CHEM  CORP 

TRUCKEE  RRNGER  STATION 

9043 

03 

NEVADA 

36 

39 

20 

120 

1  1 

5995 

P  D 
OH 

8R 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

TU JUNGA 

9047 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

16 

118 

17 

1  820 

"7  P 

7P 

JAMES  D-  PARRA 

TULELAKE  R 

9053 

0  1 

SISKIYOU 

1  2 

4  1 

58 

1 2 1 

28 

4035 

A  0 
4  r 

4  P 

/  P 
4  r 

c 

H 

TULELAKE   I RR I G  0  I S  T 

TURLOCK 

y  u  /  0 

05 

ST  AN  I SL AUS 

1  4 

37 

29 

1 20 

5  1 

1  1  5 

8fi 

QPRL  PEARSON 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

9087 

06 

ORANGE 

33 

33 

4  4 

1 1 7 

4  7 

1  1  8 

/  H 

7fl 

THE    IRVINE  COMPflNY 

TWENTYNINE  PALMS 

9099 

U  / 

SAN  BERDINO 

6 

34 

08 

1  1  6 

02 

1  975 

4P 

4  P 

JOSHUA  TREE  NAT.   MON . 

TWIN  LAKES 

y  I  ud 

02 

ALPINE 

1 

38 

4  2 

1  20 

02 

7829 

4  P 

4  P 

H 

PflCIFl^   GflS   i  FIFCTRir 

TWITCHELL  DAM 

9111 

06 

SNTfl  BARBARA 

30 

34 

59 

1  20 

1  9 

582 

4  P 

4  P 

4  P 

SflNTfl  MflRIfl  VLY  WCD 

UHL  RANGER  STATION 

9  1  20 

05 

TULARE 

9 

35 

53 

1  1  8 

39 

3725 

c 

USES  C/0  DIST  RflNGER 

"UKIAH 

9122 

0  1 

MENOOC INO 

22 

39 

09 

1  23 

1  2 

623 

6P 

6P 

UKIAH  FIRE  DEPARTMENT 

UKIAH  4  WSW 

9124 

01 

MENDOC INO 

22 

39 

08 

123 

16 

1  900 

8fl 

H 

MRS  MARJORIE  S  DORY 

"•U  C  L  fl 

9152 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

04 

1  18 

27 

4  30 

4  P 

4P 

UCLA 

UPLRND  3  N 

9 1 58 

06 

SflN  BERDINO 

28 

34 

08 

1  1  7 

39 

1  605 

5P 

5P 

1  IRFRTY   GROVES   HP  CORP 

UPPER  LRKE  7  W 

9  1  67 

02 

LflKE 

23 

39 

1  1 

1  23 

02 

1524 

4P 

EDGAR    1  SCHIIFTTF 

UPPER  MflTTOLE 

9  1  77 

0  1 

HUMBOLDT 

1  7 

40 

1  5 

1  24 

1  1 

255 

5P 

wFsi  FY  r  RnsroF 

UPR  SflN  LEANDRO  FILTER 

9  1  85 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

4  6 

1 22 

1  0 

394 

6fl 

6fl 

c 

F   RAY   MUN   IITI  HIST 

UPPER  TRES  PINOS 

9  1  89 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

38 

1  2  1 

02 

2020 

c 

ELDON  E  FRNCHER 

USONR  2  N 

9193 

05 

MAR  I  POSfl 

27 

37 

29 

1  1  9 

49 

3 1  50 

c 

Willi QM    P    H YRFR 

VflCRV I LLE 

9200 

02 

Sni  AND 

23 

38 

22 

1 2 1 

57 

1  05 

5P 

5P 

VRLLEY  CENTER  2  NNE 

9232 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

14 

117 

01 

1390 

4P 

VRLLEY  CNT   MUN  WATER 

VRLYERMO  FIRE  STR  79 

9250 

07 

LOS  ANGELES 

15 

34 

27 

117 

52 

3600 

5P 

5P 

LOS  RNGELES  CO  FIRE  STR 

VRN  NUYS  FC   1 Sfl 

y  z  D  u 

UD 

1  OS  ANGFI  FS 

1 

I  D 

A 
0  4 

1  1 
1  1 

1   1  P 

1  1  0 

9'7 

695 

A  P 

4  r 

1  Q   nFPT      UlTR      QKin  PflUiFR 

VENROO 

9273 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

123 

01 

1  260 

c 

sriNinMP  rn  wqtfr  onFMPv 

VENTURA 

9285 

06 

VENTURA 

33 

34 

17 

1  19 

17 

1 05 

8A 

rn    Fl  nnn  rnwTRni  ni<^T 

L.U'     rLUUU    LUf'lI'vUL  UiOl 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

9325 

07 

SflN  BERDINO 

15 

34 

32 

1  17 

18 

2858 

8fi 

8A 

c 

VlTTdR   rn   WRTFR  niST 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 

9345 

06 

1  ns  flNGFl  FS 

29 

34 

29 

1  18 

08 

3135 

5P 

1    Q  rn  FTRF  nFPT 

V INTON 

9351 

02 

PL  UMflS 

8 

39 

49 

120 

1  1 

4950 

4P 

1  i\ n  111  i\    UU  1  III 

V  I  SflL  I  A 

9367 

05 

TULflRE 

9 

36 

20 

119 

18 

325 

8fl 

8A 

ViSOl   TQ    F I RF  nFPQRTMFMT 
¥iuni_in    1   ir\L  u[.rnr\iiit.iii 

VISTA  2  NNE 

9378 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

14 

1  17 

1  4 

510 

4P 

4P 

VISTA  FIRE  DEPT 

VOLTfl  POWER  HOUSE 

9^90 

02 

SHflSTfl 

23 

40 

28 

121 

52 

2200 

4P 

c 

P  G  S  E  COMPflNY 

WALLACE   1  NNE 

9418 

05 

CflLAVERAS 

2 

38 

12 

120 

58 

328 

8A 

CflLIF  DEPT  FISH  4  GflME 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

9426 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

54 

122 

01 

220 

c 

TOMAS  S  VANASEK 

WALNUT  CREEK  4  E 

9427 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

54 

121 

59 

400 

9A 

MRS.  BETTY  FfllRCLOUGH 

WALNUT  PTL  STfl  FC102C 

9431 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

00 

1  17 

52 

488 

BA 

L  fl  CO  FIRE  DEPT 

WARM  SPRINGS  OHM 

9440 

01 

SONOMA 

22 

38 

43 

123 

00 

224 

8R 

8R 

8A 

c 

U  S  ARMY  COE 
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STATION  INDEX 


COLlFORNIfi 
NOVEMBER  1976 


STATION 


COUNTY 


OBSERVPTION 
TIME  flNO 
TfiBLES 


OBSERVER 


WARNER  SPRINGS 
WflSCO 

WflTSONVILLE  WATERWORKS 
WflWONfl  RPNCER  STATION 
WEAVERVILLE  RANGER  STA 
WEED  FIRE  DEPARTMENT 
WELDON   1  WSW 
WENDEL   10  SE 
WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 
WESTHAVEN 

WEST  POINT 
WHEATLAND  2  NE 
WHISKEYTOWN  RES 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 
WHITTIER  CTY  H  FC  106C 
WHITTIER  NARROWS  DAM 
WILDROSE  RANGER  STA 
WILL  I AMS 
WILLITS   1  NE 

WILLITS  HOWARD  FOR  RS 
WILLOW  CREEK   1  NW 
WILLOWS 
WINTERS 

WOFFORD  HEIGHTS 
WOODFORDS 
WOODLAND   1  WNW 
WOOOSIDE  FIRE  STA  1 
WRIGHTS 
YORBA  LINDA 

YORKVILLE 

YOSEMITE  PARK  HEADQTRS 
YREKR 

ZENlfl-KETTENPOM  STORE 


9447 
9452 
9473 
9482 
9490 
9499 
9512 
9526 
9532 
9560 

9582 
9605 
9621 
9632 
9633 
9660 
9666 
9671 
9677 
9684 

9685 
9694 
9699 
9742 
9754 
9775 
9781 
9792 
9814 
9847 

9851 
9855 
9866 
9953 


SRN  DIEGO 
KERN 

SANTA  CRUZ 

MARIPOSA 

TRINITY 

SISKIYOU 

KERN 

LASSEN 

SNTA  BARBARA 
FRESNO 

CALAVERAS 

YUBA 

SHASTA 

MONO 

MONO 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
INYO 
COLUSA 
MENDOCINO 

MENDOC INO 

TRINl TY 

GLENN 

YOLO 

KERN 

ALPINE 

YOLO 

SAN  MATEO 
SANTA  CLARA 
ORANGE 

MENDOCINO 
MARIPOSA 
SISKIYOU 
TRINTY 


33  17 

35  36 

36  56 

37  33 

40  44 

41  26 

35  40 
40  16 

34  42 

36  13 

38  24 

39  02 

40  37 

37  30 

37  35 

33  58 

34  01 

36  16 
39  09 
39  25 

39  21 

40  57 

39  32 

38  32 

35  43 
38  47 
38  41 

37  26 

37  08 
33  53 

38  54 
37  45 

41  43 

40  10 


1  16  38 

1  19  20 

121  46 
1  19  39 

122  56 
122  23 

116  18 
120  04 
1  19  40 
1  19  59 

120  32 

121  23 

122  32 
118  10 

118  14 
1  18  02 
1  18  05 

117  11 

122  09 

123  20 

123  19 

123  38 

122  12 

121  58 

1  18  27 

119  49 

121  48 

122  15 

121  57 
117  49 

123  14 
1  19  35 

122  38 

123  27 


3180 
333 
95 
3985 
2050 
3590 
2680 
4035 
6280 
285 

2820 
105 
1295 
0150 
2470 
340 
239 
4100 
85 
1348 

1925 
461 
135 
135 

2730 

5670 
69 
380 

1600 
350 

1  100 
3970 
2625 
3600 


8A 


8fl 


WARNERS  RESORT  CO 
KERN  CO  FSTRY  t  F  0 
CITY  OF  WATSONVILLE 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
WEED  FIRE  DEPARTMENT 
VERNON  J  BLOUNT 
EO  FILIPELLI 
COUNTY  OF  SANTA  BARBRRR 
BOSTON  RANCH  CO 

STATE  DIV  OF  FORESTRY 
GEORGE   I  OKANO 
NATIONAL  PARK  SERVICE 
UNIVERSITY  OF  CRLIF 
UNIVERSITY  OF  CRLIF 
WHITTIER  WRTER  D-LRCFCO 
US  CORPS  OF  ENGINEERS 
NATIONAL  PARK  SERVICE 
POLICE  DEPARTMENT 
HENRY  C.  WRDE 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
HOWARD  R  RLLRRD 
J  NEWTON  WRLLACE 
GEORGE  R.  WENZEL 
MRS  WILMA  C  BARR 
U  C  AGR  EXTEN  SERV 
WOOOSIDE  FIRE  DEPT 
MARVIN  E  WARE 
KENNETH  C  FOSTER 

MRS.   V.   SYLVIA  HULBERT 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
ARCHIE  B  FUGATE 
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REFERENCE  NOTES 
This  Bulletin  is  prepared  in  Cooperation  with  Department  of  Water  Resources,  State  of  California 


CALIFORNIA 


Additional  infornation  ret;arding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
ra<iveraent  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65  F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  tines  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  dayliuht  saving  tine.     Snow  on  ground  in  the  "Snowlall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  Stations       For   these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.,  P.s.t.  ,   except   for  Bishop  WSO,   Blue  Canyon  WSO,   and  Sandberg 
WSO     which  are   taken  at  6  a.m.,  P.s.t.,   and  Mt .   Shasta  WSO  at  8:00  a.m.,  P.s.t.      Data   in  the  "Extremes"  table,    "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,   "Evapor.^ t lon  .'iiid  Wind"  table,  and  snowfall   in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours 
endinu  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above   the  pan. 

WATER  EQUIVALEtJT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  10:00  a.m.,  P.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  19^1-1970, 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for   January  1941 

STATION  NAMES:     Figures  and   letters  following  the  station  name,    such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

EVAPORATION  AND  WIND   I'ABLE :  Camp  Pardee  :     Pan  is  of  copper,   and  painted  inside  and  outside  with  aluminum  paint. 

Newark  :     Pan  painted  outside  with  gray  enamel. 

Salt  Springs  Pwr  House   :     Pan  is  of  steel  plate,   painted,  with  aluminum  inside  and  outside. 
Friant  Government  Camp   :     Pan  screen  covered. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Brawley  2  SW  :     Holtville  silty  clay,   level,   grass-covered  surface  exposed  to  full  sun.     Grass  mowed  and 

irrigated  to  maintain  growth.     Max  and  min  readings  from  thermograph  for  24  hours  ending  at 
9  a.m.     Readings  at  9  a.m.  are  from  mercury-in-glass  thermometers. 
Davis  2  WSW  Exp  Fm  :     Sandy  loam  —  under  bare  ground  surface.     Max  and  min  data  from  soil  thermograph  for  24  hours 

ending  at  8  a.m. 

Fresno  WSO  :     Atwater  sandy  loam,  level.     Bare  ground,  drainage  to  south;   late  afternoon  shade  in  summer 

only.  Palmer  thermometers  for  20-  and  40-inch  depth,  Lambrecht  distance  soil  thermograph 
for  2-,  4-,  and  8-inch  depth.     Max  and  min  readings  for  24  hours  ending  at  midnight. 

Indio  U.S.   Date  Garden    :     Sandy   loam  level.     Bare  ground.     Science  Associates  Max-Min  dial  reading  capillary  thermometers. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"   table,    "Daily  Precipitation"   table,   "Evaporation  and  Wind"   table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   table,  "Daily 
Soil  Temperatures'*  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

i     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
A    Data  collected  by  radio  telemetry. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
E    Amount  is  partially  estimated. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly   from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published   from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  In  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ft    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t  DRAINAGE  CODE:     1-AMERICAN     2-CALAVERAS     3-CARSON     4-CENTHAL  COAST     5-COLORADO     6-DESERT     7-EEL     8-FEATHER     9-KAWEAH     10-KERN     11-KINGS  12-KLAHATH 
13-LOS  ANGELES     14-MERCED     15-MOJAVE     16-MOKELUMNE     17-NORTH  COAST     18-N.E.    INTERIOR     19-OWENS     20-PAJARO     21-PIT  22-RUSSIAN 
23-SACRAJIEVrO     24-SALINAS     25-SAN  DIEGO     26-SAN  GABRIEL     27-SAN  JOAQUIN     28-SANTA  ANA     29-SANTA  CLAHA     30-SANTA  MARIA  31-SANTA 
MARGARITA     32-SANTA  YNEZ     33-SOUTH  COAST     34-STANISLAUS     35-TRINITY     36-TRUCKEE     37-TUOLUWNE     38-WALKER  39-YUBA-BEAR 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions   in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOCICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price     $1.25.        Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Pi-ice:     S5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40<?  single  copy;   30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.  C.   28801.       Attn:  Publications. 
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3  1 

0 

.14 

-  3.86 

.09 

9 

2.0 

0 

0 

0 

QUINCr 

0 

0 

3 1 

0 

.04 

.  0 

0 

g 

Q 

0 

RED  BLUFF  HSO  BP  R 

64  .5 

34  .8 

49.7 

3.3 

77 

15 

27 

28 

468 

0 

0 

g 

0 

.66 

-  3.25 

.45 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

REDO ING  FIRE  STB  2 

65. 3 

36.0 

51  .7 

4  .5 

76 

15 

31 

28. 

407 

0 

0 

3 

0 

.36 

-  7.05 

.35 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

SflCRBHENTO  FBB  BP  R 

59. S 

33.5 

46.5 

.7 

64 

20. 

26 

29. 

567 

0 

0 

1  1 

0 

.65 

-  2.47 

.49 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

SflCRBMENTO  HSO  CI  R 

62.2 

40.3 

51  .3 

4.3 

67 

7. 

35 

28. 

420 

Q 

0 

Q 

0 

.62 

-  2.64 

.46 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

SMBSTB  DBM 

0 

0 

0 

0 

0 

Q 

0 

SIERRfi  CITr 

59.6 

32.5 

46.  1 

71 

3 

25 

31 

581 

0 

0 

17 

0 

.13 

.08 

30 

T 

0 

0 

0 

0 

SIERRBVILLE  RBNGER  STB// 

53.2 

13.6 

33.5 

2.1 

60 

26 

5 

27 

970 

0 

0 

31 

0 

.OS 

-   4  .84 

.05 

9 

I 

r 

30 

0 

0 

0 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

53.3 

30.0 

46.7 

1  .6 

73 

16 

24 

28 

559 

0 

0 

28 

0 

.60 

-  3.16 

.48 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

STRAWBERRY  VBLLEY 

59.1 

30.0 

44.6 

70 

IS 

24 

31 

624 

0 

0 

24 

0 

.80 

.72 

30 

4  .0 

4 

3|. 

1 

1 

0 

THIN  LAKES 

45.7 

21  .8 

33.6 

5.4 

57 

3 

ID 

31 

961 

0 

1 

31 

0 

.22 

-  8.37 

.18 

30 

2.5 

T 

30. 

1 

0 

0 

VflCBVILLE 

HMISKEYTOHN  RES 

62.8 

36.7 

49.8 

74 

4 

28 

28 

465 

0 

Q 

3 

0 

.45 

.40 

30 

.0 

Q 

1 

0 

0 

HlLLiflnS 

62.3 

31  .6 

47.0 

70 

I  1. 

26 

29. 

553 

Q 

2 1 

0 

.76 

.68 

30 

.0 

0 

2 

I 

0 

HILLOUS 

62.4 

32.1 

47.3 

1  .7 

72 

5 

27 

28- 

S43 

0 

Q 

2 1 

0 

.88 

-  2.40 

.80 

30 

.0 

0 

1 

1 

0 

H INTERS 

62.8 

32.5 

47  .7 

71 

6 

26 

28 

531 

0 

0 

23 

0 

1  .37 

-  2.66 

.73 

30 

.0 

0 

2 

2 

0 

WOODLAND   I  HNH 

60.2 

30.6 

45  .4 

-   1  .0 

69 

6 

26 

28. 

598 

0 

0 

25 

0 

.91 

-  2.34 

.56 

30 

.0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

43.3 

I  .6 

.54 

-  6.10 

.7 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASINS  03 

BOCA 

51  .8 

5.4 

26.6 

I  .0 

60 

8. 

-  3 

28 

1121 

Q 

0 

3 1 

4 

T 

-  3.89 

T 

30. 

T 

T 

30. 

0 

0 

0 

600IE 

Q 

0 

3  ] 

1 0 

T 

31. 

Q 

Q 

Q 

BRIDGEPORT 

53.5 

.2 

26.9 

63 

26. 

-11 

22 

1  174 

0 

0 

3 1 

23 

I 

T 

31. 

T 

0 

0 

0 

0 

CEDARV 1 LLE 

47.8 

15.3 

31  .6 

■  .5 

56 

27 

9 

24. 

1030 

0 

0 

31 

0 

.05 

-  2.71 

.06 

9 

.8 

0 

0 

0 

0 

DONNER  MEMORIAL  SI  PK 

50.2 

10.1 

30.2 

57 

8 

5 

29. 

1074 

0 

0 

31 

0 

.30 

.25 

31 

10.0 

'' 

31 

1 

0 

0 

DOYLE  5  S5E 

45.2 

15. 1 

30.2 

8 

10 

24. 

1073 

0 

0 

3  I 

0 

.07 

.04 

9 

1  .0 

T 

10. 

0 

0 

0 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

7  . 3 

60 

0 

0 

31 

1 

0 

FORT  BIDHELL 

48  .4 

1  1  .3 

29.9 

-  2.5 

60 

26 

4 

28. 

1080 

0 

0 

3  1 

0 

.05 

-  2.38 

.05 

9 

.5 

T 

10- 

0 

0 

0 

MONO  LBKE 

47. 4M 

IB.OM 

32. 7M 

56 

8 

992 

0 

0 

31 

0 

.03 

.03 

31 

.3 

T 

31 

0 

0 

0 

SUSBNVILLE  AIRPORT 

46.7 

1 1  .9 

29.3 

-  2.4 

56 

6 

5 

24 

1  103 

0 

0 

31 

0 

.15 

-  2.49 

.11 

9 

1  .0 

0 

1 

0 

0 

TBHOE  CITY 

46.0 

18.2 

32.1 

1  .6 

52 

2 

4 

31 

1013 

Q 

0 

3 1 

Q 

.29 

-  6.10 

.12 

30. 

6.0 

5 

31 

2 

0 

0 

TBHOE  VBLLEY  FBB  BP 

0 

0 

3 1 

0 

TERMO 

49.2 

6.9 

28  .  1 

60 

'  3 

-  8 

22 

1138 

0 

0 

3 1 

7 

.10 

.10 

9 

2.0 

0 

1 

0 

0 

TRUCKEE  RBNGER  STBTION 

49.7 

13.3 

31  .5 

3.7 

SB 

6 

6 

25. 

1031 

0 

0 

31 

0 

.18 

-  5.96 

.08 

31 

4.0 

1 

31. 

0 

0 

0 

HOODFOROS 

50.4 

IS. 8 

33.1 

-   1  .6 

65 

7 

7 

10 

982 

0 

0 

31 

0 

.02 

-  3.94 

.02 

31 

T 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

29.7 

-  .9 

.09 

-  3.57 

1  .8 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

BEN  LOMOND  4 

69.5 

29.9 

49.7 

76 

I 

24 

27 

466 

0 

0 

26 

0 

3.65 

3.16 

30 

.0 

0 

2 

I 

' 

BERKELEY 

60.7 

1  .5 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

BURLINGAME 

58.8 

36.8 

47.8 

67 

6 

31 

28 

526 

0 

Q 

3 

0 

2.82 

2.75 

30 

.0 

0 

1 

1 

1 

rORHF  1     VQI  1  F  Y 
LMnnCL    YMLLt ' 

68.9 

39.1 

54.0 

76 

16. 

34 

24. 

333 

0 

0 

0 

0 

2.25 

1  .56 

30 

.0 

0 

2 

2 

1 

CROCKET! 

S9.3M 

37. 3H 

48. 3M 

68 

6 

510 

0 

0 

0 

1  .68 

-  2.04 

1  .10 

31 

.0 

0 

2 

2 

1 

GILROY 

65.5 

30.8 

48. 2 

74 

17 

26 

28. 

514 

0 

0 

27 

0 

1.12 

.59 

30 

.0 

0 

2 

2 

0 

HALF  MOON  BAY 

63 . 3 

42  .0 

52.7 

1  .6 

^' 

16 

0 

0 

0 

0 

2  25 

0 

MOLLISTER  2 

68.3 

29.6 

49.0 

-  .5 

77 

16> 

25 

26. 

491 

0 

0 

26 

0 

.88 

-  1  .02 

.48 

31 

.0 

0 

2 

0 

0 

LIVERMORE  COUNTY  F  D 

63.5 

31  .2 

47  .4 

.6 

71 

3 

25 

24 

538 

0 

0 

24 

0 

.73 

-  2.01 

.65 

30 

.0 

0 

1 

1 

0 

LOS  GATOS 

62. S 

33.4 

48.0 

-  .7 

66 

15. 

28 

27 

523 

0 

0 

18 

0 

1  .41 

-  3.96 

1  .32 

30 

.0 

0 

1 

1 

MART  INEZ  HBIER  PLANT 

58.6 

34  .4 

46.6 

70 

5 

29 

27 

564 

0 

0 

7 

0 

1  .53 

1-13 

31 

.0 

0 

2 

1 

MONTEREY 

65.0 

44  .0 

54. 5 

71 

7. 

38 

27 

318 

0 

0 

0 

0 

2. 08 

1  .73 

30 

.0 

0 

2 

1 

MONTEREY  FBB  BP 

62. 4M 

39. 3M 

S0.9M 

34 

28 

434 

0 

0 

0 

0 

2.27 

1  .80 

30 

.0 

0 

1 

MORRO  BBY  FIRE  DEPT 

67.6 

40.3 

54.0 

76 

17. 

35 

27. 

335 

0 

0 

0 

0 

1  .56 

1  .17 

31 

.0 

0 

2 

1 

MOUNT  DIBBLO  N  GATE 

65. 5 

46.2 

55.9 

72 

4 

40 

31. 

278 

0 

0 

0 

0 

1  .72 

.88 

30 

.0 

0 

2 

0 

MOUNT  HRMILTON 

57.4 

44  .0 

50.7 

7.5 

65 

2 

30 

30 

437 

0 

0 

3 

0 

.55 

-  4  .28 

.43 

30 

.0 

Q 

0 

0 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  c«LiroRNifl 

DECEMBER  1976 


TEMPERRTURE 

PRECIPITRTION 

NO 

.  OF 

DAYS 

SNOU 

SLEET 

NO 

OF 

ORYS 

sintioN 

MAX  . 

niN. 

r  ^ 

g 

5 

%  O 

I 

o 

c 

v> 
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s  > 

UJ 

0  0 

I 

— 

a  c 

I 

UJ 

'i 

.  g 

a 

a  1: 

uj  0: 

a 

UJ 

a 

.  0 

UJ 

0 

o  u. 

— 

° 

° 

ll 

U  i 

k  i 

i  i 

0 
*~ 

Q  u. 

K 

a 
° 

a  z 

g 

- 

NfiClMIENTO  DSM 

— — 
66 

— — 
.4 

31 

.2 

48 

8 

72 

17. 

27 

28. 

495 

0 

0 

26 

0 

1  .49 

1.12 

31 

.0 

Q 

2 

1 

1 

NEURRK 

60 

.0 

37 

.1 

48 

6 

67 

21 

27 

2B 

501 

0 

0 

6 

0 

.89 

-    1  .68 

.65 

3D 

.0 

0 

2 

1 

0 

OnKLDNO  HSO  PP 

R 

59 

.  1 

40 

.0 

49 

5 

,  3 

67 

1  0 

33 

28 

469 

0 

0 

0 

0 

1  .70 

-   1  .87 

1  . 20 

3D 

.0 

0 

2 

2 

1 

OflKLflNO  MUSEUM 

6 1 

.  7 

4  1 

.  3 

5 1 

5 

70 

5 

37 

28  . 

4  1  0 

0 

0 

0 

0 

2.30 

1  . 90 

30 

.0 

Q 

2 

1 

1 

POLO  BLIO 

PBSO  ROBLES 

67 

.0 

24 

.9 

46 

0 

-1.3 

74 

2 

18 

28. 

583 

0 

0 

28 

0 

1  .80 

-  .84 

1.18 

31 

.0 

Q 

2 

2 

1 

PfiSO  ROBLES  FBfl  BP 

62 

.9 

27 

.1 

45 

0 

68 

17. 

20 

27 

612 

0 

0 

28 

D 

1  .4  1 

.99 

30 

.D 

0 

2 

1 

0 

PINNBCLES  NBI  MONUMENT 

69 

.6M 

30 

.  3 

50 

OM 

1  •  8 

77 

1 B . 

26 

26  * 

4  59 

0 

0 

27 

0 

1.61 

-  1.22 

.  96 

3 1 

.0 

Q 

2 

2 

0 

PISMO  BEBCH  . 

69 

.9 

42 

.  J 

56 

0 

79 

16 

33 

28 

273 

0 

0 

0 

0 

1  .52 

.98 

3 1 

.0 

0 

2 

2 

0 

PRIEST  VBLLEY 

66 

.  1 

2 1 

.  3 

43 

2 

.  7 

73 

1  7 

1 6 

25 

668 

0 

0 

29 

0 

I  .72 

-   1  .86 

1.10 

3 1 

.0 

0 

2 

2 

1 

REDWOOD  CItr 

62 

.8 

34 

.3 

48 

6 

-   1  .0 

73 

S 

29 

27 

500 

0 

0 

1  3 

D 

1  .23 

-  2.85 

.95 

30 

.0 

0 

2 

1 

0 

RICHMOND 

61 

.4 

40 

.4 

SO 

9 

71 

S 

34 

27 

431 

0 

0 

0 

0 

2.43 

2.39 

30 

.0 

Q 

1 

1 

1 

SBINt  MBRYS  COLLEGE 

53 

.  0 

28 

.8 

43 

4 

65 

9* 

24 

28 

663 

0 

0 

27 

0 

2.00 

.  3.58 

2  .  DO 

30 

.0 

Q 

] 

1 

1 

SBL I NBS  3  E 

68 

,9 

37 

.0 

53 

0 

78 

16. 

3D 

27* 

364 

0 

0 

3 

0 

1  . 59 

1  .69 

30 

.0 

1 

1 

1 

SBL INB5  FBB  BP 

65 

.2 

36 

.4 

SO 

9 

.  4 

76 

1 6 

29 

27* 

433 

0 

0 

4 

0 

1  .81 

.87 

1.45 

30 

.  0 

0 

2 

1 

1 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

61 

.2 

.  42 

.4 

51 

8 

68 

IS 

38 

27 

401 

0 

D 

0 

0 

3.02 

2.32 

30 

.0 

0 

2 

2 

1 

SBN  FRBNCISCO  WSO  BP 

R 

SB 

.9 

3B 

.7 

48 

8 

-  .9 

67 

5 

34 

28. 

494 

0 

0 

0 

0 

2.70 

-   1  .28 

2.19 

30 

.0 

D 

2 

2 

1 

SBN  FRBNCISCO  HSO  CI 

R 

60 

.7 

48 

.4 

54 

6 

2.6 

69 

5 

44 

27 

315 

D 

0 

0 

0 

2.13 

-  2.05 

1  .76 

30 

2 

1 

1 

SBN  GREGORIO  2  SE 

63 

.  1 

36 

.  1 

49 

6 

72 

16 

31 

28 

473 

0 

0 

4 

0 

1  .68 

1  .80 

30 

.0 

1 

1 

1 

SBN  JOSE 

59 

.9 

35 

.5 

47 

7 

-  2.6 

56 

5 

29 

27 

527 

0 

0 

3 

0 

.60 

-   1  .70 

.71 

30 

.0 

0 

1 

1 

0 

SBN  LUIS  OBISPO  POLY 

70 

.7 

40 

.4 

55 

6 

2.1 

B2 

17 

35 

28 

286 

0 

0 

0 

0 

2.49 

-   1  .46 

1  .52 

31 

.0 

0 

2 

2 

1 

SBN  MfllEO 

0 

0 

0 

0 

SBNTB  CRU2 

66 

.3 

34 

.9 

50 

6 

.7 

76 

17 

30 

27 

438 

0 

0 

5 

0 

2.63 

-  3.65 

1  .40 

31 

.0 

Q 

2 

2 

2 

UPR  SBN  LEBNORO  F ILTER 

67 

.8 

45 

.9 

56 

9 

74 

6 

36 

1 

247 

0 

0 

0 

0 

1  .98 

1  .07 

31 

.0 

2 

2 

1 

HBTSONVILLE  WBTERWORKS 

66 

•  5 

34 

.8 

SO 

7 

1  . 1 

76 

2 

30 

28 

4  38 

0 

0 

5 

0 

1.66 

-  2  .66 

.  9 1 

3  1 

.  0 

^ 

2 

2 

Q 

WOOOSIDE  FIRE  STB  1 

63 

■  6 

30 

.9 

47 

3 

7 1 

6* 

27 

28. 

54  1 

0 

0 

27 

0 

1.51 

1.43 

30 

.  0 

0 

. 

1 

{ 

DIVISION 

50 

2 

1  .0 

1  .84 

-  2  .06 

.0 

SBN  JOBQUIN 

ORfllNBGE  05 

BNIIOCM  PUMPING  PL  3 

59 

.6 

31 

.0 

45 

4 

68 

16 

24 

28 

601 

0 

0 

25 

0 

.96 

.61 

30 

.0 

2 

1 

D 

BSH  MOUNTBIN 

66 

.2 

39 

.1 

52 

7 

5.1 

76 

19. 

33 

24 

375 

0 

0 

0 

0 

.38 

-4.18 

.24 

31 

.0 

2 

0 

D 

BUBERRY   1  NM 

6 1 

.  5 

40 

.  1 

SO 

Q 

6  . 1 

66 

1  7. 

3 1 

24 

4  34 

0 

0 

1 

0 

1.31 

-  3.04 

.  90 

3 1 

.  D 

2 

' 

0 

BBKERSF lELO  WSO  BP 

R 

55 

.  4 

36 

■  6 

S 1 

3  . 2 

77 

1  5 

0 

0 

2 

0 

.61 

' 

BBLCH  POWER  HOUSE 

56 

■  5 

37 

,  4 

47 

0 

6B 

1  4 

30 

24 

54  9 

0 

0 

2 

0 

.89 

.  50 

3  ] 

n 

D 

0 

BUTTONWILLOH 

5! 

.9 

26 

.8 

44 

4 

67 

17. 

22 

28- 

631 

0 

0 

29 

D 

'.30 

.IB 

30 

.0 

2 

0 

0 

CBLBVERBS  BIG  TREES 

52 

.4 

28 

.7 

40 

6 

2.1 

59 

2 

24 

24. 

750 

0 

1 

30 

0 

.46 

-  9.71 

.24 

31 

3.5 

2 

0 

0 

CAMP  PBRGEE 

60 

•  8 

36 

.  2 

4  9 

5 

2  •  9 

69 

32 

^7R 

0 

0 

1 

0 

3.33 

■  '  ^ 

CRTHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

60 

.  7 

3 1 

4  6 

70 

j  ^ 

26 

24 

0 

0 

20 

0 

78 

"n 

CHERRY  VALLEY  OBM 

56 

.8M 

3 1 

.  4M 

4  4 

1  M 

64 

I 

R4  1 

0 

0 

0 

.25 

'  1  fi 

30 

1  c 

2 

31- 

COBL INGfl 

M 

30 

.4M 

M 

26 

28. 

0 

0 

28 

0 

.62 

-  .60 

.39 

31 

.0 

2 

0 

0 

CORCORBN   IRRIC  OlST 

60 

.5 

29 

.7 

45 

1 

67 

1 

24 

17 

610 

0 

0 

27 

0 

.46 

.26 

31 

.0 

2 

D 

0 

DENBIR  3  NNE 

59 

.8 

26 

■  5 

4  3 

2 

-  2.2 

64 

3 

2 1 

29  . 

672 

0 

0 

28 

0 

'9? 

■ 

0 

ELECTRB  POWER  HOUSE 

63 

.  7 

28 

.  7 

4  6 

2 

.  5 

7 1 

2 

2  3 

28  . 

0 

0 

28 

cm 

"n 

0 

FIVE  POINTS  5  SSW 

58 

•  6 

30 

■ 

44 

^ 

63 

1  3. 

24 

27 

COT 

0 

0 

25 

0 

CP 

.68 

.  35 

^ ' 

.  0 

0 

FRESNO  WSO  BP 

R 

51 

•  0 

31 

.9 

46 

S 

.7 

68 

17. 

26 

28 

666 

0 

0 

21 

0 

.71 

-  1  .00 

.47 

30 

.0 

2 

0 

D 

FRIBNT  GOVERNMENT  CBMP 

62 

.2 

33 

.2 

47 

7 

1  .5 

71 

IB 

2B 

27. 

532 

0 

0 

16 

0 

.77 

-   1  .59 

.55 

31 

.0 

2 

1 

0 

GLENNVILLE 

63 

.0 

25 

.  1 

4  4 

1 

70 

) 

1  7 

24 

64  2 

0 

0 

29 

0 

■ 

^ } 

GRANT  GROVE 

50 

.  3 

30 

.6 

4  0 

5  ■  2 

SB 

3* 

24 

30 

752 

0 

; 

1  8 

0 

inn 
1  0  .0 

HANFORD  2  S 

59 

.8 

27 

.  0 

4  3 

-  2.1 

65 

1 0* 

2 1 

28 

663 

0 

0 

30 

0 

- 

^  j 

.0 

0 

HETCH  HETCHY 

55 

.8M 

27 

.8M 

4  1 

8H 

2.4 

61 

29- 

23 

23» 

713 

0 

0 

31 

0 

.34 

-  5.93 

.30 

30 

.0 

1 

0 

0 

HUNTINGTON  LAKE 

50 

-1 

30 

.2 

40 

2 

5.7 

58 

10. 

23 

21 

763 

0 

0 

26 

0 

.60 

.30 

31. 

5.0 

30 

2 

0 

0 

IDRIB 

KERN  RIVER  PH  1 

KERN  RIVER  PH  3 

65 

,  4 

3 1 

.  4 

4  8 

7  3 

2  * 

20 

24 

sn7 

0 

0 

17 

0 

. 

0 

^ 

^ 

KETTLEMBN  STBTION 

60 

.7 

38 

.5 

49 

6 

1  .7 

66 

16 

33 

26 

471 

0 

0 

0 

0 

.36 

-  .49 

.23 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

60 

.6 

31 

■  0 

45 

8 

66 

18 

25 

29 

569 

0 

0 

24 

0 

.44 

.28 

30 

.0 

2 

0 

D 

LE  GRAND 

60 

.7 

29 

.  9 

45 

3 

.  7 

66 

26 

0 

0 

29 

0 

0 

0 

LEMON  COVE 

62 

.8 

3 1 

,  4 

47 

1 

.6 

7  1 

1 8 

25 

26 

547 

0 

0 

24 

0 

'42 

23 

^ ' 

n 

L INOSAY 

64 

.  1 

27 

.  3 

45 

7 

.  5 

72 

1  7 

23 

27 

590 

0 

0 

29 

0 

■  ^ 
.bb 

9Q 

9q 

^  I 

n 

0 

LOOOEPOLE 

43 

.6 

18 

.9 

31 

3 

49 

27. 

14 

22. 

1035 

0 

0 

31 

0 

.83 

.53 

30 

9.0 

2 

1 

0 

LOOl 

63 

.5 

32 

.0 

47 

8 

2  .  1 

70 

3. 

23 

26 

528 

0 

0 

20 

0 

.95 

-  2.07 

.68 

3D 

.0 

0 

2 

1 

0 

LOS  BANGS 

60 

.  2 

3  ] 

.  3 

45 

65 

1  8 . 

26 

27 

589 

0 

0 

22 

0 

■ 

.74 

^  j 

■  ^ 

0 

LOS  BANDS  DET  RESV 

57 

.  6 

37 

,2 

47 

4 

64 

1 9 

32 

28 

539 

Q 

0 

I 

Q 

40 

0 

0 

MADERA 

60 

.  7 

27 

.  3 

4  4 

-  2.1 

65 

1  7  * 

23 

27 

640 

0 

0 

3D 

0 

'lR 

.55 

.79 

■  ^ 
.  0 

0 

' 

^ 

MBNTECfl 

60 

.9M 

31 

.9M 

46 

4M 

67 

4 

28 

27 

567 

0 

0 

0 

.62 

.36 

3D 

.0 

0 

2 

0 

0 

MARICOPA 

60 

.8 

35 

.0 

47 

9 

-  i.i 

75 

17 

30 

27 

521 

0 

0 

4 

0 

.09 

-  .65 

.06 

3D 

.0 

D 

0 

0 

MERCED  MUNICIPAL  BP 

59 

.  9 

2B 

4  4 

Q 

65 

20 

0 

0 

28 

0 

.  0 

D 

2 

0 

0 

MODESTO 

59 

■  5 

32 

.2 

45 

9 

.  3 

69 

28 

29 

568 

0 

0 

22 

0 

'79 
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0 

NEHMBN 

6 1 

,  2 

27 

•  5 

-   1  . 6 

0 

0 

29 

D 

'98 

84 

53 

30 

"n 

.  D 

0 

2 

1 

0 

NORTH  FORK  RBNGER  STB 

M 

M 

n 

72 

2. 

22 

27 

0 

0 

D 

.83 

-  5.40 

.65 

31 

.0 

0 

2 

1 

0 

ORANGE  COVE 

62 

.3 

30 

.9 

46 

6 

.4 

71 

IB 

27 

27 

564 

0 

0 

2B 

D 

.98 

-    1  .27 

.72 

31 

.0 

0 

2 

1 

0 

PORTERVILLE 

63 

.2 

31 

.5 

47 

4 

.6 

70 

18. 

27 

27 

540 

0 

0 

21 

0 

.36 

-   1  .35 

.25 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

POSEY  3  E 

54 

.  1 

30 

.5 

42 

3 

63 

1 

24 

23 

699 

0 

0 

22 

0 

.77 

.77 

31 

1  .0 

1 

31 

1 

1 

0 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

59 

.2M 

38 

.IM 

48 

7n 

69 

1 

29 

31 

496 

0 

0 

3 

0 

.25 

-  7.92 

.25 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  LUIS  DAM 

58 

.3 

34 

.7 

46 

5 

63 

10 

29 

2B 

667 

0 

0 

6 

D 

.90 

.54 

30 

.0 

0 

2 

1 

0 

SONORfl  RS 

60 

.5 

2B 

.2 

44 

4 

-  .6 

69 

18 

25 

2B. 

633 

0 

0 

3D 

0 

.49 

-  5.12 

.25 

31 

.0 

0 

0 

0 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

56 

.8M 

28 

.4M 

42 

6M 

4.1 

63 

16. 

23 

23 

687 

0 

0 

31 

D 

.64 

-  7.50 

.32 

31. 

13.0 

2 

0 

0 

STOCKTON  WSO  AP 

60 

.4 

31 

.5 

46 

0 

.4 

66 

3 

25 

29 

581 

0 

0 

20 

D 

.63 

-  2.05 

.45 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  cplifornib 
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STOCKTON  F IRE  STB  4 

60.5 

30.  SM 

45. SM 

.0 

65 

19. 

25 

27. 

592 

0 

Q 

0 

.92 

-   1  .79 

.63 

30 

.0 

0 

2 

1 

0 

TEMBCHBPI 

0 

0 

18 

0 

.  0 

0 

Q 

0 

Q 

TEJON  RDNCHO 

64  .6M 

33. IM 

48  .9M 

1  .8 

72 

17 

27 

27. 

494 

Q 

0 

0 

.00 

-   1  .55 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

THREE  RVRS  EDISON  PM  1 

65. SM 

32. 4M 

49. OM 

72 

16 

26 

24 

489 

0 

0 

0 

.41 

.28 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

TIOER  CREEK  PH 

53.7 

29.9 

41  .8 

1  .0 

62 

9 

26 

1 

712 

0 

0 

30 

0 

.24 

-  8.27 

.24 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

IRflCr  CBRBONB 

S9.I 

31  .7 

45. 4 

66 

4 

2S 

28 

S98 

0 

0 

2  1 

0 

.57 

.34 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

TRBCr  PUMPING  PLBNT 

0 

0 

2  1 

0 

30 

.  0 

0 

] 

] 

0 

VlSBLlfl 

60.7 

33.0 

46.9 

.1 

69 

18 

29 

26. 

553 

0 

0 

1  2 

0 

.63 

-  .93 

.32 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

HBSCO 

61  .4 

31  .4 

46  .4 

- 

.  1 

68 

9 

27 

27. 

569 

0 

0 

23 

0 

.46 

-  .35 

.28 

31 

.0 

0 

2 

0 

0 

YOSEMITE  PARK  HEBOOTRS 

S6.0 

21  .0 

38.5 

1  .3 

60 

3. 

15 

22 

814 

0 

0 

31 

0 

.10 

-  6.85 

.  10 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

45  .4 

.9 

.59 

-  2.77 

.8 

SOUTH  COBST 

ORBINBGE  06 

BLPINE 

70. 6n 

4  1  .7n 

56  .2M 

80 

2 

34 

24 

270 

Q 

Q 

0 

0 

1  .94 

1  .79 

31 

.0 

0 

2 

1 

1 

BVBLON  PLEASURE  PIER 

Q 

Q 

0 

1  49 

.0 

0 

0 

Q 

BBRRETT  ORM 

69. 4M 

29. 7M 

49  .6n 

.2 

78 

4 

25 

28. 

475 

0 

Q 

0 

.63 

-   1  .98 

.62 

31 

.0 

0 

1 

1 

0 

BIG  BEAR  lBKE 

50. 7M 

18. 7M 

34  .7n 

62 

26 

10 

22 

936 

0 

0 

31 

0 

.88 

.45 

31 

8.0 

2 

0 

0 

BURBBNK  VBLLEV  P(iP  PlT 

72.5 

37.2 

54  .9 

.1 

82 

1 

30 

24 

306 

0 

0 

4 

0 

.54 

-   1  .68 

.49 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

CBCHUMB  LBKE 

72.3 

38.6 

55. S 

80 

2 

32 

24 

290 

0 

0 

1 

.82 

.61 

30 

.0 

0 

2 

1 

0 

CBMPO 

Q 

0 

2  1 

Q 

-   1  .  S7 

.74 

3  ] 

.0 

0 

1 

] 

0 

CBNOGB  PARK  PIERCE  COL 

73.8 

36.5 

55.2 

82 

3 

28 

24 

295 

0 

0 

7 

0 

.70 

.70 

30 

.0 

0 

1 

1 

0 

CHULB  VISTA 

68.2 

44  .5 

56.4 

2.3 

79 

3 

39 

26. 

261 

0 

0 

0 

0 

.85 

-  .72 

.85 

31 

.0 

0 

1 

1 

0 

CLAREnONT   POMONA  COL 

68. S 

42.3 

55.4 

2.3 

78 

17 

37 

22 

292 

0 

0 

0 

0 

1  .55 

-  1.18 

1  .00 

30 

.0 

0 

2 

2 

1 

CORONA 

72.6 

38.7 

55.7 

2.1 

81 

3. 

29 

28 

282 

Q 

4 

0 

.30 

-   I  .53 

.15 

31. 

.0 

0 

2 

0 

0 

CULVER  CITY 

CUYAMACfl 

54  .5 

27.5 

41  .0 

.2 

67 

9 

12 

24. 

735 

0 

Q 

25 

Q 

2.56 

-  2.66 

2.56 

31 

.0 

0 

1 

1 

1 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

70.3 

34  .6 

52. S 

80 

4 

24 

24 

382 

0 

0 

13 

0 

.57 

-    1  .39 

.44 

31 

.0 

0 

2 

0 

EL  CRPITAN  DAM 

74  .7 

39.8 

57.3 

1  .2 

83 

2 

33 

10 

232 

0 

0 

0 

0 

1  .63 

-  .74 

1  .63 

31 

.0 

0 

1 

1 

1 

ELSINORE 

73  .4n 

33. OM 

53. 2M 

1  .4 

81 

3 

363 

0 

0 

Q 

.38 

■   1  .57 

.38 

31 

.0 

0 

1 

0 

° 

ESCONOIDO 

2.5 

28. 

Q 

Q 

2 

0 

-   1  . 1 S 

1  .03 

3 1 

.0 

0 

2 

1 

FONTANA  KAISER 

73!e 

39.9 

56.9 

84 

3 

35 

22. 

244 

Q 

0 

0 

Q 

.75 

.64 

30 

.0 

0 

2 

1 

GILLESPIE  FIELD 

71  .7 

35.7 

53.7 

82 

1 

29 

28 

341 

0 

0 

7 

0 

1  .32 

1  .27 

31 

.0 

0 

1 

1 

1 

HENSHflW  DflM 

65.5 

21  .9 

43.7 

77 

4 

12 

29 

653 

0 

0 

29 

0 

.0 

0 

1 

1 

IDYLLHILD  FIRE  DEPT 

58.6 

28.4 

43.5 

66 

26 

21 

24 

658 

0 

0 

29 

Q 

2.52 

2.52 

31 

1  .0 

1 

31 

1 

1 

[ 

JULIAN  MYNOLR 

Q 

Q 

Q 

0 

1.12 

3  ] 

.  0 

0 

2 

2 

LBGUNA  BEACH 

72. 8M 

40. OM 

56. 4n 

2.9 

83 

16 

34 

13 

261 

Q 

0 

0 

Q 

.69 

-1.12 

.37 

31 

.0 

0 

2 

0 

0 

LB.  MESA 

72.9 

44.7 

58.8 

3.4 

83 

1 

39 

25 

183 

0 

0 

0 

0 

1  .12 

-  .95 

.88 

31 

.0 

0 

2 

1 

0 

LOMPOC 

70.4 

38.6 

54  .5 

80 

1 

33 

24 

320 

0 

0 

0 

0 

.89 

.57 

31 

.0 

0 

2 

1 

0 

LONG  BEBCH  HSO  BP 

73.9 

44.1 

59.0 

3.5 

85 

1 

38 

25 

180 

0 

0 

0 

0 

.43 

-   1  .22 

.23 

31 

•  0 

0 

2 

0 

0 

LOS  RNGELES  HSO  BP  R 

0 

0 

0 

0 

30 

.  0 

0 

2 

J 

0 

LOS  BNGELES  CIVIC  CTR  R 

72.5 

48.3 

60.4 

2.3 

83 

I 

42 

25 

138 

Q 

0 

Q 

.75 

-1.41 

.65 

30 

.0 

0 

2 

1 

0 

H  T  HI L  SON  2 

57.4 

39.2 

48.3 

3.7 

68 

IS 

28 

31. 

513 

0 

0 

3 

0 

1  .16 

-  3.74 

.91 

30 

1  .0 

2 

1 

0 

NEH  CUYBMB  FIRE  STB 

66.0 

25.5 

45.8 

73 

12 

17 

4 

590 

0 

0 

30 

0 

.13 

.  1  1 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

69.8 

49.0 

59.4 

4.3 

83 

1 

42 

22 

178 

0 

0 

0 

Q 

.24 

-  1.51 

.14 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

OCEANS  IDE 

0 

1 

Q 

.  34 

30 

.  0 

0 

2 

Q 

0 

OJRI 

72. 5M 

34  .8M 

53. 7M 

1  .5 

83 

1 

29 

24 

344 

Q 

0 

7 

Q 

.74 

-  2.50 

.58 

30 

.0 

0 

2 

1 

0 

OXNARD 

73.9 

46.8 

60.4 

5.4 

82 

16 

39 

24 

139 

0 

0 

0 

0 

.62 

-   1  .85 

.40 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

53. 2M 

36. en 

44  .9M 

- 

.3 

62 

9 

30 

30 

614 

0 

0 

2 

0 

1  .96 

-  2. BO 

1  .96 

31 

I 

0 

1 

1 

1 

PASADENA 

72. S 

43.9 

58.2 

2.7 

82 

1 

39 

24 

205 

0 

0 

0 

0 

.75 

-  2.08 

.45 

31 

.0 

0 

2 

0 

0 

POMONA  CAL  POLY 

73 . 2M 

S.4 

0 

0 

0 

0 

0 

Q 

RAMONR  FIRE  DEPT 

73.1 

34.1 

53.6 

80 

IS. 

28 

29. 

346 

0 

Q 

1  2 

Q 

.95 

.89 

31 

.0 

0 

1 

1 

0 

RF  ni  Qun^ 

70.1 

38.3 

54.2 

1  .6 

79 

1 

32 

24 

326 

0 

0 

1 

0 

.45 

-   1  .53 

.27 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

RIVERSIDE  FIRE  STA  3 

70.7 

37. S 

54.1 

1  .2 

79 

15 

32 

28. 

331 

0 

0 

3 

0 

.23 

-   1  .46 

.15 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STB  R 

72.6 

39.7 

56.2 

81 

4 

33 

24 

268 

Q 

0 

0 

0 

.21 

.21 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

7  3.6 

38.6 

56 . 1 

Q 

Q 

1 

Q 

1  59 

0 

SBNDBERG  HSO  //R 

S2.9 

39.5 

46.2 

4.3 

84 

8 

32 

31 

57S 

Q 

Q 

] 

Q 

.59 

-  1  .36 

.44 

31 

1  .3 

0 

2 

0 

0 

QQM  nifr.n  u^n  qp  ft 

71  .3 

50.0 

60.7 

4  .0 

80 

16 

46 

25 

129 

0 

0 

0 

0 

1  .06 

-  .67 

.72 

31 

.0 

0 

2 

1 

0 

SBN  CB8RIEL  FIRE  DEPT 

75.9 

38.6 

57.3 

2.0 

87 

15 

34 

25. 

231 

0 

0 

0 

0 

.60 

-  2.03 

.52 

30 

.0 

0 

1 

1 

0 

SBN  JflCINTO 

71  .6 

30.4 

51  .0 

.6 

80 

I 

24 

25 

428 

0 

0 

23 

0 

.85 

-  .90 

.49 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

M 

M 

M 

85 

3. 

40 

25 

Q 

Q 

Q 

Q 

.0 

0 

0 

70.5 

43.9 

57.2 

2.7 

80 

1 

40 

27 

233 

0 

0 

0 

0 

.94 

-   1  .72 

.56 

30 

.0 

0 

2 

1 

0 

SBNTfl  BARBARA  FAR  BP 

68.9 

38.9 

S3. 9 

1  . 1 

78 

16 

33 

1  1 

334 

0 

0 

0 

0 

1  .07 

-  1  .42 

.58 

30 

.0 

0 

2 

1 

0 

SBNTB  MBRIA  HSO  BP  R 

69.7 

33.8 

51  .8 

.0 

79 

15 

29 

27. 

4  02 

0 

0 

1 1 

0 

1  .09 

-  .96 

.63 

30 

.0 

0 

2 

1 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

74  .2 

53.6 

63.9 

7.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  PflULA 

72.2 

44  .an 

58. SM 

82 

2 

35 

28. 

20S 

0 

0 

0 

0 

.52 

.40 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

71  .8 

30.5 

51  .2 

80 

8 

25 

28. 

420 

0 

0 

22 

0 

.54 

.48 

30 

.0 

1 

0 

0 

TORRANCE 

72.9 

46.0 

59.5 

4.0 

84 

1 

42 

27. 

167 

0 

0 

0 

0 

.69 

-   1  .25 

.41 

31 

.0 

0 

2 

0 

0 

TUJUNCfl 

67.6 

43. S 

55.6 

77 

15 

34 

24 

284 

0 

0 

0 

0 

.58 

.54 

30 

.0 

0 

1 

1 

0 

TllCTIhl    inulwr  RQMfH 

74.5 

39.2 

56.9 

2.9 

83 

2 

34 

2S. 

243 

0 

0 

0 

0 

.67 

-   1  .32 

.67 

31 

.0 

0 

1 

1 

0 

TMITCHELL  DAM 

72.9 

32.8 

52.9 

81 

16 

24 

15 

367 

0 

0 

IS 

0 

1  .38 

.83 

31 

.0 

0 

2 

0 

UCLA 

70.5 

52.7 

61  .7 

3.1 

82 

1 

46 

24 

120 

0 

0 

0 

0 

1  .39 

-  1  .10 

1  .06 

30 

.0 

0 

1 

1 

UPLAND  3  N 

68.9 

41  .4 

55. 2 

78 

16. 

33 

24 

297 

0 

0 

0 

0 

1.11 

-  2.13 

1  .02 

30 

.0 

0 

1 

1 

1 

VISTfl  2  NNE 

72.7 

43.8 

58.3 

84 

1 

37 

28 

204 

0 

0 

0 

0 

1  .06 

.56 

31 

.0 

0 

2 

2 

0 

HBRNER  SPRINGS 

YORBA  LI  NOB 

74.9 

43.8 

59.4 

3.9 

85 

7 

36 

25 

174 

0 

0 

0 

0 

.79 

-   1  .52 

.68 

30 

.0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

54.4 

1  .9 

.91 

-   1  .63 

.2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONINO  SIRTION  INDEX 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  cblifornib 

DECEMBER  1976 


TEMPERRTURE 

PRECIPITATION 

NO 

OF 

DAYS 

SNOW 

SLEET 

NO. 

OF 

DAYS 

STSI ION 

MAX . 

MIN. 

a 

0 

r 

a 

n 

Z  i 

? 

In 

« 

c 

o 
a 

°  i 

a: 

I 

UJ 

a 

r  ? 

°  § 

a  i: 

UJ 

a 

S  z 

° 

0 

1 

s 

i 

S 

; 

S  1 

r 

1 

° 

0 

0 

2 

S  f 

5 

g 

r:  0 

° 

SOUIHEflST  DESERT 

BASINS  0? 

BHKER 

63 

.2 

30 

.8 

47 

0 

70 

1 

26 

31- 

553 

0 

0 

28 

0 

.60 

.60 

30 

.0 

0 

1 

1 

0 

BORSTOW 

61 

•  5 

23 

.9 

42 

7 

■  3.4 

69 

4 

IB 

22 

685 

0 

0 

30 

0 

.05 

-  .52 

.05 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

BEAUMONT   1  E 

63 

,  7 

39 

,  7 

5  1 

7 

2  .0 

7 1 

3 

27 

24 

403 

0 

0 

6 

0 

1.01 

-  1.48 

.67 

30 

.  0 

0 

2 

] 

0 

BISHOP  WSO  HP  R 

S8 

.  g 

1  9 

.  2 

39 

1 

.  2 

66 

34 

]  { 

23* 

798 

0 

0 

31 

0 

T 

-   1  . 05 

3  1 

T 

Q 

Q 

0 

Q 

8LYTHE 

BLYTHE  Ffifl  AIRPORT 

SB 

.0 

39 

.4 

53 

7 

-  .6 

76 

1 

30 

28. 

340 

0 

0 

3 

0 

.18 

-  .19 

.18 

31 

.0 

Q 

1 

0 

0 

BORREGO  DESERT  PARK 

73 

.0 

41 

.5 

57 

3 

78 

12* 

35 

28 

233 

0 

0 

0 

0 

.17 

.17 

31 

.0 

Q 

1 

0 

0 

BRAHLET  2  SH 

7 1 

.  6 

36 

.  S 

54 

1 

,  g 

78 

1  7 

29 

28 

33  1 

0 

0 

5 

0 

.05 

•  36 

.  05 

3  ] 

.  0 

0 

Q 

0 

Q 

DAGGETT  FBfi  AIRPORT 

63 

•  8 

35 

•  5 

49 

7 

1  . 7 

70 

1 5 

29 

28. 

470 

0 

0 

7 

0 

T 

.  4  8 

30 

■  0 

Q 

Q 

Q 

Q 

DEATH  VALLEY 

63 

■  8 

34 

"  ^ 

49 

Q 

-  3-4 

72 

5 

26 

25 

495 

D 

0 

12 

0 

.00 

.2  1 

.00 

■  0 

0 

Q 

Q 

Q 

DEEP  SPRINGS  COuLEGE 

S2 

.4M 

14 

.4H 

33 

4M 

59 

15- 

5 

22 

975 

0 

0 

31 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EAGLE  MOUNTAIN 

68 

.5 

45 

.3 

56 

9 

1  .5 

75 

16 

38 

24. 

246 

D 

D 

0 

0 

T 

-  .43 

T 

31. 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  CENTRD  2  SSW 

72 

■  0 

33 

•  8 

52 

g 

-  1.5 

78 

1 9 

3D 

9. 

368 

D 

D 

14 

0 

.  1  B 

.23 

•  1 8 

3  1 

.  0 

Q 

0 

g 

EL  MIRAGE  FIELD 

60 

.  6 

22 

.  6 

g 

7 1 

22 

7 1 8 

D 

0 

31 

0 

.  05 

3  1 

■  0 

Q 

Q 

Q 

Q 

FAIRMONT 

SB 

.0 

38 

.  2 

48 

1 

2  •  3 

65 

32 

24 

5 1 6 

0 

0 

1 

0 

.26 

-  2-18 

•  25 

3 1 

.  0 

0 

I 

0 

0 

GOLD  ROCK  RANCH 

69 

.6 

46 

.9 

58 

3 

74 

20. 

39 

30 

203 

D 

0 

0 

0 

.20 

.20 

3D 

.0 

0 

1 

0 

D 

HAINEE 

54 

.5 

26 

.2 

40 

4 

-  1.1 

52 

13 

22 

23. 

755 

0 

0 

31 

0 

T 

-   1  .09 

T 

31 

.0 

0 

0 

0 

D 

HATFIELD  PUMPING  PLANT 

6B 

•  2M 

74 

1 6 

27 

28* 

0 

0 

0 

.  G  3 

.42 

•  03 

3  1 

.  0 

Q 

Q 

Q 

Q 

IMPERIAL 

7  [ 

•  8 

4  1 

.  2 

56 

5 

.  7 

79 

3 

33 

27 

258 

0 

0 

0 

0 

.  1  5 

.29 

.  1 5 

3  1 

.  D 

Q 

0 

0 

IMPERIAL  FAP  flP 

69 

-  5 

37 

.  6 

53 

5 

76 

3 

3 1 

27 

346 

D 

0 

3 

0 

.  1  5 

.  1  5 

3  1 

.  0 

0 

I 

0 

Q 

INDEPENDENCE 

58 

.  I 

23 

.9 

41 

0 

68 

2 

16 

23 

735 

0 

0 

31 

0 

.01 

-1.19 

.01 

31 

.0 

Q 

0 

0 

0 

INDID  U  S  DATE  GARDEN 

73 

.8 

36 

.5 

55 

2 

-  .3 

83 

16 

29 

28. 

297 

0 

0 

8 

0 

.12 

-  .40 

.12 

31 

.0 

Q 

1 

0 

0 

INrOKERN 

28  . 

0 

0 

26 

0 

0 

IRON  MOUNTAIN 

66 

.  5 

4? 

.  5 

54 

Q 

.  3 

73 

1 6 

34 

24  . 

333 

0 

0 

0 

0 

.05 

.32 

.  06 

^ . 

.  0 

Q 

Q 

0 

LAKE  ARRONHEAD 

48 

.  9M 

29 

■  ^ 

39 

1  M 

■ ' 

56 

1 9* 

2  1 

24 

792 

0 

0 

26 

0 

1.73 

4.91 

1  .44 

L.    .  J 

1 

30 

2 

LANCASTER  FSS/FAA 

59 

.9 

22 

•  6 

41 

3 

67 

4 

15 

22 

727 

D 

0 

29 

0 

I 

T 

3) . 

.0 

0 

0 

0 

MECCA  FIRE  STATION 

72 

.0 

35 

.5 

53 

8 

-  .9 

81 

1 

25 

27 

342 

0 

0 

12 

0 

.17 

-  .27 

.12 

31 

.0 

Q 

1 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

0 

0 

0 

0 

Q 

! 

MOJRVE 

60 

.  7 

27 

,  g 

44 

3 

69 

1 9 

23 

633 

0 

0 

28 

0 

'94 

fi  1 

'94 

3  ] 

.  0 

Q 

MOUNTAIN  PASS 

55 

■  ^ 

25 

"  ^ 

40 

3 

65 

1 8 

24 

757 

0 

0 

30 

0 

. 

■ 

^ ' 

.  0 

0 

Q 

Q 

MT  SAN  JACINTO  W  S  PK 

43 

.2M 

20 

.7M 

32 

DM 

12 

21 

1018 

D 

1 

31 

0 

1  .02 

.68 

31 

9.0 

2 

1 

0 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

64 

.3 

40 

.3 

52 

3 

.4 

72 

16 

32 

27 

386 

0 

0 

1 

0 

.28 

-  .20 

.18 

31 

.0 

2 

0 

0 

PALMOALE 

*^ 

4? 

.6M 

^7 

^4 

94^ 

0 

0 

Q 

1  .15 

' '  ^ 

1^ 

' 

PALM  SPRINGS 

79 

? '  n 

9ft 

0 

0 

0 

0 

*qn 

n 

0 

PARKER  RESERVOIR 

66 

■  2 

4  I 

54 

3 

73 

20 

36 

24 

332 

0 

0 

0 

0 

07 

48 

'  07 

3 

0 

0 

RANDSBURG 

57 

.6 

M 

M 

62 

4. 

D 

0 

0 

.06 

-  .88 

.04 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

THERMAL   FAR  AP 

71 

•  I 

34 

.6 

52 

9 

60 

IS- 

27 

25 

370 

0 

D 

12 

0 

.  1  I 

-  .35 

.10 

30 

.0 

0 

I 

0 

D 

TRONR 

60 

.5 

27 

.0 

43 

8 

-  1  .6 

70 

IS 

20 

22 

652 

0 

0 

29 

0 

7 

-  .40 

I 

31 

.0 

0 

0 

0 

D 

THENTYNINE  PALMS 

64 

.8 

32 

.4 

48 

6 

-  1  .0 

71 

3 

26 

27 

SOO 

0 

0 

1  9 

0 

.01 

.4  1 

.01 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

VALYERMO  F IRE  STR  79 

59 

.2M 

26 

.9M 

43 

IM 

72 

4 

21 

27 

672 

0 

0 

30 

0 

.04 

.04 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

61 

•  5 

26 

.2 

43 

9 

.2 

67 

5* 

20 

24. 

647 

0 

0 

30 

0 

.00 

.74 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WHITE   MOUNTAIN  1 

39 

.2 

9 

.4 

24 

3 

50 

3 

-  2 

21 

1256 

0 

6 

31 

2 

T 

I 

31. 

T 

31. 

0 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

31 

.5 

1  1 

.7 

21 

6 

42 

2 

-  3 

31 

1337 

0 

17 

31 

1 

.99 

.99 

31 

3.0 

3 

31 

1 

1 

0 

WILDROSE  RANGER  STA 

55 

.4 

27 

.6 

41 

5 

64 

1 

20 

31. 

720 

0 

0 

29 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

46 

5 

-  .7 

•  21 

-  .92 

.3 

SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 


DniLY  PRECIPITflTIO 


STRT  ION 


ALOCRPOINT 
ANQUIh  OAC  UNION  COL 
BIG  BAQ  RANQtQ  STATION 
BOOHVILLC   r»lTTiC  STB 
6aANSCSr«  3  NNM 

BRIOGEVILli:  4  NNU 
BUQNT  RANCH  1  S 
CAL  IS'^GA 
CALLAHAN 

cA2Aoeag  s  u 

CCCILVILLC  5  SC 
CLCAQ  CKZK 
CLOVCQDALC  3  SSC 

copca  NO  1  oAn 

CBVELO 

caescEMT  CITY  i  n 

CaCSCENT  CITY  7  tNE 
CurniNGS 
OUTTONS  LANDING 
EUREKA  WSO  CI 

rOREST  GLEN 

roRT  eaflCG 

rORT  DICK 

FORT  JONES  RANGER  STA 

rear  rqss 

GARBERVtLLE 

GASOUET  RANGER  STATION 
GRATON 
GREEhviCu 
OUEBNEVILLE  ? 

MBPPV  cnrp  aANCER  STA 
HArroa"<  SANGER  STATION 
HEAlOSBuRG 
HEALOSfiuRG  2 
HIL  TS 


LAVA  BEDS  NAT  nONUMENT 

MAO  QIVEQ  RANGER  STA 
MOUNT  HCBa9N  US 
rX!ia  WOODS 
HAPA   STBTt  HBSPITAl 
OA<t  KNOLL    R  S  2 

oakville  1  mu 
OCCIDENTAL 

OaiCK  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

PETBLUMA  riRE  STA  2 

POINT  ARENA 
POTTEft   VALLEY  PM 

RICMAQDSON  GROvC  ST  Pk 
SAINT  HELENA 
SAN  QAFAEL 

SANTA  ROSA 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

SMELTER  COVE  AVIATION 
SKAQGS  SPGS  LAS  LOWS 

SONOrW 

STANOISM-MICKEr  ST  PK 
TRINITY  aivER  HATCH 
TULELAKE 
UKIAM 


<  usu 


UKIAH  ' 
UPPER  I 
MARn  SPRINGS  DAM 
hCAVERVILLE  RANGER  STi 
VCED  riRE  DEPARTftNT 

UILLITS    t  NE 
WILLOU  CREEK    1  riM 
YREKA 


DRAINAGE  02 

AOIN  RANGER  STATION 
AL TUBAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

AUBURN  OAn  PROJECT 

BLUE  CANYON  asnj  y/H 

6BMWN  DAM 
BRANNAN  ISLAND 
BROOKS  TARNHAn  RANCH 
BRUSH  CREEK  RS 
BUCKHORN 


BUCKS  CREEK  PM 
BURNCY 

CANOr  RANGER  S 
CANYON  OAn 
CARIBOU  OOkCR  HOUSE 


ION 


CHALLENGE  RANGER  STA 
CHESTS a 

CHICO  UNIVERSITY  TAan 
Cl  ARKS  VALLEY  MJOO  RCM 
CLEARkAKE  HIGHLANDS 

COHASSET  1  NNC 
CflLEmN  FISHERIES  STA 
C6LFAX 

COLGATE  PObCR  hOUSE 
COLUSA  3  SSM 

COOL 

CSRNING  HOUGHTON  RANCH 

OANA  a  sc 

DAVIS  2  HSH  EXP  FARn 
DEER  CREEK  FOREBAY 

DELTA 


DAY  OF  MONTH 

1     2    3     4    5    6     7    8    9     101112    131415    161718    19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


SEE  REFERENCE  Nl 


lOTES  FOLLOHINO  SmTION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT  ION 


0066  INS  1  S 

OOUNIEVILLE  RANGER  STft 
DUNN IGAN 

OUNStTJIR  SHNGCR  STA 
CAST  PARl(  RESCRVQIR 


IRE  STi 


ION 


FAiariELO  f 
FOLSOM  OAM 

fBRESTHILL    RANGER  5TA 
FBENCM  GULCM 
CEORGEtomi  ranger  srn 

GIBSON  WHY  fWTNCE  STA 
GBLO  RUN 
GflASS  VALLEY  2 
GREENVILLE  RANGER  STA 
GRIZZLY  ISLAND  RCruGC 

HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  ENGLE6RIGHT  qom 
HAT  CREE"*  PH  1 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
IOWA  HILL 

JESS  VALLEY 
K.ELSEY   1  N 
KILAQC  POUER  HOUSE 
LflitEPORT 

lake  solano 

lake  spauloing 
lecsville  keegan  ranch 
lookout  3  usw 

MfiNZANITA  LAKE 
HARKLEY  COVE 

MHflrSVILLE 
rc  CLOUD 
MIDOLETOWN 


roul 


SHASTB    WSO  CI 


NEVADA  CITY 
NICOLAUS  2 
ONO 
ORLAND 

QROVILLE  RANGER  STA 

PACIFIC  MOUSE 
PARADISE 

PASKCNTA  RANGER  STA 
PAYNES  CREEK 
PIT  RIVER  PH  1 

PIT  RIVER  PH  S 
PLACERVRLE 
PLACERVILLE  IFG 
PORTOLA 
QUINCr 


RED  6LUFI 
RCOOING  I 
REPRCSA 
RIO  viSTi 
ROUND  MT 


USO  I 


'  G  AND  E 


SACRAMENTO  FRH  AP  fl 
SACRAMENTO  WSO  CI  H 
SHASTA  DAM 

shingletown  2  e 

SIERRA  CITY 

SIEBRAVILLE  RANGER  STAz-X 
STONYFORO  COOLEY  RANCH 
STONYFORD  BANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 

TWIN  LAKES 


VOL  T 


POWER  HSUSE 


WHISKEYTBWN  RES 
WILL lAHS 
WILLOWS 

WINTERS 

WOODLAND    I  WNW 


60CA 
BOD  IE 

BRIDGEPORT 
CEOARVILLE 
D0NNER  l^ttOI 


GEM  LAKE 
MONO  LAKE 
SAGEHCN  CREEK 
SECRET  VALLEY 
SUSANVILLE  AIRPORT 

TAHOE  CITY 
TERTO 

TRUCKEE  RANGES  STA 
WENOEL    10  SE 


ARROYO  GRANDE 
BEN  LOMOND  4 
BERKELEY 

6IG  SUA  STATE  PARK 
BLACK  MOUNTAIN  P  SW 

BURL INGfiPC 
CALAVERAS  RESERVOIR 
CARMEL  VALLEY 
CHITTENDEN  PASS 
CROCKETT 


DAY   OF  MONTH 


1     2  3 


5    6     7    8    9     10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STflT  1  ON 


OAVENPaST 

roQT  no 

GCUCQ  RflNCN 
aiLQOV  14  CHC 

MCRNANOCZ  2  HU 
MNG  CITY 

LA  HONDA 

LlVCBMOaC  CaUNTr  r  0 

(.e«i4no  3  H 
I as  OATts 

LOS  6AT9S  4  SU 

MAQTINCZ  UATCa  PLANT 
MBNTtREV 
neNTEREY  FAA  AP 
rOQCAN  HILL    3  C 
MSRRQ  BAY  Fiac  OEPT 

nORRB  BAY  3  N 
mUNt  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAniL  TON 
NACIhlENTO  OAH 
NEUARK 

OAKLAND  WSO  AP 
OAKLAND  MUSEUn 
PAICtNCS  QhRuALL  rang 
PALO  ALTO 
PAL QMA 

PASO  R06LES 

PASe  ROBLES  FAA  AP 

PINNACLES  NAT  MONUPCN 

PISW  BEACH 

PRIEST  VALLEY 

REDkOOD  CITY 
RICnrONO 

SAINT  nARYS  COLLEGE 
SAL INAS  3  E 
SAl INAS  TAA  AP 

SAL INAS  OAn 
SAN  AQOB 

SAN  CLEPCNTE  0AM 

S  r   RICHMSNO  SUNSET 

SAN  FRANCISCO  USD  AP 

SAN  rRANCISCO  WSO  CI 

SAN  GR£GORIO  3  SE 

SAN  JOSE 

SAN  LUIS  BBISPO  POLY 

SAN  P1ATE0 

SANTA  CRUZ 
SANTA  mRGARI 

sqledao 
sprcchels  mwy  bridge 

UPR  SAN  lEANDRO  riLTER 

UAL  NUT  CREC*  A  E 
UATSONvlLLE  MTERMR^S 
HOODSIOE  riRE  STA  1 
iJaiGHTS 


o 


1.03 
1  .33 
1  .08 


1.53 
3.00 
3.37 
1  .33 


I  BOOST 


AMCIBLA 

ANTIOCM  PUIVING  PL  3 
ASH  MOUNTAIN 
f^UBCRRY   1  NU 
BO^ERSriELO  1^3  AP 

balch  pokr  house 
buttonwilloh 
calaveras  big  trees 
calaveras  ranger  sta 

Cnr^  PARDEE 

CASTLE  HOCK  RAO  lAB 
CATHETS  VY  BULL    HUN  RH 
CMERRY  VALLEY  DAn 
COAL  tNCA 

CORCORAN  IRRIG  OtST 
OELAHO 

OCL  PUERTO  ROAD  CAr«> 

dcnair  3  nne 
elcctra  po^r  house 

ELL lOTT 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
riOOLETOkM  LYNCH  RANCH 
Five  POINTS  %  SSM 
FflCSf*0  bSO  AP 
("RIANT  GOVEHN^CNT  CArr 

CLENNVILLE 
GRANT  GROVE 
OROvClANO  RANGER  STA 
HANFOHD  2  S 

HCTCM  HETCHY 


A«E 


HUNTINGTON 

IDRIA 
tOMC 

JOHNSONDAl  E 

RCRlINGER 

KERN  RIvCB  Ph  1 
^ERN  RIVER  PH  3 
^CTTLEMAN  STATION 
«NICHTS  FERRY  2  SE 
LEBEC 

LE  GRAND 
LEHfMM  RANCH 
LEfBN  COVE 
I IN05AY 
LOOGCPOLE 

LOOI 

LOS  OANOS 

LOS  BANDS  ARBURUA  RCH 
LOS  OANOS  OCT  RCSv 
rviOERA 


1 .80 
1 .41 
1 .61 
1.S3 
1  .73 


1  .68 
LSI 
3.94 


DniLY  PRECIPITRTION 


DRY  OF  MONTH 


10 


1112    13  14  15    16  17  18    19  20  21 


22 


23 


24 


25 


26  27 


28 


29 


30 


31 


T  3.00 
.M  1. 


1.00 
.30 
1  .33 


a.  13 
1 .33 


SEC  REFERENCE  MOTES  FOLLOHINC  SrWTlQN  INDEX 
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DRILY  PRECIPITnilON 


STflT  ION 


MftTHEO 
rtNOOTA  DftM 

ft;aCEO  MUNICIPAL 
rtJOESTO 

nOQTM  r9Q<^  QAriGCR 

SRAnGC  cave 


POSEY  3  E 

SftLT  SPBIHCS  PUR  MOUSC 

SAN  LUIS  onn 

SANTft  QITO  PEO^ 
SQNOSA  as 

so  ChTQAfiCE  VQSEMITE 
STANISLAUS  PSWEH  HOUSE 
STOCtTON  USO  ftp 
STQCHTON  FIRE  STA  4 

SUTTER  MILL    RANGEa  STfl 

TEMACMAPI 

TEJON  RANChO 

TwaEE  avBS  EDISON  PH  I 

TIG£R  cnttn.  PH 

TRACY  CAaeONA 
TRACY  PUI<>ING  PLANT 
TURLOM 
vrSAL  lA 
WALLACE    1  NNE 

WASCO 

KlSTHAvEN 
ueST  PBINT 
uorroao  heights 
TOseMITE   PARH  HEADQTBS 


ACTON-ESOO  CYN  FC?61F 

AL  ISO  CH  OAT  nr  rc 

ALPINE 
AL TADEHA 
ANZA 


'LEASURE 


ICR 


BIG  TUJUNGA  GAM  rc«60E 
BOUQUET  CANYON 
euRBANK  vALlCY  Pf*»  PLT 
CACMUMA  LA^C 
CArO  MI  HILL    OPIOS  STE 

CfllVO 

CANOGA  PAQll  PIERCE  COL 
CMATSHORTm  FC24F 
CHULA  VISTA 
CLAREnONT  POnONA  COL 


FC  53  D 


COLBYS  I 
CORONA 

COVINA  TEI^'LE   FC    103  B 
CRYSTAL    LAHE  FC  2B3C 
CULVER  CITY 

CuYArftCA 

OESCANSO  RANGER  STA 
OOWKEY  riaC  STA  FC1070 
DRY  CANTON  RCSCRVOIR 
EL   CAPITON  0AM 

CLSINORE 

Esconoioo 
riLunsRe  i  t^u 

F ON TANA  S  N 
FONTANA  KAISER 

FULLERTON  HIILCBEST  av 

cieaAL  TAB  OAn  ^ 

GILLESPIE  FIELD 
GLENOORA  bCST  FC  IBS 
HAIhES  CYN  UPPER  rC367 

HEfCT 

MENSHAU  QAFI 
MOEGEES  FC  60  A 
IDYLLHILO  Fiae  OCPT 
JUL  IAN  WYNOLA 

JUNCAL  DAn 

LA  CRESCCnTA  FC  251  B 

LAGufiA  acncH 

LAKESIDE  2  E 
LA  rcsA 

LECHUZA  PT  STfl  rc  3S26 
LOI^OC 

LONG  BEACM  MSO  AP 

LOS  ALAfOS 

LOS  ANGELES  USB  AP 

L95  ANGELES  CIVIC  CTR 

LOS  PRIETQS  RANGER  STA 

lYTXE  CREEK  BANGER  STB 
moBPARK 

KT   WIlSBN  2 

NEW  CUYAHA   FIBE  STA 
"El^ALL    SOLEOAD  FC32Ce 
NCbPORT  BEACH  HABBOR 
NIPQft)  2  NW 
OCEANS  IDE 

OjAI 
OXhABO 

PACOIfW  DAM  FC  33  A  E 
PAlOHAR  FTT  OBSEBvATOBY 
pAlOS  vEBOES  est  fC430 


DRY   OF  MONTH 


2  3 


4    5  6 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  U 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


SEE  REFERENCE  NOTES  fOLLOHlNG  STBIION  INDEX 
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STATION 


PICOQA  BlAMCA  GRO  STA 
PIQU  2  E5E 

"T  ftOCUELLO  LIGHT  ST« 
PSMOWn  CflL  POLV 

PQWflV  vftiLCY 
HfthONfl  rioc  oEPr 
BEDLANDS 

Hivt;as(OE  riQE  st«  3 
aivEBSIOC  CIT  EXP  ST«  Q 

SRLSlPueOCS  CAGING  STA 
SAfi  ftCRNAQDINO  CD  H8SP 
5AN0BC8O  PTL  FC)30B 
SANOBEQG  USO  //^ 
SAN  Dices  USO  AP  B 


SAN  Oll-ns  F 

SAN  GABBIEL 

SAN  CABBIEL 

SAN  GASBIEL 


SAN 


JACIN 


NrON  pm 

fC^S^BE 
BE  OCPT 


DAILY  PRECIPITATION 


DRY  OF  MONTH 


SAN    NICOLAS  ISLAND 
SANT1  OKA  fiac  STATION 
SANTA  BAMtJABA 
SANTA  BAQBABA  FAA  AP 
SANTA    nABIA    USD  AP 


lER 


SANTA  PQNICA  I 
SANTA  PAULA 
SAUOUS  PUQ  PL  T  I 
SOMIS  3  NU 
SUCY  RANCH 

SUN  CITY 

SUSANA  KNOLLS 

THOUSAND  OA^S 

TOPANGA  PBTBOU    STA  TCB 

TOBBANCe 

TUJUNQA 

TUSTIN  IQVINE  BANCH 
TUITCHCLl  DAh 
UCLA 
UPLAND  3  N 

VALLEY  CENTER  2  NNE 
VAN  NUYS  rc  ISA 
VCNTUBA 

VINCENT  flBE  STA  rci2B 
VISTA  2  NNE 

WBLNUr  PTL  STA  FC102C 
hAQNEB  SPBINCS 


YOBBA  L INDA 


AOEL ANTO 
APPLE  VALLEY 
DAKEB 
BABSTOM 
BEAUnOMT  J  E 

BCNT8N  INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PAB*  FC  83B 
BISHOP  CBEE*  INTfti^E  2 
BISHOP  USO  AP 

6L  YTME 

BL  YTmC    fAA  AIBPQQT 

eOBBEGO  DESERT  PARi^ 
BOULEvAQO  2 
BBAkLEY  3  SU 
CALEXXCD  2  ne 

DAGGETT  FAA  AIBPOQT 
DEATH  VALLEY 
DEEP  CANYON  lABOBATOBY 
DEEP  SPBINCS  COLLEGE 
EAGlE  ^UNTAIN 

EL  CCNTBO  2  SSW 
EL  MIBAGE  FIELD 

TAIRrtSNT 

COLD  QOCit  BANCH 

GQLDSTQNe  ECHO  2 

HAllCE 

maytielo  Pumping  plant 

hespebia 

I^PEaIAL 

irPEBIAL    FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INOIO  U  S  DATE  GARDEN 

INYO^ERN 

INYO^EBN  ABMITACE 
IBON  MOUNTAIN 

JOSHUA   TBEE   3  S 

<<EE  BANCH  , 

LA^E  ARR8IMEA0 

LA«E  SABBINA  , 

LANCASTER  FSS^FAA 

rCCCA  FIBE  STATIUN 
HITChELL  CAVERNS 
'WJAVE 

fflUNTAIN  PASS 
PTT  SAN 


10 


12 


13 


14 


15    16  17  18    19  20  21 


I  AC  IN 


NEEDLES  FAA 
NIL AND 
OCOTILLO  hCLLS 

OCOTILLO  2 
PAL  ft)ALE 

PALH  SPRINGS 
PARttCR  BCSERVQIB 
BANOSBUBG 


e  U  S  Pit 
IBPORT 


SNSM  CREEil  UPPER 


TROhA 

TUCNTYNINE  PAL« 
vALYEHft)  FIRE  STA 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


SEE  REFERENCE  NOIfS  FOLLOHINC  STOTION  INDE 
1  1 


DRILY  PRECIPITATION 


STflT ION 

TOTAL 

DAY   OF  MONTH 

1    2  3 

4    5  6 

7    8  9 

10  11  12 

13  14  15 

16  17  18 

19  20  21 

22  23  24 

25  26  27 

28  29  30 

31 

VICTOaviLuE  Purv  PLANT 
UHITE   MOUNTBIN  1 
twin   MOUHTftIN  2 

RANGER  STA 

.DO 

.99 
.00 

• 

.99 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SmTlON  INDEX 
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DAILY  TEMPERniURES 


STPT  ION 

DRY   OF  MONTH 

»BOE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

t  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

2< 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

•  • 

NORTH  const 

OROINRDE  01 

SLDERPOINI 

nBx 
niN 

6S 
25 

65 
26 

60 
28 

63 
33 

59 
33 

63 
28 

64 

26 

59 
31 

59 
31 

63 
30 

61 
24 

56 
26 

59 
27 

59 
27 

62 
28 

64 

25 

60 
24 

60 
22 

59 
22 

SB 
23 

SO 
29 

SS 
32 

61 
29 

54 

29 

59 
26 

59 
28 

57 
31 

59. 7 
27.6 

RNCHIN  Pnc  UNION  COL 

HRX 
HIN 

BIO  SRR  RANGER  STATION 

nax 
niN 

SS 
28 

S3 
30 

52 
31 

54 

31 

54 

32 

55 
34 

SO 
30 

52 
27 

51 
26 

52 
26 

55 
27 

47 

22 

44 

22 

48 

28 

52 
23 

50 
24 

49 

36 

CBILBMBN 

HRX 
MIN 

SO 
20 

51 
21 

51 
20 

51 
23 

48 

22 

50 
23 

52 
24 

56 
26 

48 

28 

44 

21 

46 

20 

47 

23 

50 
24 

50 
23 

47 

23 

52 
22 

47 

20 

45 

17 

45 

18 

40 

18 

40 

23 

48 
24 

39 
IS 

39 
15 

44 

29 

56 
20 

47 

21 

37 
16 

45 

26 

47 

33 

43 

21 

46.9 

21  .9 

CECILVILLE  5  SE 

not 

MIN 

62 
25 

64 

2S 

63 
24 

62 
25 

61 
25 

60 
25 

62 
28 

62 
28 

SS 
30 

48 

25 

6B 
26 

61 
25 

57 
24 

58 
24 

57 
25 

61 
27 

63 
26 

59 
24 

60 
21 

56 
21 

57 
22 

51 
23 

53 
26 

54 

19 

53 
19 

52 
23 

62 
24 

54 

19 

54 

20 

S4 

33 

SO 
24 

S7.5 
24.4 

CLOVEROBLE  3  SSE 

MBX 
MIN 

68 
37 

69 
36 

72 
37 

71 
32 

65 
35 

69 
36 

70 
36 

70 
36 

64 

36 

61 
38 

69 
32 

67 
31 

66 
32 

62 
.  36 

63 
38 

68 
33 

66 
33 

69 
34 

62 
32 

62 
32 

66 
36 

59 
33 

S6 
34 

56 
31 

57 
32 

58 
30 

64 

32 

63 
31 

60 
32 

51 
38 

51 
38 

63.7 
34.2 

COVELO 

MBX 
MIN 

66 
20 

66 
22 

66 
22 

65 
22 

63 
22 

67 
24 

67 
23 

62 
23 

SB 
25 

75 
24 

69 
24 

58 
20 

60 
22 

65 
20 

63 
20 

60 
21 

62 
20 

61 
19 

61 
18 

60 
20 

60 
35 

55 
24 

63.1 
22.3 

CRESCENT  CITY  I  N 

MBX 
MIN 

60 
33 

52 
40 

58 

32 

61 
33 

63 
32 

62 
33 

60 
36 

55 
38 

55 
32 

70 
41 

63 
43 

60 
40 

59 
39 

59 
37 

61 
38 

61 
40 

60 
36 

62 
35 

61 
37 

58 
39 

55 
37 

57 
35 

56 
39 

SS 
36 

SS 

47 

55 
50 

57 
40 

57 
37 

58 
41 

58 
40 

56 
37 

58.7 
37.9 

OUTTONS  LBNDINC 

MBX 
MIN 

6B 
32 

69 
34 

68 
34 

64 
34 

63 
38 

67 
37 

62 
35 

61 
35 

59 
38 

63 
38 

63 
38 

62 
34 

62 
35 

58 
31 

61 
32 

63 
35 

62 
32 

65 
32 

59 
31 

SS 
33 

54 
34 

59 
33 

59 
32 

55 
31 

61  .8 
34  . 1 

EUREKA  HSO  CI 

MBX 
nlN 

51 
39 

47 

39 

51 
36 

55 
42 

54 
38 

S8 
39 

S3 
40 

58 
40 

52 
36 

58 
35 

64 
41 

56 
39 

SS 
39 

55 
39 

55 
38 

54 

39 

59 
40 

62 
37 

59 
38 

58 
40 

50 
40 

54 
41 

S3 
39 

SS 
36 

56 

40 

58 
41 

53 
40 

61 
40 

58 
46 

69 
4  1 

53 
36 

55.6 
39.2 

FOREST  GLEN 

MBX 
MIN 

47 

22 

47 

22 

47 

22 

47 

22 

46 

20 

44 

20 

47 

22 

46 

23 

45 
24 

40 

21 

54 

22 

47 

21 

44 

22 

45 

22 

43 

22 

45 
24 

45 

22 

42 

19 

43 

18 

42 

19 

43 

19 

40 

19 

43 

26 

45 

17 

41 

17 

48 

20 

47 
24 

47 

19 

44 

19 

47 

26 

37 
31 

44. B 

21  .5 

FORT  BRBCG 

MAX 
MIN 

56 
37 

56 
38 

53 
40 

S3 
37 

59 
37 

58 
37 

61 
39 

SB 
38 

56 
40 

57 
37 

65 
38 

60 
37 

53 
37 

56 
36 

57 
37 

59 
38 

59 
36 

57 
37 

61 
37 

59 
40 

56 
40 

SS 
40 

57 
41 

57 
35 

58 
35 

57 
38 

56 

40 

59 
39 

SB 
45 

57 
37 

57.4 
38.1 

FORI  JONES  RBNCER  STB 

MAX 
MIN 

54 

IS 

5S 
17 

56 
16 

54 

17 

55 
IB 

56 
22 

55 
22 

46 

16 

47 

18 

52 
20 

49 

20 

S3 
18 

48 

15 

53 
12 

48 
14 

40 
14 

40 
24 

1  1 

52 

44 

19 

46 

20 

51 
30 

FORT  ROSS 

MBX 
MIN 

62 
39 

61 
41 

59 
39 

62 
41 

65 

41 

61 
44 

60 
44 

61 
40 

61 
44 

63 
42 

63 
42 

58 
42 

58 
44 

62 
39 

62 
39 

62 
4  1 

62 
43 

62 
41 

62 
41 

SB 

39 

55 
43 

59 
43 

58 
40 

59 
41 

60 
39 

59 
39 

60 
38 

SB 

38 

55 
37 

60 
42 

60.2 
40.9 

CRBTON 

MBX 
MIN 

66 
28 

60 
28 

67 
28 

67 
29 

66 
32 

75 
30 

66 
29 

66 
29 

64 

30 

65 
32 

68 
28 

64 

25 

63 
29 

61 
26 

62 
26 

67 
26 

64 

25 

63 
27 

66 
29 

64 

29 

62 
29 

60 
30 

SI 

35 

SB 
26 

64 

28 

57 
23 

62 
24 

64 

27 

55 
28 

50 
31 

49 

34 

62.8 
28.5 

HBPPr  CBMP  RBNGER  SIB 

MBX 
MIN 

57 
25 

S6 
27 

55 
27 

56 
26 

57 
26 

60 
25 

58 
27 

SS 
27 

46 

32 

S3 
25 

55 
26 

57 
26 

61 
24 

SO 
27 

50 
27 

54 
28 

51 
30 

48 

27 

49 

22 

49 

19 

49 

18 

49 

20 

45 
24 

55 
22 

48 

25 

50 
32 

50 
32 

52 
31 

46 

32 

48 

33 

SB 
30 

52.5 
26.5 

MEBLDSauRG 

MBX 
MIN 

70 
34 

71 
34 

70 
34 

66 
32 

77 
38 

71 
35 

71 
35 

65 
34 

66 
40 

70 
36 

66 
32 

68 
32 

64 
34 

66 
32 

69 
33 

65 
32 

65 
31 

69 
31 

65 
32 

63 
32 

59 
32 

51 
33 

61 
36 

66 
31 

59 
33 

66 
28 

65 
29 

57 
30 

SI 
35 

49 
44 

64 

38 

64.7 

33.7 

HILtS 

MBX 
MIN 

58 
23 

56 
20 

48 

20 

51 
29 

53 
23 

53 
22 

54 

22 

49 

25 

45 

32 

48 

22 

51 
21 

48 

20 

51 
22 

48 

23 

51 
23 

52 
23 

55 
22 

51 
16 

52 
IS 

46 

16 

42 

16 

41 

21 

51 
28 

45 

IS 

45 

26 

46 

20 

45 

20 

44 

24 

40 

29 

48 

30 

45 

20 

48.8 

22.2 

HOOPB 

MBX 
MIN 

51 
31 

51 
33 

50 
33 

49 

33 

45 

33 

50 
33 

51 
33 

49 

35 

52 
36 

SO 
34 

50 
33 

48 

33 

47 
34 

47 

32 

48 

32 

49 

33 

49 

31 

47 

32 

46 

30 

44 

28 

41 

29 

45 

32 

45 

31 

47 

29 

46 

35 

49 
34 

42 

37 

51 
30 

44 

34 

49 

35 

47 

31 

47.7 

32. S 

KENIFIELD 

MBX 
MIN 

63 
36 

60 
38 

60 
35 

SB 
36 

65 
45 

62 
39 

61 
38 

S7 
38 

61 
41 

60 
38 

59 
37 

58 
37 

58 
37 

60 
33 

60 
35 

57 
37 

59 
37 

60 
38 

61 
34 

57 
36 

56 
34 

53 
38 

54 

39 

54 

32 

54 

3S 

56 
33 

58 
31 

54 

33 

53 
35 

55 
47 

56 
46 

58.0 
37.0 

KLBHBIH 

MAX 
MIN 

61 
34 

57 
33 

58 
33 

60 
32 

60 
32 

62 
3S 

59 
34 

54 

35 

SS 
33 

61 
32 

64 
34 

SB 
33 

59 

33 

SB 
34 

63 
35 

57 
36 

SB 
32 

60 
30 

60 
33 

S7 
31 

SO 
30 

55 
35 

56 
35 

56 
29 

53 
42 

49 

37 

se 

31 

54 

31 

59 
41 

59 
39 

57 
32 

S7.6 
33.7 

LflVfl  BEDS  NBT  nONUHENT 

MBX 
MIN 

50 
23 

S3 
27 

50 
28 

52 
26 

47 
24 

48 

27 

50 
30 

54 

35 

52 
20 

34 

18 

37 
20 

43 

21 

46 

25 

48 

27 

47 

27 

47 

25 

52 
27 

50 
24 

49 

23 

36 

21 

44 

19 

40 
24 

37 
30 

42 

18 

40 

23 

48 

30 

51 
23 

39 

25 

50 
28 

40 

29 

43 

21 

45.8 
24.8 

BOUNT  HEBRON  RS 

MBX 
NIN 

52 
12 

S3 
12 

54 

10 

50 
1  1 

52 
13 

54 

18 

S3 
8 

32 
0 

40 
4 

4S 

12 

45 
14 

45 
14 

44 

9 

49 

6 

42 

7 

39 
10 

37 
16 

54 

40 

6 

39 
10 

36 
22 

NBPB  STBIE  MOSPITBL 

MAX 
MIN 

67 
32 

67 
33 

65 
33 

60 
33 

72 
43 

68 
36 

70 
33 

71 
34 

64 
34 

70 
43 

65 
36 

66 
32 

60 
34 

63 
30 

66 
32 

66 
36 

67 
32 

62 
32 

64 

31 

61 

32 

61 
31 

SS 
35 

55 
37 

59 
28 

60 
31 

61 
28 

62 
28 

58 
30 

54 

31 

SS 
46 

59 
44 

63.0 
33.9 

ORICK  PRBIRIE  CREEn  PK 

MBX 
MIN 

SS 
31 

48 

31 

55 
30 

57 
2B 

55 
32 

SS 
32 

SS 
30 

54 

32 

52 
29 

SI 
29 

54 

33 

51 
30 

50 
34 

52 
32 

54 
34 

53 
32 

53 
30 

51 
29 

52 
34 

53 
30 

46 

28 

52 
33 

53 
34 

52 
32 

52 
34 

51 
35 

49 

26 

51 
41 

59 
36 

52.6 
31  .6 

0RLEBN5 

MBX 
MIN 

57 
30 

56 
32 

54 

30 

57 
33 

58 
29 

58 
30 

SS 
33 

S3 
35 

56 
34 

58 
28 

56 
27 

49 

31 

52 
33 

54 

32 

55 
31 

51 
35 

S2 
26 

SI 
26 

43 

24 

45 

29 

54 

30 

40 

26 

47 

35 

42 

32 

55 
36 

45 

35 

SO 
35 

57 
40 

50 
36 

52.1 
31  .4 

PETBLUHfl  FIRE  SIB  2 

MBX 
MIN 

65 
31 

68 

31 

63 
34 

70 
36 

72 
36 

65 
33 

63 
33 

63 
31 

65 
32 

65 
36 

62 
32 

60 

30 

60 
30 

62 
29 

61 
30 

60 
30 

62 
29 

58 
29 

64 

29 

61 
29 

60 

33 

54 

32 

57 
38 

64 

27 

57 
27 

61 
26 

63 
25 

55 
25 

54 

31 

SI 
37 

61 
43 

61  .5 
31  .4 

POINT  BRENfl 

MBX 
MIN 

61 
30 

61 
33 

54 
44 

58 
41 

60 
38 

62 
35 

68 

32 

66 
32 

58 
37 

SB 
32 

64 

31 

66 
30 

61 
31 

62 
34 

60 

34 

65 
33 

66 
31 

65 
30 

61 
34 

58 
33 

58 

33 

56 
35 

58 
30 

59 
29 

60 
32 

S7 
30 

60 
33 

59 
29 

60 
33 

57 
44 

55 
32 

60.4 
33.4 

POTTER  VBLLEI  Pm 

MBX 
MIN 

70 
25 

71 
28 

70 
27 

68 
30 

68 
28 

70 
31 

68 
30 

70 
28 

62 
30 

78 
26 

66 
30 

64 

2S 

66 
29 

62 
26 

70 
28 

69 
28 

68 
25 

67 
25 

65 
23 

63 
25 

60 
24 

57 
30 

60 
32 

62 
23 

65 
35 

60 
22 

65 
25 

59 

25 

55 

44 

55 
43 

60 
27 

64.9 

28.3 

RICMBRDSON  GROVE  SI  PK 

MBX 
MIN 

50 
27 

SO 
27 

50 
22 

51 
25 

SS 
32 

S3 
33 

S2 
32 

51 
32 

50 
31 

46 

30 

49 

28 

49 

30 

48 

29 

46 

29 

47 

29 

SO 
28 

50 
28 

47 

27 

46 

28 

46 

29 

46 

30 

44 

31 

SI 
34 

50 
37 

48 
34 

53 
37 

52 
36 

47 
34 

50 
35 

52 
35 

51 
33 

49.4 

30.7 

SBINT  HELENA 

MBX 
MIN 

69 
29 

71 
3D 

69 
30 

65 
30 

76 
44 

72 
37 

70 
31 

64 

30 

63 
36 

73 
32 

70 
24 

71 
28 

62 
31 

63 
28 

67 
29 

66 
29 

70 
26 

67 
27 

66 
26 

65 
28 

62 
27 

60 
30 

60 
35 

63 
24 

65 
28 

64 
24 

64 

25 

62 
26 

62 
26 

58 
45 

60 
38 

65.8 
30.2 

SAN  RAFAEL 

MBX 
MIN 

67 
36 

66 
40 

66 
38 

63 
39 

71 
46 

66 
41 

66 
43 

64 
42 

66 
44 

65 
39 

63 
41 

63 
47 

62 
42 

66 
36 

68 
36 

64 
41 

66 
42 

65 
40 

66 
37 

63 
41 

60 
37 

58 
39 

S6 
39 

60 
35 

SB 
39 

68 
38 

65 
33 

61 
36 

55 
37 

56 
42 

50 
47 

63.3 
39.8 

SBNIB  ROSB 

MBX 

niN 

69 
30 

68 
30 

68 
29 

65 
33 

74 

35 

69 

32 

66 
31 

63 
30 

65 
33 

67 
39 

64 

30 

64 

29 

60 
30 

64 

28 

69 
30 

67 
30 

64 

28 

67 
29 

65 
27 

62 
29 

60 
28 

56 
37 

59 
36 

64 

27 

61 
36 

63 
25 

64 

27 

62 
28 

64 

32 

SO 
45 

61 

47 

64.0 

31  .6 

SBHTERS  BAR  RBNGER  STB 

MBX 
MIN 

SB 
20 

59 
24 

SB 
22 

63 
24 

59 
26 

59 
27 

52 
32 

49 

25 

55 
23 

54 

23 

S4 

25 

57 
26 

SS 
25 

55 
20 

47 

22 

44 

27 

44 

26 

54 

21 

48 

19 

45 

21 

49 

30 

SCOT  IB 

MBX 
MIN 

SMELTER  COVE  BVIBIION 

MBX 
MIN 

57 
46 

51 
43 

SO 
4  1 

63 
45 

68 
54 

67 
52 

61 
SO 

57 
48 

SB 
45 

74 

50 

61 
52 

62 
49 

59 
46 

62 
47 

64 
49 

60 
48 

61 
45 

61 
SO 

59 
SO 

60 
46 

56 
46 

54 
47 

60 
48 

60 
47 

60 
46 

58 
48 

58 
46 

56 
44 

SS 
47 

61 
49 

57 
46 

59.7 
47.4 

SONOMA 

MAX 
MIN 

69 
30 

66 

30 

71 
30 

68 

30 

77 
46 

74 

32 

67 
30 

65 
31 

70 
38 

69 
42 

65 
31 

65 
29 

61 
31 

67 
28 

68 
30 

69 
29 

67 
27 

69 
28 

68 
27 

71 
28 

65 
27 

56 
33 

58 
35 

66 
25 

62 
28 

64 

25 

67 
24 

66 
26 

S7 
29 

52 
45 

62 
40 

65.9 
31 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOhING  STATION  INDEX 


1  3 


DAILY  TEMPERnTURES 


STfiTION 

DRY  OF  MONTH 

O 

cr 
a: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2B 

29 

30 

31 

d 

TRINITY   RIVER  HATCH 

MAX 
MIN 

56 
30 

54 

30 

SS 
31 

52 
31 

53 
28 

S3 
27 

54 

30 

55 
32 

51 
32 

49 

25 

67 
25 

55 
24 

52 
27 

52 
26 

53 
27 

54 

28 

S3 
25 

52 
24 

49 

25 

51 
24 

49 
24 

45 

27 

46 

29 

54 
26 

48 

30 

49 
24 

51 
25 

SO 
24 

45 
25 

43 

31 

47 
35 

51  .5 
27  .5 

rULELBKE 

MAX 
MIN 

SB 
12 

53 
1  1 

52 
12 

50 
20 

48 
1  3 

54 

12 

54 

12 

52 
20 

44 

8 

38 
10 

48 

9 

50 
14 

46 
14 

50 
I  3 

56 
14 

48 

10 

45 
4 

41 

5 

38 
10 

45 

25 

44 

3 

55 
1  3 

56 
7 

47 

17 

46 

8 

48.7 

1  1  .8 

UKIRH 

MAX 
MIN 

70 
30 

72 
30 

69 
30 

68 
30 

66 
30 

69 
31 

69 
30 

63 
29 

62 
31 

72 
29 

68 
28 

63 
27 

64 

29 

64 
28 

70 
30 

67 
30 

67 
28 

66 
27 

64 

27 

65 
29 

60 
26 

56 
31 

63 
34 

61 
26 

64 

38 

62 
24 

66 
29 

55 
28 

55 
40 

52 
43 

59 
29 

64.3 
30.1 

HBRM  SPRINGS  DHH 

MAX 
MIN 

65 
32 

68 
36 

69 
32 

67 
36 

65 
32 

72 
29 

69 
33 

67 
32 

61 
31 

63 
34 

65 
34 

65 
34 

66 
30 

61 
31 

65 
32 

63 
35 

66 
29 

64 

33 

62 
34 

66 
30 

59 
35 

S3 
34 

63 
38 

63 
34 

58 
35 

62 
31 

63 
27 

58 

33 

50 
37 

50 
38 

50 
37 

62.8 
33.2 

HESVERVILLE  RflNOER  Sin 

MAX 

60 
22 

59 
23 

58 
23 

57 
21 

59 
23 

58 
26 

56 
27 

49 
19 

68 

IB 

57 
21 

56 
20 

53 
23 

53 
IB 

57 
14 

54 

15 

52 
19 

56 
32 

54 

17 

MEEO  FIRE  OEPflRTMENT 

MRX 
MIN 

48 

19 

49 
19 

49 

16 

50 
19 

50 
18 

45 

19 

48 

19 

50 
24 

S3 
26 

37 
IS 

40 

16 

41 

16 

41 

17 

44 

21 

44 

21 

46 

21 

49 
24 

48 

18 

44 

IS 

4  1 

14 

42 
14 

39 
15 

48 

22 

43 

1  3 

38 
13 

51 
34 

56 
22 

39 
18 

52 
38 

45 

30 

42 

20 

45  .5 

19.9 

HILLIIS  1  NE 

MRX 
MIN 

WILLOW  CREEK  1  NH 

MRX 
MIN 

55 
30 

55 
31 

64 

31 

48 

33 

51 
32 

52 
28 

54 

30 

53 
31 

52 
34 

51 
31 

56 
36 

54 

36 

52 
34 

50 
28 

50 
27 

51 
27 

53 
27 

50 
26 

48 
24 

SO 
22 

48 

25 

46 

25 

48 

30 

48 

32 

50 
32 

48 

36 

50 
27 

54 

28 

43 

29 

S3 
32 

48 

30 

51.1 
29.8 

YREKB 

MAX 
MIN 

53 
19 

53 
20 

54 

18 

51 
20 

57 
21 

S3 
21 

51 
20 

51 
21 

51 
25 

44 

19 

46 

18 

46 

18 

44 

22 

49 

21 

47 

22 

50 
20 

50 
19 

53 
16 

49 
14 

47 

15 

44 

15 

40 
16 

40 

22 

48 
14 

40 

15 

45 

IB 

53 
19 

43 

IS 

45 

18 

40 
30 

48 

19 

47.9 
19.0 

SBCRHHENIO 

DRRINHGE  02 

RDIN  RANGER  STATION 

MRX 
MIN 

62 

58 
IS 

58 

17 

60 
23 

57 
22 

44 

1  1 

50 
I  1 

SB 
16 

S9 
21 

57 
21 

53 
14 

60 
19 

60 
23 

58 
19 

57 
16 

56 
13 

57 
16 

49 
1  1 

45 

19 

50 
26 

56 
1  3 

58 
12 

SB 
1  3 

57 
10 

56 
26 

48 

1  3 

49 

29 

47 

22 

54.9 
!7.4 

fli.IURBS  RANGER  STATION 

MRX 
MIN 

52 
8 

60 
1  1 

56 
7 

SS 
10 

54 

8 

54 

7 

52 
1  1 

52 
1  3 

S3 
6 

39 
4 

41 

6 

48 

10 

56 
12 

56 
10 

50 
8 

54 

1  3 

58 
5 

54 

3 

54 

1 

50 
1 

50 
I 

48 

7 

40 

1  1 

45 

-  1 

50 
3 

SS 
6 

49 
5 

50 
6 

55 
5 

48 

1  1 

45 

3 

51.1 
6.8 

nuBURN 

MAX 
MIN 

62 
36 

65 
36 

68 
39 

64 

37 

63 
37 

62 
36 

64 

37 

67 
40 

63 
41 

63 
35 

53 
35 

65 
36 

65 
4  1 

62 
41 

64 
37 

60 
37 

66 
39 

69 
42 

66 
40 

64 

36 

62 
36 

69 
36 

55 
36 

56 
32 

57 
33 

59 
34 

64 

32 

59 
35 

56 
34 

57 
34 

53 
36 

61  .8 
36.7 

AUBURN  DAH  PROJECT 

MAX 
MIN 

61 
31 

65 
37 

68 
35 

64 

33 

59 
36 

60 
31 

63 
35 

66 
36 

62 
39 

61 
31 

67 
33 

63 
37 

65 
36 

61 
36 

64 

31 

60 
34 

65 
39 

69 

36 

66 
34 

62 
35 

62 
34 

59 
31 

55 
34 

56 
34 

56 
29 

59 
34 

64 

32 

59 
30 

55 

31 

66 
36 

52 
34 

61  .1 
34.0 

BLUE  CANTON  WSHO 

MRX 
MIN 

67 
45 

61 
43 

64 
42 

54 

37 

59 
37 

58 
41 

58 
37 

52 
34 

46 

30 

56 
39 

69 
43 

58 
39 

53 

37 

57 
37 

64 
45 

59 
42 

53 
35 

55 
38 

54 
37 

53 
39 

SO 
39 

48 

32 

48 

30 

66 
36 

55 
39 

64 

36 

50 
38 

54 

37 

46 

31 

34 

27 

42 

27 

54  .4 

37.  I 

BOWMAN  DAM 

MAX 
MIN 

68 
38 

63 
37 

65 
38 

65 
34 

52 
36 

58 
38 

59 
33 

S4 

30 

44 

28 

54 

36 

60 
37 

58 
32 

58 
30 

57 
28 

61 
38 

60 
34 

58 
?8 

56 
29 

54 
30 

54 
28 

51 
28 

49 

29 

48 

28 

53 
24 

53 
30 

55 
28 

50 
28 

54 

29 

54 

28 

48 

29 

46 

22 

55. B 
31.1 

BRANNAN  ISLAND 

MAX 
MIN 

61 

30 

64 

33 

63 
30 

65 
33 

61 
39 

66 
33 

60 
33 

61 
31 

61 
40 

61 
33 

58 
29 

50 
28 

57 
28 

SO 
31 

63 
29 

62 
30 

59 
27 

60 
31 

62 
32 

63 
32 

63 
29 

61 
29 

52 
32 

55 
33 

57 
30 

55 
31 

57 
25 

69 
25 

53 
27 

56 
28 

50 
4  1 

59.5 
31  .0 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

MAX 
MIN 

67 
2S 

71 
25 

71 
26 

70 
26 

68 
33 

71 
36 

67 
27 

68 
26 

30 

70 

30 

68 

25 

66 
26 

62 
26 

70 
24 

67 
23 

67 
25 

71 
24 

67 
25 

67 
24 

61 
28 

58 
32 

63 
21 

65 
21 

63 
22 

69 
21 

SB 
24 

51 
35 

66.0 
26.3 

BURNET 

MAX 
MIN 

57 
10 

61 
10 

60 
8 

58 
14 

56 
10 

55 
12 

57 
12 

60 
1  3 

53 
22 

42 

21 

S3 
1  3 

51 
12 

51 
12 

51 
12 

51 
I  1 

66 
10 

58 
7 

55 
6 

S3 
4 

SB 

S 

52 

46 
4 

42 

21 

S3 
4 

48 

16 

50 
5 

56 
S 

S3 
4 

49 

S 

42 

28 

46 

20 

52.6 
I  I  .0 

CANBr  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

SS 
7 

S9 

e 

56 
7 

54 

17 

50 
8 

48 

8 

53 
9 

58 
10 

49 

9 

41 

5 

47 
5 

52 
5 

55 
5 

56 
8 

48 

8 

56 
10 

59 

5 

55 
8 

56 
0 

50 
0 

49 

0 

45 

9 

47 

22 

47 

-  1 

47 

-  1 

55 
-  2 

55 
-  2 

57 
5 

56 
5 

48 

21 

45 

S 

51  .9 
6.5 

CANYON  DAM 

MAX 
MIN 

50 
20 

51 
19 

46 

20 

52 
24 

49 

23 

47 

21 

47 

20 

52 
22 

50 
22 

46 

20 

47 

20 

46 
18 

43 
21 

44 

18 

48 

19 

49 
19 

44 

17 

43 

18 

42 

16 

42 

16 

41 

15 

42 

20 

43 

22 

42 
1  1 

43 

21 

62 
18 

51 
IS 

41 

15 

46 

16 

44 

17 

34 

22 

45. 7 

18. 9 

CHESTER 

MAX 
MIN 

S9 
M 

55 
14 

S7 
13 

56 
19 

53 
18 

54 
15 

55 
IS 

55 
14 

45 

21 

51 
15 

54 

15 

51 
12 

52 
14 

49 
1  I 

58 
14 

52 
1  3 

50 
9 

50 
1  I 

52 
6 

48 

9 

48 

9 

36 
16 

38 
IB 

48 

5 

47 

12 

57 
10 

50 
7 

46 

8 

47 

7 

45 

29 

42 

9 

50.3 
13.0 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 

MAX 
MIN 

65 
28 

61 
28 

66 
29 

64 
30 

67 
31 

69 
31 

63 
29 

66 
29 

62 
33 

60 
34 

68 
31 

64 
39 

65 
29 

65 
29 

65 
30 

62 
29 

67 
27 

66 
28 

66 
26 

64 
28 

65 
26 

59 
30 

S3 
32 

61 
24 

66 
36 

58 
25 

61 
26 

59 
25 

54 

25 

49 

33 

48 

28 

62.2 
29.3 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 
MIN 

61 
25 

64 
24 

63 
24 

63 
25 

65 
28 

66 
30 

53 
26 

64 

25 

60 
27 

57 
38 

67 
33 

66 
23 

59 
24 

69 
22 

60 
24 

67 
28 

63 
22 

63 
22 

58 
20 

59 
21 

58 
22 

56 
24 

57 
29 

53 
19 

57 
22 

60 
IB 

56 
19 

58 
19 

52 
23 

55 
35 

42 

30 

59.7 
24  .9 

COLFAX 

MRX 
MIN 

68 
3» 

70 
39 

65 
34 

65 
34 

65 
33 

63 
32 

66 
37 

62 
36 

59 
36 

60 
33 

65 
33 

66 
37 

63 
38 

63 
36 

66 
34 

69 
37 

56 
40 

65 
37 

64 

36 

54 

36 

60 
32 

55 
32 

58 
31 

59 
28 

S9 
29 

65 
36 

62 
31 

61 
29 

54 

30 

51 
37 

50 
29 

62.2 
34.0 

COLUSA  2  SSW 

MRX 
MIN 

62 
27 

64 
28 

64 

29 

68 
30 

68 
44 

66 
30 

65 
31 

61 
29 

59 
39 

63 
49 

61 
27 

63 
28 

60 
29 

60 
28 

62 
27 

61 
27 

62 
26 

63 
27 

62 
27 

61 

29 

69 
26 

SS 
27 

58 
34 

56 
28 

66 
31 

58 
25 

62 
27 

60 
24 

51 
27 

50 
41 

55 
33 

60.5 
30.  1 

OAVIS  2  HSW  EXP  FARM 

MRX 
MIN 

62 
27 

63 
28 

65 
29 

64 

28 

61 
43 

68 
28 

62 
.8 

63 
28 

60 
32 

61 
39 

60 
28 

61 
27 

61 
29 

67 
28 

61 
27 

60 
28 

61 
26 

61 

27 

62 
27 

62 
27 

62 
24 

59 
27 

52 
33 

57 
23 

SB 
25 

56 
23 

57 
23 

57 
22 

54 

23 

53 
29 

48 

38 

59.6 
2B.2 

DEER  CREEK  FOREBAY 

MRX 
MIN 

6B 

to 

67 
42 

65 
44 

65 
39 

58 
34 

61 
40 

60 
36 

62 
35 

58 
27 

50 
31 

60 
31 

63 
40 

51 
40 

58 
39 

60 
42 

66 
45 

64 

39 

59 
38 

60 
38 

56 
38 

56 
36 

55 
35 

51 
32 

50 
31 

56 
37 

59 
37 

60 
38 

61 
39 

SB 
36 

SO 
30 

36 
26 

SB. 5 

OE  SABLA 

MAX 
MIN 

67 
3S 

55 
33 

60 
34 

63 
32 

64 

32 

58 
34 

62 
32 

59 
32 

9« 

29 

63 
30 

60 
32 

61 
32 

60 
32 

62 
31 

68 
34 

65 
33 

62 
32 

61 
30 

59 
32 

55 
30 

63 
29 

54 

30 

55 
29 

52 
27 

60 
29 

62 
30 

53 
27 

50 
27 

42 

30 

50 
27 

59.0 
30.9 

DOBBINS  1  S 

MAX 
MIN 

DDWNIEVILLE  RANGER  STA 

MRX 
MIN 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MRX 
MIN 

66 
28 

70 
29 

67 
30 

72 
28 

68 
34 

68 
32 

66 
29 

69 
27 

62 
27 

56 
44 

69 
30 

63 
26 

66 
28 

64 

26 

67 
25 

70 
28 

65 
25 

65 
25 

SB 
27 

65 
28 

65 
27 

63 
27 

54 
32 

SB 
23 

65 
25 

57 
22 

60 
23 

65 
22 

55 
23 

65 
32 

46 

31 

63.6 
27  .9 

FBIRF lELO  f IRE  STAT  ION 

MRX 
MIN 

63 
30 

62 
31 

67 
31 

66 
32 

63 

33 

66 
34 

55 
31 

62 
32 

64 

32 

52 
38 

62 
33 

63 
30 

62 
30 

60 
30 

56 
30 

55 
30 

62 
29 

64 

30 

65 
29 

64 

29 

61 
29 

64 

29 

54 

30 

54 

28 

60 
27 

50 
25 

60 
26 

61 
26 

55 
28 

52 
28 

48 
40 

60.1 
30.4 

FOLSOM  DAM 

MAX 
MIN 

63 
40 

65 
41 

67 
43 

65 
43 

61 
41 

61 
42 

64 

42 

67 
43 

62 
44 

63 
37 

60 
39 

63 
41 

63 
41 

62 
39 

63 
36 

61 
39 

64 

4  1 

66 
39 

67 
42 

63 
37 

63 
40 

60 
39 

67 
40 

67 
36 

57 
35 

61 
38 

61 
32 

58 
31 

56 
34 

56 
34 

55 
40 

51  .6 
39.0 

GEORGETOWN  RANGER  STR 

MAX 
MIN 

61 
42 

65 
42 

69 
42 

65 
37 

61 
38 

63 
41 

61 
34 

55 
37 

62 
36 

62 
41 

64 

38 

60 
42 

64 

43 

68 
44 

67 
40 

64 
40 

61 
38 

SB 
36 

SI 
36 

63 
34 

85 
37 

60 
37 

SI 
35 

61  .7 
38.7 

GRASS  VRLLET  2 

MAX 
MIN 

65 
28 

65 
29 

69 
29 

66 
30 

61 
28 

56 
27 

62 
28 

66 
29 

63 
30 

60 
29 

63 
30 

66 
29 

6S 
30 

63 
28 

66 
29 

58 
29 

70 
27 

66 
27 

65 
26 

64 

27 

64 

26 

55 
28 

56 
28 

56 
23 

61 
25 

58 
26 

65 
23 

63 
25 

52 
24 

54 

25 

45 

28 

62  .5 
27.4 

GRIZZLY   ISLAND  REFUGE 

MRX 
MIN 

62 
28 

64 

33 

65 
31 

64 

33 

52 
32 

70 
32 

62 
32 

63 
32 

60 
38 

63 
46 

62 
35 

60 
31 

60 

31 

59 
31 

61 
30 

62 
35 

60 
33 

62 
31 

63 
31 

63 
32 

59 
30 

59 
31 

S3 
37 

59 

28 

58 
28 

59 
28 

54 

25 

55 
35 

49 
44 

60.4 
32.6 

HARRISON  GULCH  RS 

MRX 
MIN 

68 
22 

72 
22 

68 
23 

74 

21 

68 

23 

62 
24 

57 
22 

53 
19 

63 
19 

61 
21 

59 
21 

64 

24 

71 
22 

70 
23 

63 
18 

67 
19 

57 
20 

SO 
27 

61 
14 

60 
15 

52 
16 

50 
32 

62  .3 
21  .2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


STOT I  ON 

OPY   OF  MONTH 

O 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

HBI  CREEn  PH  1 

MBX 
MIN 

50 
IS 

62 
15 

60 
13 

60 
20 

58 
17 

S5 
18 

58 
15 

60 
IB 

55 
24 

47 

22 

55 
18 

57 
15 

55 
19 

56 
17 

53 
16 

60 
15 

56 
12 

55 
12 

53 
9 

54 

ID 

52 
10 

45 

20 

41 
24 

54 

10 

4B 

22 

49 

12 

56 
12 

54 

10 

46 

1 1 

45 

21 

48 

20 

S3. 8 
15.9 

JESS  vflLLEt 

HBX 

niN 

81 
18 

SB 

22 

S5 
15 

51 
24 

47 
14 

54 

1 1 

47 

20 

53 
20 

SO 
23 

47 

12 

S3 
1 1 

55 
18 

55 
23 

53 
21 

SI 
17 

SS 
21 

S2 
21 

S5 
19 

53 
18 

49 

14 

49 

IS 

45 

IB 

45 
24 

45 

8 

SS 
19 

SS 
22 

SI 
16 

SS 
25 

SI 
22 

49 

28 

44 

10 

51  .6 
18.4 

LBKEPORI 

HBX 

niN 

66 
28 

61 
26 

62 
28 

63 
29 

53 

29 

53 
30 

60 
29 

63 
28 

S7 
28 

70 
30 

63 
30 

55 
25 

57 
28 

63 
26 

53 
25 

62 
29 

SB 
25 

59 
25 

SB 
24 

57 
26 

55 

25 

S3 
29 

55 
32 

56 
23 

SB 

33 

SS 
22 

SB 
26 

59 

24 

52 
33 

50 
40 

54 

30 

59.0 
28.0 

LAKE  SOLBNO 

HAX 
HIN 

62 
34 

64 

35 

65 
31 

64 

31 

65 
32 

69 
31 

62 
35 

64 

31 

51 
31 

50 
SO 

62 
31 

62 
36 

61 
35 

59 
34 

63 
32 

62 
31 

62 
34 

63 
31 

65 
31 

62 
34 

63 

32 

50 
29 

52 
30 

57 
29 

59 
28 

57 
31 

58 
36 

62 
25 

53 
28 

S3 
31 

47 
41 

60.6 
32.6 

LOKE  SPBULOING 

MAX 
fllN 

6* 
24 

59 
25 

62 
28 

54 

26 

56 

35 

SS 
34 

59 
24 

47 

28 

SS 
34 

57 
37 

57 
25 

SS 
25 

S3 
22 

61 
27 

59 
27 

54 

22 

54 

23 

S3 
21 

SO 

20 

46 
24 

47 

IB 

54 

21 

S7 
19 

SS 
23 

47 

19 

39 
25 

44 

IS 

53.8 
24.9 

flONZSNlIB  lBKE 

MAX 
MIN 

61 
28 

64 

28 

50 
28 

59 

27 

45 

32 

52 
28 

57 
24 

55 
21 

SO 
22 

42 

22 

S2 
28 

56 
24 

S4 

23 

52 
22 

54 

25 

50 
26 

SB 
22 

52 
22 

53 
22 

S3 
21 

50 
21 

48 

21 

44 

25 

45 

IB 

51 
22 

51 
24 

SI 
15 

53 
18 

S3 
17 

45 

23 

40 

IS 

52.3 
23.0 

ttBRRLET  COVE 

nax 
niN 

63 
31 

65 
30 

67 
31 

65 
33 

67 
34 

59 
39 

64 

32 

64 

31 

65 
33 

SB 

SO 

64 

37 

62 
29 

62 
30 

59 
28 

60 

30 

55 
31 

61 
28 

63 
29 

64 

28 

61 
29 

62 
29 

60 
30 

53 
33 

55 
27 

59 
28 

SS 
26 

S7 
26 

62 
27 

S3 
28 

S4 

30 

47 

39 

60.8 
31  .2 

nBRTSVILLE 

HBX 
MIN 

64 

32 

64 

35 

65 
33 

64 
34 

64 
41 

70 
36 

65 
35 

67 
35 

53 
41 

52 
37 

61 
35 

52 
34 

55 
35 

64 

32 

59 
31 

61 
35 

63 
32 

65 
32 

64 

33 

66 
32 

64 

32 

60 
33 

51 
36 

61 

27 

59 
32 

58 
31 

60 
27 

59 
30 

SS 
30 

SI 
34 

50 
34 

61  .5 
33.4 

NC  CLOUD 

nax 
niN 

6S 
28 

67 
26 

65 
25 

67 
27 

SB 
26 

58 
27 

65 
23 

60 
23 

SO 
22 

47 

23 

57 
22 

61 
22 

S9 
23 

58 
23 

59 
25 

55 
24 

52 
19 

58 
19 

62 
19 

52 
19 

59 
19 

52 
19 

46 

23 

54 

16 

55 
17 

49 

IB 

SS 
IB 

60 
20 

S2 
20 

37 
28 

43 

21 

S7.0 
22.1 

niNERBL 

nax 
niN 

56 
2S 

61 
21 

58 
21 

61 
21 

56 
23 

52 
25 

55 
21 

56 
21 

S4 

21 

41 

25 

50 
28 

54 

22 

55 
21 

53 
19 

52 
20 

56 
26 

56 
16 

52 
18 

53 
16 

SI 
17 

SI 
IS 

49 

16 

44 

23 

46 

13 

57 
17 

S3 
17 

54 

IS 

56 
23 

SO 
17 

44 

21 

37 
10 

S2.4 
19.9 

nOUNT  SHBSTB  HSO  CI 

nax 
niN 

56 
25 

SS 
25 

57 
28 

SO 
34 

SO 
25 

55 
23 

59 
24 

50 
27 

40 

29 

45 
24 

50 
23 

58 
21 

57 
24 

52 
24 

55 
26 

59 
27 

57 
24 

54 

20 

50 
19 

49 

19 

44 

20 

47 

26 

47 

27 

48 

19 

49 

25 

53 
25 

43 

21 

49 

23 

42 

25 

43 

25 

45 

21 

SO. 6 
24  .2 

NEVBDB  CITT 

nax 
niN 

61 

30 

65 

34 

56 
33 

62 
31 

SB 

29 

62 
30 

60 
30 

63 
31 

59 
33 

55 
28 

50 
28 

50 
31 

50 
33 

59 
31 

60 
32 

63 
33 

55 
32 

51 
31 

61 
30 

51 
31 

59 
29 

51 
29 

SI 
29 

54 

26 

S7 
27 

56 
30 

59 
23 

59 
27 

S8 
25 

51 

27 

44 

28 

56.7 
29.9 

ORLBNO 

nax 
niN 

65 
29 

63 
31 

68 
29 

65 
31 

71 
36 

69 
35 

64 

33 

65 
32 

62 
35 

60 
43 

70 
31 

63 
30 

66 
32 

65 
31 

64 

36 

67 
31 

66 
29 

66 
33 

6S 
31 

65 
32 

65 
29 

51 
30 

52 
32 

63 
33 

60 
33 

S7 
27 

61 
29 

63 
25 

57 
30 

49 
34 

47 

33 

62.7 
31  .8 

OROVILLE  RBNGER  SIB 

nax 
niN 

62 
37 

66 
39 

64 

38 

5B 
38 

68 
44 

64 
41 

55 
37 

63 
4  1 

65 
38 

66 
43 

63 
41 

64 

38 

66 
38 

64 

36 

60 
35 

65 
38 

67 
36 

66 
34 

63 
36 

63 
32 

58 

35 

SS 
39 

60 
36 

57 
32 

SB 

39 

63 
32 

SB 
31 

SS 
34 

52 
29 

50 
33 

54 

35 

61  .7 
36.6 

PBRB015E 

nax 
niN 

61 
41 

62 
43 

66 
43 

63 
40 

66 
43 

66 
44 

61 
44 

64 
41 

61 
40 

57 
45 

58 
40 

50 
45 

51 
44 

62 
41 

53 
44 

56 
41 

58 
43 

57 
43 

63 
43 

63 
42 

62 
39 

SO 
38 

SO 
36 

53 
42 

61 
36 

50 
38 

62 
42 

60 
34 

55 
37 

52 
39 

46 

36 

60.3 
40.9 

PLBCERVILLE 

nax 
niN 

59 
29 

62 
30 

63 
31 

65 
30 

57 
31 

57 
29 

50 
30 

62 
30 

60 
33 

57 
29 

54 

29 

62 
30 

62 
30 

62 
29 

52 
29 

59 

30 

66 
30 

63 
30 

60 
28 

60 
29 

57 
27 

S6 
27 

53 
24 

S3 
24 

55 
27 

S7 
27 

60 
25 

57 
25 

58 
26 

52 
27 

49 

30 

58.7 
28.5 

PLBCERVILLE  IfC 

nax 
niN 

66 
45 

70 
47 

56 
47 

59 
42 

60 
44 

64 
40 

67 
44 

65 
45 

59 
39 

58 
38 

66 
44 

66 
45 

67 
43 

66 
43 

66 
45 

72 
47 

69 
43 

65 
46 

68 
43 

64 
44 

61 
42 

67 
39 

53 
40 

57 
39 

62 
39 

58 
42 

64 
44 

52 
43 

SS 
41 

48 

36 

52 
34 

53.0 
42.4 

PORIOIB 

nax 
niN 

54 

15 

55 
14 

SS 
IS 

53 
IB 

47 

17 

49 
14 

56 
1  3 

55 
16 

49 
24 

44 

22 

48 

20 

49 

15 

54 

18 

SO 
1  1 

52 
13 

S3 
14 

51 
12 

50 
10 

49 

10 

49 

10 

48 

9 

46 

15 

46 

8 

44 

6 

SO 
14 

55 
12 

50 
9 

52 
6 

49 

9 

39 

25 

SO.I 
13.8 

OUlNCr 

nax 
niN 

55 
12 

58 
14 

5S 
12 

58 
14 

58 
13 

58 
13 

58 
15 

59 
21 

58 
13 

58 
12 

59 
1  1 

59 
12 

59 
10 

59 
9 

SO 
B 

47 
14 

48 

15 

49 

8 

56 
7 

52 
6 

52 
9 

52 
12 

43 

26 

54.8 

12.5 

RED  BLUFF  HSO  BP 

nax 
niN 

64 
34 

70 
32 

65 
32 

72 
34 

72 
46 

65 
37 

67 
36 

62 
34 

62 
46 

72 
53 

67 
34 

67 
33 

67 
35 

67 
33 

77 
37 

67 
34 

68 
31 

68 
33 

64 

32 

68 
31 

61 
29 

54 

33 

65 
37 

61 
34 

SB 
35 

63 
29 

70 
33 

58 
27 

49 

32 

50 
39 

59 
34 

64  .5 
34. B 

REDOING  F IRE  SIB  2 

nax 
niN 

75 
39 

67 
32 

71 
39 

70 
35 

70 
48 

72 
46 

59 
39 

59 
34 

60 
37 

71 
37 

65 
37 

67 
33 

67 
37 

69 
39 

75 
49 

69 
36 

68 
33 

70 
42 

69 
37 

70 
40 

63 
39 

54 

38 

65 
41 

64 
40 

SS 
38 

64 

31 

70 
43 

SS 
31 

49 
34 

51 
40 

5! 
35 

65.  3 
38. 0 

SflCRBHENIO  FBB  BP 

nAx 
niN 

62 
32 

64 

30 

63 
34 

60 
35 

63 
42 

61 
35 

63 
31 

51 
34 

52 
43 

59 
37 

62 
33 

60 
32 

59 
35 

51 
31 

61 
34 

62 
34 

64 
34 

64 

31 

52 
34 

54 

33 

50 
33 

56 
36 

S6 
35 

S3 
27 

SS 
33 

SB 
28 

55 
25 

54 

28 

S3 
26 

52 
44 

55 
40 

59. S 

33.6 

SBCRBtlENIQ  HSO  CI 

nAx 
niN 

56 
41 

67 
39 

55 
43 

63 
40 

66 
46 

65 
43 

67 
4  1 

63 
43 

63 
44 

63 
43 

63 
43 

54 

39 

60 
42 

64 

38 

63 
40 

63 
39 

65 
37 

64 
40 

65 
38 

55 
40 

62 
38 

56 
42 

58 
42 

59 
38 

S9 
3B 

60 
35 

60 
35 

56 
35 

57 
37 

55 
46 

60 
43 

62.2 
40.3 

SHBSia  OBN 

nax 
niN 

67 
41 

72 
44 

65 
45 

70 
43 

66 
44 

65 
49 

70 
42 

63 
40 

54 

40 

57 
40 

65 
41 

50 
4  1 

59 
41 

60 
41 

61 
44 

70 
41 

61 
40 

SB 
40 

51 
42 

63 
40 

60 
41 

57 
38 

SI 
39 

60 
41 

59 
41 

52 
36 

59 
36 

63 
35 

SO 
35 

45 

38 

51 
39 

60. S 
40.5 

SIERRA  CItr 

MAX 

niN 

70 
37 

66 
35 

71 
40 

63 
35 

50 
38 

64 

40 

63 
30 

60 
28 

50 
32 

59 
35 

52 
40 

52 
34 

58 
30 

59 
29 

57 
37 

65 
33 

50 
29 

59 
35 

60 
33 

SB 
32 

58 
32 

54 

31 

53 
26 

59 
29 

59 
33 

62 
32 

60 
31 

62 
29 

S3 
28 

42 

29 

SO 
25 

59.5 
32. S 

SIERRBVILLE  RANGER  SIR 

nAX 
niN 

50 
18 

57 
19 

S8 
20 

S7 
19 

58 
20 

59 
19 

52 
17 

SB 
19 

58 
25 

42 

20 

4S 

15 

55 
18 

S3 
21 

52 
10 

53 
13 

54 

15 

55 
12 

S6 
10 

S4 
9 

S3 
12 

51 
7 

52 
10 

43 
9 

51 
B 

SS 
10 

60 
9 

59 
5 

54 

9 

SS 
12 

52 
9 

38 
8 

S3. 2 
13.8 

SrONT  GORGE  RESERVOIR 

nax 

HIN 

65 
28 

70 
30 

5B 
31 

70 
30 

69 
30 

69 
36 

68 
33 

67 
30 

50 
32 

58 
44 

59 
32 

63 
30 

65 
28 

66 
32 

65 
30 

73 
30 

55 
30 

65 
29 

6S 
30 

65 
29 

64 

28 

61 
28 

S3 
31 

61 
28 

64 

29 

56 
25 

59 
25 

65 
24 

SS 
2S 

SS 
32 

44 

31 

53.3 
30.0 

SIRBHBERRr  VBLLEir 

nax 
niN 

69 
38 

65 
34 

65 

31 

62 
31 

63 
35 

61 
36 

63 
30 

56 
30 

50 
29 

64 

35 

62 
30 

63 
31 

62 
31 

60 
28 

70 
33 

64 

33 

59 
29 

60 
28 

59 
29 

60 
28 

54 

27 

SO 
29 

54 

27 

SB 
29 

57 
29 

59 
27 

62 
27 

64 

26 

SO 
25 

41 

32 

46 
24 

59.: 
30.0 

THIN  LBKES 

nax 
niN 

44 

31 

SS 
25 

57 
25 

46 

23 

45 

26 

SI 
29 

SO 
22 

44 

25 

37 
22 

44 

20 

54 

29 

51 
22 

47 

26 

50 
21 

53 
25 

53 
23 

42 

18 

44 

17 

44 

22 

44 

12 

45 

15 

42 

16 

38 
26 

41 

16 

47 

19 

47 

23 

50 
IB 

47 

22 

37 
24 

32 
21 

35 
10 

45.7 
21  .8 

VBCflVILLE 

nax 
niN 

HMISKErlOHN  RES 

nax 
nlN 

67 
35 

73 
3B 

69 
38 

74 
40 

67 
41 

68 
44 

70 
37 

63 
35 

SS 
34 

S6 
36 

70 
36 

64 

35 

65 
35 

63 
38 

67 
44 

71 
34 

65 
36 

65 
36 

67 
43 

66 
35 

67 
39 

60 
40 

SI 
36 

51 
37 

62 
37 

52 
32 

59 
37 

66 
28 

52 
30 

47 

36 

46 

36 

52-8 
36.7 

HIILIBHS 

nax 
niN 

65 
3 1 

63 
32 

66 
3 1 

64 
34 

70 
34 

70 
35 

63 
33 

57 
31 

60 
35 

61 
50 

70 
29 

62 
3) 

63 
32 

64 

29 

62 
34 

65 
30 

63 
28 

64 

30 

64 

31 

64 

30 

64 

29 

61 
31 

S2 
34 

61 
31 

60 
28 

61 
27 

59 
31 

64 

26 

53 
26 

51 
33 

SS 
33 

62.3 
31  .6 

HILLCHS 

nax 
nlN 

6S 
30 

64 

31 

69 
31 

66 
33 

72 
36 

70 
35 

53 
34 

56 
33 

60 
37 

61 
SO 

70 
32 

62 
30 

64 

32 

65 
30 

62 
31 

65 
31 

65 
29 

66 
31 

55 
30 

65 
31 

65 
29 

59 
32 

S3 
3S 

62 
32 

60 
33 

57 
27 

60 
2B 

63 
27 

55 
29 

49 

32 

46 

33 

62.4 

32  . 1 

HINTERS 

nax 

HIN 

65 
32 

67 
31 

58 
32 

68 
32 

66 
41 

71 
34 

6S 
33 

66 
32 

62 
40 

62 
51 

64 

32 

66 
31 

64 

32 

61 

30 

66 
31 

65 
30 

65 
30 

65 
31 

67 
30 

6S 
30 

66 
30 

62 
30 

S3 
35 

60 
28 

62 
29 

SB 
28 

61 
28 

62 
26 

55 
28 

54 

39 

46 
40 

62.8 
32.5 

HOODLBNO    I  HNH 
• 

nax 
niN 

63 
30 

62 
32 

5S 
30 

65 
33 

62 
33 

69 
31 

62 
33 

63 
32 

61 
35 

60 
41 

50 
30 

63 
29 

62 
32 

SS 
28 

62 
30 

61 
31 

62 
30 

63 
30 

63 
31 

63 
30 

53 
28 

58 
29 

53 
32 

S7 
28 

58 

29 

56 
27 

S9 
26 

57 
26 

55 
27 

54 

29 

46 

38 

60.2 
30.5 

NORTHEAST  INTERIOR 
BBSINS  03 

80CB 

nax 
niN 

52 
7 

54 

8 

60 
7 

57 
9 

48 

10 

48 

7 

S3 
7 

60 
10 

57 
6 

38 
7 

44 

9 

50 
8 

54 

8 

57 
S 

53 
5 

SI 
S 

57 
4 

54 

3 

S3 
3 

SI 
2 

SO 
0 

S3 
5 

41 

1  1 

51 
1 

48 

3 

SB 
4 

58 
-  2 

50 
-  3 

58 
0 

SO 
5 

39 
14 

SI  .8 
S.4 

BOD  IE 

nax 
niN 

54 

3 

60 
4 

59 
6 

47 

8 

58 
3 

SI 
2 

S7 
1 

SI 
4 

41 

19 

48 

0 

56 
2 

53 
1 

SO 
6 

S3 
3 

S2 
3 

SI 
-  3 

46 

-  5 

45 

46 

-  2 

46 

■  S 

47 

-  9 

46 

-  6 

42 

10 

37 
3 

SI 

2 

55 

SI 
3 

49 

-  3 

44 

IS 

34 

8 

36 
-  4 

48.9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  StBTION  INDEX 
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DRILY  TEMPERRTURES 


STOT ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
(r 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

1 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cr 

on  1 UUC  r Un  ' 

nlN 

5S 
0 

63 
D 

61 
-  1 

53 
5 

48 

0 

54 

-  3 

62 

-  3 

S8 

3 

43 

26 

46 

-  3 

58 
-  1 

62 
0 

60 
4 

58 

-  1 

57 
-  1 

59 
-  5 

52 
-  5 

52 
-  4 

53 
-  4 

49 

-  6 

52 

-  10 

45 

- 1 1 

48 
4 

45 

-  4 

54 

-  I 

63 
-  1 

S2 

-  1 

SB 

-  J 

55 
12 

42 

12 

43 

9 

S3.S 
.2 

PFnORU 1 1  1  P 
L  C  Unn  V  1 L  L  L 

MIN 

49 

H 

51 
16 

50 
15 

53 
23 

48 

18 

52 
15 

48 

18 

SS 
22 

55 
13 

40 

12 

43 

12 

46 

IS 

48 
18 

51 
IS 

46 

IS 

49 

17 

50 
13 

SO 
13 

SO 
1  1 

49 

9 

44 

9 

43 

12 

37 
19 

46 

9 

40 

16 

54 

26 

56 
21 

45 
1  1 

45 

12 

42 

20 

44 

12 

47.6 
IS. 3 

DONNER  HEtlORIPL  ST  PK 

MIN 

53 
I  1 

54 

12 

55 
12 

55 
12 

49 

15 

4B 

1  1 

53 
11 

57 
ID 

S3 
17 

38 
12 

43 

10 

53 
1  1 

53 
12 

49 

10 

SO 
1  1 

SI 
9 

55 
9 

S3 
9 

51 
B 

49 

6 

50 
6 

51 
6 

42 
1  3 

45 

5 

48 

8 

54 

1  1 

54 

6 

53 
5 

54 

5 

47 

13 

35 
IS 

SO. 2 
10.1 

nnvi  F  ^ 

MIN 

46 

12 

47 

IS 

48 
14 

49 

22 

46 

15 

43 

14 

52 
16 

60 
20 

51 
24 

40 

13 

41 

13 

42 

12 

47 
16 

47 

15 

40 
14 

44 

13 

43 

12 

49 

14 

43 

12 

42 
1  1 

40 

10 

38 
14 

42 

18 

41 

10 

45 
14 

50 
15 

45 

1 1 

45 

1  7 

48 

14 

45 

32 

4  1 

15 

45  .2 
15.1 

rLCnilTlu    r  ion    nrtU  U"nt 

MIN 

46 

7 

48 

8 

46 

6 

SO 
16 

48 

1 1 

46 
8 

49 

9 

60 
10 

48 

20 

42 
7 

42 
6 

44 

6 

47 

10 

46 

8 

47 
6 

46 

6 

44 

5 

46 

5 

43 

2 

43 

5 

4  1 

3 

38 
8 

44 

10 

41 

0 

45 

8 

49 
4 

46 

3 

44 

1 

42 

5 

42 

16 

37 
5 

45.2 

7.3 

F HR  T  n I nuP 1 1 

MIN 

53 
I  I 

52 
1  1 

55 
12 

49 

21 

50 
13 

51 
10 

SS 
14 

45 
20 

45 
12 

45 

10 

43 

9 

50 
8 

53 
15 

47 

12 

52 
ID 

55 
1  1 

52 
7 

48 

7 

49 
4 

45 
4 

45 

5 

35 
10 

50 
18 

40 

8 

50 
1  1 

60 
28 

51 
12 

45 
4 

4  I 

12 

44 

14 

45 

8 

48.4 

11.3 

M  nun  1  oti  c 

MIN 

52 
19 

52 
IB 

51 
19 

S5 
21 

46 

17 

46 

IS 

51 
IB 

56 
21 

4S 

23 

43 

17 

48 

19 

49 

18 

50 
20 

48 

17 

49 

18 

50 
IS 

46 

IS 

47 
14 

46 

16 

43 

15 

40 
13 

38 

17 

48 

53 
23 

40 

23 

40 

19 

47.4 
18.0 

MIN 

SI 
1 1 

48 

12 

49 

11 

54 

17 

54 
16 

48 
14 

4B 
14 

SB 
16 

43 

23 

41 

1 1 

44 

10 

45 

10 

49 

15 

54 

12 

48 

10 

46 

13 

46 

B 

48 

1  1 

45 
9 

43 

9 

43 

8 

40 
8 

46 
8 

47 

5 

46 
16 

48 

12 

46 

10 

45 

10 

44 

10 

40 

22 

41 
8 

46.7 
1  1  .9 

TRHOE  CITY 

MAX 
MIN 

48 

20 

52 
20 

46 

22 

SO 
22 

SO 
20 

46 

17 

46 

20 

48 

23 

49 

25 

34 

20 

46 

20 

50 
20 

48 

21 

50 
19 

45 

18 

50 
19 

49 

17 

48 

16 

47 

16 

46 

15 

46 
14 

42 

16 

42 

20 

43 

12 

43 

16 

46 

17 

44 

IS 

46 
1  4 

45 

21 

43 

26 

34 
4 

46.0 
18.2 

rflHOE   VRLLET  FRfl  flP 

Mfl« 
MIN 

S3 

64 

51 

50 

47 

50 

51 

54 

39 

49 

52 

52 

S5 

51 

50 

51 

SO 

49 

46 

45 

47 

45 

47 

45 

50 

55 

47 

53 

47 

35 

38 

48  .6 

1  1  .5 

MIN 

53 
7 

59 
9 

60 
4 

49 

15 

46 

5 

51 
IS 

SB 
6 

45 

9 

38 

20 

41 

10 

47 

10 

48 

10 

53 
8 

52 
5 

52 
7 

53 
18 

53 
1 

50 
2 

48 

-  1 

SO 

-  1 

49 

-  1 

42 

-  8 

44 

17 

47 

-  3 

50 
S 

55 
7 

49 

0 

48 

15 

47 

5 

39 
18 

46 

-  1 

49.2 

6.9 

rRlirKFF    RQKir.FR  ^TQTiniJ 

MIN 

50 
13 

SI 
IS 

S7 
IS 

5S 
18 

49 

19 

47 

1  3 

50 
13 

58 
15 

SS 
21 

37 
12 

40 

13 

50 
14 

SS 
16 

SS 
14 

52 
14 

49 

1  3 

SS 
1  1 

52 
12 

SO 
1  1 

47 

1  1 

46 

9 

48 

12 

40 

15 

46 

6 

45 

6 

56 
16 

57 
10 

47 

9 

54 

10 

49 

20 

36 
17 

49.7 

13.3 

unnnP  hrd^ 

MIN 

49 

16 

53 
16 

S3 
23 

50 
13 

48 

13 

56 
IS 

65 
17 

60 
17 

43 

16 

56 
7 

47 

23 

47 

12 

se 

12 

56 
12 

50 
18 

51 
13 

50 
15 

53 
17 

52 
16 

46 

16 

46 

14 

40 

12 

44 

12 

47 

10 

56 
18 

61 
23 

48 

16 

45 

12 

49 

22 

42 

27 

41 

IB 

50.4 

15.8 

L  t  N 1 KHL    L  UH5 1 
ORRINnCE  04 

QCu  1  HMnun  / 
OLn  LUnuiHU  4 

MIN 

7B 
29 

77 
29 

74 

29 

67 
29 

71 
38 

71 
30 

75 
31 

70 
29 

63 
38 

69 
28 

71 
26 

73 
28 

67 
28 

71 
30 

74 
28 

77 
29 

71 
28 

71 
28 

72 
30 

70 
30 

70 
28 

64 
28 

64 
34 

70 
27 

68 
27 

70 
26 

73 
24 

70 
26 

60 
27 

53 
43 

59 
40 

69.5 
29.9 

Dt nr t L  t ' 

niN 

66 
44 

65 
44 

62 
43 

S7 
44 

70 
50 

66 

50 

65 
46 

60 
44 

63 
47 

64 
49 

62 
45 

64 
43 

57 
45 

59 
41 

65 
42 

63 
43 

65 
43 

63 
43 

61 
43 

61 
43 

56 
40 

54 

45 

56 
44 

60 
40 

59 
39 

60 
40 

60 
36 

58 
40 

57 
4  1 

49 

46 

56 
45 

60.7 
43.5 

Burl i ngrme 

niN 

63 
42 

60 
37 

57 
36 

57 
37 

58 
39 

67 
36 

59 
36 

SB 
36 

60 
46 

62 
36 

64 

35 

56 
33 

59 
37 

62 
37 

60 
34 

60 
36 

64 

35 

61 
34 

60 
34 

60 
37 

SB 
36 

57 
37 

55 
36 

54 

33 

58 
36 

56 
32 

56 
32 

55 
31 

55 
39 

57 
45 

54 

47 

SB. 8 
36. B 

CfiRMEL  vflLLET 

MIN 

75 
42 

76 
43 

74 
41 

62 
36 

72 
38 

69 
39 

73 

41 

66 
40 

61 
46 

70 
3S 

72 
38 

73 
41 

67 
34 

72 
37 

75 
39 

76 
45 

70 
4  1 

70 
39 

71 
39 

67 
38 

70 
39 

67 
37 

SB 
4  1 

61 
34 

69 
36 

72 
35 

58 
37 

71 
37 

68 
36 

59 
45 

60 
42 

68.9 
39.1 

KIN 

60 
35 

62 
40 

63 
37 

68 
39 

59 
39 

61 
36 

59 
40 

63 
41 

61 
41 

59 
38 

59 
38 

58 
30 

62 
35 

60 
36 

SB 
41 

63 
35 

60 
37 

SB 
39 

52 
43 

57 
34 

57 
31 

59 
33 

S2 
34 

52 
41 

59.3 
37.3 

MIN 

66 
29 

70 
30 

69 
30 

69 
31 

62 
31 

70 
32 

67 
31 

69 
31 

67 
44 

62 
29 

65 
29 

66 
28 

69 
31 

64 

31 

64 

30 

68 
30 

74 

29 

70 
30 

62 
29 

67 
31 

64 

29 

64 

29 

59 
36 

60 
27 

62 
27 

65 
26 

62 
27 

66 
26 

65 
28 

65 
40 

57 
45 

65.5 
30-8 

HflUE   MOON  BOY 

MIN 

67 
44 

67 
51 

64 
42 

60 
41 

68 
40 

66 
53 

66 
47 

62 
4  1 

62 
43 

64 
42 

65 
40 

66 
4  1 

64 
42 

66 
4  1 

70 
42 

71 
41 

65 
42 

64 
41 

65 
4  1 

64 
41 

56 
39 

S9 
41 

50 
44 

SB 
37 

61 
37 

61 
40 

65 
41 

61 

36 

59 
40 

57 
47 

57 
42 

63.3 
42.0 

HULL  1 3 1 Ln  £ 

MIN 

K I NC  CITY 

MIN 

74 

27 

77 
30 

75 
27 

70 
28 

67 
28 

71 
28 

74 
28 

69 
28 

62 
34 

61 
26 

69 
28 

73 
26 

67 
29 

70 
39 

71 
27 

77 
30 

74 

28 

69 
29 

70 
29 

66 
32 

61 
27 

67 
26 

62 
35 

61 
25 

67 
25 

68 
25 

70 
26 

70 
26 

65 
27 

60 
46 

60 
46 

68.3 
29.6 

1  ii/roMnor   miiuTv   c  n 
LlvtKnuKt   LUUNIT    ^  u 

niN 

68 
29 

65 
29 

71 
26 

68 
31 

69 
42 

65 
34 

64 

31 

65 
30 

63 
46 

64 

39 

63 
30 

63 
28 

63 
30 

67 
29 

68 
30 

62  ^0 
28  28 

66 
29 

67 
29 

61 
29 

66 
28 

63 
29 

54 

35 

65 
25 

57 
27 

61 
26 

65 
26 

61 
26 

63 
27 

58 
42 

55 
45 

63.5 
31  .2 

MIN 

66 
31 

65 
32 

68 
32 

60 
34 

68 
37 

66 
34 

65 
33 

65 
33 

61 
42 

64 

38 

64 

32 

64 

31 

62 
32 

63 
32 

68 
3! 

64 

31 

62 
31 

63 
32 

64 

32 

60 
34 

60 
32 

56 
33 

56 
37 

64 

34 

61 
29 

58 
32 

64 

28 

59 
29 

64 

30 

55 
44 

57 
43 

62.5 
33.4 

MARTINEZ  HflTER  PLRNT 

MIN 

62 
34 

57 
37 

62 
34 

59 
36 

70 
36 

60 
38 

61 
36 

60 
34 

64 

37 

62 
40 

61 
39 

59 
33 

58 
35 

61 
34 

60 
33 

58 

37 

60 
33 

61 
33 

61 
34 

59 
32 

58 
34 

51 
35 

54 

38 

57 
32 

54 

32 

54 

30 

58 
29 

53 
32 

53 
30 

51 
33 

55 
33 

SB. 8 
34.4 

MONTEREY 

MIN 

71 
43 

70 
48 

66 
45 

61 
42 

68 
45 

68 
45 

71 
48 

66 
46 

60 
45 

64 
43 

67 
46 

69 
45 

64 
46 

65 
41 

67 
42 

70 
47 

67 
47 

68 
46 

69 
45 

62 
44 

63 
43 

62 
42 

60 
45 

63 
40 

63 
42 

63 
40 

64 

38 

69 
41 

62 
43 

54 

45 

SB 
46 

65.0 
44  .0 

nUWItliC'    r  HH  Mr 

MIN 

69 
36 

67 
40 

62 
36 

58 
40 

6S 
42 

62 
38 

58 
47 

66 
38 

63 
41 

63 
41 

64 

68 

37 

64 
41 

65 

64 
41 

66 
40 

58 
37 

59 

37 

60 
36 

60 
36 

61 
36 

62 
37 

64 

35 

64 
34 

52 
49 

SB 
46 

62.4 
39.3 

MORRO  BRY  F IRE  DEPT 

MIN 

67 
39 

76 
42 

67 
42 

69 
39 

70 
43 

70 
4  1 

70 
40 

70 
38 

II 

64 
4B 

65 
40 

68 
40 

67 
35 

63 
38 

70 
38 

75 
44 

76 
42 

72 
42 

68 
41 

65 
40 

69 
43 

70 
39 

69 
42 

60 
43 

6S 
38 

65 
37 

68 
35 

66 
36 

64 

37 

62 
42 

60 
47 

67.6 
40.3 

MOUNT  OiPBLO  N  GfiTE 

niN 

67 
47 

71 
52 

70 
50 

72 
48 

65 
49 

63 
48 

67 
47 

69 
49 

66 
40 

56 
45 

64 

45 

69 
50 

67 
47 

64 
46 

65 
47 

67 
46 

71 
S3 

69 
49 

69 
49 

70 
47 

71 
43 

67 
42 

60 
45 

60 
47 

63 
46 

67 
44 

68 
44 

68 
44 

66 
43 

53 
41 

45 

40 

65.5 
46.2 

MOUNT  HRMILTON 

MIN 

64 

52 

65 
53 

64 

53 

56 
44 

54 
41 

60 
42 

61 
49 

59 
48 

49 

32 

SB 
35 

63 
44 

63 
53 

58 
45 

60 
44 

63 
46 

64 
43 

60 
48 

60 
46 

59 
45 

57 
46 

S3 
45 

SI 
41 

52 
41 

S3 
38 

63 
46 

62 
46 

61 
47 

58 
46 

49 

39 

40 

30 

40 

32 

57.4 
44  .0 

NflCIMIENTO  OfiM 

MAX 
MIN 

69 
31 

71 
31 

72 
31 

71 
29 

68 
35 

67 
32 

67 
31 

71 
31 

66 
33 

60 

32 

63 
30 

71 
30 

70 
30 

67 
31 

66 
30 

68 
29 

72 
30 

69 
32 

64 

32 

66 

35 

66 
30 

67 
29 

62 
32 

61 
29 

61 
27 

65 
28 

64 

27 

66 
27 

66 
30 

63 
38 

56 
46 

66.4 
31  .2 

NEWARK 

MIN 

61 
38 

62 
39 

61 
39 

61 
40 

56 
43 

65 
39 

63 
4  I 

51 
42 

61 
40 

62 
39 

63 
40 

60 
39 

59 
38 

59 
40 

59 
42 

63 
37 

60 
30 

59 
31 

62 
40 

60 
39 

57 
38 

56 
32 

54 
34 

SB 
38 

60 
37 

60 
35 

60 
34 

59 
27 

55 
30 

60 
29 

54 
40 

60.0 
37.1 

OHKLRNO  HSO  nP 

MAX 
MIN 

64 
37 

59 
40 

60 
39 

54 
45 

64 
41 

59 
44 

59 
43 

57 
40 

65 
45 

67 
43 

58 
39 

57 
3B 

57 
38 

60 
37 

64 

35 

S8 
42 

58 
36 

62 
41 

61 
36 

57 
40 

57 
37 

55 
44 

SB 
45 

57 
36 

55 
4  1 

57 
37 

59 
34 

55 
33 

59 

37 

54 

49 

63 
46 

59.1 
40.0 

OBRLfiND  MUSEUM 

MAX 
MIN 

69 
40 

67 
40 

65 
40 

57 
44 

70 
42 

68 
44 

66 
42 

64 
41 

64 
48 

66 
43 

62 
f 

65 
40 

58 
41 

60 
40 

66 
40 

86 
40 

65 
40 

64 
4  1 

61 
39 

61 
41 

SB 
40 

54 
45 

57 
44 

62 
38 

58 
42 

57 
37 

59 
37 

56 
37 

59 
39 

51 
48 

59 
46 

61  .7 
41.3 

prlo  Alto 

MAX 
MIN 

PRSO  ROBLES 

MAX 
MIN 

71 
25 

74 
24 

72 
24 

66 
25 

60 
26 

69 
37 

73 
23 

71 
22 

62 
2'= 

65 
25 

69 
24 

71 
22 

69 
23 

66 
29 

68 
22 

71 
20 

72 
21 

70 
22 

70 
26 

67 
26 

65 
23 

66 
20 

60 
28 

61 
21 

67 
20 

67 
20 

67 
18 

56 
18 

65 
24 

58 
43 

60 
46 

67.0 
24  .9 

PHSO  ROBLES  Fflfi  HP 

MAX 
MIN 

65 
27 

6B 
27 

66 
27 

65 
28 

60 
28 

64 

26 

68 
28 

66 
26 

56 
33 

63 
26 

6S 
25 

66 
25 

6S 
27 

63 
31 

6S 
25 

67 
24 

63 
23 

S7 
26 

65 
28 

53 
30 

64 

26 

62 
23 

SS 
23 

59 
23 

64 

21 

62 
22 

62 
20 

62 
21 

62 
25 

56 
45 

57 
49 

62.9 
27.  1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DniLY  TEMPERATURES 


DRY   OF  MONTH 

u 

STflT ION 

a: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

15 

1  6 

1  7 

1  8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

PINNBCIES  Ndl  MONUMENT 

MRX 

70 

71 

71 

68 

69 

69 

74 

74 

74 

60 

65 

72 

73 

71 

70 

73 

77 

77 

68 

69 

69 

69 

68 

64 

67 

70 

69 

70 

64 

64 

69.6 

MIN 

30 

31 

31 

34 

31 

31 

31 

34 

32 

28 

27 

31 

30 

29 

30 

30 

30 

32 

31 

28 

33 

28 

26 

26 

28 

27 

28 

31 

44 

30.3 

PlStlO  BEBCH 

HRX 

16 

74 

70 

71 

72 

72 

70 

76 

66 

71 

71 

70 

70 

67 

70 

79 

77 

67 

67 

66 

6B 

74 

67 

69 

71 

67 

68 

69 

68 

62 

59 

69  .9 

MIN 

46 

44 

43 

41 

40 

44 

45 

41 

41 

41 

42 

42 

40 

42 

44 

46 

40 

42 

39 

39 

39 

36 

33 

36 

SO 

50 

42.1 

PRIESI  VflLLET 

MRX 

68 

71 

72 

68 

65. 

65 

72 

69 

59 

6 1 

7  I 

68 

68 

63 

65 

72 

73 

64 

65 

6 1 

65 

6 1 

60 

60 

67 

66 

64 

70 

60 

56 

50 

65. 1 

MIN 

21 

21 

20 

22 

25 

21 

21 

20 

22 

19 

20 

20 

20 

20 

1 6 

20 

22 

21 

22 

19 

17 

25 

18 

16 

19 

19 

n 

20 

36 

41 

21  .3 

REOHOOO  CITY 

MRX 

67 

67 

65 

59 

73 

68 

65 

63 

63 

66 

64 

64 

60 

64 

69 

64 

64 

63 

65 

63 

57 

55 

56 

62 

59 

59 

66 

59 

63 

57 

59 

62  8 

MIN 

3? 

33 

33 

36 

36 

35 

34 

34 

46 

36 

32 

32 

33 

33 

3 1 

32 

32 

33 

34 

36 

40 

31 

35 

30 

29 

30 

32 

42 

47 

34.3 

RICHMOND 

MRX 

66 

6S 

65 

64 

71 

65 

65 

62 

62 

63 

63 

62 

60 

61 

67 

61 

62 

64 

6 1 

59 

58 

54 

56 

61 

56 

56 

63 

SB 

SB 

57 

SB 

61  .4 

MIN 

39 

43 

39 

42 

47 

44 

43 

4  1 

45 

38 

43 

40 

40 

38 

38 

42 

4  1 

40 

37 

39 

37 

42 

44 

35 

38 

37 

34 

37 

35 

47 

46 

40.4 

SPIN!  MARTS  COLLEGE 

MAX 

61 

59 

62 

S7 

65 

58 

SB 

61 

65 

52 

60 

57 

57 

59 

59 

60 

60 

59 

59 

59 

58 

49 

52 

55 

60 

53 

59 

49 

66 

58 

53 

58.0 

MIN 

27 

30 

28 

30 

31 

33 

30 

26 

33 

31 

30 

28 

27 

27 

28 

26 

27 

27 

28 

27 

27 

30 

31 

27 

25 

25 

26 

24 

25 

35 

39 

28.9 

SRL INRS  3  E 

MRX 

77 

78 

75 

72 

70 

72 

74 

72 

63 

69 

70 

73 

65 

69 

72 

78 

71 

68 

69 

67 

64 

65 

59 

69 

67 

67 

66 

66 

63 

62 

S7 

69  9 

MIN 

36 

43 

42 

40 

38 

39 

38 

43 

43 

34 

37 

39 

34 

36 

36 

34 

35 

35 

36 

34 

35 

34 

34 

30 

30 

35 

32 

47 

44 

37.0 

SPLINRS  FRP  PP 

MRX 

72 

74 

66 

S9 

66 

57 

71 

65 

60 

65 

68 

70 

63 

66 

68 

76 

69 

67 

66 

64 

65 

6  1 

56 

62 

65 

65 

65 

65 

61 

54 

58 

65  .2 

MIN 

37 

4  1 

38 

37 

36 

37 

39 

36 

37 

34 

37 

40 

36 

37 

35 

36 

35 

37 

32 

35 

29 

29 

33 

30 

48 

42 

36.4 

5  F  RICHMOND  SUNSEt 

MRX 

63 

65 

60 

59 

63 

66 

55 

6 1 

6 1 

62 

63 

62 

50 

60 

68 

58 

63 

66 

6 1 

60 

58 

56 

55 

59 

59 

56 

6 1 

65 

60 

62 

59 

61  .2 

MIN 

43 

45 

43 

43 

42 

43 

44 

44 

44 

4  1 

42 

41 

4  1 

40 

4  3 

42 

42 

41 

42 

45 

43 

4  1 

40 

40 

38 

41 

42 

45 

46 

42.4 

SPN  FRRNCISCO  HSO  PP 

MRX 

63 

62 

59 

S6 

67 

63 

61 

60 

6 1 

63 

59 

60 

55 

59 

64 

60 

62 

61 

59 

6 1 

57 

S5 

54 

57 

54 

54 

60 

55 

57 

51 

56 

SB  -9 

MIN 

38 

39 

38 

40 

38 

40 

40 

39 

46 

39 

39 

36 

38 

36 

37 

36 

40 

4 ; 

41 

41 

35 

39 

35 

34 

34 

37 

46 

44 

39.7 

SPN  FRRNC ISCO  USO  C 1 

MRX 

6S 

62 

67 

61 

69 

64 

62 

63 

63 

65 

60 

62 

58 

61 

66 

62 

62 

67 

52 

55 

58 

53 

55 

59 

55 

56 

62 

54 

57 

51 

57 

60  .7 

MIN 

49 

51 

49 

49 

SI 

51 

51 

50 

51 

51 

49 

49 

50 

4  7 

48 

49 

49 

46 

47 

49 

47 

49 

49 

46 

46 

46 

44 

45 

45 

48 

48 

48.4 

SPN  CREGORIO  2  SE 

MRX 

68 

71 

SI 

58 

68 

5S 

66 

63 

59 

63 

65 

67 

60 

66 

70 

72 

65 

66 

64 

64 

58 

57 

59 

60 

60 

60 

64 

65 

59 

55 

56 

63.1 

MIN 

38 

39 

33 

40 

38 

35 

39 

34 

36 

35 

37 

35 

34 

35 

36 

37 

35 

37 

35 

37 

34 

39 

39 

32 

32 

33 

32 

31 

37 

44 

40 

36.1 

SAN  JOSE 

MRX 

63 

52 

63 

59 

66 

65 

61 

62 

60 

63 

6 1 

6 1 

59 

59 

62 

60 

60 

60 

60 

58 

57 

55 

56 

60 

57 

56 

59 

57 

63 

59 

55 

59  .9 

MIN 

34 

34 

34 

36 

36 

36 

36 

36 

47 

40 

35 

33 

35 

34 

36 

34 

38 

40 

33 

34 

31 

29 

31 

33 

46 

42 

35 -S 

SPN  LUIS  OBISPO  POLT 

MAX 

76 

77 

78 

76 

67 

70 

72 

77 

7  I 

63 

F7 

72 

74 

68 

72 

74 

82 

75 

69 

72 

70 

69 

68 

6 1 

60 

72 

71 

73 

72 

64 

59 

70  .7 

MIN 

39 

44 

43 

38 

38 

42 

40 

38 

38 

44 

40 

39 

40 

42 

40 

40 

42 

42 

43 

38 

38 

38 

35 

38 

41 

49 

40.4 

SPN  MRIEO 

MRX 

68 

70 

66 

65 

65 

66 

56 

65 

65 

68 

64 

62 

6S 

70 

65 

65 

64 

68 

68 

MIN 

38 

38 

36 

40 

40 

40 

49 

38 

46 

36 

36 

38 

35 

35 

45 

SPNTR  CRUZ 

MRX 

67 

74 

72 

66 

63 

55 

68 

73 

67 

64 

69 

70 

70 

65 

68 

69 

76 

72 

66 

67 

63 

63 

6 1 

52 

50 

62 

65 

67 

65 

59 

52 

66  ■  3 

MIN 

3S 

36 

35 

34 

37 

35 

35 

34 

38 

34 

34 

34 

36 

34 

34 

36 

35 

37 

35 

35 

34 

34 

39 

32 

32 

31 

30 

32 

33 

40 

43 

34.9 

UPR  SPN  LERNDRO  FILTER 

MRX 

68 

72 

73 

72 

66 

74 

69 

72 

66 

69 

66 

70 

70 

67 

66 

72 

70 

69 

71 

69 

69 

65 

61 

62 

67 

66 

65 

69 

66 

62 

57 

67.8 

MIN 

36 

40 

47 

46 

SO 

51 

51 

48 

44 

50 

SO 

46 

47 

46 

46 

47 

48 

49 

46 

46 

47 

44 

49 

44 

44 

44 

43 

42 

44 

43 

43 

45.9 

URTSONVILLE  HPTERHORKS 

MRX 

70 

76 

71 

68 

60 

67 

68 

72 

65 

62 

67 

69 

71 

64 

69 

73 

75 

69 

68 

66 

65 

62 

62 

60 

51 

66 

65 

68 

67 

59 

55 

66.5 

MIN 

36 

35 

35 

34 

36 

36 

35 

35 

37 

35 

33 

35 

35 

36 

34 

37 

35 

33 

36 

32 

32 

32 

32 

30 

33 

34 

46 

34.8 

HOOOSIDE  FIRE  SIP  1 

MRX 

69 

59 

65 

6 1 

71 

71 

63 

64 

62 

65 

64 

65 

6 1 

55 

70 

66 

65 

55 

65 

60 

60 

56 

55 

64 

62 

59 

67 

65 

65 

SS 

56 

63.6 

MIN 

29 

30 

29 

32 

32 

31 

31 

31 

43 

30 

30 

29 

30 

29 

29 

29 

31 

37 

27 

29 

27 

27 

27 

28 

39 

46 

30.9 

SPN  JOPQUIN 

DRPINPGE  OS 

PNIIOCM  PUMPING  PL  3 

MAX 

6 1 

63 

62 

65 

60 

56 

60 

6 1 

6 1 

63 

58 

60 

59 

60 

64 

68 

60 

59 

55 

63 

62 

61 

52 

52 

60 

54 

57 

60 

52 

55 

50 

59 .8 

MIN 

26 

29 

30 

32 

40 

31 

31 

31 

36 

39 

30 

30 

31 

32 

26 

30 

29 

34 

30 

30 

29 

28 

32 

30 

27 

30 

29 

24 

27 

30 

43 

31  .0 

PSH  MOUNTAIN 

MAX 

69 

70 

73 

69 

67 

62 

67 

70 

7  1 

57 

63 

69 

72 

69 

66 

67 

76 

73 

75 

67 

65 

63 

60 

55 

57 

65 

63 

64 

70 

64 

53 

66  .2 

MIN 

39 

40 

41 

41 

36 

41 

43 

43 

40 

35 

36 

42 

43 

44 

39 

35 

35 

37 

33 

34 

34 

34 

36 

40 

41 

41 

39.1 

nuBERRT   I  NH 

MRX 

67 

67 

64 

61 

57 

65 

65 

66 

54 

59 

66 

67 

68 

62 

60 

58 

68 

65 

62 

6 1 

57 

55 

56 

57 

62 

65 

56 

65 

60 

49 

52 

61  .5 

MIN 

41 

47 

44 

41 

37 

37 

45 

45 

38 

33 

42 

44 

42 

42 

40 

35 

37 

35 

31 

35 

42 

35 

39 

44 

39 

39 

40.1 

BPKERSFIELO  HSO  PP 

MRX 

67 

69 

65 

69 

67 

7  1 

67 

72 

57 

63 

70 

67 

68 

60 

62 

77 

73 

64 

66 

65 

64 

62 

59 

6 1 

64 

59 

60 

70 

62 

63 

64 

65  .4 

MIN 

37 

37 

40 

39 

41 

36 

39 

39 

37 

37 

35 

37 

40 

39 

39 

37 

32 

34 

35 

33 

34 

31 

33 

38 

43 

43 

36.8 

BPLCH  POHER  HOUSE 

MRX 

59 

59 

59 

57 

56 

57 

58 

58 

57 

S3 

57 

57 

61 

58 

55 

54 

SB 

59 

59 

55 

S3 

S3 

53 

50 

55 

56 

56 

59 

58 

55 

50 

56  -5 

MIN 

38 

40 

38 

38 

36 

37 

39 

41 

37 

32 

38 

38 

42 

39 

39 

36 

33 

36 

30 

33 

39 

34 

37 

39 

40 

39 

37.4 

6U  T  TONH  [  L  L  OH 

MRX 

63 

63 

67 

64 

67 

66 

66 

65 

67 

54 

6 1 

64 

63 

66 

60 

50 

57 

63 

6 1 

64 

6 1 

60 

61 

57 

50 

60 

56 

56 

61 

59 

56 

61  .9 

MIN 

27 

25 

29 

28 

29 

27 

27 

28 

27 

24 

24 

24 

28 

27 

27 

25 

23 

26 

24 

22 

24 

23 

22 

26 

36 

39 

26.8 

CPLPVERPS  BIG  TREES 

MAX 

54 

59 

52 

56 

5 1 

55 

53 

55 

54 

47 

S3 

55 

56 

53 

56 

58 

57 

57 

51 

52 

51 

48 

48 

48 

49 

52 

55 

55 

55 

48 

30 

52  .4 

MIN 

31 

31 

31 

31 

31 

28 

30 

30 

26 

30 

32 

30 

30 

28 

26 

25 

25 

24 

24 

27 

29 

29 

29 

27 

27 

25 

29.7 

CPMP  PARDEE 

MAX 

6 1 

64 

64 

64 

52 

60 

62 

64 

62 

5 1 

69 

62 

62 

64 

64 

62 

62 

62 

65 

62 

60 

58 

56 

52 

55 

SB 

62 

60 

59 

55 

52 

60  .8 

MIN 

38 

39 

39 

40 

38 

39 

40 

40 

40 

37 

39 

40 

40 

38 

40 

40 

38 

38 

38 

38 

32 

34 

36 

34 

35 

36 

37 

42 

38.2 

CATHETS   VT   BULL    RUN  RH 

MRX 

62 

63 

65 

62 

60 

57 

64 

64 

65 

56 

57 

60 

65 

65 

61 

61 

70 

69 

66 

6 1 

59 

59 

55 

53 

5 1 

6 1 

63 

56 

64 

SB 

50 

60  .7 

MIN 

32 

30 

33 

28 

29 

32 

33 

33 

35 

32 

32 

31 

33 

3 1 

33 

32 

33 

32 

30 

29 

33 

26 

27 

30 

28 

27 

31 

33 

4  1 

31  .4 

CHERRY  VALLEY  0PM 

npx 

64 

6 1 

62 

57 

53 

57 

62 

59 

S3 

59 

59 

60 

56 

58 

62 

59 

57 

54 

56 

56 

5 1 

50 

54 

57 

60 

60 

58 

52 

39 

56  .8 

MIN 

34 

35 

34 

35 

31 

33 

34 

31 

33 

33 

34 

33 

32 

35 

34 

30 

29 

29 

30 

27 

26 

30 

27 

29 

33 

31 

31 

30 

28 

31  .4 

COPL I  NOP 

MPX 

65 

65 

66 

64 

63 

65 

64 

66 

62 

63 

5 1 

60 

54 

57 

59 

59 

60 

6 1 

SB 

61 

54 

MIN 

28 

30 

30 

32 

30 

31 

32 

29 

31 

32 

3 1 

3  J 

29 

28 

29 

33 

27 

26 

28 

27 

26 

28 

38 

45 

30.4 

CORCORAN  IRRIC  OlST 

MAX 

67 

64 

63 

63 

60 

65 

63 

65 

58 

57 

56 

62 

61 

60 

60 

64 

66 

59 

61 

59 

58 

56 

55 

56 

60 

59 

56 

60 

58 

60 

6 1 

60-5 

MIN 

29 

30 

30 

29 

29 

33 

27 

30 

33 

31 

30 

28 

32 

30 

2B 

28 

27 

31 

28 

28 

27 

25 

26 

31 

39 

45 

29.7 

OENAIR  3  NNE 

MAX 

62 

52 

64 

59 

52 

62 

63 

62 

61 

57 

6 1 

62 

62 

63 

61 

61 

62 

63 

6 1 

60 

60 

54 

SB 

SS 

57 

58 

59 

57 

57 

54 

54 

59 .6 

MIN 

26 

2S 

26 

28 

28 

27 

26 

27 

35 

28 

27 

25 

27 

27 

27 

27 

23 

24 

25 

25 

24 

24 

26 

23 

2S 

23 

21 

21 

41 

36 

26.5 

MAX 

67 

7 1 

67 

63 

63 

66 

68 

66 

63 

62 

66 

66 

68 

67 

65 

68 

70 

69 

65 

64 

62 

59 

56 

54 

59 

63 

65 

63 

58 

54 

59 

63.7 

MIN 

29 

30 

30 

30 

29 

30 

31 

29 

33 

29 

31 

28 

29 

27 

26 

26 

27 

32 

25 

28 

25 

23 

23 

2S 

37 

35 

28.7 

Clue    pntMT^  <^^Li 

61 

61 

63 

57 

57 

62 

63 

63 

59 

57 

57 

60 

63 

60 

61 

62 

62 

56 

59 

61 

SB 

57 

55 

52 

54 

54 

57 

SB 

56 

59 

52 

SB  .6 

MIN 

29 

30 

33 

32 

34 

30 

32 

29 

35 

29 

28 

30 

26 

31 

29 

27 

30 

33 

32 

31 

30 

26 

32 

26 

26 

28 

24 

25 

31 

39 

46 

30.4 

FRESNO  HSO  AP 

MAX 

61 

62 

62 

62 

60 

66 

65 

65 

56 

56 

63 

64 

64 

62 

61 

68 

68 

61 

62 

60 

59 

56 

57 

54 

61 

60 

58 

62 

60 

59 

SB 

61  .0 

MIN 

30 

29 

32 

33 

35 

33 

32 

32 

33 

33 

30 

30 

34 

31 

31 

30 

30 

30 

30 

31 

32 

29 

34 

28 

29 

28 

28 

26 

34 

47 

46 

31  .9 

FRIANI  OOVERNMENI  CAMP 

MRX 

63 

64 

66 

64 

63 

59 

66 

65 

66 

57 

58 

64 

65 

66 

61 

62 

70 

71 

63 

63 

61 

60 

57 

56 

55 

62 

61 

57 

63 

60 

57 

62.2 

MIN 

31 

34 

32 

32 

32 

38 

36 

33 

31 

30 

3S 

31 

31 

32 

36 

36 

32 

29 

31 

34 

33 

36 

35 

30 

33 

28 

28 

32 

33 

39 

45 

33.2 

GLENNVILLE 

MAX 

70 

68 

69 

61 

61 

65 

68 

65 

64 

61 

66 

68 

68 

64 

68 

69 

66 

63 

61 

60 

57 

58 

56 

S3 

65 

65 

62 

68 

60 

54 

SO 

63.0 

MIN 

25 

28 

24 

25 

23 

24 

23 

27 

22 

22 

25 

2S 

27 

26 

25 

27 

34 

28 

29 

24 

22 

19 

20 

n 

21 

28 

22 

25 

27 

27 

36 

25.1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERniURES 


STflT  ION 

DflY   OF  MONTH 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

1  0 

1  1 

1 2 

1  3 

I  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1  8 

I  9 

20 

2  I 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

GRANT  GROVE 

MAX 

ss 

35 

58 
36 

58 
38 

57 
34 

50 
30 

52 
30 

51 
34 

55 
35 

52 
26 

43 

26 

55 
34 

54 
35 

56 
35 

50 
31 

53 
32 

55 
33 

64 

31 

49 

27 

46 

28 

46 

29 

45 

25 

42 

25 

47 

28 

44 

25 

46 
25 

51 
34 

55 
33 

54 

33 

52 
31 

43 

24 

31 
25 

50-3 
30.6 

MBNFORO  2  S 

MAX 
M  1 N 

58 
28 

60 
27 

63 
25 

63 
25 

63 
30 

62 
27 

60 
27 

65 
28 

63 
31 

65 
30 

55 
26 

56 
25 

58 
26 

62 
26 

61 
25 

61 
25 

60 
22 

64 
24 

62 
29 

59 
28 

61 
27 

58 
25 

58 
29 

57 
26 

53 
25 

55 
24 

59 
25 

57 
21 

57 
25 

60 
30 

56 
45 

59.9 
27.0 

HETCH  HE'CHY 

MAX 
M  1  N 

56 
27 

58 
28 

59 
29 

60 
30 

se 

31 

54 

27 

55 
29 

56 
32 

61 
30 

54 

28 

55 
29 

57 
28 

57 
29 

56 
28 

55 
29 

56 
28 

58 
26 

54 

27 

55 
27 

56 
27 

55 
26 

52 
23 

49 

23 

55 
24 

58 
26 

57 
30 

60 
26 

61 
27 

54 

28 

42 
31 

55  .8 
27. B 

HUNIlNOtON  LSRE 

MAX 
MIN 

58 
31 

57 
33 

58 
34 

54 

32 

49 

32 

S3 
32 

54 

32 

52 
33 

48 

29 

58 
30 

54 

32 

55 
32 

52 
32 

50 

31 

53 
33 

51 
30 

46 

28 

46 

25 

45 

28 

45 

29 

43 

23 

46 

25 

45 

29 

47 

29 

62 
31 

54 

32 

52 
30 

51 
31 

49 

33 

38 
27 

39 
29 

50 . 1 
30.2 

IDRIfl 

MAX 
M  1  N 

KERN  RIVER  PH  1 

MAX 
MIN 

KERN  RIVER  PM  3 

MAX 
M  1  N 

73 
32 

73 
43 

71 
29 

69 
26 

64 

27 

69 
26 

64 

26 

68 
27 

58 
34 

67 
29 

70 
40 

72 
34 

68 
44 

66 
35 

72 
27 

71 
40 

67 
40 

63 
33 

67 
33 

66 
29 

60 
29 

56 
21 

57 
21 

57 
20 

64 

27 

68 
39 

67 
24 

71 
38 

66 
31 

SS 
35 

47 

33 

65.4 
31  .4 

kettlehbn  STsiioN 

MRX 
M  I  N 

61 
40 

64 
40 

63 
40 

62 
40 

62 
40 

64 

41 

64 
41 

64 
38 

57 
37 

60 
37 

63 
36 

63 
37 

61 
36 

62 
40 

64 
41 

66 
38 

65 
39 

60 
43 

61 
41 

59 
40 

58 
37 

58 
34 

52 
34 

56 
35 

58 
35 

57 
33 

58 
38 

62 
34 

62 
39 

60 
44 

55 
44 

60.7 
38.5 

KNIGHTS  FERRT  2  SE 

MAX 

n  I N 

61 
31 

64 

31 

63 
31 

63 
33 

61 
34 

58 
34 

63 
31 

64 

30 

64 

39 

62 
35 

57 
31 

62 
30 

64 

30 

63 
30 

62 
30 

60 
30 

62 
30 

66 
30 

65 
31 

61 
29 

59 
29 

60 
29 

55 
30 

56 
27 

54 

30 

50 
28 

58 

27 

58 
27 

59 
25 

57 
40 

58 
39 

60  .6 
31  .0 

LE  GRfiNO 

MHX 
M  1  N 

63 
29 

62 
30 

63 
30 

63 
30 

59 
33 

64 

32 

63 
31 

65 
30 

64 

32 

59 
32 

62 
30 

63 
28 

63 
26 

63 
29 

61 
30 

54 

30 

66 
28 

62 
26 

62 
29 

61 
30 

58 

28 

56 
29 

54 

32 

66 
29 

60 
29 

59 
26 

57 
26 

60 
26 

55 
28 

57 
29 

59 
45 

60.7 
29.9 

LEMON  COVE 

MBX 
M  1  N 

65 
32 

65 
31 

67 
33 

64 
34 

64 

31 

61 
33 

67 
32 

66 
31 

68 
28 

54 
34 

56 
30 

66 
29 

66 
31 

65 
30 

62 
32 

61 
30 

70 
34 

71 
30 

62 
32 

65 
31 

63 

30 

61 
31 

58 
30 

54 
30 

58 
31 

61 
26 

68 

27 

59 
29 

63 
30 

63 
37 

62 
45 

62.8 
31  .4 

L  INOSflT 

MAX 
M  I  N 

65 
26 

69 
26 

64 

27 

66 
29 

68 
28 

70 
28 

68 
26 

69 
27 

55 
26 

60 
29 

67 
25 

67 
25 

68 
30 

63 
27 

62 
27 

70 
25 

72 
26 

62 
25 

67 
28 

63 
25 

63 
25 

60 
27 

55 
28 

60 
24 

64 

25 

59 
24 

60 
23 

66 
24 

63 
31 

61 
34 

61 
45 

64  . 1 

27.3 

LODGEPOLE 

nax 

M  I  N 

45 

21 

49 

22 

48 

22 

49 

22 

45 

19 

41 

19 

44 

19 

45 

20 

46 

18 

37 
18 

45 

19 

45 

22 

43 

22 

47 

21 

43 

21 

46 

19 

46 

17 

42 

1  7 

40 

17 

42 

17 

41 

14 

37 
14 

45 

IS 

43 

15 

37 
16 

44 

20 

49 

20 

47 

18 

45 

20 

41 

20 

36 
23 

43.6 
18.9 

LODI 

MAX 
M  I  N 

68 
32 

70 
32 

70 
35 

63 
33 

65 
33 

69 
33 

66 
32 

65 
33 

63 
42 

62 
35 

F6 
31 

64 

30 

64 

34 

65 
30 

63 
31 

65 
32 

65 
30 

68 
29 

68 
29 

63 
29 

62 
30 

60 
32 

59 
35 

60 
29 

62 
30 

62 
23 

61 
27 

55 
28 

S3 
27 

SB 
45 

60 
41 

63.5 
32.0 

LOS  BfiNOS 

MBX 

61 
31 

63 
31 

63 
33 

65 
32 

60 
34 

60 
37 

64 
35 

62 
30 

63 
33 

62 
35 

60 
28 

61 
32 

60 
31 

61 
31 

63 
31 

61 
28 

60 
28 

65 
32 

63 
32 

61 
31 

62 
28 

55 
28 

57 
28 

58 
27 

S9 
31 

58 
29 

55 
26 

57 
30 

57 
?4 

54 

37 

55 
37 

60.2 
31  .3 

LOS  eSNOS  OET  RE5V 

MBX 
M  I  N 

58 
36 

61 
38 

60 
38 

62 
38 

58 
39 

58 
39 

58 
38 

60 
38 

61 
42 

60 
36 

51 
37 

57 
41 

58 
38 

58 
38 

61 
38 

58 
36 

55 
35 

59 
39 

64 

37 

60 
37 

59 
36 

59 
35 

54 

37 

54 

35 

54 

34 

54 
34 

57 
33 

54 

32 

54 

35 

57 
40 

53 
45 

57  .6 
37.2 

MRDERO 

MAX 

60 
25 

65 
27 

63 
28 

63 
29 

62 
29 

60 
27 

64 

28 

64 

29 

65 
33 

59 
29 

58 
27 

62 
27 

63 
26 

62 
27 

61 
26 

64 

25 

65 
26 

62 
27 

61 
26 

59 
26 

60 
28 

55 
30 

58 
27 

59 
26 

57 
27 

60 
26 

58 
23 

57 
24 

60 
27 

59 
29 

56 
32 

50  .7 
27.3 

BRNTECfi 

MAX 

61 
34 

65 
29 

63 
35 

67 
33 

59 
34 

64 

37 

64 
31 

64 

33 

63 
36 

63 
30 

63 
29 

59 
30 

62 
32 

61 
31 

65 
32 

63 
33 

59 
29 

63 
30 

64 

30 

60 
31 

63 
33 

55 
35 

5S 
32 

59 
30 

SB 

30 

58 
28 

62 
29 

54 

29 

58 

29 

53 
44 

60  .9 
31  .9 

nnRICOPfi 

MAX 

62 
36 

61 
36 

64 

35 

62 
36 

67 
38 

63 
35 

65 
35 

64 

36 

67 
38 

57 
38 

58 
33 

61 
35 

61 

35 

64 

37 

69 
32 

61 
33 

75 
34 

62 
35 

57 
36 

62 
35 

58 
35 

58 
34 

60 
36 

55 
34 

58 
31 

60 
33 

56 
30 

56 
31 

59 
34 

59 
39 

56 
40 

60  .6 
35.0 

MERCED  MUNICIPAL  BP 

MBX 

65 
28 

62 
28 

62 
28 

62 
28 

59 
29 

63 
28 

63 
27 

64 

29 

60 
35 

57 
31 

61 
26 

62 
27 

61 
29 

61 
23 

60 
27 

63 
27 

60 
27 

62 
24 

62 
28 

60 
28 

59 
28 

55 
25 

54 

30 

55 
27 

57 
26 

59 
20 

58 
23 

60 
22 

58 
25 

56 
4  1 

57 
47 

59.9 
28.1 

MODESTO 

MAX 

63 
31 

62 
31 

65 
31 

69 
33 

63 
34 

62 
35 

62 
32 

61 
32 

62 
40 

52 
30 

58 
34 

62 
30 

61 
31 

62 
31 

62 
32 

62 
33 

58 
30 

63 
31 

62 
30 

60 
30 

60 
30 

54 

32 

54 

35 

56 
30 

56 
32 

55 
29 

55 
29 

53 
30 

56 
28 

52 
43 

52 
40 

59  .5 
32  .2 

NEWMAN 

MAX 

63 
29 

65 
27 

62 
29 

63 
28 

67 
27 

62 
28 

65 
29 

63 
28 

64 

29 

62 
27 

63 
28 

65 
24 

63 
30 

65 
28 

62 
27 

62 
24 

60 
25 

63 
29 

54 

27 

62 
28 

63 
28 

SS 
26 

56 
26 

58 
23 

59 

20 

59 
20 

60 
24 

SB 
20 

58 
26 

53 
42 

S3 
45 

61  .2 
27.5 

NORTH  FORK  RANGER  SIA 

MAX 

72 
31 

72 
31 

70 
32 

69 
26 

69 

29 

69 
32 

66 
29 

61 
26 

70 
30 

70 
30 

66 
28 

69 
30 

69 

29 

68 
28 

68 
28 

57 
24 

59 
29 

70 
22 

69 
28 

66 
30 

61 
30 

ORANGE  COVE 

MAX 

63 
31 

64 

30 

65 
31 

63 
34 

64 

32 

65 
30 

66 
31 

67 
30 

67 
29 

55 
32 

56 
28 

65 
29 

68 
32 

65 
31 

62 
31 

67 
31 

70 
30 

71 
30 

67 
30 

64 

31 

61 
29 

59 
30 

51 
30 

67 
29 

58 
30 

S3 
28 

57 
27 

59 
29 

6  3 
31 

60 
35 

58 
45 

62  . 3 
30.9 

PORTERVILLE 

MAX 

65 
30 

65 
32 

67 
32 

64 

33 

66 
33 

62 
33 

68 
31 

66 
31 

69 
31 

54 
34 

58 
30 

66 
30 

65 
33 

66 
32 

52 
32 

61 
29 

70 
30 

70 
30 

51 
33 

65 
31 

63 
31 

62 
31 

61 
33 

55 
29 

59 
26 

52 
28 

58 
27 

58 
29 

66 
33 

63 
36 

62 
44 

63  .2 
31  .5 

POSEr  3  E 

MAX 

63 
33 

58 
32 

55 
29 

54 

30 

53 
28 

56 
28 

54 

26 

53 
25 

64 
27 

56 
28 

59 
30 

62 
31 

58 
34 

60 
36 

58 
39 

59 
39 

50 
41 

57 
43 

51 
33 

49 

30 

47 

27 

50 
25 

52 
24 

53 
25 

56 

59 
28 

51 
26 

54 

28 

49 

28 

39 

32 

37 
33 

54  . 1 

30.5 

SALT  SPRINGS  PHR  HOUSE 

MBX 

69 
40 

55 
40 

64 

38 

62 
42 

62 
39 

61 
38 

62 
44 

51 
41 

57 
36 

63 
44 

63 
38 

61 
40 

60 
4  1 

57 
38 

64 
47 

61 
38 

59 
37 

59 
35 

58 
41 

57 
36 

51 
30 

49 
34 

52 
30 

58 
37 

59 
37 

62 
43 

64 
42 

62 
36 

49 

33 

46 

29 

59  .2 
38.1 

SBN  LUIS  DAM 

MAX 

60 
34 

60 
35 

61 
36 

61 
33 

58 
34 

59 
34 

57 
36 

60 
37 

61 
37 

63 
34 

57 
32 

56 
33 

59 
36 

60 
38 

60 
36 

59 
33 

56 
34 

58 
38 

60 
36 

62 
36 

60 
34 

59 
33 

65 
35 

64 

32 

SS 
32 

53 
32 

58 
35 

57 
29 

54 

32 

61 
35 

54 

41 

58 . 3 
34  .7 

SONORA  RS 

MAX 

61 

26 

64 
30 

66 
31 

63 
30 

59 
29 

59 
29 

bl 
28 

64 

28 

64 

32 

57 
28 

57 
28 

64 

29 

64 

29 

55 
29 

63 
28 

60 
28 

63 
28 

69 
28 

65 
29 

61 
29 

60 
27 

57 
26 

54 

28 

57 
25 

51 
25 

60 
25 

62 
25 

57 
25 

61 
27 

56 
28 

48 

38 

50  .5 
28.2 

SO  ENTRANCE  rOSEMlIE 

MAX 

60 
31 

S3 
31 

63 
32 

63 
30 

51 
28 

56 
28 

56 
29 

61 
31 

59 
27 

51 

27 

58 
29 

60 
29 

61 
30 

59 
29 

63 
30 

61 
27 

56 
27 

55 
27 

56 
27 

55 
24 

50 
23 

46 

25 

51 
25 

57 
29 

60 

30 

59 
29 

59 
29 

50 
29 

35 
31 

56  .8 
28.4 

STOCKTON  WSO  RP 

MHX 

64 

31 

64 

33 

66 
31 

61 
33 

63 
38 

63 
35 

63 
32 

62 
33 

63 
43 

59 
30 

60 
31 

61 
27 

61 
33 

63 
30 

62 
30 

60 
33 

59 
27 

63 
29 

63 
29 

61 
30 

50 
30 

57 
30 

57 
34 

57 
27 

57 
30 

59 
26 

60 
26 

56 
27 

SB 
25 

SS 
45 

56 
39 

60  .4 

31  .5 

STOCKTON  FIRE  STA  4 

MBX 

62 
32 

64 

33 

64 
34 

65 
34 

61 
35 

63 
35 

63 
30 

62 
32 

63 
33 

63 
31 

59 
27 

60 
27 

60 
29 

60 
31 

62 
31 

62 
33 

62 
29 

61 
30 

65 
30 

60 
30 

61 
30 

60 
33 

55 
35 

55 
30 

59 
32 

68 
25 

SB 
25 

60 
28 

55 
26 

67 
26 

57 

60  .5 
30.5 

TEHBCHBPl 

MBX 

61 
34 

61 
41 

66 
35 

60 
26 

56 
27 

56 
33 

62 
31 

63 
28 

56 
35 

52 
29 

57 
36 

59 
36 

50 
35 

60 
34 

65 
27 

50 
43 

58 
36 

57 
26 

57 
31 

56 
26 

50 
29 

58 
19 

56 
26 

51 
18 

55 
21 

57 
37 

63 
25 

58 
35 

56 
30 

50 
27 

43 
24 

57  .4 

30.5 

TEJON  RANCHO 

MBX 

62 
32 

63 
34 

64 

35 

69 
34 

71 
33 

70 
32 

66 
32 

70 
35 

60 
34 

59 
33 

67 
31 

68 
33 

66 
34 

68 
33 

66 
34 

68 
36 

72 
37 

70 
36 

68 
34 

62 
32 

61 
35 

60 
34 

59 
32 

58 
27 

60 
27 

65 
29 

63 
30 

59 
35 

60 
37 

64  .6 

33  . 1 

THREE  RVRS  EOlSON  PH  1 

MHX 
MIN 

67 
31 

71 
34 

66 
33 

67 
33 

67 
32 

66 
33 

70 
35 

70 
31 

69 
32 

69 
33 

68 
33 

68 
30 

72 
33 

71 
35 

67 
37 

65 
34 

65 
33 

64 

28 

55 
29 

57 
26 

62 
28 

62 
32 

61 
28 

67 
29 

64 

33 

62 
37 

54 
44 

55  .5 
32  .4 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 
MIN 

52 
26 

55 
3 1 

52 

52 

56 

56 
27 

51 
30 

59 

62 

56 
29 

49 

50 

54 

55 

59 

52 

so 

50 

50 

59 

60 

60 

55 
32 

55 

49 

27 

49 

30 

50 
29 

55 
28 

53 
26 

53 
3 1 

48 

30 

53  .7 
29.9 

TRACT  CBRBONfl 

MAX 
MIN 

60 
30 

65 
30 

62 
32 

66 
33 

59 
36 

65 
32 

60 
33 

61 
31 

61 
36 

61 
32 

60 
28 

57 
30 

60 
32 

58 
32 

65 
30 

64 

30 

56 
32 

56 
32 

50 
33 

62 
34 

60 
30 

61 
28 

52 
35 

54 

33 

59 
28 

54 

31 

56 
29 

60 
25 

SI 
28 

56 
35 

52 
42 

59.1 
31  .7 

TRACY  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

63 
29 

63 
29 

66 
32 

60 
32 

65 
47 

60 
32 

60 
33 

59 
30 

63 
47 

58 
40 

57 
27 

58 
30 

59 
32 

64 

31 

62 
35 

57 
30 

57 
29 

62 
32 

60 
33 

61 
32 

60 
29 

50 
30 

55 
36 

59 
34 

53 
29 

56 

27 

60 
31 

51 
27 

55 
27 

54 

42 

55 
45 

58.8 
32  .9 

VISBLIfl 

MHX 
MIN 

62 
32 

62 
38 

65 
34 

61 
34 

64 

35 

60 
35 

66 
33 

63 
34 

61 
32 

53 
30 

55 
31 

61 
29 

64 

35 

63 
34 

61 
34 

60 
33 

66 
31 

69 
31 

62 
35 

63 
34 

60 
33 

58 
33 

57 
35 

55 
33 

66 
30 

61 
29 

57 
30 

56 
30 

60 
32 

59 
36 

60 
40 

60.7 
33.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STHTION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


STPT ION 

ORY   OF  MONTH 

0 
a 
q: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NRSCO 

HBX 
H|N 

62 
32 

63 
33 

65 
33 

62 
33 

66 
3S 

64 

32 

3? 

33 

32 

32 

30 

31 

31 

33 

31 

60 
31 

30 

32 

32 

32 

29 

3? 

29 

27 

27 

27 

28 

32 

34 

40 

61  .4 
31  .4 

KOSEMITE  PHR"  MESDOIRS 
>          •  • 

MBX 
MIN 

SB 

20 

60 
21 

60 
21 

59 
23 

59 
23 

56 
21 

57 
21 

57 
21 

SB 

23 

59 
21 

57 
20 

56 
20 

2? 

20 

24 

20 

tl 

19 

20 

23 

22 

?5 

17 

20 

?9 

56 
20 

57 
22 

57 
20 

56 
20 

58 
23 

4  1 

32 

56. 0 
21  .0 

SOUTH  COSST 

DRnlNflGE  06 

BIPINE 

MBX 
MIN 

79 

44 

60 
46 

77 
47 

69 
44 

67 
39 

74 

39 

77 
43 

76 
43 

67 
42 

70 
39 

74 

40 

75 

41 

76 
40 

75 
49 

46 

76 
42 

67 
40 

67 
44 

70 
42 

41 

69 
39 

6S 
41 

60 
34 

7  J 
35 

74 
42 

65 
42 

73 
39 

66 
38 

57 
43 

56 
48 

70  .6 
41  .7 

flVBLON  PLEnSURE  PIER 

nBx 

MIN 

76 
52 

70 
S3 

68 
49 

70 
50 

68 
53 

66 
49 

66 
47 

66 
49 

66 
53 

70 
49 

70 
50 

68 
48 

66 
49 

66 
49 

69 
51 

77 
55 

72 
51 

70 
52 

70 
49 

72 
50 

70 
49 

7 1 
49 

69 
49 

68 
47 

70 
46 

70 
46 

69 
46 

69 
46 

64 

50 

60 
50 

62 
51 

68  .7 
49.6 

BARRETT  Onn 

MBX 
MIN 

74 

32 

75 
43 

73 
28 

78 
28 

69 
36 

77 
27 

77 
27 

64 

28 

65 
31 

7  \ 
27 

73 
29 

75 
32 

74 

31 

76 
38 

69 
30 

7 1 
31 

66 
32 

65 
32 

68 
30 

65 
25 

67 
26 

65 
25 

60 
25 

70 
25 

74 

26 

65 
25 

71 
26 

60 
28 

55 
37 

69.4 
29.7 

eiO  BEAR  LBKE 

MBX 
MIN 

50 
20 

61 
20 

54 

20 

4  4 

19 

SO 
25 

59 
17 

56 
IS 

49 

29 

45 

21 

49 

19 

55 
18 

56 
18 

53 
17 

17 

26 

15 

17 

22 

4  7 

13 

55 
10 

4  7 

17 

12 

52 
IB 

62 
19 

54 
14 

47 
14 

37 
29 

50.7 
18.7 

BURBBNK  VSLlEr  PnP  PIT 

MBX 
MIN 

82 
38 

78 
39 

80 
37 

69 
36 

74 
41 

73 
34 

79 
35 

77 
35 

65 
36 

70 
40 

74 

38 

75 
36 

38 

39 

80 
41 

45 

36 

34 

40 

39 

37 

34 

65 
34 

65 
30 

74 

31 

76 
38 

70 
3! 

75 
32 

65 
37 

58 
47 

6 1 
43 

72  .5 
37.2 

CSCHUnR  LBKE 

MBX 
MIN 

77 
41 

80 
46 

78 
41 

78 
33 

69 
38 

7  \ 
39 

75 
41 

76 
41 

75 
35 

66 
36 

36 

38 

38 

35 

40 

42 

39 

45 

40 

36 

36 

33 

36 

32 

68 
38 

74 

39 

75 
41 

38 

74 

36 

65 
42 

60 
45 

72.3 
38.6 

CBMPO 

MBX 
MIN 

66 
36 

64 

51 

73 
31 

70 
28 

64 

27 

64 

31 

70 
40 

78 
27 

63 
23 

59 
26 

62 
49 

65 
43 

69 
32 

68 
37 

28 

63 
52 

12 
30 

67 
32 

66 
38 

63 
29 

6 1 
29 

65 
21 

67 
21 

60 
19 

6 1 
27 

67 
27 

67 
21 

64 

32 

58 
23 

S3 
34 

50 
45 

64  .8 

31  .9 

CBNOGB  PBRK  PIERCE  COL 

MBX 
MIN 

6 1 
45 

79 
46 

62 
35 

78 
33 

74 

38 

75 
40 

31 

30 

33 

39 

47 

35 

33 

3S 

42 

46 

33 

37 

38 

37 

37 

32 

33 

28 

30 

36 

32 

30 

66 
34 

43 

4S 

73.8 
36.5 

Cmulb  vistb 

MBX 
MIN 

44 

49 

44 

46 

46 

44 

43 

43 

44 

44 

43 

42 

42 

45 

46 

46 

45 

48 

48 

47 

45 

42 

45 

44 

39 

39 

42 

41 

43 

46 

53 

68.2 
44  .5 

CLBREnom  PonoNB  col 

MBX 
MIN 

72 
44 

7  7 
43 

73 
42 

75 
40 

66 
42 

67 
42 

69 
43 

72 
4S 

73 
43 

46 

40 

41 

43 

43 

44 

46 

42 

4  1 

41 

41 

39 

37 

40 

39 

42 

45 

72 
43 

68 
43 

42 

57 
43 

SO 
45 

68. 5 
42.3 

CORONB 

MAX 
MIN 

8 1 
44 

76 
47 

8 1 
39 

70 
36 

7  3 
39 

77 
45 

38 

34 

34 

47 

46 

38 

37 

43 

46 

50 

37 

37 

40 

38 

44 

34 

33 

31 

34 

34 

32 

29 

67 
30 

42 

42 

72  .6 
38.7 

CULVER  CUT 

MAX 
MIN 

CurflnBCfl 

MAX 

niN 

31 

41 

27 

24 

25 

24 

29 

21 

31 

27 

42 

40 

29 

28 

25 

48 

25 

25 

29 

23 

If 

12 

?9 

?2 

26 

40 

2? 

V\ 

?9 

2? 

36 

54  .5 

27.5 

ORT  CANTON  RESERVOIR 

MBX 
MIN 

43 

S4 

73 
36 

31 

32 

41 

34 

31 

30 

30 

44 

39 

34 

34 

38 

41 

34 

3? 

33 

31 

32 

31 

30 

24 

25 

39 

29 

33 

33 

33 

43 

70.3 
34.6 

EL  CBPITBN  OBn 

MAX 
MIN 

39 

42 

41 

41 

72 
41 

41 

40 

41 

38 

33 

37 

36 

40 

38 

43 

42 

43 

4  1 

45 

41 

40 

40 

40 

41 

37 

36 

42 

37 

36 

37 

46 

74  .7 

39.8 

ELSINORE 

MBX 
MIN 

78 
34 

77 
35 

8 1 
35 

73 
31 

72 
37 

75 
31 

79 
31 

80 
29 

32 

79 
32 

80 
34 

3S 

45 

32 

70 
32 

34 

36 

30 

26 

29 

28 

80 
34 

28 

30 

75 
28 

58 
37 

4S 

73.4 

33.0 

ESCONOlOO 

MBX 
MIN 

8  3 
38 

8 1 
40 

78 
38 

76 
36 

72 
44 

36 

78 
34 

78 
33 

68 
34 

70 
38 

77 
38 

79 
3S 

60 
35 

75 
41 

76 
39 

77 
38 

75 
37 

40 

70 
42 

70 
41 

39 

34 

68 
35 

35 

33 

76 
41 

68 
32 

76 
32 

34 

42 

S2 

72.8 
37.6 

FONTBNB  KBISER 

MAX 
MIN 

45 

79 
45 

42 

73 
42 

70 
41 

76 
35 

36 

38 

70 
36 

66 
40 

77 
37 

37 

8 1 
39 

78 
40 

78 
41 

49 

77 
38 

72 
39 

41 

39 

38 

35 

35 

37 

38 

39 

38 

43 

40 

46 

48 

73.8 
39.9 

GILLESPIE  flELD 

MBX 
MIN 

34 

36 

34 

36 

4  1 

76 
36 

33 

77 
33 

66 
33 

70 
36 

73 
32 

76 
31 

76 
34 

73 
39 

79 
36 

76 
35 

73 
35 

39 

46 

40 

36 

32 

34 

35 

3I 

3? 

29 

32 

42 

52 

71  .7 
35.7 

MENSMBH  OBH 

MBX 
MIN 

24 

27 

26 

21 

22 

2! 

24 

19 

18 

ts 

18 

25 

27 

26 

22 

25 

21 

24 

25 

22 

24 

14 

IS 

?s 

?5 

33 

?8 

?6 

?2 

^9 

43 

65.5 
21  .9 

lOTLLHILD  FIRE  OEPT 

MBX 
MIN 

30 

32 

32 

29 

27 

27 

28 

29 

29 

25 

30 

32 

29 

30 

30 

35 

30 

30 

31 

27 

23 

25 

25 

ll 

26 

33 

26 

27 

25 

24 

32 

58.6 
28.4 

JULIBN  HTNOLfl 

MBX 
MIN 

3S 

SI 

38 

34 

29 

37 

46 

43 

30 

62 
30 

48 

46 

48 

48 

42 

5? 

41 

36 

36 

32 

42 

38 

31 

24 

33 

36 

31 

35 

28 

41 

40 

60.2 
38.1 

LBCUNB  BEBCM 

MBX 

niN 

40 

48 

42 

41 

42 

37 

36 

42 

41 

43 

38 

34 

72 
44 

42 

49 

43 

41 

41 

36 

36 

36 

38 

37 

41 

36 

3S 

42 

40 

72.8 
40.0 

LB  HESB 

MBX 
MIN 

44 

47 

47 

44 

48 

42 

44 

77 
46 

67 
41 

44 

77 
41 

79 
43 

46 

76 
47 

78 
47 

79 
47 

46 

70 
46 

50 

46 

44 

43 

44 

43 

39 

46 

43 

41 

41 

46 

51 

72.9 
44  .7 

LOBPOC 

MBX 
MIN 

44 

40 

37 

39 

39 

38 

40 

39 

36 

36 

39 

36 

35 

39 

37 

40 

40 

43 

4? 

37 

40 

34 

41 

33 

35 

37 

34 

36 

39 

46 

48 

70.4 

38. 6 

LONG  BEBCH  MSO  BP 

MBX 
MIN 

43 

47 

44 

47 

47 

43 

46 

40 

42 

43 

41 

42 

43 

43 

43 

44 

45 

47 

49 

46 

44 

42 

43 

41 

3B 

46 

40 

39 

46 

50 

63 
52 

73.9 
44  .1 

LOS  BNGELES  HSO  BP 

MBX 
MIN 

49 

SO 

50 

51 

SO 

45 

49 

46 

48 

7 1 
48 

75 
44 

77 
48 

74 
49 

76 
49 

76 
SI 

80 

47 

75 
S2 

70 
52 

67 
51 

48 

49 

44 

47 

43 

41 

SO 

47 

44 

49 

52 

s? 

71  .9 
48.2 

LOS  BNOELES  CIVIC  CIR 

MBX 
MIN 

49 

SO 

s? 

49 

48 

47 

SO 

49 

45 

47 

44 

48 

49 

77 
SI 

80 
50 

49 

76 
SI 

68 
49 

49 

47 

51 

47 

47 

44 

42 

52 

45 

44 

48 

52 

52 

72.5 
48.3 

BT  HIlSON  2 

MAX 
MIN 

46 

45 

49 

43 

33 

39 

46 

so 

37 

35 

39 

45 

42 

42 

44 

40 

39 

3I 

36 

37 

36 

35 

37 

bI 

38 

43 

40 

58 

40 

57 
36 

48 

28 

36 
28 

57.4 
39.2 

NEH  CUTBnB  FIRE  SIB 

MAX 
MIN 

22 

27 

25 

17 

26 

22 

24 

26 

26 

24 

23 

19 

70 
29 

69 
27 

65 
27 

66 
31 

70 
32 

29 

30 

28 

22 

21 

Is 

21 

ta 

25 

25 

25 

28 

63 
30 

55 
35 

66.0 
25.5 

NEWPORT  BEBCM  MBRBOR 

MBX 
MIN 

83 
47 

B 1 

52 

46 

48 

50 

48 

45 

45 

51 

48 

SS 

62 

47 

47 

49 

63 

48 

49 

51 

S2 

46 

42 

47 

48 

43 

47 

7 1 
44 

65 
44 

64 

50 

63 
54 

63 
52 

69.8 
49.0 

OCEBNSIDE 

MBX 
MIN 

79 
58 

81 
60 

77 
57 

70 
45 

69 
44 

70 
49 

73 
54 

70 
48 

67 
44 

71 
46 

81 
45 

76 
46 

78 
52 

70 
50 

73 
54 

BS 
60 

74 

SO 

72 
44 

68 

35 

68 
33 

74 
40 

69 
43 

es 

40 

65 
36 

67 
30 

72 
38 

64 
40 

66 
44 

63 
40 

59 
43 

61 
39 

70.9 
45.4 

OJBI 

MBX 

niN 

83 
35 

79 
36 

78 
35 

69 

3S 

72 
38 

76 
34 

76 
33 

77 
33 

68 
33 

72 
33 

75 
32 

77 
33 

76 
35 

78 
35 

79 
37 

75 
35 

68 
36 

72 
37 

70 
35 

70 
33 

70 
31 

67 
34 

69 
29 

7S 
31 

76 
32 

72 
32 

74 

31 

66 
36 

SB 
49 

SB 
45 

72.5 
34  .8 

OXNBRD 

MAX 
MIN 

78 
48 

80 
53 

80 
51 

78 
45 

70 
45 

75 
49 

77 
50 

77 
43 

73 
42 

67 
44 

72 
56 

77 
50 

78 
48 

77 
SO 

76 
51 

82 
54 

7B 
49 

77 
48 

71 
46 

71 
46 

71 
47 

71 
46 

73 
45 

69 
39 

70 
41 

74 
47 

78 
45 

70 
41 

71 
41 

68 
44 

63 
46 

73.9 
46.8 

PBlOHBR  (11  OBSERVfllORT 

MBX 
MIN 

S6 
43 

57 
3S 

60 
42 

56 
36 

60  62 
35  42 

SEE  REf 

52    50  55 
33    35  39 

ERENCE  NOTES 

56    SB  55 
38     39  40 

folloming  ; 

57    57  55 
42     3B  35 

TAT  ION  INOE) 

48 

33 

51 
34 

SI 
34 

48 

33 

51 
37 

50 
31 

46 

37 

53 
38 

SB 
40 

52 
36 

54 

35 

46 

30 

35 
34 

53.2 
36.6 
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DAILY  TEMPERniURES 


cnLlFORNin 

DECEMBER  1976 


STRT ION 

DAY  OF  nONTH 

o 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  I 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

CI 

PRSBDENn 

MBX 
MIN 

82 
it 

78 
47 

80 
43 

70 
42 

7 1 
45 

73 
44 

78 
43 

77 
43 

67 
42 

70 
44 

76 
44 

77 
44 

75 
45 

77 
45 

79 
46 

79 
46 

74 
46 

66 
44 

69 
45 

7  1 
44 

73 
43 

7  1 
4  1 

65 
42 

65 
39 

73 
4  1 

76 
45 

75 
4  1 

42 

66 
42 

59 
49 

60 
47 

72  .5 
43.9 

POMONO  CBL  POLY 

MBX 
MIN 

i? 

63 
44 

83 
38 

83 
42 

70 
38 

7  1 
40 

74 
44 

6 1 
40 

78 
38 

68 
36 

69 
41 

70 
45 

79 
44 

80 
43 

79 
38 

80 
46 

79 
42 

75 
43 

69 
45 

66 
41 

70 
39 

72 
41 

74 
38 

65 
35 

65 
42 

73 
39 

60 
38 

69 
37 

76 
43 

63 
47 

5 1 
43 

73.2 
41  .0 

RUnONfl  FIRE  OEPT 

MAX 
MIN 

79 
40 

75 
44 

79 
35 

78 
32 

7  1 
33 

73 
35 

60 
34 

79 
32 

76 
29 

70 
30 

72 
36 

74 
34 

60 
34 

79 
37 

60 
39 

78 
38 

74 

37 

7 1 
34 

66 
36 

7  ] 
34 

70 
34 

7  \ 
28 

70 
31 

65 
29 

7  I 
29 

76 
45 

73 
29 

73 
31 

7  1 
28 

60 
31 

59 
40 

73.1 
34.1 

REOLRNDS 

MAX 
MIN 

79 

to 

77 
40 

78 
39 

68 
37 

70 
37 

72 
35 

77 
36 

75 
39 

65 
36 

70 
39 

7  3 
34 

75 
37 

75 
40 

74 
41 

77 
41 

73 
38 

74 
39 

68 
39 

65 
4  1 

7  1 
39 

69 
39 

70 
34 

65 
36 

62 
32 

7  1 
36 

75 
40 

66 
38 

73 
37 

60 
36 

5 1 
45 

54 

46 

70 .  1 
38.3 

RIVERSIDE  FIRE  SIB  3 

MAX 
MIN 

78 
*2 

77 
39 

78 
37 

69 
3S 

7] 
40 

74 

39 

77 
33 

75 
33 

67 
34 

63 
41 

74 
4  1 

72 
37 

77 
37 

76 
38 

79 
39 

76 
50 

74 

36 

67 
37 

69 
41 

72 
39 

70 
37 

7  I 
32 

63 
34 

63 
32 

72 
33 

76 
38 

61 
33 

74 
32 

63 
33 

56 
45 

58 
45 

70  .7 
37.5 

RIVERSIDE  CIT  EXP  SIB 

MAX 
MIN 

77 
47 

60 
39 

78 
39 

81 
37 

70 
39 

72 
44 

75 
37 

79 
37 

76 
35 

67 
43 

67 
43 

75 
40 

78 
37 

79 
45 

77 
45 

79 
44 

77 
39 

76 
39 

56 
42 

69 
39 

72 
38 

72 
35 

72 
35 

65 
33 

63 
35 

73 
42 

77 
36 

68 

35 

75 
37 

6 1 
47 

S3 
47 

72  .6 
39.7 

SBN  BERNBRDINO  CO  HOSP 

MAX 
MIN 

6 1 
45 

79 
36 

84 

39 

73 
37 

70 
40 

76 
36 

6 1 
36 

8 1 
38 

70 
36 

66 
40 

37 

37 

39 

40 

4  I 

49 

36 

39 

4  1 

74 

39 

69 
38 

74 

33 

67 
36 

69 
32 

76 
34 

78 
39 

70 
35 

79 
36 

63 
3S 

52 
45 

59 
47 

73.6 
39.6 

SBNOBERC  HSO 

MAX 
MIN 

S4 
4  1 

56 
44 

6 1 
47 

57 
38 

52 
38 

5 1 
38 

54 
43 

64 
42 

47 

35 

33 

35 

42 

45 

38 

44 

42 

44 

40 

40 

52 
41 

50 
37 

54 

35 

52 
36 

5  3 
35 

5  1 
40 

53 
41 

55 
43 

53 
42 

5  3 
37 

40 

35 

40 

32 

52.9 
39.5 

SBN  01  EGO  HSO  OP 

MAX 
MIN 

48 

51 

49 

49 

56 

50 

48 

46 

50 

49 

75 
47 

47 

75 
49 

51 

49 

80 

50 

49 

52 

57 

54 

51 

47 

49 

52 

46 

48 

48 

47 

49 

53 

57 

71  .3 
SO.D 

SBN  GBBRIEL  FIRE  OEPT 

MAX 
MIN 

85 
40 

6 1 
4  1 

83 
38 

76 
38 

73 
41 

76 
39 

6  1 
37 

60 
38 

72 
37 

7  3 
40 

76 
38 

80 
36 

78 
39 

82 
39 

87 
40 

6  3 
40 

77 
36 

7  1 
38 

72 
4  1 

74 
40 

76 
39 

75 
34 

57 
37 

67 
34 

76 
34 

8 1 
39 

75 
36 

78 
35 

7  1 
39 

61 
44 

63 
49 

75  .9 
38  .6 

SON  JflClNIO 

MBX 
MIN 

80 
28 

77 
33 

79 
29 

72 
28 

70 
34 

74 

26 

77 
27 

78 
29 

66 
28 

7  1 
28 

75 
29 

76 
26 

77 
30 

78 
34 

79 
31 

77 
45 

74 

30 

68 
31 

67 
34 

70 
33 

7  [ 
3D 

70 
25 

66 
28 

62 
26 

72 
24 

77 
30 

75 
28 

73 
25 

6 1 

27 

55 

4  1 

52 
45 

71  .6 
30.4 

SBN  NICOLBS  ISLBNO 

MBX 
MIN 

SBNTfl  BNH  F IRE  SIBT ION 

MBX 
MIN 

83 
46 

85 
44 

85 
44 

63 
46 

79 
43 

75 
42 

80 
44 

93 
46 

78 
45 

7  ] 
47 

7  1 
49 

75 
45 

7  3 
4  1 

7  1 
44 

75 
40 

78 
44 

75 
43 

74 
4  1 

69 
47 

SBNia  BBRBBRB 

MBX 
MIN 

8C 
45 

76 
45 

76 
44 

76 
45 

67 
4S 

72 
44 

70 
44 

76 
45 

70 
45 

66 
44 

70 
43 

73 
43 

76 
43 

7  3 
44 

70 
44 

77 
44 

79 
44 

7  1 
47 

68 
47 

68 
47 

68 
44 

70 
42 

68 
44 

65 
41 

64 
41 

67 
42 

68 
40 

66 
4  1 

66 
4  1 

6S 
44 

62 
49 

70.5 
43.9 

SBNTB  BBRBBRfl  FBB  BP 

MBX 
MIN 

77 
38 

72 
36 

73 
39 

66 
39 

66 
41 

74 
36 

70 
39 

67 
36 

40 

36 

33 

36 

40 

36 

36 

36 

36 

50 

44 

44 

39 

34 

4  1 

38 

37 

34 

67 
36 

30 

42 

62 
45 

60 
48 

68.9 
38.9 

SBNIB  MBRIB  WSO  BP 

MBX 
MIN 

78 
34 

76 
34 

75 
33 

64 
34 

72 
33 

72 
33 

76 
33 

69 
32 

65 
33 

70 
31 

7  1 
32 

74 
33 

66 
34 

35 

79 
31 

77 
35 

75 
33 

36 

70 
37 

34 

31 

67 
32 

37 

65 
30 

72 
29 

72 
31 

70 
29 

7  J 
31 

65 
35 

60 
48 

56 
46 

69.7 
33.8 

SBNIB  MONICA  PIER 

MBX 
MIN 

82 
56 

79 
56 

79 
56 

69 
57 

72 
59 

8 1 
54 

53 

72 
52 

72 
52 

56 

55 

50 

54 

54 

54 

54 

54 

56 

55 

53 

53 

53 

50 

49 

50 

59 

53 

51 

68 
50 

69 
52 

67 
53 

74  .2 
53.5 

SBNIB  PBULB 

MBX 
MIN 

8 1 
43 

82 
52 

77 
49 

7  1 
42 

75 
40 

47 

52 

46 

38 

47 

35 

55 

49 

47 

44 

65 

4  1 

45 

40 

44 

39 

38 

36 

46 

35 

38 

50 

57 
48 

72.2 
44.6 

SUN  CITY 

MAX 
MIN 

78 
29 

78 
29 

78 
28 

7  3 
26 

70 
37 

7  1 
26 

75 
27 

80 
27 

77 
27 

68 
27 

73 
34 

74 

29 

76 
31 

75 
35 

78 
32 

76 
4  1 

7  4 

30 

34 

69 
35 

7  1 
33 

70 
31 

68 
25 

67 
27 

6 1 
27 

69 
25 

76 
31 

75 
25 

72 
25 

70 
29 

62 
39 

55 
44 

71  .9 
30.5 

rORRBNCE 

MAX 
MIN 

B4 
46 

82 
55 

75 
45 

72 
45 

72 
46 

74 
46 

76 

47 

75 
47 

67 
45 

69 
45 

77 
44 

78 
47 

46 

78 
47 

43 

46 

46 

47 

46 

46 

46 

45 

70 
43 

42 

42 

SI 

73 
42 

43 

68 
45 

6  3 
49 

49 

72  .9 
46.0 

TUJUNGB 

MBX 
MIN 

74 
49 

69 
48 

72 
45 

63 
45 

67 
43 

55 
44 

69 
42 

69 
43 

60 
4  1 

59 
45 

68 
48 

75 
43 

7  3 
44 

7  1 
44 

77 
48 

75 
58 

7  1 
43 

65 
42 

67 
42 

67 
42 

69 
40 

68 
38 

63 
42 

52 
34 

70 
41 

7  [ 
45 

68 
42 

72 
4  1 

6 1 
39 

5 1 
46 

56 
43 

67.5 
43.5 

ruSTIN   IRVINE  RANCH 

MAX 
MIN 

82 
40 

63 
42 

6 1 
38 

78 
39 

7 1 
42 

76 
34 

75 
35 

80 
37 

76 
37 

69 
40 

75 
45 

80 

39 

79 
38 

76 
40 

77 
40 

62 
42 

82 
39 

77 
40 

42 

7  J 
42 

70 
38 

7  3 
35 

7  3 
37 

66 
37 

65 
34 

75 
42 

76 
36 

69 

36 

74 

39 

42 

48 

74  .5 

39.2 

THIICHELL  DBM 

MBX 
MIN 

72 
35 

7  3 
34 

70 
37 

7  1 
36 

74 

36 

76 
37 

74 

37 

7  ] 
34 

70 
30 

70 
29 

7  I 
28 

7  3 
26 

33 

3? 

24 

35 

37 

34 

33 

31 

29 

32 

37 

35 

29 

32 

29 

29 

29 

26 

48 

72  .9 
32  .9 

U  C  L  fl 

MBX 
MIN 

59 

54 

60 

5? 

50 

51 

56 

55 

50 

47 

50 

57 

56 

57 

57 

59 

56 

52 

51 

68 
51 

70 
54 

70 
51 

64 

50 

62 
46 

7  1 
47 

57 

68 
51 

70 
50 

67 
50 

58 
50 

60 
SO 

70.6 
52  .7 

UPLAND   3  N 

MAX 
MIN 

78 
46 

73 
4S 

76 
43 

67 
40 

69 
40 

70 
43 

73 
39 

75 
43 

63 
40 

65 
40 

71 
42 

73 
43 

74 

42 

73 
45 

77 
46 

78 
47 

72 
45 

65 
42 

66 
4  1 

67 
40 

68 
40 

67 
38 

63 
40 

61 
33 

68 
38 

73 
42 

65 
40 

70 
40 

51 
3S 

55 
42 

56 
44 

69  .9 
4  1.4 

VISTB  2  NNE 

MBX 
MIN 

64 
49 

8D 
48 

79 
46 

70 
42 

69 
47 

74 
40 

78 
44 

74 
4  1 

58 
40 

75 
43 

80 
42 

77 
46 

78 
44 

76 
45 

77 
46 

79 
52 

76 
45 

69 
43 

68 
45 

70 
43 

71 
44 

72 
40 

67 
39 

55 
40 

74 

jj 

76 
50 

73 
40 

71 

37 

64 

4? 

50 
4S 

61 
51 

72  .7 
43.8 

harner  springs 

MAX 
MIN 

YORBA  LINDA 

MAX 
MIN 

83 
47 

8 1 
59 

80 
44 

7  ] 
40 

76 
44 

78 
41 

65 
41 

77 
42 

7  1 
42 

74 
43 

8 1 
46 

82 
44 

77 
44 

46 

43 

54 

76 
46 

44 

46 

43 

42 

39 

42 

37 

36 

52 

40 

39 

4  1 

44 

48 

74  .9 
43.8 

SOUIHEflSI  DESERT 

BBS  INS  07 

• 

BAKER 

MAX 
MIN 

32 

30 

29 

30 

32 

30 

31 

30 

31 

29 

30 

31 

30 

31 

30 

29 

32 

40 

42 

34 

32 

30 

28 

29 

30 

32 

30 

26 

3D 

29 

26 

63.2 
30.8 

BBRSTDN 

MAX 
MIN 

24 

25 

25 

25 

29 

24 

22 

22 

27 

23 

23 

23 

25 

25 

25 

25 

24 

24 

31 

26 

21 

?8 

21 

19 

?9 

22 

19 

22 

19 

34 

31 

61  .5 
23.9 

BEAUMONT   1  E 

MAX 
MIN 

47 

51 

38 

35 

36 

35 

46 

49 

34 

32 

50 

50 

46 

42 

38 

52 

44 

37 

37 

34 

43 

29 

31 

27 

30 

47 

33 

37 

32 

43 

63.7 
39.7 

BISHOP  HSO  BP 

MAX 
MIN 

66 
26 

63 
20 

68 
21 

63 
23 

59 
31 

64 

20 

59 
16 

56 
16 

5 1 
20 

60 
27 

65 
22 

6 1 

21 

22 

21 

22 

20 

14 

59 
15 

n 

16 

15 

1  1 

1  1 

24 

15 

15 

IB 

17 

22 

19 

IB 

SB. 9 
19.2 

BLYTME 

MAX 

BLYTHE  FBB  AIRPORT 

MBX 
MIN 

76 
39 

72 
43 

72 
37 

68 
37 

72 
45 

70 
48 

66 
35 

67 
34 

59 
34 

67 
49 

69 
48 

71 
36 

74 

39 

73 
41 

75 
44 

74 
44 

73 
44 

70 
44 

69 
47 

68 
39 

SB 
42 

69 
37 

61 
33 

64 

31 

67 
40 

55 
38 

59 
30 

67 
30 

59 
34 

59 
33 

53 
47 

69.0 
39.4 

BORREGO  DESERT  PARK 

MBX 
MIN 

71 
40 

78 
49 

74 
43 

77 
40 

75 
40 

77 
41 

71 
37 

74 
36 

74 
42 

76 
46 

76 
47 

78 
36 

74 
4  1 

77 
45 

77 
45 

77 
49 

77 
44 

75 
44 

69 
47 

72 
43 

72 
39 

70 
39 

73 
38 

68 
36 

70 
40 

69 
38 

72 
37 

67 
35 

70 
39 

67 
4  1 

65 
49 

4K5 

BRBHLEY  2  5H 

MBX 
MIN 

73 
35 

77 
36 

73 
35 

77 
34 

74 

36 

74 

41 

72 
33 

73 
33 

72 
32 

71 
45 

70 
48 

74 

33 

73 
33 

74 
40 

75 
38 

77 
45 

78 
37 

77 
41 

69 
44 

73 
39 

71 
40 

70 
34 

72 
33 

67 
30 

68 
30 

70 
33 

69 
30 

62 
29 

69 
33 

64 
34 

62 
47 

71  .6 
36.5 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

66 
39 

68 
36 

69 
41 

69 
35 

66 
41 

64 

35 

64 

36 

62 
35 

67 
41 

60 
37 

67 
32 

66 
36 

64 

36 

68 
38 

70 
40 

68 
34 

64 

35 

63 
35 

68 
44 

64 

36 

63 
34 

61 
31 

56 
32 

62 
31 

61 
29 

59 
29 

64 
33 

63 
29 

61 
36 

55 
36 

54 

38 

63.6 
35.5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHIND  STATION  INDEX 

20 


DAILY  TEMPERRTURES 


CHLIFORNin 
DECEMBER 


STflT ION 

OflY   OF  MONTH 

o 
a 
<r 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

3 

g 

1 0 

1  1 

1  2 

]  3 

I  4 

1 5 

1  6 

J  7 

1  8 

1  9 

20 

2  I 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DEfilM  VBULET 

MBX 

6B 

68 

68 

65 

72 

71 

66 

63 

67 

69 

70 

6B 

67 

65 

65 

67 

66 

65 

65 

63 

61 

59 

55 

57 

60 

SB 

60 

61 

56 

54 

SB 

MIN 

35 

32 

35 

37 

4  1 

4  I 

38 

34 

33 

4  1 

** 

38 

36 

35 

36 

35 

35 

33 

3S 

3 1 

29 

29 

3 1 

29 

26 

29 

28 

29 

28 

42 

34 

.  1 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MBX 

51 

SB 

59 

56 

SO 

54 

52 

51 

46 

49 

S3 

57 

56 

59 

S3 

53 

50 

47 

44 

51 

56 

SO 

55 

SB 

43 

52 

MIN 

IB 

19 

20 

'* 

18 

1 2 

1 5 

1 8 

1  1 

1 S 

1  7 

1  7 

1  4 

1 6 

1  2 

1  D 

S 

1  1 

1  4 

" 

IB 

14 

.4 

EnCLE  nOUNTRIN 

MBX 

69 

73 

72 

73 

64 

6B 

69 

67 

69 

68 

65 

69 

72 

72 

74 

75 

72 

72 

68 

72 

68 

67 

69 

63 

66 

67 

70 

64 

69 

62 

SS 

MIN 

49 

*^ 

48 

43 

49 

50 

4  1 

4  1 

49 

51 

4  7 

45 

48 

SO 

56 

46 

52 

46 

43 

38 

36 

4  3 

4  3 

40 

" 

39 

46 

45 

.3 

EL  CENIRO  2  SSH 

MBX 

76 

76 

76 

73 

72 

73 

72 

72 

74 

74 

73 

71 

74 

74 

77 

76 

76 

76 

78 

71 

72 

72 

69 

69 

69 

70 

69 

69 

69 

60 

61 

72 

MIN 

32 

30 

30 

34 

33 

34 

30 

37 

34 

34 

42 

40 

35 

38 

38 

36 

33 

33 

32 

3 1 

3 1 

3 1 

32 

32 

32 

^* 

^' 

38 

33 

.8 

EL  MIRBCE  FIELD 

MBX 

61 

64 

65 

66 

71 

59 

SB 

61 

65 

61 

57 

59 

62 

62 

62 

63 

63 

61 

62 

62 

58 

56 

58 

S3 

59 

57 

57 

61 

60 

62 

S3 

MIN 

2B 

23 

24 

26 

3 1 

I  9 

1 9 

27 

2? 

22 

2 1 

24 

24 

23 

27 

1 9 

2 1 

27 

26 

1  7 

1  4 

20 

1 6 

1 8 

1 8 

1 6 

20 

19 

26 

26 

22 

.6 

FfilRMONI 

MAX 

SB 

60 

60 

65 

62 

57 

55 

57 

63 

59 

54 

55 

80 

62 

60 

61 

62 

SB 

56 

63 

55 

54 

59 

50 

56 

54 

57 

62 

60 

59 

46 

MIN 

3B 

*^ 

42 

40 

37 

37 

39 

33 

33 

36 

42 

40 

40 

40 

4  1 

36 

36 

40 

36 

34 

32 

36 

40 

38 

.2 

COLD  ROCK  RRNCH 

MAX 

72 

73 

73 

73 

70 

67 

70 

69 

70 

65 

69 

71 

73 

72 

72 

74 

71 

72 

73 

74 

66 

68 

67 

67 

64 

65 

66 

68 

69 

70 

63 

69 

MIN 

*^ 

4  3 

4  3 

42 

** 

*^ 

50 

46 

40 

S3 

52 

55 

54 

52 

56 

54 

56 

56 

*^ 

48 

42 

40 

42 

42 

39 

46 

.9 

HAIHEE 

MBX 

56 

61 

57 

59 

60 

57 

58 

52 

55 

54 

SB 

SB 

62 

S4 

54 

SB 

55 

57 

SO 

52 

51 

49 

46 

43 

55 

54 

50 

52 

55 

54 

S3 

MIN 

29 

30 

3D 

3 1 

30 

30 

25 

25 

22 

22 

23 

30 

29 

29 

27 

30 

26 

23 

26 

27 

23 

22 

22 

24 

25 

25 

26 

25 

27 

26 

26 

.2 

HBYFIELD  PUMPING  PlBNI 

MBX 

71 

71 

73 

72 

67 

67 

67 

70 

71 

63 

68 

71 

70 

73 

74 

70 

71 

68 

70 

67 

67 

69 

63 

67 

67 

68 

62 

69 

64 

57 

68 

MIN 

29 

29 

4  I 

36 

27 

27 

29 

3 1 

4  I 

IMPERISL 

MBX 

77 

75 

79 

74 

74 

73 

72 

72 

72 

69 

73 

74 

74 

76 

77 

77 

77 

69 

73 

71 

70 

73 

67 

69 

71 

70 

65 

71 

66 

64 

63 

4I 

MIN 

*  ' 

40 

42 

4  3 

40 

36 

37 

40 

4  3 

46 

'* 

4  2 

45 

45 

49 

44 

4  3 

40 

38 

35 

37 

37 

33 

35 

38 

38 

49 

.2 

IMPERIRL  FflB  BP 

MBX 

75 

73 

76 

72 

71 

70 

71 

70 

71 

67 

72 

72 

72 

73 

75 

74 

74 

66 

70 

70 

68 

71 

66 

57 

63 

67 

62 

68 

62 

62 

58 

MIN 

36 

37 

38 

36 

39 

39 

36 

34 

36 

42 

42 

37 

36 

42 

4  I 

36 

37 

42 

46 

39 

38 

36 

36 

32 

32 

36 

3 1 

33 

36 

37 

.6 

INDEPENDENCE 

MBX 

61 

68 

64 

62 

59 

62 

60 

SB 

56 

55 

62 

60 

60 

60 

60 

66 

61 

S7 

SB 

60 

56 

57 

50 

40 

58 

56 

57 

S9 

SB 

54 

47 

MIN 

26 

27 

26 

26 

26 

3D 

21 

2 1 

22 

27 

31 

26 

26 

27 

27 

27 

22 

22 

27 

23 

22 

1 7 

1 6 

1 B 

2 1 

21 

20 

2 1 

25 

23 

26 

23 

.9 

INOlO  U  S  OBTE  OBROEN 

MAX 

7< 

B2 

80 

77 

71 

75 

77 

75 

74 

72 

71 

76 

76 

77 

79 

63 

79 

76 

68 

76 

75 

76 

75 

67 

71 

71 

70 

66 

73 

70 

57 

MIN 

36 

36 

35 

34 

4  1 

42 

31 

33 

33 

40 

** 

35 

36 

42 

'* 

46 

36 

40 

4  1 

39 

39 

38 

34 

32 

29 

31 

3D 

29 

30 

32 

40 

36 

.5 

INTOKERN 

MAX 

67 

6B 

67 

62 

64 

63 

62 

61 

64 

63 

32 

65 

63 

66 

68 

69 

65 

63 

67 

62 

62 

56 

57 

60 

60 

SB 

62 

62 

59 

59 

53 

MIN 

26 

27 

27 

25 

29 

25 

23 

24 

37 

37 

27 

25 

23 

28 

26 

32 

24 

2S 

28 

24 

1 9 

20 

23 

2  1 

1 9 

23 

22 

1 9 

20 

42 

24 

25 

.5 

IRON  tlOUNTBIN 

MAX 

67 

72 

71 

72 

69 

68 

66 

67 

65 

66 

62 

67 

70 

69 

70 

73 

72 

71 

69 

70 

67 

61 

64 

61 

63 

64 

66 

61 

67 

58 

52 

66 

■  5 

MIN 

49 

47 

47 

38 

3B 

50 

39 

37 

36 

37 

48 

48 

4  1 

42 

55 

44 

43 

45 

43 

50 

'* 

34 

34 

35 

40 

35 

3G 

37 

35 

37 

41 

.5 

LBKE  BRROHHEBD 

MAX 

S3 

51 

55 

50 

46 

4B 

54 

56 

48 

48 

49 

46 

54 

4B 

52 

SI 

50 

48 

56 

47 

43 

47 

47 

47 

52 

50 

47 

46 

40 

36 

48 

•  9 

MIN 

24 

29 

30 

34 

25 

30 

29 

34 

33 

32 

30 

39 

32 

29 

28 

35 

28 

29 

3D 

29 

25 

24 

28 

2 1 

27 

26 

29 

29 

27 

32 

32 

29 

.3 

LBNCBSIER  FSS/FBB 

MBX 

65 

64 

66 

67 

61 

60 

62 

60 

59 

59 

60 

63 

61 

61 

62 

66 

60 

60 

64 

59 

59 

55 

52 

59 

58 

56 

59 

62 

60 

51 

48 

59 

.  9 

MIN 

2 1 

26 

24 

24 

25 

23 

20 

20 

31 

26 

23 

22 

22 

22 

2 1 

24 

20 

23 

27 

25 

1 8 

1 5 

2 1 

1 6 

1 6 

20 

1 6 

1 9 

20 

36 

34 

22 

.6 

HECCB  FIRE  S'flllON 

MBX 

61 

78 

73 

69 

75 

77 

72 

71 

70 

72 

72 

74 

74 

77 

77 

78 

75 

78 

73 

73 

75 

75 

65 

76 

71 

71 

63 

70 

63 

57 

57 

72 

•  0 

MIN 

34 

36 

32 

3 1 

39 

38 

3D 

30 

31 

30 

45 

35 

32 

38 

39 

54 

42 

42 

45 

38 

35 

33 

3 1 

35 

34 

3  3 

26 

27 

29 

32 

35 

.5 

nllCMELL  CAVERNS 

MBX 

62 

62 

66 

59 

51 

57 

59 

61 

58 

SI 

59 

64 

60 

61 

53 

61 

59 

57 

57 

56 

SO 

58 

53 

54 

57 

59 

58 

61 

53 

48 

42 

57 

•  3 

MIN 

39 

45 

*^ 

42 

40 

40 

4  3 

39 

36 

39 

45 

" 

45 

46 

45 

42 

40 

39 

39 

36 

35 

36 

42 

4  I 

4  3 

4  1 

36 

34 

41 

•  0 

nOJflVE 

MAX 

64 

6S 

67 

69 

60 

60 

63 

63 

61 

S7 

60 

64 

60 

62 

54 

65 

63 

60 

64 

59 

59 

55 

54 

59 

59 

61 

62 

60 

54 

53 

46 

60 

MIN 

29 

32 

29 

30 

35 

26 

26 

27 

31 

34 

29 

28 

26 

29 

28 

33 

25 

27 

29 

30 

24 

22 

1 9 

23 

25 

26 

25 

26 

26 

32 

29 

27 

.9 

nOUNTBIN  PBSS 

MAX 

56 

55 

58 

65 

59 

S3 

52 

60 

61 

55 

47 

54 

SB 

SB 

58 

57 

56 

SB 

57 

57 

51 

51 

53 

44 

55 

56 

55 

58 

55 

57 

43 

55 

•  2 

MIN 

26 

2B 

27 

27 

23 

22 

23 

26 

34 

26 

22 

29 

28 

27 

26 

32 

29 

24 

28 

25 

2 1 

20 

22 

1 8 

1 9 

22 

24 

27 

25 

27 

3D 

25 

.4 

«r  SBN  JflCINTO  H  S  P" 

MAX 

43 

52 

50 

48 

42 

42 

51 

38 

SO 

46 

46 

46 

42 

36 

33 

32 

34 

43 

44 

38 

43 

S3 

46 

4S 

45 

41 

35 

4  3 

.2 

MIN 

23 

24 

22 

22 

23 

29 

23 

I  4 

1 6 

23 

23 

2 1 

22 

24 

25 

1 6 

1  2 

1 8 

1  9 

1  3 

1  7 

23 

20 

1 9 

1  7 

28 

22 

20 

.7 

NEEDLES  FBB  BIRPORt 

MAX 

70 

69 

70 

67 

65 

63 

64 

63 

69 

62 

66 

70 

67 

66 

70 

72 

68 

66 

62 

65 

62 

62 

58 

62 

62 

64 

60 

67 

57 

52 

S3 

64 

•  3 

MIN 

4  1 

40 

40 

37 

43 

44 

37 

37 

37 

49 

48 

38 

42 

4  I 

4  1 

4  3 

39 

4  1 

38 

34 

34 

4  1 

38 

32 

36 

36 

37 

46 

40 

.3 

PBLMDBLE 

MBX 

66 

65 

65 

70 

63 

62 

62 

62 

62 

SB 

62 

61 

62 

62 

64 

65 

60 

57 

61 

59 

S7 

57 

SI 

SB 

57 

57 

60 

60 

62 

53 

48 

60 

■  3 

MIN 

25 

30 

31 

30 

30 

35 

27 

26 

26 

28 

30 

29 

28 

29 

28 

32 

30 

26 

24 

27 

24 

23 

26 

24 

25 

28 

4  I 

40 

28 

.6 

PBLM  SPRINGS 

MAX 

79 

80 

75 

70 

76 

75 

72 

72 

69 

69 

77 

74 

80 

80 

62 

61 

74 

69 

74 

72 

76 

77 

70 

72 

70 

71 

70 

70 

63 

58 

56 

72 

.  7 

MIN 

4  I 

44 

39 

4  I 

40 

4  1 

37 

39 

39 

50 

40 

4  1 

40 

4  3 

45 

55 

40 

46 

45 

45 

42 

38 

38 

37 

39 

38 

36 

34 

39 

36 

46 

41 

.2 

PBRRER  RESERVOIR 

MAX 

65 

72 

68 

71 

72 

66 

65 

66 

65 

69 

53 

66 

69 

69 

69 

71 

72 

70 

68 

73 

65 

64 

64 

61 

62 

63 

62 

60 

67 

60 

58 

66 

•  3 

MIN 

4  3 

4  3 

4  3 

4  4 

45 

38 

43 

39 

40 

43 

45 

42 

42 

45 

4  3 

43 

43 

40 

39 

36 

38 

40 

39 

37 

36 

40 

42 

41 

.7 

RBNOSBURG 

MAX 

62 

61 

62 

62 

S6 

SB 

57 

59 

57 

54 

SB 

60 

61 

60 

61 

60 

60 

SB 

60 

56 

55 

54 

60 

54 

56 

SB 

57 

59 

SS 

S2 

4S 

57 

•  6 

MIN 

30 

36 

36 

35 

37 

32 

THERnBL   FBB  BP 

MAX 

BO 

78 

73 

68 

74 

76 

72 

73 

69 

70 

75 

73 

75 

77 

80 

78 

73 

65 

73 

73 

74 

75 

65 

67 

71 

71 

64 

70 

62 

55 

56 

7 1 

■  1 

MIN 

33 

36 

33 

33 

39 

38 

30 

30 

32 

39 

35 

34 

4  1 

38 

4  1 

35 

36 

40 

37 

35 

31 

31 

29 

27 

31 

29 

3D 

30 

3 1 

43 

34 

.6 

TRONR 

MAX 

6S 

65 

64 

64 

6S 

61 

62 

59 

66 

67 

63 

61 

59 

ED 

63 

70 

60 

59 

63 

61 

56 

53 

SI 

58 

57 

55 

58 

G6 

60 

58 

S6 

60 

•  5 

MIN 

2B 

3D 

29 

2B 

3) 

3 1 

25 

26 

26 

33 

31 

27 

31 

28 

26 

26 

28 

27 

33 

26 

22 

20 

22 

2 1 

21 

24 

23 

25 

26 

32 

32 

27 

.0 

rwENTTNINE  PALMS 

MAX 

69 

68 

71 

70 

67 

63 

68 

63 

6B 

62 

64 

68 

67 

68 

70 

69 

65 

64 

67 

66 

63 

63 

SO 

63 

62 

63 

63 

66 

63 

56 

52 

64 

•  8 

MIN 

36 

31 

31 

30 

37 

38 

3D 

29 

32 

42 

38 

3 1 

30 

35 

37 

4  1 

30 

33 

39 

3S 

30 

27 

27 

27 

28 

30 

26 

29 

28 

30 

38 

32 

.4 

VAIYERMO  FIRE   SIB  79 

MAX 

62 

64 

64 

72 

58 

61 

59 

64 

58 

56 

62 

62 

59 

60 

64 

61 

S9 

56 

58 

57 

56 

55 

S3 

SB 

SB 

61 

58 

61 

51 

49 

59 

.2 

MIN 

25 

29 

3D 

26 

30 

28 

26 

30 

33 

26 

30 

26 

28 

27 

29 

27 

28 

27 

31 

30 

24 

22 

22 

22 

22 

21 

26 

26 

26 

28 

26 

.9 

VICTDRVILLE   pump  PLBNI 

MBX 

62 

66 

6S 

67 

67 

60 

60 

62 

65 

61 

S7 

62 

63 

63 

63 

66 

65 

62 

62 

61 

63 

57 

59 

55 

SB 

60 

58 

61 

64 

61 

52 

61 

.5 

MIN 

26 

26 

27 

28 

29 

25 

24 

25 

31 

30 

25 

25 

26 

28 

26 

29 

26 

28 

32 

29 

23 

20 

24 

20 

22 

23 

22 

24 

24 

30 

34 

26 

.2 

HHIIE  MOUNIBIN  1 

MBX 

47 

49 

SO 

39 

37 

44 

48 

41 

31 

39 

44 

46 

41 

42 

41 

44 

39 

32 

35 

34 

36 

40 

37 

32 

42 

44 

40 

38 

34 

25 

22 

39 

.2 

MIN 

1  1 

13 

13 

19 

9 

13 

14 

12 

16 

9 

14 

1  1 

IS 

1  1 

9 

8 

7 

4 

3 

I 

-  2 

1 

8 

14 

10 

13 

12 

5 

12 

7 

-  1 

9 

.4 

HMIIE  MOUNIBIN  2 

MAX 

41 

42 

4  1 

38 

39 

39 

39 

34 

25 

31 

38 

38 

40 

32 

34 

34 

31 

25 

24 

23 

24 

31 

28 

21 

31 

32 

33 

30 

23 

IB 

18 

31 

.5 

MIN 

22 

20 

1  1 

1  1 

1  1 

10 

10 

5 

9 

10 

19 

IB 

IS 

14 

14 

20 

IS 

12 

9 

7 

8 

8 

13 

5 

5 

16 

15 

1  1 

16 

8 

-  3 

1  1 

.7 

hildrose  ranger  sib 

MBX 

64 

SB 

SB 

57 

57 

56 

58 

52 

55 

50 

59 

59 

59 

60 

62 

60 

57 

55 

SB 

57 

55 

55 

48 

S3 

51 

51 

52 

55 

57 

45 

45 

55 

MIN 

24 

32 

32 

31 

32 

28 

25 

26 

27 

32 

30 

31 

30 

3D 

29 

38 

27 

28 

33 

28 

22 

20 

23 

25 

25 

24 

25 

27 

28 

25 

20 

27 

■  6 

SEE  REFERENCE  N0IE5  FOLLDHINO  5IBII0N  INDEX 
21 


DRILY  SOIL  TEMPERRTURES 

COLIFORNin 
DECEMBER  1916 


onr 

OF  nONIH 

SIRI ION 

a. 
a 

1  cn  1 

n 

1 

2 

3 

4 

5 

S 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

18 

1  7 

18 

■  9 

20 

?: 

27 

29 

29 

30 

31 

a 
q: 

cr 

BRflHLET  2  SU 

10 

MAX 

60 

60 

60 

60 

59 

61 

60 

60 

59 

59 

60 

59 

59 

60 
55 

60 
55 

60 
56 

60 
55 

59 

60 

60 

59 

59 

58 

57 

57 

56 

55 

56 

56 

56 

55 

58 

7 

20 

nut 
niN 

61 
58 

61 
59 

61 
59 

61 
5B 

60 
58 

61 
59 

60 
58 

60 
57 

59 
S7 

S9 
58 

60 
56 

59 
57 

59 
57 

59 
57 

S9 
57 

59 
57 

59 
57 

59 
57 

60 
58 

60 
SB 

59 
S7 

59 
56 

58 
56 

57 
55 

57 
55 

57 
55 

56 
54 

56 
54 

56 
53 

55 
54 

56 
55 

58 

56 

8 
7 

61 

61 

61 

61 

100 

9fln 

70 

69 

69 

69 

68 

68 

68 

68 

67 

67 

67 

67 

67 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

64 

64 

64 

64 

66 

4 

DflVIS  2  HSM  EXP  FflRn 

1  IN  1 

4 

nnx 
niN 

57 
42 

58 
43 

58 
43 

58 
44 

57 

50 

61 
45 

58 
43 

SB 
43 

56 
48 

56 
48 

59 
44 

57 
42 

56 
43 

54 
40 

54 

50 

55 
43 

54 

40 

52 
40 

55 
40 

55 
40 

55 
40 

54 
41 

50 
43 

52 
36 

52 
39 

51 
3B 

52 
37 

52 
37 

48 

37 

49 
46 

47 
44 

54 
42 

5 
3 

FRESNO  HSO 

2 

MAX 
MIN 

54 
39 

64 
40 

63 
4  1 

63 

4  1 

6i 
41 

63 
40 

64 

39 

64 
39 

55 
41 

59 
39 

61 
38 

63 
39 

62 
40 

62 
39 

61 
38 

64 

38 

65 
38 

60 
39 

60 
39 

58 
39 

57 
39 

52 
37 

S3 
38 

S3 
37 

59 
35 

57 
36 

56 
36 

59 
34 

55 
39 

53 
45 

54 
46 

59 
39 

5 
0 

MRX 

61 

62 

60 

60 

59 

60 

61 

62 

55 

57 

59 

60 

59 

59 
45 

SB 
43 

60 
43 

62 
44 

SB 

58 

57 

56 

52 

S3 

52 

56 

55 

55 

56 

55 

53 

54 

57 

5 

8 

finx 

"IN 

55 
49 

55 
49 

54 
49 

54 

49 

54 
49 

54 
49 

54 
49 

55 
49 

52 
50 

52 
46 

S3 
48 

S3 
4B 

S3 
49 

54 
48 

52 
47 

S3 
47 

54 
48 

53 
48 

53 
48 

52 
48 

51 
47 

49 
46 

49 
46 

48 
46 

49 
44 

49 
45 

49 
45 

49 
45 

50 
46 

50 
48 

51 
49 

52 

47 

0 
6 

20 

SUM 

55 

55 

54 

55 

55 

54 

54 

54 

54 

54 

53 

53 

S3 

53 

S3 

S3 

S3 

53 

S3 

52 

52 

52 

52 

SI 

51 

51 

51 

51 

50 

50 

52 

52 

8 

40 

Bnn 

63 

62 

62 

62 

62 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

58 

58 

58 

58 

58 

60 

0 

INOIO  U  S  DBTE  CBRDEN 

(Cni 

10 

nnx 

MIN 

63 
54 

65 
55 

65 
56 

64 

55 

61 
54 

64 

56 

63 
55 

62 
64 

61 
53 

61 
54 

61 
53 

61 
54 

61 
54 

60 
54 

63 
55 

63 
56 

63 
56 

62 
55 

59 
56 

63 
55 

62 
55 

52 
54 

59 
52 

60 
52 

58 
50 

56 

50 

54 

50 

56 
48 

54 
49 

51 
49 

60 
53 

6 
4 

20 

nnx 

MIN 

62 
59 

63 

60 

62 
60 

62 
60 

61 
57 

62 
59 

62 
59 

61 
SB 

60 
57 

60 
57 

60 
58 

60 
58 

57 
56 

59 
58 

61 
59 

61 

60 

62 
60 

61 
59 

59 
59 

61 

59 

60 
59 

60 
57 

SB 

52 

58 

55 

57 
53 

56 
52 

54 
49 

54 
49 

55 

52 

57 
51 

59 
56 

5 
7 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  SIflTIQN  INDEX 
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EVRPORflTION  AND  WIND 


DOY   OF  MONTH 

STRT 1  ON 

2  (c  0 

0  °  5 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

3 

1  0 

1  1 

1 2 

1  3 

14 

15 

16 

17 

IB 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ORfllNncE  01 

DU^TQNS  L^^NOI  NC 

,01 

.04 

•  06 

.  1 3 

■  1 0 

.  1 1 

•  07 

.07 

•  OS 

•  1 6 

.  1 0 

.07 

.05 

•  04 

.05 

•  OS 

.07 

.  I  7 

.04 

.03 

•  04 

■ 

.  15 

•  04 

•  1 5 

2  •OOB 

6 

* 

SS 

29 

26 

2 1 

4  1 

65 

33 

32 

26 

9 

29 
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fiVRLON  PLEASURE  PIER 

0395 

06 

LOS  RNGELES 

33 

33 

21 

1  18 

19 

25 

7R 

7R 

hrrbormrster 

BflOGER 

0422 

05 

TULRRE 

9 

36 

38 

119 

01 

3050 

c 

LURNA  REED 

BAKER 

0436 

07 

SAN  BERNARDI 

6 

35 

16 

1  16 

04 

940 

BP 

5P 

c 

L  .  E .   ME  THENY 

BRKERSFIELD  WSO  AP  R 

0442 

05 

KERN 

10 

35 

25 

1  19 

03 

495 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BALCH  POWER  HOUSE 

0449 

05 

FRESNO 

1  1 

36 

55 

1  1  9 

05 

1720 

4P 

4P 

P  G  4  E  COMPANY 

BARRETT  DAM 

0514 

06 

SRN  DIEGO 

33 

32 

4  1 

116 

40 

1  623 

7R 

7A 

SAN  OIEGO  WATER  DEPT 

BARSTOW 

0519 

07 

SRN  BERDINO 

1 5 

34 

54 

1  17 

02 

2 1  60 

4P 

4P 

BARSTOW  FIRE  DISTRICT 

BATES  RIDGE 

0543 

06 

5NTR  BRRBRRR 

30 

34 

55 

119 

55 

5 1 65 

S 

COUNTY  OF  SANTA  BARBARA 

BATTLE  CREEK  ADR 

0546 

02 

TEHAMA 

23 

40 

24 

122 

08 

420 

c 

COLEMAN   FISH  HATCHERY 

BEAUMONT 

0506 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

56 

116 

58 

26 1  3 

c 

BERUMONT    IRRIG  DIST 

BEAUMONT   I  E 

0609 

07 

R  I  VERS  I DE 

6 

33 

56 

116 

58 

2605 

4P 

4P 

NRTL   WEATHER  SERVICE 

BEL  AIR  FC-lOfl 

0619 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

05 

1  18 

27 

540 

5P 

c 

LACFCO 

BEN  LOMOND  4 

0673 

04 

SRNTR  CRUZ 

4 

37 

05 

122 

05 

450 

5P 

5P 

ALBERT  B  STEFFEN5 

BENTON   INSPECTION  STR 

0684 

07 

MONO 

19 

37 

51 

1  18 

29 

5451 

MID 

H 

EXCLUSION  4  DETECTION 

BERKELEY 

0593 

04 

RLRMEDR 

4 

37 

52 

1  22 

1  5 

345 

BP 

M  I  0 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

BIEBER 

0731 

02 

LRSSEN 

2  1 

41 

07 

121 

08 

4  1  25 

c 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

0738 

01 

TRINITY 

35 

40 

45 

123 

15 

1  260 

8R 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  BEAR  LAKE 

074  1 

06 

SRN  BERDINO 

28 

34 

15 

116 

55 

67  4  5 

4P 

4P 

BIG  BEAR  LK  FIRE  DIST 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

0742 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

14 

1  16 

58 

68 1  5 

C 

BEAR   VALLEY  MUT   WTR  CO 

BIG  OflLTON  ORM  FC223CE 

0758 

06 

LOS  RNGELES 

26 

34 

10 

1  17 

49 

1  587 

8R 

L  A  CO  FLOOD  CONT  DIST 

BIG  PINES  PARK  FC  838 

0779 

07 

LOS  RNGELES 

6 

34 

?3 

1  17 

41 

5862 

5P 

C 

U  5  FOREST  SERVICE 

BIG  SUR  STATE  PARK 

0790 

04 

MONTEREY 

4 

36 

15 

121 

47 

235 

Bfl 

STATE  PRRK  SERVICE 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC46DE 

0798 

05 

LOS  RNGELES 

1  3 

34 

18 

1  18 

1  1 

2317 

Bfl 

JOHN  FORRESTER-LACFCD 

BIRMINGHAM  GEN  HOSP 

0818 

06 

LOS  RNGELES 

1  3 

34 

1  1 

118 

30 

722 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  CREEK   INTAKE  2  R 

08  1  9 

07 

INYO 

19 

37 

1  5 

1  1  8 

35 

8154 

M 1  D 

SO.   CALIF .  EDISON  CO 

BISHOP  WSO  AP  R 

0822 

07 

INYO 

1  9 

37 

22 

1  18 

22 

4  1  08 

MID 

MID 

C 

HJ 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

0850 

04 

SRNTR  CLRRfl 

4 

37 

18 

122 

10 

2330 

9A 

MRS   MARY  INCERPI 

BLODGETT  EXP.  FOREST 

0883 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

55 

120 

40 

4  4  14 

c 

BLODGETT  EXP.  FOREST 

BLUE  CANYON  WSMO  R 

0897 

02 

PLRCER 

39 

39 

17 

120 

42 

5280 

MID 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

BLYTHE 

0924 

07 

R  I  VERS  I DE 

5 

33 

37 

1  1  4 

36 

268 

4P 

BA 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

BLYTHE  1  W 

0925 

07 

RIVERSIDE 

5 

33 

37 

1  14 

43 

390 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

0927 

07 

R  I  VERS  I DE 

5 

33 

37 

1  14 

43 

390 

MID 

MID 

DEPT-TRANSPORTAT lON-FRfl 

BOCA 

0931 

03 

NEVROR 

36 

39 

23 

120 

06 

5575 

BR 

8R 

BR 

H 

RONALD  KIRBY 

BODIE 

0943 

03 

MONO 

38 

38 

13 

1  19 

01 

8370 

5P 

5P 

H 

BODIE  HISTORICAL  ST  PK 

BOONVILLE  MNTNC  STA 

0973 

01 

MENDOC INO 

17 

39 

01 

123 

22 

340 

8fl 

STATE   DIV   OF  HWYS 

BORON 

0979 

07 

KERN 

6 

35 

00 

1  17 

39 

2460 

c 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

BORREGO  DESERT  PARK 

0983 

07 

SRN  DIEGO 

6 

33 

16 

1  16 

25 

765 

8R 

9fl 

c 

CAL  DIV  BEACH  4  PKS 

BOULDER  C  LOCfiTELLl  R 

1005 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

09 

122 

12 

2  1  75 

c 

VINCENT  0  LOCRTELLI 

BOULEVARD  2 

1010 

07 

SRN  DIEGO 

6 

32 

40 

1  15 

18 

3600 

5P 

H 

MEYER'S  TRAILER  RANCH 

BOUQUET  CANYON 

1013 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

35 

1  18 

22 

3055 

MID 

L  A  WTR  4  PWR  DEPT 

BOWMAN  DRM 

1018 

02 

NEVADA 

39 

39 

27 

120 

39 

5365 

4P 

4P 

c 

H 

NEVADA   IRRIG  DIST 

BRANDY  CREEK 

1041 

02 

SHASTA 

23 

40 

37 

122 

34 

1  230 

c 

USBR  SHASTA  FIELD  DIV 

BRANNRN  ISLAND 

1043 

02 

SACRAMEMTO 

23 

38 

07 

121 

42 

30 

8A 

8R 

8R 

DEPT-PARKS  4  RECREATION 

BRANSCOMB  3  NNW 

1046 

01 

MENDOCINO 

7 

39 

42 

123 

39 

1455 

BR 

MRS.   DOROTHY  F.  JACK 

BRRWLEY  2  SW 

1048 

07 

1 nrtn  i  HL 

C 

O 

32 

57 

1  15 

33 

1  nn 

9R 

9R 

G 

BREA  DAM 

1057 

06 

ORRNCE 

25 

33 

53 

1  17 

56 

275 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRENTWOOD  6  SW 

1060 

05 

CONTRR  COSTR 

27 

37 

53 

121 

45 

325 

c 

VERNON  R  CflKEBRERD 

BRIDGEPORT 

1072 

03 

MONO 

38 

38 

15 

119 

14 

6470 

5P 

5P 

H 

ROBERT  w.  SRNDY 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 

1076 

03 

MONO 

38 

38 

17 

1  19 

17 

5560 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 
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7 

40 

32 
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49 
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8A 
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1 084 
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29 
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53 
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C 
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I  I  I  2 

02 

YOLO 
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38 

46 
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09 
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8  A 

8A 
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BRUSH  CREEK  RS 

I  1  30 

02 

BUTTE 

8 

39 

4  1 

1  2 1 

20 

3560 

8R 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRYSON 

I  142 

04 

MONTEREY 

24 

35 

48 

121 

06 
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C 

ERNEST  A  WEFERLING 

Q 1 1  r  u  (_i  n  D  M 
dU L  n nUKN 

1  1  49 

02 

c  i_i  n  c  T  n 
bnHb 1 H 

2  1 

40 

52 

121 

51 

3800 

3P 

H 

MDC        QMMQ  WPLlP 

tJULfAO    LKttn    r  n 

1  159 

02 

O  1    1  1  M  P  C 

r  L  UnH b 

8 

39 

55 

I  2  1 

20 

1  760 

2P 

D     P     i      C  rnMPQMY 

bUKDHiNn    vHLLcT    rnr    rL  1 

1  I  94 

06 

1  r>c    riMPCi  cc 
LUb  HNbLLto 

1  3 

34 

1  1 

1  1  8 

2  I 
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5P 

5P 

c 

DiiDDPMk     DllDI    TP  CCD\/1PC 

DUKbHNr\    rUbLlL  btKviLL 

D  <  1  D  1    I  VI  p  n  M  c 

1  205 

04 

bHN   n H 1 t  U 

4 

37 

35 

1  22 

2 1 

1  0 

4P 
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D     llQCTC     HTD     TDMT  PI 
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O  1  1  D  M  C  V 

1214 

02 

SHASTA 

2  1 

40 

53 

1  2 1 

40 
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8A 

8A 
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nKb    KU'n    L  tbitb 
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1215 
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T  D  I  M  I  TV 

I  K  1  N  1  IT 

35 

40 

48 
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28 
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H 
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iHUL    r  r\HUl 

D  1  1  T  T  n  M  Ll  T  1   1  nil 

1244 

05 

KERN 

1  0 

35 

24 

1  1  9 

28 
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8R 

8A 
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LHLnUnH  LHr\t 

1  253 

05 

bNIH  dHKdHKH 

32 

34 

35 

1  1  9 

59 

78  1 

9R 

9A 

9R 

c 

11     C     DllD  CCPlQMQTinM 

CflJON  WEST  SUMMI T 

1  272 

07 

SRN  BERDINO 

6 

34 

23 

1  1  7 

34 

4780 

c 

SAN  BERDINO  CO  FCO 

CRLflVERflS  BIG  TREES 

1277 

05 

CRLRVERRS 

2 

38 

1  7 

1  20 

19 

4695 

8A 

8fl 

H 

CAL  OIV  BEACH  i  PKS 

LHLHVLKHb    KHNutK  blH 

1280 

05 

ppi  r\\i  c  o  c\Q. 
LHLHVtKHb 

34 

38 

12 

120 

22 

3360 

8R 

c 

II     C     CPDCCT  CCD\/irC 

U    b    ruKtbl  btKvlLt 

LHLHVtLKHb  KtbcKVUlK 

1  28  1 

04 

Pi  p m c n n 
H  L  Hn t  U  H 

4 

37 

29 

1  2  I 

49 
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7R 

C     C     liDTCD  nCDT 
b    r     WHItK  Jtrr 

LHLtXlLU    £  Nt 
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07 

I  M  D  C  D  T  n  1 

1 nr t  K 1 HL 

6 

32 
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1  1  5 

28 

1  2 

5P 
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InrtKlHL     IKKitr  Ulbi 

L  HL  lb  1 UUH 
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1  7 

38 

35 
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35 
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6P 

PITy     PC     rOl  ICTPPQ 

L  1  I  T    Ur    L  HL  1 b 1 UbH 
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b I bn I Y  UU 
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48 
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5P 

5P 
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05 

CDM  DCDniMP 
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la 

34 

09 
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59 
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c 
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b  1  H  1  t    U  1  V    Ur     nW  T  o 
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05 
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26 
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06 
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05 
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33 

32 

38 
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28 
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5P 

5P 
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05 
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16 

38 
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8R 
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c 
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I  462 

02 

YUBA 

39 

39 

27 
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03 
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U  S  FOREST  SERVICE 
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2P 

2P 
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06 
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34 
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34 
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4P 

4P 
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L    H   rlLKLt  LULLtbt 

LHNTUN  UHn 

1497 

02 
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40 
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H 
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02 
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38 

44 
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08 
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c 
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06 
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26 

33 

55 
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50 
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c 
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06 
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25 

33 

55 
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47 
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c 
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06 

cpm  dcdptmp 
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33 

58 
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4  7 
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c 
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02 
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r L  U n Hb 

8 

40 

05 
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09 
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4P 
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CflRMEL  VALLEY 
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04 

MONTEREY 

4 

36 

29 
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4  4 
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5P 

5P 

CRRMEL  VRLLEY  FIRE 
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1540 

06 

SANTA  BARBAR 

33 

34 

24 
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29 

385 

c 

COUNTY  OF   SANTR  BARBARA 
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05 
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37 

38 
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BR 
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05 
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27 

37 

24 
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03 

1  425 

8R 

BR 

c 
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22 

38 

32 
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08 
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5P 
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b  1  bK I  Y  UU 
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06 
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03 
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8R 

8R 

OLYN  W  GOULD 

L  t  UHK V  [ L  L  t 

1614 

03 

MODOC 

1  8 

4  I 

32 

1  20 

1  0 

4670 

8R 

8A 

H 

U  S  SOIL  CON  SERV I CE 

PuQl   1    CMPC     DDMPCD  CTfl 

LnHLLtNUt    KHNbtK  b!H 

1 653 

02 

YUBA 

39 

39 

29 

1  2  1 

1  3 

2560 

8A 

U  5  FOP EST  SERVICE 

LnHlbWUKiH  rL*i4r 

1680 

05 

1   nc     r\*.i    c  \  cc 

LUb  HNbtLtb 

1  3 

34 

1  5 

1  1  8 

35 

948 

5P 

MRS  .    PAUL  NEWTON 
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LnHlbWUKIH  KtbtKVUlK 

1  682 

06 

LUb  HNUtLtb 

1  3 

34 

1  4 

1  1  8 

37 

906 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY   VALLEY  DAM 

1  597 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

58 

1  1  9 

55 

4755 

8R 

8A 

H 

HETCH   HETCH   WTR  SUP 

CHESTER 

1  700 

02 

PLUMRS 

8 

40 

18 
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1  4 

4525 

5P 

5P 

H 
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1715 

02 

BUTTE 
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39 

42 
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49 
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8R 

8A 

8R 

c 
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04 
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20 

35 

54 
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35 
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8R 
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04 
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24 

35 

43 
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c 
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05 
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48 
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c 
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8  A 

8R 

C 

U  5  FOREST  SERVICE 

GERBER  RANCH 

3387 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

22 

1  2  1 

29 

214  0 

8  A 

MRS  HELEN  0  HURNER 

GIBRALTAR  0AM  2 

3402 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

3 1 

1  1  9 

4  1 

1  550 

8  A 

C 

SANTA  BARBARA  WTR  DEP 

GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 

3405 

02 

SHASTA 

23 

4  1 

0 1 

1 22 

24 

1  550 

8  A 

STATE   DIV  OF  HIGHWAYS 

GILLESPIE  FIELD 

34  10 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

4  g 

1  1 6 

58 

385 

4P 

4  P 

SAN  DIEGO  COUNTY 

GILROY 

34  17 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

00 

1  2  1 

34 

1  9  4 

gp 

9  A 

GILROY  RURAL  FIRE  DEPT. 

GILROY  8  NE 

34  19 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

02 

1  2  1 

27 

1  050 

C 

HENRY   MANTELL I 

GILROY   M  ENE 

3422 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

06 

1  2  1 

20 

1  350 

8  A 

PH  I  L I P  J  GONZALES 

GLENDORA  WEST  FC  185 

3452 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

08 

117 

52 

822 

5P 

MERRILL  WEST-LACFCD 

GLENNV ILLE 

3463 

05 

KERN 

10 

35 

43 

1  18 

42 

3140 

5P 

8A 

H 

KERN   CO   FSTRY   4   F  D 

GLENNVILLE   FULTON  RS 

3465 

05 

KERN 

10 

35 

44 

1  1  8 

40 

3500 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  ROCK  RANCH 

3489 

07 

1  MPER 1 RL 

6 

32 

53 

1  1  4 

52 

485 

6P 

6P 

COLD  ROCK  RANCH 

GOLD  RUN 

349  1 

02 

PLACER 

39 

39 

1  0 

1  20 

52 

3320 

4P 

JOHN  F  WALL 

GOLDSTONE  ECHO  2 

3498 

07 

SAN  BERDINO 

6 

35 

1  7 

1  1  6 

47 

2950 

7  A 

ALBERT  0  BURTON 

GRANT  GROVE 

355 1 

05 

TULARE 

1  1 

36 

4  4 

1  1  8 

58 

6600 

8A 

ftp 

c 

H 

U  S  NAT   PARK  SERVICE 

GRASS  VALLEY  2 

3573 

02 

NEVADA 

39 

39 

1  3 

1  2 1 

04 

9  4  n  n 
c  ^  u  u 

8  A 

O  n 

c 

CITY  OF  GRASS  VALLEY 

GRATON 

3578 

0  1 

SONOMA 

22 

38 

26 

1  22 

52 

200 

7  A 

7  A 

MISS  LGJISE  HRLLBERG 

GREENV  I  EW 

36  1  4 

0  1 

S 1 SK 1  YOU 

1 2 

4  1 

33 

1  22 

54 

2820 

1  9  M 

MRS  EMMA  R  PEREIRA 

GREENVILLE  RANGER  STA 

362 1 

02 

PLUMAS 

8 

40 

08 

120 

56 

3550 

8  A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GRIZZLY    ISLAND  REFUGE 

3650 

02 

SOLANO 

23 

38 

09 

121 

58 

1 

8  A 

BA 

80 

STATE  DEPT  FISH  4  GOME 

GROVELANO  2 

3569 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

50 

1  20 

1  4 

2875 

C 

FRED  H  OSBORNE 

GROVELAND  RANGER  STA 

3672 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

4  9 

1  20 

06 

0  1  **  0 

O  n 

U  S  FOREST  SERVICE 

GUERNEVILLE  2 

3684 

0  1 

SONOMA 

22 

38 

30 

1  23 

00 

55 

8R 

SHER I FFS  OFFICE 

HAINES  CYN  UPPER  FC3B7 

3704 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

1  6 

1  1  8 

1  5 

34  40 

^  P 

JAMES  P  KINDRED 

HAIWEE 

3710 

07 

INYO 

1  9 

36 

08 

1  1  7 

57 

3825 

7A 

7fl 

L   A  WTR  4   PWR  DEPT 

HALF  MOON  BAY 

3714 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

28 

1  22 

27 

J  o 

5P 

SP 

DEPT  OF  PARKS  4  REC 

HAMILTON  BRANCH  PH 

3725 

02 

PLUMAS 

8 

40 

1  R 
1  D 

1  2 1 

05 

4    c  n 
o  D  U 

c 

PACIFIC  GAS  4  ELECTRIC 

HANFORD  2  S 

3747 

05 

K  I  NGS 

1  1 

J  D 

1  O 

1  1  9 

39 

8  A 

0  H 

QITY-HANFORD  WW   TRTMT  P 

HANSEN  DAM 

3751 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

16 

1  18 

24 

1  100 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

3751 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

48 

123 

22 

1210 

8  A 

8A 

c 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRISON  GULCH  RS 

3791 

02 

SHASTA 

23 

40 

22 

1  22 

58 

2750 

8  A 

8R 

c 

II   S   FOREST  SFRVIFF 

HARRY  ENGLEBRIGHT  DAM 

3800 

02 

NEVADA 

39 

39 

1  4 

1  2  1 

1 6 

580 

7R 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

HAT  CREEK  RS 

3821 

02 

SHASTA 

2  1 

40 

48 

1  2 1 

30 

3345 

c 

11   S   FOREST  SFRVIFF 

HAT  CREEK  PH  1 

3824 

02 

SHASTA 

2 1 

40 

56 

1  2 1 

33 

3015 

BA 

8R 

PAC  GAS  4  ELEC-OPERATOR 

HflYFIELD  PUMPING  PLANT 

3855 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

42 

1  1  5 

38 

1  370 

9A 

90 

c 

METRO  WATER  DISTRICT 

HAYFORK  RANGER  STATION 

3859 

01 

TRINITY 

35 

40 

33 

1  23 

1 0 

2340 

8R 

II   S   FORFST  SFRVIFF 

HRYWARD  6  ESE 

3863 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

39 

1  2  1 

59 

715 

c 

Flir»FNF    n  RFTTFNrniiRT 

HEflLDSBURG 

3875 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

122 

52 

102 

6P 

6P 

HEOLDSBURG  FIRE  DEPT 

HEALDSBURG  2 

3878 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

122 

52 

102 

8A 

ROY  W.  LOWE 

HELL  HOLE 

3891 

02 

PLACER 

1 

39 

04 

i  20 

25 

4850 

c 

PLOCER  COUNTY  WTR  AGCY 

HEMET 

3896 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

45 

116 

57 

1655 

8R 

LAKE   HEMET   MUN  WATER 

HENSHAW  DAM 

3914 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

14 

1  16 

46 

2700 

7A 

70 

c 

VISTA   IRRIG  DIST 

HERNANDEZ  2  NW 

3925 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

25 

120 

55 

2160 

4P 

MAX  D  LEY 

HERNANDEZ  7  SE 

3928 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

18 

120 

42 

2765 

c 

MRS  CLORENE  AKERS 
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Q. 

a. 

(_) 

a: 
a. 

a. 
a 

UJ 

SPECIBL 
ISEE  NOTES  1 

HESPERIR 

3935 

07 

SON  BEROINO 

15 

34 

25 

I  1  7 

1  8 

3 1  95 

SS 

ROY  E  WALTERS 

HETCH  HETCHY 

3939 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

57 

1  1  9 

47 

3870 

8A 

8R 

8A 

c 

HETCH   HETCHY   WTR  SUP 

HIDDEN  VOLLEY  RRNCH 

3945 

02 

NEVROfl 

39 

39 

02 

1  2  1 

06 

1  480 

8R 

CLARENCE  E  COSSOWOY 

HILTS 

3987 

0  1 

SISKIYOU 

12 

42 

00 

I  22 

38 

2900 

5P 

5P 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

HOEGEES  FC  60  R 

4017 

06 

LOS  RNGELES 

1  3 

34 

1  3 

1  18 

02 

2650 

5P 

LOUIS  LUEBKERT 

HOLLISTER  2 

4025 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

51 

121 

24 

284 

9A 

9R 

C 

CITY  OF  HOLLISTER 

HOLL ISTER  9  ENE 

4035 

04 

SflN  BENITO 

4 

36 

55 

1  2 1 

I  4 

2600 

c 

FLORENCE  H  CORRILLO 

HONEYDEW   1  SW 

4074 

0  1 

HUMBOLDT 

17 

40 

1  4 

1  24 

08 

370 

c 

BEVERLY  R  KOHLER 

HOOPfl 

4082 

0  1 

HUMBOLDT 

35 

4  I 

03 

1  23 

40 

360 

8A 

8R 

BURTON  HOLT 

HOOPR  TRINITY  RIVER 

4089 

0  1 

HUMBOLDT 

35 

4  I 

03 

1  23 

40 

333 

c 

BURERU  OF    INDION  AFFAIR 

HUflSNfl 

4  144 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35 

05 

1  20 

23 

730 

c 

KEITH  HOLLOWAY 

HUNTINGTON  LRKE 

4  I  76 

05 

FRESNO 

27 

37 

1  4 

1  1  9 

1  3 

7020 

4P 

4P 

C  H 

SO  CALIF  EDISON  CO 

HURKEY  CREEK  PRRK 

4  181 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

4  1 

1  1 6 

4  1 

4390 

c 

RIVERSIDE  CO  PK  OEPT 

HYRMPOM 

4  191 

0  1 

TRINITY 

35 

40 

37 

123 

27 

1  275 

c 

MRS  GAIL  KLOPFER 

IDLEWILD  HWY  MNTNC  STR 

4202 

01 

DEL  NORTE 

1  7 

4  I 

54 

123 

46 

1250 

8R 

STATE  DIV  OF  HWYS 

lORIR 

4204 

05 

SRN  BENITO 

27 

36 

25 

120 

40 

2650 

8A 

80 

NEW  IDRIA  MINE  &  CHEM 

idyllwilo  fire  OEPT 

4211 

05 

RIVERSIDE 

33 

33 

45 

1  1  6 

43 

5397 

1  2M 

1  2M 

C  H 

IDYLLWILD  FIRE  DEFT 

IMPERIRL 

4223 

07 

IMPERIRL 

6 

32 

5  1 

1  1  5 

34 

-64 

6P 

5P 

IMPERIAL   IRRIG  OIST 

IMPERIRL  FRR  flP 

4224 

07 

IMPERIRL 

6 

32 

50 

1  1  5 

34 

-58 

M  I  D 

M I  D 

H 

FED  OVIOTION  AGENCY 

INDEPENDENCE 

4232 

07 

INYO 

19 

36 

48 

1  1  8 

1  2 

3950 

7A 

7fl 

c 

L  A  WTR  t  PWR  DEPT 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

4259 

07 

RIVERSIDE 

6 

3  3 

4  4 

1  1  6 

1 5 

1  1 

8A 

8R 

8R 

5 

OGR  RESEARCH  SERVICE 

INYOKERN 

4278 

07 

KERN 

6 

35 

39 

1  1  7 

49 

2440 

5P 

5P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

INYOKERN  RRMITRGE 

4280 

07 

KERN 

5 

35 

4  1 

1  1  7 

4  1 

2220 

7R 

CPOIC 

I  ONE 

4283 

05 

RMRDOR 

16 

38 

2 1 

1  20 

55 

284 

8A 

CAlTRANS 

lOWR  HlLL 

4288 

02 

PLRCER 

1 

39 

05 

120 

50 

3056 

8A 

P I ER50N  TUT  TLE 

IRON  MOUNTRIN 

4297 

07 

SRN  BEROINO 

5 

34 

08 

1  15 

08 

922 

7A 

7A 

C 

METRO  WATER  DIST 

JESS  VRLLEY 

4  374 

02 

MODOC 

21 

4  1 

1 6 

1  20 

1  8 

5300 

5P 

5P 

H 

RANDY  CHRISTENSEN 

JOHNSONDRLE 

4  389 

05 

TULRRE 

10 

35 

58 

I  1 8 

32 

4680 

8A 

MT  .    WHI TNEY   LUMBER  CO 

JOSHUA   TREE  3  S 

4407 

07 

SRN  BEROINO 

6 

34 

06 

I  1  5 

1 9 

3490 

5P 

ROY  W  WAGNER 

JULIRN  WYNOLA 

4  4  18 

06 

SRN  DIEGO 

25 

33 

06 

1  1  5 

39 

3550 

SS 

SS 

CHARLES  VILINEK 

JUNCAL  DAM 

4  422 

05 

SNTR  BRRBRRO 

32 

34 

29 

1  1  9 

30 

2075 

80 

MONTECITO   COUNTY   WTR  OP 

KEE  RANCH 

4  467 

07 

SAN  BEROINO 

6 

34 

1  0 

1  1  6 

32 

4  325 

80 

KEE  RANCH 

KELSEY   1  N 

4484 

02 

EL  DORADO 

I 

38 

49 

1  20 

49 

2000 

80 

ROBERT  C  KYLE 

KENTF  lELD 

4500 

0  1 

MRR  I  N 

17 

37 

57 

1  22 

33 

1  28 

4P 

4P 

ROYMOND  J.  MULLEN 

KERL I NGER 

4508 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

4  1 

121 

26 

177 

80 

LONE  STAR  INDUSTRIES 

"KERN  RIVER  PH  1 

4520 

05 

KERN 

10 

35 

28 

1  18 

47 

970 

5P 

5P 

SO  COLIF  EDISON  CO 

KERN  RIVER  PH  3 

4523 

05 

KERN 

!0 

35 

47 

1  1  8 

25 

2703 

5P 

5P 

H 

SO  COLIF  EDISON  CO 

KETTLEMRN  STATION 

4  536 

05 

KINGS 

1  1 

36 

04 

1  20 

05 

506 

6P 

6P 

P  G  4  E  COMPANY 

KILARC  POWER  HOUSE 

4  54  4 

02 

SHASTA 

23 

40 

4  1 

1  2 1 

52 

2548 

1  OR 

PG  4  E  KILARC  PWR  HOUSE 

K I NG  CITY 

4555 

04 

MONTEREY 

24 

36 

1  2 

1  2  I 

08 

320 

4P 

4P 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

KLAMATH  R 

4577 

0 1 

DEL  NORTE 

12 

4  1 

3  1 

I  24 

02 

25 

5P 

5P 

HORDED  DEL  PONTE 

KNEELANO  10  SSE 

4587 

0 1 

HUMBOLDT 

7 

40 

38 

1  23 

54 

2356 

c 

MRS  .  EDRO  L .  MOORE 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

4590 

05 

STANISLAUS 

34 

37 

48 

1  20 

39 

335 

8A 

BR 

BR 

ROYMOND  WILLMS 

KYBURZ  STRAWBERRY 

4  616 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

48 

1  20 

09 

5700 

c 

HORRY  STEVENSON 

LA  CRESCENTR  FC  251  B 

4628 

06 

LOS  RNGELES 

1  3 

34 

1  3 

1  18 

IS 

1565 

5P 

CRESCENTO  VLY  CO  W  D 

LAFAYETTE  2  NNE 

4633 

04 

CONTRR  COSTA 

4 

37 

55 

122 

06 

535 

80 

ROSS  R  SONBORN 

"LAGUNA  BEACH 

4647 

06 

ORANGE 

33 

33 

33 

I  1  7 

47 

35 

4P 

4P 

SEWOGE  DISPOSOL  PLONT 

LAGUNA  BEACH  2 

4650 

06 

ORANGE 

33 

33 

33 

1  I  7 

48 

2 1  0 

L  B  WOTER  DISTRICT 

LA  HONDA 

4660 

04 

SRN  MATEO 

4 

37 

I  9 

122 

1  6 

750 

6P 

MRS  GLODVS  W  CLORE 

LAKE  ARROWHEAD 

467  1 

07 

SRN  BEROINO 

15 

34 

1  5 

1  1  7 

1  1 

5205 

5P 

5P 

H 

LOKE   ORROWHEAD  F  0 

LAKE  MENDOCINO  DAM 

4  689 

0 1 

MENDOCINO 

22 

39 

1  4 

1  23 

1  1 

570 

COYOTE  OOM  PROJ  OFFICE 

LAKEPORT 

4  701 

02 

LRKE 

23 

39 

02 

1  22 

55 

1  345 

5P 

5P 

GEORGE  R  TURNBULL 

LAKE  SABRINA 

07 

INYO 

19 

37 

1  3 

1  1  8 

37 

9065 

M  I  D 

SOUTHERN  COL  IF  .  EDISON 

LRKESHORE  2 

4708 

02 

SHRSTR 

23 

40 

52 

122 

23 

1075 

C 

USBR-SHOSTA  FIELD  OIV 

LAKESIDE  2  E 

4710 

06 

SRN  DIEGO 

25 

32 

51 

I  16 

53 

590 

80 

HELIX   IRRIGATION  DIST 

LAKE  SOLANO 

4712 

02 

SOLRNO 

23 

38 

30 

122 

DO 

140 

8R 

60 

BR 

C 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

LAKE  SPAULDING 

4713 

02 

NEVRDA 

39 

39 

19 

120 

38 

5155 

4P 

4P 

4P 

H 

P  G  4  E  COMPRNY 

LAKE  WOHLFORD 

4726 

06 

SRN  DIEGO 

33 

33 

10 

1  17 

00 

1500 

C 

ESCONDIDO  MTL  WTR  CO 

LA  MESA 

4735 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

46 

117 

01 

530 

5P 

5P 

Lfl  MESR  FIRE  DEPT 

LANCASTER  FSS/FAA 

4749 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

44 

1  18 

13 

2340 

MID 

MID 

H 

DEPT    OF    TRRNSPORTRT ION 

LA  PRNZA 

4762 

04 

SAN  LUIS  OBP 

24 

35 

22 

120 

13 

1880 

c 

THOMOS  W  FOSS 

Lfl  PORTE 

4773 

02 

PLUMAS 

8 

39 

4  1 

120 

59 

4975 

c 

T  L  GOULD 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

4838 

01 

SISK I  YOU 

12 

4  1 

44 

121 

31 

4770 

9R 

90 

H 

U  S  NOT  PORK  SERVICE 

LAYTONVILLE 

4851 

01 

MENOOC INO 

7 

39 

42 

123 

29 

1550 

c 

COLIF  DIV  OF  FORESTRY 

LEBEC 

4863 

05 

KERN 

10 

34 

50 

1  18 

52 

3585 

BR 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

LECHUZA  PT  STA  FC  352B 

4867 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

OS 

1  18 

53 

1600 

4P 

c 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 

4880 

02 

COLUSA 

23 

39 

09 

122 

26 

1  330 

70 

MATTHEW  J  KEEGAN 

LEGGETT 

4883 

01 

MENOOC INO 

7 

39 

52 

123 

43 

700 

c 

CLYTIERNN  MOSS 

LE  GRAND 

4884 

05 

MERCED 

27 

37 

14 

120 

15 

255 

5P 

5P 

MERCED  CO  FIRE  DEPT 
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LEHMfiN  RFINCH 

4886 

05 

EL  DORADO 

1  6 

38 

36 

I  2 1 

0 1 

600 

7A 

IVRN  R  LEHMRN 

LEMON  COVE 

4890 

05 

TULARE 

9 

36 

23 

I  I  9 

02 

5  1  3 

8A 

8A 

KRWEAH  LEMON  CO 

L  INDSRY 

4957 

05 

TULARE 

9 

35 

1  2 

I  I  9 

03 

420 

7P 

7P 

L INDSAY-STRATHMORE    IR  D 

LIVERMORE  COUNTY  F  0 

4997 

04 

RLRMEDR 

4 

37 

40 

1  2  I 

45 

490 

4P 

4P 

LIVERMORE  RLMOA  CTY  F  0 

LOCKWOOD  2  N 

5D17 

04 

MONTEREY 

24 

35 

58 

121 

05 

1  104 

8A 

C 

RRCHIE   M  WEFERLING 

LOOGEPOLE 

5026 

05 

TULRRE 

9 

36 

36 

1  18 

44 

6735 

8A 

8R 

C 

H 

U  S  NATL   PARK  SERVICE 

LOO  I 

5032 

05 

SRN  JOROUIN 

1  6 

38 

07 

1  2  I 

1  7 

40 

5P 

5P 

5P 

CITY   OF  LODI 

LOMPOC 

5064 

06 

SNTA  BRRBRRR 

32 

34 

39 

1  20 

27 

95 

4P 

4P 

LOMPOC   WATER   TREAT .   PL . 

LONE  PINE  CTNWOOD  PH 

5067 

07 

INYO 

1  9 

36 

27 

1  1  8 

03 

3790 

L   R  WTR  4   PWR  DEPT 

LONG  BERCH  WSO  °P 

5085 

06 

LOS  RNGELES 

1  3 

33 

49 

1  I  8 

09 

34 

M  I  D 

M  I  0 

H  J 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

LOOKOUT   3  WSW 

5093 

02 

MODOC 

2  1 

4  I 

1  2 

1  2  1 

1  2 

4  180 

9R 

CHRRLES  SHEPHERD 

LORRINE 

5098 

05 

KERN 

I  0 

35 

I  8 

1  1  8 

26 

2720 

c 

BURRELL  REED 

LOS  RLRMOS 

5  1  07 

05 

SNTA  BRRBRRR 

33 

34 

45 

I  20 

1  7 

565 

8A 

S  BRRBRRA  CO  F  STA  24 

LOS  ANGELES  WSO  RP  R 

5114 

06 

LOS  RNGELES 

13 

33 

56 

1  1  8 

23 

1  00 

M  I  D 

M  I  D 

c 

H  J 

NATL  WERTHER  SERVICE 

LOS  RNGELES  CIVIC  CTR  R 

5115 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

03 

1  18 

14 

270 

MID 

MID 

C 

H 

LA  CO  RIR  POL  CON  OIST 

LOS  BRNOS 

5118 

05 

MERCED 

27 

37 

03 

120 

52 

120 

8A 

8A 

CENTRRL   CALIF    IRR  OIST 

LOS  BRNOS  RRBURUfl  RCH 

5119 

05 

MERCED 

27 

36 

53 

1  20 

55 

860 

SP 

RRBURUfl  RANCH 

LOS  BRNOS  DET  RE5V 

5  1  20 

05 

MERCED 

27 

37 

0 1 

1  20 

56 

407 

9A 

9A 

9R 

CflL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LOS  GRTOS 

5 1  23 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

1  4 

1  2  1 

58 

365 

5P 

SP 

SHANNON  FIRE  STATION 

LOS  GRTOS  4  SW 

5  1  25 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37 

1  I 

1  22 

02 

24  15 

8A 

ALLEN  HELENIUS 

LOS  PRIETOS  RRNGER  STR 

5147 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

33 

1  1  9 

47 

1024 

8  A 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOST  HILLS 

5151 

05 

KERN 

1  0 

35 

37 

1  1  9 

4  1 

288 

KERN  COUNTY  F IRE  DEPT . 

LOWER  OTRY  RESERVOIR 

5  1  52 

06 

SRN  DIEGO 

33 

32 

37 

1  1  6 

56 

540 

SAN  DIEGO  WTR  DEPT 

LUCIfl  WILLOW  SPRINGS 

5  1  84 

04 

MONTEREY 

4 

35 

53 

1  2 1 

27 

355 

STATE  DIV  OF  HWYS 

LUMBERYRRD  RS 

5189 

05 

EL  DORRDO 

5 

38 

33 

120 

18 

6473 

s 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVO 

5212 

06 

SRN  BERDINO 

28 

34 

06 

1  17 

20 

1  1  60 

c 

SAN  BERNARDINO  FCD 

LYTLE  CREEK  RRNGER  STR 

5218 

06 

SRN  BERDINO 

28 

34 

1  4 

1  1  7 

29 

2730 

8  A 

U  S  FOREST  SERVICE 

MRDERR 

5233 

05 

MRDERR 

27 

35 

57 

1  20 

02 

270 

8  A 

8  A 

MADERA  COUNTY   FIRE  DEPT 

MRD  RIVER  RRNGER  STR 

524  4 

0 1 

TRINITY 

1  7 

4  0 

27 

1  2  3 

32 

2775 

8R 

OIST   RANGER  US  FOR  SERV 

MRHNKE 

5258 

02 

LRKE 

23 

38 

5  1 

1  22 

47 

2390 

MRS  ELIZABETH  MAHNKE 

MRNTECR 

5303 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

4  8 

1  2  1 

1  2 

40 

8  A 

8  A 

8P 

SPRECKELS  SUGAR  CO- 

MRNZRNITR  LRKE 

5311 

02 

SHASTA 

23 

40 

32 

1  2  1 

34 

5750 

8  A 

8  A 

t-j 

LRSSEN  VOLCANIC   NRTL  PK 

MRR ICOPR 

5338 

05 

KERN 

10 

35 

05 

1  1  9 

23 

675 

8  A 

8  A 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

MRR IPOSfl 

5345 

05 

MAR  I POSA 

27 

37 

29 

1  1  9 

58 

20  1  1 

9R 

MARIPOSA  CO  COURT  HOUSE 

MRRKLEEV I LLE 

5356 

03 

ALPINE 

3 

38 

42 

1  19 

47 

5500 

c 

CHRRLES  W  JOHNSON 

MRRKLEY  COVE 

5360 

02 

NAPH 

23 

38 

30 

1  22 

07 

480 

9A 

9fl 

9R 

U  S  BUR  OF  RECLRMATION 

MRRTINEZ  2  S 

537  1 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

58 

1  22 

08 

230 

MRS   MARGARET    S  PLUMMER 

MRRTINEZ  WATER  PLRNT 

5378 

04 

CONTRA  COSTR 

4 

38 

0  1 

1  22 

07 

4  0 

4  P 

4  P 

MARTINEZ  WTR  PURIF  PT 

MRRYSV ILLE 

5385 

02 

YUBR 

8 

39 

09 

1  2 1 

36 

57 

9  A 

9R 

MARYSVILLE   FIRE  DEPT 

MATHER 

5400 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

5  3 

1  1  9 

5  1 

4  510 

8R 

CITY   SAN  FRANC  I  SCO 

MRTILIJA  DRM 

54  17 

06 

VENTURA 

33 

34 

29 

1  1  9 

1  8 

I  060 

[2 

VENTURA  C .   FLOOD  CONT . 

MC  CLOUD 

5449 

02 

5  I SK I  YOU 

2  1 

4  1 

1  5 

1  22 

08 

3280 

7  A 

7R 

l-l 

MCCLOUD  COMMUNITY  SERV 

MC  CLOUD  RRNGER  STR 

5452 

02 

SISKIYOU 

2  1 

4  1 

1  5 

1  22 

07 

3280 

LRRRY  RYRN 

MECCA  F IRE  STATION 

5502 

07 

RIVERSIDE 

6 

3  3 

34 

1  1  6 

04 

-  1  80 

SP 

5P 

CRLIF   DIV  OF  FORESTRY 

MENDOTA  DRM 

5528 

05 

FRESNO 

27 

36 

47 

120 

22 

165 

7R 

lRNEST  MRNGUS 

MERCED  MUNICIPAL  RP 

5532 

05 

MERCED 

1  4 

37 

17 

1  20 

31 

153 

5P 

5P 

MERCED  MUNICIPRL  RP 

MERCED  2 

5535 

05 

MERCED 

1  4 

37 

1  9 

1  20 

29 

1  70 

Q 

MERCED   IRRIG  OIST 

MICHIGRN  BLUFF 

5586 

02 

PLACER 

1 

39 

0  3 

1  20 

4  4 

34  80 

MRS  DOROTHY  L  TURCO 

MIDDLETOWN 

5598 

02 

LAKE 

23 

38 

4  5 

1  22 

37 

I  I  30 

8  fl 

STRTE  DIV  OF  FORESTRY 

MILFORD  LflUFMRN  RS 

5623 

03 

LASSEN 

1  8 

40 

08 

1  20 

2  1 

4  860 

r 

L 

U  5  FOREST  SERVICE 

MILL  CREEK  INTRKE 

5632 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

05 

1  1  6 

56 

4  94  5 

r 

L 

SO  CRLIF  EDISON  CO 

MILL  CREEK  SUMMIT  R  S 

5637 

06 

LOS  RNGELES 

1  3 

34 

23 

1  1  8 

05 

4  Q  Qfl 
3  D  u 

L 

L  A  CO  FLOOD  CONTROL  0 

MILD  5  NE 

5669 

05 

TULARE 

9 

36 

1 5 

1  1  8 

46 

3100 

r 
L 

MRS.   FLORENCE  S.  WRLTER 

MINERAL 

5679 

02 

TEHRMR 

23 

40 

21 

121 

36 

4875 

8R 

8A 

c 

H 

U  S  NAT   PRRK  SERVICE 

MIRRNDR   4  SE 

571  1 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

1  1 

123 

47 

263 

c 

CHRRLES  R  EMRICK 

MIRANDA  SPENGLER  RRNCH 

571  3 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

1  2 

123 

46 

360 

c 

PHYLLIS  RNN  BRRTON 

MITCHELL  CAVERNS 

5721 

07 

SRN  BERDINO 

6 

34 

56 

1  15 

32 

4330 

5P 

5P 

H 

CflL  DIV  BERCH  i  PKS 

MODESTO 

5738 

05 

STANISLAUS 

37 

37 

39 

121 

00 

91 

MID 

MID 

MODESTO  IRRIG  D I  ST 

MODESTO  2 

5741 

05 

STANISLAUS 

37 

37 

38 

121 

00 

89 

c 

CITY  OF  MODESTO 

MOJAVE 

5756 

07 

KERN 

6 

35 

03 

1  18 

10 

2735 

BR 

8R 

8R 

c 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

MONO  LRKE 

5779 

03 

MONO 

38 

38 

00 

1  19 

09 

5450 

5P 

5P 

H 

JRCK  PRESTON 

MONTRGUE  SISK  CO  RP 

5785 

01 

S I SK I  YOU 

1  2 

4  1 

47 

122 

28 

2635 

c 

FLIGHT   SERVICE  STRTION 

MONTEREY 

5795 

04 

MONTEREY 

4 

36 

36 

121 

54 

385 

6P 

6P 

ROBERT  J  RENRRD 

MONTEREY  FRR  AP 

5796 

04 

MONTEREY 

4 

36 

35 

121 

51 

245 

6P 

6P 

FEDERRL   flVIRTION  RDMIN 

MOORPARK 

5P23 

05 

VENTURA 

33 

34 

17 

1  18 

53 

580 

8A 

VENTURA  COUNTY  FIRE  DEP 

MORENA  DRM 

5840 

06 

SRN  DIEGO 

33 

32 

4  1 

I  16 

31 

3075 

c 

DEP-SRNITATION-FLOOD  C 

MORGAN  HILL  2  E 

5844 

04 

SRNTR  CLRRR 

4 

37 

08 

121 

37 

225 

8R 

MRS   THELMfl  F  DOWNER 

MORGAN  HILL  SCS 

5853 

04 

SANTA  CLRRR 

20 

37 

08 

121 

39 

350 

c 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

5866 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

22 

120 

51 

1  15 

8A 

8R 

MORRO  BRY   F I  RE   DEPT . 
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MORRO  BRY  3  N 

S869 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

25 

120 

51 

620 

MID 

STRNDRRO  OIL  OF  CRLIF 

MOUNTRIN  PASS 

5890 

07 

SRN  BERDINO 

6 

35 

28 

I  15 

32 

4730 

8R 

BR 

H 

CRLIF  DIVISION  OF  HWYS' 

MOUNT  DIABLO  N  GRTE 

5915 

04 

CONTRA  COSTfl 

4 

37 

52 

121 

56 

2100 

8R 

BR 

MT  OIRBLO  STRTE  PARK 

MOUNT  HRMILTON 

5933 

04 

SRNTR  CLRRR 

4 

37 

20 

121 

39 

4206 

4P 

4P 

LICK  OBSERVRTORY 

5941 

01 

41 

47 

I 

Uc 

4250 

8fl 

8fl 

u     0     rUr\LO'  OC~V|l_C 

MT  SRN  JRCINTO  W  S  PK 

5978 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

48 

116 

38 

84  1  7 

5P 

5P 

H 

MT  SRN  JRCINTO  WSP 

MOUNT  SHRSTR  WSO  CI  R 

5983 

02 

SISKIYOU 

23 

41 

19 

122 

19 

3539 

MID 

MID 

C 

HJ 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

MOUNT   TAMALPAIS  2  SW 

5996 

01 

MRRIN 

17 

37 

54 

122 

36 

I  475 

C 

CALIF  DIV  BEACH  4  PKS 

»MT  WILSON  2 

6006 

06 

LOS  RNGELES 

13 

34 

14 

I  18 

04 

5709 

3P 

3P 

MRS  SONJA  PEREZ 

MUIR  WOODS 

6027 

01 

MRR  I  N 

17 

37 

54 

122 

34 

225 

5P 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

NACIMIENTO  DAM 

6056 

04 

SRN  LUIS  OBP 

24 

35 

46 

120 

S3 

770 

8R 

8fl 

8A 

MONTEREY  CTY  PARKS  OEPT 

•NflPR  STRTE  HOSPITRL 

6074 

01 

NRPR 

17 

38 

17 

122 

16 

60 

5P 

5P 

H 

NflPA  ST  HOSP.FIRE  OEPT 

NRVRRRO   1  NW 

6105 

01 

MENDOC INO 

17 

39 

10 

123 

34 

150 

C 

MA50NITE  CORPORATION 

NEEDLES 

6115 

07 

SRN  BERDINO 

5 

34 

50 

114 

36 

480 

c 

CITY  OF  NEEDLES 

MFFfll  F  <^    PQQ  QIRPnPT 
NLLULLO     rnn  HlnrUi^l 

6118 

07 

COM  DconTKin 

c 

b 

34 

46 

I  I  4 

J  / 

914 

MID 

MID 

H 

nPPT     TRQWC.pnDTQT  IflM-FQQ 
ULr   1  -  !  nHINO~Ui^  1  H  '  lUIN  iMM 

NEVRDR  CITY 

6  1  36 

02 

NEVRDR 

39 

39 

15 

121 

02 

2600 

7R 

7fl 

CITY  OF  NEVADA 

NEWRRK 

6144 

04 

RLRMEOA 

4 

37 

31 

122 

02 

10 

8R 

8fl 

8R 

LESLIE  SALT  COMPANY 

NEW  CUYRMfl  FIRE  5TR 

6154 

06 

SRNTR  BRRBRR 

30 

34 

57 

1  19 

4  1 

2160 

8R 

8A 

c 

SRN  BAR  CO  FIRE  STA  41 

NEWHRLL  SOLEDflO  FC32CE 

6152 

06 

LOS  RNGELES 

29 

34 

23 

118 

32 

1243 

4P 

c 

LA  COUNTY  FLOOD  CONT . 

NEWMRN 

6168 

05 

STRNISLflUS 

27 

37 

18 

121 

02 

90 

5P 

5P 

RICHRRO  P  SMITH 

NEWPORT  BERCH  HRRBOR 

6175 

06 

ORRNGE 

33 

33 

36 

117 

53 

10 

5P 

5P 

ORANGE  CO.  HRRBOR  OIST 

NICOLflUS  2 

6194 

02 

SUTTER 

8 

38 

55 

121 

33 

43 

8A 

RECLRMRTION  DIST  1001 

N  ILRND 

6197 

07 

IMPERIAL 

5 

33 

17 

115 

31 

-60 

8A 

IMPERIRL   IRRIG  DIST 

NIPOMO  2  NW 

6207 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35 

04 

120 

30 

360 

BA 

CHRRLES  MEHLSCHRU 

INUK  i  n   tjLUUnr  ItLU 

6232 

02 

M  C  V/  Q  n  Q 

N t  V  HUH 

39 

39 

22 

1  20 

54 

3280 

c 

MQlQwHCC     niPriklQ     QT  PK 
nHLHfxUrr     UlUUllNO     01  rr\ 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

6252 

05 

MRDERA 

27 

37 

I  4 

119 

30 

2630 

8fl 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

NOVATO  8  WNW 

6290 

01 

MARIN 

17 

38 

08 

122 

43 

400 

c 

MRRIN  COUNTY  FIRE  DEPT . 

ORK  KNOLL  R  S  2 

6329 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

51 

122 

53 

1700 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

ORKLRND  WSO  fiP  R 

6335 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

44 

1  22 

12 

6 

MID 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

ORKLRND  MUSEUM 

6336 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

48 

122 

16 

30 

MIO 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

OAKVILLE    I  WNW 

6351 

01 

NAPA 

17 

38 

27 

122 

25 

160 

5P 

MRS  LILLIAN  DEL  BONDIO 

OAKVILLE  4  SW  2 

6356 

01 

NAPA 

17 

38 

24 

122 

28 

1685 

c 

EMILIE  HUCKFELDT 

OCC  IDENTAL 

6370 

01 

SONOMA 

17 

38 

25 

122 

58 

960 

7A 

ANDREW  J  BLANEY 

OCERNSIDE 

6377 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

12 

I  17 

23 

84 

4P 

4P 

OCERNSIDE  FIRE  DEPT 

ULtHNolUt    rUnrlNL;  rL 

6379 

06 

COM    n I c  p n 
oHN    U 1 t  UU 

■3 

D  D 

33 

13 

1  I  1 
1  I  / 

2  1 

30 

c 

ULLHiMblUt    WHtLK    Utr  1 

OCOTILLO  WELLS 

6383 

07 

SRN  DIEGO 

6 

33 

09 

1  16 

08 

1  80 

8A 

A  J  WILL  1 AMS 

OCOTILLO  2 

6390 

07 

IMPERIAL 

6 

32 

45 

I  16 

00 

410 

7R 

HARRY  CAULK 

OJAI 

6399 

06 

VENTURA 

33 

34 

27 

I  19 

15 

750 

5P 

5P 

VENTURA  CO  FIRE  OEPT 

ONO 

6455 

02 

SHRSTR 

23 

40 

29 

122 

37 

980 

7A 

JERE   T  TILSON 

ORANGE  COUNTY  RESVR 

6473 

06 

ORRNGE 

26 

33 

56 

1  17 

53 

660 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  COVE 

6476 

05 

FRESNO 

9 

36 

37 

I  19 

18 

431 

lOR 

1  OR 

ORRNGE  COVE  CIT  RSSN 

ORICK  PRAIRIE   CREEK  PK 

6498 

01 

HUMBOLDT 

17 

4  1 

22 

124 

01 

1  50 

5P 

5P 

CRL  DIV  BERCH  i  PRRKS 

ORLRND 

6506 

02 

GLENN 

23 

39 

45 

122 

12 

254 

8R 

8R 

ORLRND  UNIT   WU  RSSN 

ORLERNS 

6508 

0  I 

HUMBOLDT 

12 

4  1 

1  8 

123 

32 

4  1  0 

6P 

5P 

JACK  G.  CLARK 

not  CQkic  oc 
UnLtHNo  Kb 

651  3 

01 

HUrlDUL  U  1 

1  O 
1  ^ 

41 

18 

1  O  ^ 

1  <:  J 

DC 

430 

c 

U    b    rUKtbl  bcKVlLt 

OROVILLE  RRNGER  STA 

6528 

02 

BUTTE 

8 

39 

32 

121 

34 

300 

9R 

9fl 

c 

STRTE  DIV  OF  FSTRY 

OXNRRD 

6569 

06 

VENTURR 

33 

34 

12 

119 

1  I 

49 

8R 

8fl 

CITY  OF  CXNARD 

OZENA  GURRD  STRTION 

6577 

06 

VENTURR 

30 

34 

4  1 

119 

21 

3590 

c 

VENTURA  CO  FLOOD  CONT  D 

PRCHECO  PASS 

6583 

05 

MERCED 

27 

37 

04 

121 

I  I 

880 

MID 

CRL  DEPT  WTR  RESOURCES 

PACIFIC  HOUSE 

6597 

02 

EL  DORRDO 

1 

38 

45 

120 

30 

3440 

7fl 

FLOYD  R  POOLE 

PRCOIMA  DRM  FC  33  R  E 

6602 

06 

LOS  RNGELES 

I  3 

34 

20 

I  18 

24 

1  500 

8R 

THOMRS  J  WERNTZ-LRCFCD 

PfllCINES  OHRWRLL  RANCH 

66  1  0 

04 

SRN  BENITO 

20 

36 

44 

121 

22 

950 

BR 

FRRNK  P  SALRNO 

PRLMDALE 

6624 

07 

LOS  ANGELES 

6 

34 

35 

118 

06 

2596 

5P 

5P 

c 

PRLMDRLE   IRRIG  OIST 

PALM  SPRINGS 

6635 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

50 

I  15 

30 

425 

4P 

4P 

PRLM  5PGS  FIRE  OEPT 

PALO  mL  T  0 

6646 

04 

cnMTn   Pi  odd 
oHN I H    L  L  HKH 

4 

37 

27 

1  o  o 
I  cc 

Uo 

25 

8R 

8A 

DDI  r\   ni  Tn   ^tDC  ctm 
rHLU    HLIU    t^lKt    bIN  J 

PALOMA 

6650 

04 

MONTEREY 

24 

36 

21 

121 

30 

1835 

5P 

JRMES  R  BELL 

PRLOMAR  MT  OBSERVRTORY 

6657 

06 

SRN  DIEGO 

33 

33 

21 

116 

52 

5550 

7R 

7R 

c 

H 

PRLOMRR  OBSERVATORY 

PRLOS  VERGES  EST  FC43D 

6663 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

48 

1  18 

23 

216 

7R 

SUPT  .   OF   STREETS  4  PKS . 

PRNOCHE  2  W 

6675 

05 

SAN  BENITO 

27 

36 

36 

120 

52 

1320 

6P 

MRS  MARGARET  STROHM 

PRRRDISE 

6685 

02 

BUTTE 

23 

39 

45 

121 

37 

1750 

8R 

6fl 

PARADISE  FIRE  OEPT . 

PRRKER  RESERVOIR 

6699 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34 

17 

1  1  4 

10 

738 

7R 

7fl 

c 

METRO  WATER  DISTRICT 

PflSRDENR 

6719 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

09 

I  18 

09 

864 

4P 

4P 

PASADENA  WATER  DEPT 

PRSKENTA  RANGER  STR 

6726 

02 

TEHAMfl 

23 

39 

53 

122 

32 

755 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

PASO  ROBLES 

6730 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

38 

120 

4  1 

700 

5P 

5P 

c 

CITY-PRSO  ROBLES  WTR  0 

PRSO  ROBLES  FRA  RP 

6742 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

40 

120 

38 

800 

MIO 

MID 

H 

FED  RVIRTION  RDMIN 

PATT IWRY 

6754 

05 

KERN 

10 

34 

56 

1  19 

23 

3868 

7A 

H 

HUDSON  RRNCH 

PAYNES  CREEK 

6761 

02 

TEHRMR 

23 

40 

20 

121 

54 

1840 

8A 

NELLIE  THOMPSON 

PETRLUMR  FIRE  STR  2 

5826 

01 

SONOMR 

17 

38 

1  4 

122 

38 

16 

5P 

5P 

c 

PETRLUMR  FIRE  STR  n  2 

PIEORR  BLANCfl  GRD  STR 

6862 

06 

VENTURA 

29 

34 

34 

1  19 

10 

3065 

8H 

VENTURA  COUNTY  FCD 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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z 
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Q. 
UJ 

PRECIP. 

Q. 

a 

LU 

SPECIAL 

ISEE  NOTES  1 

PINECREST  SUMMl \   R  S 

6893 

05 

TUOLUMNE 

21 

38 

15 

120 

DO 

5600 

C 

USPS.   DISTRICT  RANGER 

PINE  FLAT  DfiM 

6896 

05 

FRESNO 

27 

36 

49 

1  19 

20 

610 

7R 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PINE  nOUNTfilN  INN 

6910 

06 

VENTURR 

29 

34 

36 

1  19 

21 

4200 

C 

VENTURA  CTY  FLO  CONTROL 

PINNACLES  NAT  nONUMENT 

6926 

04 

SRN  BENITO 

20 

36 

29 

121 

1  1 

1  307 

8fl 

8fl 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

P I RU  2  ESE 

6940 

06 

V  F  N  T 1 IR  Q 

29 

34 

24 

1  18 

45 

730 

7fl 

CAMULOS  RANCH 

PIRU  TELEMETERING 

UD 

VENTURR 

29 

1  1  Q 
1  1  □ 

A  0 

oUU 

r 
L 

VENTURA  CO  FL  CON  DIST . 

PISMO  BEACH 

6943 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4 

35 

08 

120 

38 

80 

4P 

4P 

POLICE  DEPARTMENT 

PIT  RIVER  PH  1 

5944 

02 

SHRSTfl 

21 

41 

00 

121 

30 

2880 

4P 

H 

PACIFIC  CAS  i  ELECTRIC 

PIT  RIVER  PH  5 

5946 

02 

SHRSTfl 

21 

40 

59 

121 

59 

1  458 

5P 

P  C  4  E  COMPANY 

PLfiCERVILLE 

5950 

02 

EL  DORRDO 

1 

38 

44 

120 

48 

1890 

8R 

8R 

H 

P  0  i  E  COMPANY 

PLACERVILLE  IPG 

6952 

02 

EL  DORRDO 

I 

38 

44 

120 

44 

2755 

4P 

4P 

4P 

INST  FORESTRY  GENETICS 

PLACERVILLE  DISP  PLANT 

6964 

02 

EL  DORRDO 

1 

38 

44 

120 

51 

1546 

C 

CITY   OF  PLACERVILLE 

PLUMAS  EUREKA  STRTE  PK 

6998 

02 

PLUMRS 

8 

39 

45 

120 

42 

5155 

c 

PLUMAS  EUREKA  ST .   PK . 

POINT  ARENA 

7009 

01 

MENDOC INO 

17 

38 

54 

123 

42 

100 

8A 

8fl 

c 

JACK  W  ROOFENER 

PT   RRGlJFI  1  n   1  IGHT  STR 

7016 

06 

SNTR  BRR6RRR 

3  3 

34 

35 

120 

39 

90 

MID 

U5CG-L0RRN  STRTION 

POMONA  CAL  POLY 

Tfic:  n 
/  UDU 

n  c 
UO 

LOS  ANGELES 

26 

"i  A 
J  ** 

U  4 

1  1  / 

4  9 

1  AC\ 

/  4  U 

8A 

dn 

CALIF   POLYTECHNIC    UN  I  V 

PORTERVILLE 

7077 

05 

TULARE 

9 

35 

04 

1  19 

01 

393 

8A 

8R 

JOHN  H  DRYBELL 

PORTOLA 

7085 

02 

PLUMRS 

8 

39 

48 

1  20 

28 

4850 

5P 

5P 

c 

MS  PAT  CHENEY 

POSEY  3  E 

7096 

05 

TULARE 

10 

35 

48 

1  18 

38 

4950 

SS 

7R 

PANORAMA   HTS  LODGE 

POTTER  VALLEY  3  SE 

7108 

01 

MENDOC I  NO 

22 

39 

18 

123 

04 

I  100 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POTTER  VALLEY  PH 

7109 

01 

MENDOC INO 

22 

39 

22 

123 

08 

1015 

4P 

4P 

c 

P  G  4  E  COMPANY 

POWAY  VALLEY 

7111 

06 

SRN  DIEGO 

33 

32 

57 

117 

02 

500 

4P 

POWAY  FIRE  DEPT 

PRAOO  DfiM 

7123 

05 

RIVERSIDE 

28 

33 

53 

1  17 

38 

560 

c 

U  5  CORP  OF  ENGINEERS 

PRIEST  VALLEY 

7150 

04 

MONTEREY 

24 

36 

1  1 

120 

42 

2300 

SS 

SS 

NELSON  H  PALMER 

OH  1  NT  Y 

7195 

02 

PI  1 IMRS 

g 

39 

55 

120 

57 

3408 

8A 

8A 

RRMONfl  FIRE  DEPT 

7228 

06 

SAN  DIEGO 

33 

3  3 

0  3 

1  1  5 

52 

14  50 

3P 

3P 

RAMONA  FIRE  DEPT 

RRNOSBURG 

7253 

07 

KERN 

15 

35 

22 

1  17 

39 

3570 

BP 

5P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

RED  BLUFF  W50  RP  R 

7292 

02 

TEHRMR 

23 

40 

09 

122 

15 

342 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

REDDING  5  SSE 

7295 

02 

SHASTA 

23 

40 

30 

122 

22 

425 

c 

CITY  OF  REDDING 

REDDING  FIRE  STR  2 

7296 

02 

SHASTA 

23 

40 

35 

122 

24 

580 

6P 

5P 

REDDING  FIRE  DEPT 

REDLRNDS 

7306 

06 

SRN  BERDINO 

28 

34 

03 

1  17 

1  1 

1318 

5P 

2P 

REDLANDS  DAILY  FACTS 

REDWOOD  CITY 

7339 

04 

SRN  MATED 

4 

37 

29 

122 

14 

31 

5P 

5P 

CITY  F IRE  DEPT  STR  2 

REDWOOD  CREEK  O'KRNE 

7342 

01 

HUMBOLT 

17 

40 

54 

123 

49 

850 

c 

JERRY  JRCOBS 

REPRESfl 

7370 

02 

SACRAMENTO 

1 

38 

42 

121 

10 

295 

MID 

FOLSOM  STATE  PRISON 

RirHRRnSON   GRflVF   ST  PK 

7404 

01 

HI  iMR ni  n T 

n  u  n  o  u  L  u  1 

7 

40 

02 

123 

47 

500 

8A 

8A 

RiFHQRnsnM  r.RnvF  pk 

«R  I  CHMOND 

74  14 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

56 

1  22 

2  1 

55 

6P 

6P 

CITY   OF  RICHMOND 

RIO  VISTR 

7446 

02 

SOLRNO 

23 

38 

09 

121 

42 

40 

MID 

ARMY   RESERVE    TRRIN  CNTR 

RIVERSIDE  FIRE  STR  3 

7470 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

57 

117 

23 

840 

5P 

5P 

RIVERSIDE  FIRE  STR  3 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STR  R 

7473 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

58 

1  17 

21 

986 

8R 

8A 

8R 

c 

U  OF  CRL IF  RIVERSIDE 

ROBBS  PERK  PH 

7489 

02 

EL  DORRDO 

1 

38 

54 

120 

22 

5120 

c 

SRC  MUNIC  UTL  DIST 

ROCKL  IN 

7515 

02 

PLRCER 

1 

38 

48 

121 

14 

248 

4P 

4P 

CLOSED  9/1/75 

ROUND  MT  P  G  AND  E 

7581 

02 

SHRSTR 

23 

40 

48 

121 

55 

2100 

5P 

c 

PRCIFIC  GAS  AND  ELEC  CO 

RUNNING  SPRINGS    1  E 

7600 

07 

SRN  BERDINO 

1  5 

34 

12 

1  17 

05 

5955 

c 

CALIF   DIV   OF  HIGHWAYS 

RUTH  DAM  TELEMETERING 

76  1  4 

01 

TRINITY 

17 

40 

22 

123 

26 

2685 

c 

RUSSELL  FRASIER 

SACRAMENTO  FAR  AP  R 

7630 

02 

QprRQMFMTn 

2  3 

38 

31 

121 

30 

18 

MID 

MID 

c 

HJ 

r  1   f  r.H  T     "^FRVIfF    STQ  FQQ 
rLiuni      OCnViLC     Olrl  rrlM 

nSRCRRMENTO  W50  CI  R 

76  33 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

35 

1 2  1 

30 

84 

MID 

M  1  D 

c 

H 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SAGEHEN  CREEK 

764  1 

03 

NEVADA 

36 

39 

26 

120 

14 

6337 

5P 

UNIVERSITY  OF  CRLIF 

SAINT  HELENA 

7643 

01 

NAPA 

1  7 

38 

30 

122 

28 

225 

6P 

6P 

EDWIN  L  PAULSON 

SAINT   HELENA  4  WSW 

7645 

01 

NAPA 

17 

38 

30 

122 

32 

1780 

c 

MRS  EDNA  M  LEARNED 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

7651 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

50 

1  22 

05 

623 

7P 

7P 

BROTHER  U  BENEDICT 

SRL INRS  3  E 

7668 

04 

MONTEREY 

24 

36 

40 

121 

36 

85 

5P 

5P 

U .5 .DEPT .OF  AC. 1  AR5 

SRLINRS  FRR  RP 

7659 

04 

MONTERY 

24 

36 

40 

12! 

35 

59 

MID 

MID 

H 

FED  AVIATION  AGENCY 

SRLINRS  DRM 

7572 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

20 

120 

30 

1245 

8A 

SRLINRS  DRM  OPERRTORS 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

7681 

06 

SNTR  BRRBRRR 

32 

34 

35 

120 

24 

250 

8R 

JOE  CRBRAL  JR 

7589 

05 

QMpnnR 

n  1  1  n  u  U  i\ 

1  6 

38 

30 

120 

1  3 

3700 

3P 

3P 

3P 

SAN  ANDREAS  2  S 

7702 

05 

CRLRVERRS 

2 

38 

10 

120 

40 

830 

7fl 

FLINTKOTE  COMPANY 

SAN  ANTONIO  DAM 

7712 

06 

SRN  BERNDINO 

28 

34 

10 

1  17 

40 

2125 

c 

US  CORPS  OF  ENGINEERS 

SRN  RRDO 

7716 

04 

MONTEREY 

24 

36 

02 

120 

54 

450 

8fl 

MRS  JEAN  BRINRN 

SAN  BENITO 

7719 

04 

SRN  BENITO 

20 

36 

31 

121 

05 

1  355 

c 

JOHN  M  SHIELDS 

SAN  BERNRRDINO  CO  HOSP 

7723 

05 

SRN  BERDINO 

28 

34 

08 

1  17 

16 

1  125 

5P 

6P 

S  B  COUNTY  HOSPITRL 

SRN  CLEMENTE  DRM 

7731 

04 

MONTEREY 

4 

36 

26 

121 

42 

600 

8A 

CALIF  RMERICRN  WRTER  CO 

5RNDBERG  PTL  FC130B 

7734 

05 

LOS  ANGELES 

15 

34 

45 

118 

43 

4025 

8A 

L   A  CO  FIRE  DEPT 

SRNDBERG  WSO  R 

7735 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

45 

1  18 

44 

4517 

MID 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

"SRN  DIEGO  WSO  RP  R 

7740 

05 

SAN  DIEGO 

33 

32 

44 

1  17 

10 

13 

MID 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

SRN  DIMRS  FIRE  WD  FC95 

7749 

05 

LOS  ANGELES 

26 

34 

06 

1  17 

48 

955 

8A 

L  A  COUNTY  FIRE  DEPT 

SRN  DIMRS  TRNBRRK  FLRT 

7750 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

12 

1  1  7 

45 

2720 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

SRN  FERNANDO  PH  3 

7762 

05 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

19 

1  18 

30 

1250 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 

7767 

04 

SN  FRANCISCO 

4 

37 

46 

122 

30 

32 

5P 

MID 

c 

CITY  SRN  FRANCISCO 

SRN  FRANCISCO  WSO  RP  R 

7759 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

37 

122 

23 

8 

MID 

MID 

c 

HJ 

NRTL   WEATHER  SERVICE 
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UJ 

a 

(_ 

Q 

■SflN  FRRNCISCO  WSO  CI  R 

7772 

04 

SN  FRANCISCO 

4 

37 

47 

122 

25 

1  30 

MID 

MID 

C 

SflN  GfiBRIEL  CANYON  PH 

7776 

05 

LOS  ANGELES 

26 

34 

09 

1  17 

54 

744 

5P 

SON  GABRIEL  DM  FC425BE 

7779 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

12 

1  17 

52 

1481 

8A 

c 

SRN  GfiBRIEL  FIRE  DEPT 

7785 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

06 

1  18 

06 

450 

4P 

4P 

SflN  GRECORIO  2  SE 

7807 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

1  8 

122 

22 

275 

7P 

7P 

SflN  JflClNTO 

U  D 

RIVERSIDE 

33 

33 

47 

1  1  K 
1  1  0 

DO 

1535 

R  P 

D  r 

SflN  JflCINTO  RANGER  STfl 

7813 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

47 

116 

58 

1560 

c 

SflN  JOAQUIN  EXP  RflNGE 

7817 

05 

MADERA 

27 

37 

05 

119 

43 

1050 

c 

SflN  JOSE 

7821 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37 

21 

121 

54 

67 

4P 

4P 

c 

SflN  JUAN  BflUTISTfl  3SSE 

7834 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

48 

121 

31 

550 

c 

SflN  LUIS  DAM 

7846 

05 

MERCED 

27 

37 

03 

121 

04 

277 

8A 

8A 

8fl 

c 

SflN  LUIS  OBISPO  POLY 

7851 

04 

5N  LUIS  OBPO 

4 

35 

18 

120 

40 

315 

7A 

7A 

c 

SflN  MARCOS  PASS 

7859 

06 

SAN  BARBARA 

32 

34 

31 

119 

49 

2300 

c 

oSAN  MATEO 

7864 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

32 

122 

18 

21 

5P 

5P 

SAN  MIGUEL  WOLF  RANCH 

7867 

04 

SflN  LUIS  081 

24 

35 

45 

120 

4  1 

720 

c 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

/  o  /  u 

UD 

VENTURA 

33 

33 

1  4 

1  1  Q 
1  1  3 

c.  1 

502 

M  T  n 
n  J  u 

M  I  n 
n  1  u 

c 

nSAN  RAFAEL 

7880 

01 

MARIN 

17 

37 

58 

122 

32 

40 

4P 

4P 

SANTA  ANA  F IRE  STAT  ION 

7888 

06 

ORANGE 

28 

33 

45 

117 

52 

115 

4P 

4P 

SANTA  ANA  RIVER  PH  3 

7891 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

06 

1  17 

06 

1970 

c 

SANTA  BARBARA 

7902 

05 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

25 

1  19 

4  1 

5 

8A 

8A 

c 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

7905 

06 

SNTA  BARBARA 

j3 

34 

26 

1  19 

50 

9 

MID 

MID 

SANTA  CRUZ 

7916 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

36 

59 

122 

01 

1  30 

8A 

8A 

SANTA  FE  DAM 

7926 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

07 

1  17 

58 

427 

c 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

7933 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

22 

120 

38 

1  100 

8A 

c 

SANTA  MARIA  WSO  AP  R 

7946 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

54 

120 

27 

254 

MID 

MID 

c 

oSANTA  MONICA  PIER 

7953 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

00 

1  1 8 

30 

15 

4  P 

4  P 

SANTA  PAULA 

7957 

06 

VENTURA 

29 

34 

21 

1  19 

05 

260 

4P 

8A 

SANTA  RITA  PEAK 

7962 

05 

FRESNO 

27 

36 

19 

120 

35 

4300 

7A 

SANTA  ROSA 

7965 

01 

SONOMA 

22 

38 

27 

122 

42 

157 

4P 

4P 

SANTA  YNEZ 

7976 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

37 

120 

05 

BOO 

c 

SANTIAGO  DAM 

7987 

05 

ORANGE 

28 

33 

47 

1  17 

43 

855 

c 

SANTIAGO  PEAK 

7993 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

43 

117 

32 

5638 

c 

SAUGUS  PWR  PLT  1 

8014 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

35 

1  18 

27 

2105 

5A 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

8025 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

18 

123 

08 

2159 

8A 

MID 

c 

"SCOTIA 

8045 

01 

HI iMRni  n T 

7 

40 

29 

124 

06 

1  39 

8A 

8A 

SEBASTOPOL 

8072 

0  1 

SONOMA 

17 

38 

24 

1  22 

4  9 

65 

c 

SECRET  VALLEY 

8074 

03 

LASSEN 

18 

40 

30 

120 

16 

4440 

4P 

SEPULVEOA  DAM 

8092 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34 

10 

1  18 

28 

670 

c 

SHASTA  DAM 

8135 

02 

SHASTA 

23 

40 

43 

122 

25 

1075 

8A 

8A 

8fi 

c 

SHELTER  COVE  AVIATION 

8163 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

02 

124 

04 

410 

4P 

4P 

SHINGLETOWN  2  E 

8175 

02 

SHASTA 

23 

40 

30 

121 

51 

3555 

7A 

SHOSHONE 

8200 

07 

INYO 

6 

35 

53 

1  15 

16 

1570 

7fi 

SIERRA  CITY 

8207 

02 

SIERRA 

39 

39 

34 

120 

38 

4230 

5P 

5P 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

8218 

02 

SIERRA 

8 

39 

35 

120 

22 

4975 

8fl 

8A 

c 

S  I  GNAI    HIM    FT    4  1  S 

8230 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

33 

48 

1  18 

10 

1 00 

c 

SILVERADO  RANGER  STA 

8243 

06 

ORANGE 

28 

33 

45 

1  1  7 

39 

1095 

c 

SIMI   SANITATION  PLANT 

8261 

06 

VENTURA 

33 

34 

17 

1  18 

49 

650 

c 

SKAGGS  SPGS  LAS  LQMflS 

8272 

01 

SONOMA 

22 

38 

41 

123 

08 

1930 

8A 

SLACK  CREEK 

8277 

04 

MONTEREY 

24 

36 

04 

120 

39 

1900 

c 

SNOW  CREEK  UPPER 

8317 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

52 

1  16 

4  1 

1940 

7A 

SOOfl  SPRINGS  1  E 

8332 

02 

NEVADA 

39 

39 

19 

120 

22 

6885 

c 

SOLEDflD 

8338 

04 

MONTEREY 

24 

36 

26 

121 

19 

205 

8A 

c 

SOMERSET  5  ESE 

8344 

05 

EL  DORADO 

16 

38 

37 

120 

36 

3160 

c 

SOMIS  3  NW 

8349 

06 

VENTURA 

33 

34 

17 

119 

03 

500 

Bfl 

cnMnMQ 

O  U  l»  U 1  1 M 

8351 

01 

SONOMA 

1  7 

38 

1  8 

122 

28 

97 

5P 

5P 

SONORA  RS 

8353 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

59 

120 

23 

1749 

8A 

8A 

SONORA  JUNCTION 

8355 

03 

MONO 

38 

38 

21 

119 

27 

6886 

c 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

8380 

05 

MARIPOSA 

1  4 

37 

30 

119 

38 

5120 

8A 

8A 

SOUTH  LAKE 

8406 

07 

INYO 

19 

37 

1  1 

118 

34 

9580 

MID 

SPAORA  PAC  FC  356  C 

8436 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

03 

117 

49 

676 

c 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

8446 

04 

MONTEREY 

24 

36 

36 

121 

4  1 

60 

8A 

SPRINGVILLE  RANGER  STA 

8460 

05 

TULARE 

9 

36 

08 

118 

48 

1050 

c 

SPRINGVILLE  TULE  HDWKS 

8463 

05 

TULARE 

9 

36 

12 

1  18 

39 

4070 

c 

STANDISH-HICKEY  ST  PK 

8490 

01 

MENDOCINO 

7 

39 

53 

123 

44 

850 

8fl 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

8499 

05 

TUOLUMNE 

34 

38 

08 

120 

22 

1060 

IP 

STIRLING  CITY  RS 

3544 

02 

BUTTE 

8 

39 

54 

121 

32 

3520 

c 

STOCKTON  DISPOSAL  PL 

8554 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

56 

121 

20 

1  1 

c 

STOCKTON  WSO  AP 

8558 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

54 

121 

15 

22 

MID 

MID 

c 

STOCKTON  F IRE  STA  4 

8560 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

38 

00 

121 

19 

12 

8fl 

8A 

OBSERVER 


NATL  WEATHER  SERVICE 
PASADENA  WATER  DEPT 
TONY  H  GEORGE 
CITY   FIRE  DEPARTMENT 
GARY   J.  ARATA 
BYRON  H  JOHANSEN 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  SflN  JOSE 
MRS  CAY  0  CARMAN 

CAL  DEPT  WTR  RESOURCES 
CAL  STATE  POLY  COL 
CTY  OF  SANTA  BARBARA 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
MISS  JUDY  A  WOLF 
NATL  WEATHER  SERVICE 
INDEPENDENT  JOURNAL 
SANTA   ANA   FIRE  DEPT 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SANTO  BARBARA  SWC  TR. 

FED  AVIATION  AGENCY 
RONALD  A  MACDONALD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
THOMAS  M  BROWN 
NATL  WEATHER  SERVICE 
SANTA  MONICA  HARBOR  OF 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
ATLAS  ASBESTOS  CO 
MRS  OCIE  K  NEWBERRY 
SANTA  BARBARA  CO  FIRE  D 

WILLIAM  0  SAPPINGTON 
ORANGE  CO  FL  CON  DIST  . 
L   A  WTR  4  PWR  DEPT 
U  5  FOREST  SERVICE 
PAC IF IC  LUMBER  CO 
CITY  OF  SEBASTOPOL 
MRS  BARBARA  HOWE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  BUR  RECLAMATION 
STANLEY  B  OLSEN 

MRS.   GERTRUDE  POLEN 
K  E  HUSKINS 
RAYMOND  V  DARRAH 
U  S  FOREST  SERVICE 
MANUEL  VILLEGAS-LACFCD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VENTURA  CO  FLOOD  CONT  D 
RICHARD  0  WASSON  JR 
WALT  I  RANCH 
DESERT  WATER  AGENCY 

SNOW  PROJECT 

ALOEN  N  ANDERSON 

JACK  A.  HflSELEY 

KAISER-ETNR 

CAL  DEPT  PARKS  4  REC 

STATE  OIV.OF  FORESTRY 

STATE   OIV   OF  HWYS 

NATIONAL   PARK  SERVICE 

SOUTHERN  CALIF  EDISON  C 

J  E  STULL  FOR  LACFCD 

WALTER  B.  HENNES 
U  S  FOREST  SERVICE 
PAC  GAS-ELEC  POWERHOUSE 
CA  OEPT-PARKS  «  REC 
PG&E  COMPANY 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
CITY  OF  STOCKTON 
WEATHER  SERVICE  OFFICE 
STOCKTON  FIRE  STA  NO  4 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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CPLIFORNIR 
DECEMBER  1976 


STRT  I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

cr 
q; 

LATITUDE 

c 

c 

ELEVATION 

OBSERVRT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVflP  . 

SPECIAL 

ISEE  NOTES  1 

STONYFORD  COOLEY  RONCH 

8578 

02 

COLUSR 

23 

39 

1  5 

122 

40 

301  5 

Bfl 

H 

FRED  H  COOLEY 

STONYFORD  RANGER  STfl 

8580 

02 

COLUSfl 

23 

39 

23 

122 

33 

1  168 

Bfl 

U  S  FOREST  SERVICE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

8587 

02 

GLENN 

23 

39 

35 

122 

32 

791 

Bfl 

BR 

c 

ORLAND  WATER  USERS  flSSN 

STRAWBERRY  VALLEY 

8606 

02 

YUBfl 

8 

39 

34 

121 

06 

3808 

5P 

5P 

H 

MRS.   LILLIAN  MRGRUDER 

8627 

06 

CM    1  1  1  T  c  flRPn 

jU 

35 

00 

I  9n 

1  £.\J 

9 

390 

5P 

Ciicv  RPMPH 
OUC'  nMiNLn 

SUN  CITY 

8655 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

43 

1  17 

12 

1  420 

5P 

5P 

RIVERSIDE  CO  FIRE  DEPT 

SUNSET  STATE  BEACH 

8680 

04 

SRNTR  CRUZ 

20 

36 

54 

121 

50 

85 

c 

CRLF  DEPT  OF  PKS  4  REC 

SURF  2  ENE 

8697 

06 

SNTA  BRRBflRR 

32 

34 

4  1 

120 

34 

1  10 

c 

U  S  AIR  FORCE 

SUSANA  KNOLLS 

8700 

06 

VENTURR 

33 

34 

16 

1  18 

40 

I  085 

BA 

SUSRNR  KN  FIRE  STR 

SUSANVILLE  AIRPORT 

8702 

03 

LRSSEN 

18 

40 

22 

120 

34 

4  146 

BR 

8A 

WILL IRM  M  MURRAY   I  I 

SUSANVILLE   1  WNW 

8703 

03 

LRSSEN 

18 

40 

26 

120 

40 

4555 

c 

STRTE   DIV   OF  FSTRY 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

871  3 

05 

RMROOR 

16 

38 

23 

120 

48 

1  586 

BA 

STATE   DIV   OF  FSTRY 

TAFT 

8752 

05 

KERN 

10 

35 

09 

1  19 

28 

1025 

r 

KERN   CO   FSTRY    4  FD 

TAHOE  CITY 

8758 

03 

PLRCER 

36 

39 

1  0 

120 

08 

6230 

8fl 

8A 

7A 

H 

FRRNK   G  TOWER 

TAHflF    Ufll  1  FY    FOP  QP 

8762 

03 

LL  UU~HUU 

JO 

38 

54 

1  9n 

1  <iU 

n  n 
u  u 

6254 

1  IP 

TEHACHRPI 

8825 

05 

KERN 

10 

35 

08 

118 

27 

3975 

4P 

8A 

H 

KERN  COUNTY  FIRE  DEPT 

TEHACHflPI  AIRPORT 

8832 

05 

KERN 

10 

35 

08 

1  18 

26 

3960 

c 

TEHRCHflPI  CUMMINGS 

TEJON  RANCHO 

8839 

05 

KERN 

10 

35 

02 

118 

45 

1425 

5P 

5P 

TEJON  RRNCH  COMPRNY 

TEMECULA 

8844 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

30 

1  17 

09 

1  020 

c 

CflLIF  OIV  OF  FORESTRY 

TERMO 

8873 

03 

LRSSEN 

18 

40 

52 

120 

27 

5300 

BP 

6P 

c 

H 

SULO  E  LRKSO 

THE  GEYSERS 

8885 

0  1 

SONOMA 

22 

38 

48 

122 

50 

I  668 

c 

MRS  FAYE  DEWEY 

THERMAL   FAA  AP 

8892 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

38 

1  16 

10 

-  1  1  2 

M  1  0 

M  1  D 

H 

FED  RVIRT ION  AGENCY 

THERMAL  FIRE  STA  39 

8893 

07 

RIVERSIDE 

6 

33 

38 

1  16 

10 

-  1  1  5 

c 

RIVERSIDE  CO  FIRE  DEPT 

THOUSAND  OAKS 

8905 

06 

VENTURA 

33 

34 

1  3 

1  18 

52 

8  1  0 

8A 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

TuRpp    PlwFfJc;    c  CP 

8912 

05 

Till  QR  F 
1  U  L  HK  t 

Q 

35 

22 

1    1  P 

1  i  0 

C  1 

0  1 

1  900 

c 

PQlll  PMQMRFR^ 
rHUL  Lr1HllDLr\o 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

89  1  7 

05 

TULRRE 

9 

36 

28 

1  18 

52 

1  140 

2P 

2P 

c 

SO  CflLIF  EDISON  CO 

TIGER  CREEK  PH 

8928 

05 

AMRDOR 

16 

38 

27 

120 

29 

2355 

4P 

4P 

c 

P  G  4   E  COMPRNY 

TOPANGA  PATROL  STA  FC5 

8967 

06 

LOS  RNGELES 

33 

34 

05 

1  18 

36 

745 

BA 

LflCFCD 

TORRANCE 

8973 

06 

LOS  flNGELES 

33 

33 

48 

1  18 

20 

1  I  0 

4P 

4P 

TORRRNCE  MUN  RIRPORT 

TRABUCO  CANYON 

8992 

06 

ORRNGE 

33 

33 

39 

1  17 

36 

970 

c 

ORANGE  CO  PARK  DEPT 

TRACY  2  SSE 

8997 

05 

SRN  JOROUIN 

27 

37 

43 

121 

25 

1  05 

c 

flflGE  R  TUGEL 

TRACY  CRRBONA 

8999 

05 

SRN  JOROUIN 

27 

37 

42 

121 

25 

140 

7fl 

7A 

BflNTR  CRRBONR   IRRI  DIST 

TRACY  PUMPING  PLANT 

900  I 

05 

RLAMEDA 

27 

37 

48 

121 

35 

51 

6P 

6P 

6P 

U  S  BUR  RECLRMRTION 

TRINITY  RIVER  HATCH 

9026 

0  1 

TRINITY 

35 

40 

43 

122 

48 

1  860 

8fl 

BA 

8A 

US  BUREflU-RECLRMRT ION 

TRONR 

9035 

07 

D 

35 

46 

1695 

Bfl 

BA 

r\Ci\r\    nLLrtC    Lntn  LUr\r 

TRUCKEE  RANGER  STRTION 

9043 

03 

NEVADA 

36 

39 

20 

120 

1 1 

5995 

BA 

8A 

c 

U  5  FOREST  SERVICE 

TUJUNGA 

9047 

06 

LOS  RNGELES 

1  3 

34 

1 6 

118 

17 

1  820 

7P 

7P 

JflMES  D.  PflRRR 

TULELRKE  R 

9053 

01 

SISKIYOU 

12 

4  1 

58 

121 

28 

4035 

4P 

4P 

4P 

c 

H 

TULELRKE    IRRIG  DIST 

TURLOCK 

9073 

05 

STANISLAUS 

14 

37 

29 

120 

51 

1  1  5 

Bfl 

CflRL  fl  PEARSON 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

9087 

06 

ORANGE 

33 

33 

44 

1  17 

47 

1  1  8 

7A 

7fl 

THE    IRVINE  COMPANY 

TWENTYNINE  PALMS 

9099 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34 

08 

1  16 

02 

1  975 

4P 

4P 

JOSHUA   TREE   NAT.   MON  . 

TWIN  LAKES 

9  105 

02 

ALPINE 

1 

38 

42 

120 

02 

7829 

4P 

4P 

H 

PACIFIC  GflS  4  ELECTRIC 

TWITCHELL  DAM 

9111 

06 

SNTA  BRRBARR 

30 

34 

59 

120 

19 

582 

4P 

4P 

4P 

SRNTR   MflRlfl   VLY  WCD 

UHL   RANGER  STATION 

9  1  20 

05 

TULRRE 

9 

35 

53 

1  18 

39 

3725 

c 

USPS  C/O  DIST  RANGER 

"UK  I flH 

9122 

01 

ntiNUUL  1 

39 

09 

1  ^  J 

623 

6P 

6P 

UrVlHn    rIKt.  ULrHKIntNi 

UKIRH   4  WSW 

9  1  24 

01 

MENDOC INO 

22 

39 

08 

123 

16 

1900 

BA 

H 

MRS  MRRJORIE  S  DORY 

«U  C   L  R 

9  1  52 

06 

LOS  RNGELES 

33 

34 

04 

1  18 

27 

430 

4P 

4P 

U  C  L  R 

UPLAND  3  N 

9  I  58 

06 

SRN  BERDINO 

28 

34 

08 

1  17 

39 

1  605 

5P 

5P 

LIBERTY  GROVES  OP.  CORP 

UPPER  LRKE  7  W 

9167 

02 

LRKE 

23 

39 

1  1 

123 

02 

1  524 

4P 

EDGAR  J  SCHUETTE 

UPPER  MRTTOLE 

9  1  77 

0 1 

HUMBOL  DT 

17 

40 

1  5 

1  24 

1  1 

255 

Bfl 

WESLEY  C  ROSCOE 

UPR  SAN  LERNORO  FILTER 

9  1  85 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

46 

122 

10 

394 

5R 

6fl 

c 

E   BAY   MUN  UTL  DIST 

UPPER  TRES  PINOS 

9  189 

04 

SRN  BENITO 

20 

36 

38 

121 

02 

2020 

c 

ELDON  E  FRNCHER 

USONA  2  N 

9  193 

05 

MARIPOSA 

27 

37 

29 

1  19 

49 

3  1  50 

c 

WILLIRM  P  HYOER 

VflCRVILLE 

9200 

02 

SOLRNO 

23 

38 

22 

121 

57 

105 

5P 

5P 

VACflVILLE   FIRE   STR  2 

UQl  1  FY    rFWTFP    9  MWF 

9232 

06 

OniN    U  1  L  UU 

J  D 

33 

1  4 

1    1  1 

U  1 

1  390 

4P 

VHLLti    LNI    nUN  WHItK 

VRLYERMO  FIRE  STfl  79 

9250 

07 

LOS  RNGELES 

15 

34 

27 

1  17 

52 

3600 

5P 

5P 

LOS  RNGELES  CO  FIRE  STfl 

VRN  NUYS  FC  15R 

9260 

06 

LOS  RNGELES 

1  3 

34 

1  1 

1  18 

27 

695 

4P 

LA  DEPT.  WTR.  AND  POWER 

VENRDO 

9273 

01 

SONOMfl 

22 

38 

37 

123 

01 

1260 

c 

SONOMA  CO  WATER  AGENCY 

VENTURR 

9285 

06 

VENTURR 

33 

34 

17 

1  19 

17 

105 

8fl 

CO.   FLOOD  CONTROL  DIST 

VICTORVILLE  PUMP  PLRNT 

9325 

07 

SRN  BERDINO 

15 

34 

32 

1  17 

18 

2858 

8R 

Bfl 

c 

VICTOR  CO  WATER  DIST 

VINCENT  FIRE  STfl  FC120 

9345 

06 

LOS  flNGELES 

29 

34 

29 

1  1  8 

08 

31  35 

5P 

L  fl  CO  FIRE  DEPT 

V INTON 

9351 

02 

PLUMflS 

8 

39 

49 

120 

1  1 

4950 

4P 

FRANK  DOTTR 

VISflLIR 

9367 

05 

TULRRE 

9 

35 

20 

1  19 

18 

325 

8R 

BR 

VISRLIfl  FIRE  DEPRRTMENT 

VISTfl  2  NNE 

9378 

06 

SRN  DIEGO 

33 

33 

1  4 

1  17 

1  4 

510 

4P 

4P 

VISTfl  FIRE  DEPT 

VOLTfl  POWER  HOUSE 

9390 

02 

SHRSTfl 

23 

40 

28 

121 

52 

2200 

4P 

c 

P  G  4  E  COMPflNY 

WRLLRCE   1  NNE 

9418 

05 

CRLRVERRS 

2 

38 

12 

120 

58 

328 

8fl 

CflLIF  DEPT  FISH  4  GRME 

WflLNUT  CREEK  2  ENE 

9426 

04 

CONTRA  COSTfl 

4 

37 

54 

122 

01 

220 

c 

TOMRS  S  VRNRSEK 

WflLNUT  CREEK  4  E 

9427 

04 

CONTRR  COSTR 

4 

37 

54 

121 

59 

400 

9R 

MRS.  BETTY  FfllRCLOUCH 

WflLNUT  PTL   STfl  FC102C 

9431 

06 

LOS  flNGELES 

26 

34 

00 

1  17 

52 

488 

8R 

L  fl  CO  FIRE  DEPT 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 
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COUNTY 


OBSERVfiT ION 
TIME  RND 
TABLES 


OBSERVER 


WARM  SPRINGS  DfiM 
WRRNER  SPRINGS 
WflSCO 

WfiTSONVILLE  WPTERWORKS 

WflWONPl  RANGER  STATION 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

WELDON   1  WSW 

MENDEL   10  SE 

WEST  BIG  PINE  LnOKOUT 

WESTHRVEN 
WEST  POINT 
WHEATLAND  2  NE 
WHISKEYTOWN  RES 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 
WHITTIER  CTT  H  FC  106C 
WHITTIER  NARROWS  DAM 
WILDROSE  RANGER  STA 
WILL lAMS 

WILLITS   1  NE 

WILLITS  HOWARD  FOR  RS 

WILLOW  CREEK   1  NW 

WILLOWS 

WINTERS 

WOFFORO  HEIGHTS 
WO0DFORD5 
WOODLAND   1  WNW 
WOODSIDE  FIRE  STA  1 
WRIGHTS 

YORBA  LINDA 
YORKV ILLE 

YOSEMITE  PARK  HERDQTRS 
YREKA 

ZENI A-KETTENPOM  STORE 
CLOSED  STATIONS 

DUDLEYS 

FORT  JONES  5  ESE 
ROCKL IN 


9440 
9447 
9452 
9473 
9482 
9490 
9499 
9512 
9525 
9532 

9560 
9582 
9605 
9621 
9532 
9633 
9660 
9666 
9671 
9577 

9684 
9685 
9694 
9699 
9742 
9754 
9775 
9781 
9792 
9814 

9847 
9851 
9855 
9856 
9953 


2539 
3176 
7516 


SONOMA 
SAN  DIEGO 
KERN 

SANTA  CRUZ 

MARIPOSA 

TRINITY 

SISKIYOU 

KERN 

LASSEN 

SNTR  BRRBRRR 

FRESNO 

CRLRVERRS 

YUBA 

SHASTA 

MONO 

MONO 

LOS  RNGELES 
LOS  ANGELES 
INYO 
COLUSR 

MENDOC INO 

MENDOC INO 

TRINITY 

GLENN 

YOLO 

KERN 

ALPINE 

YOLO 

SAN  MATEO 
SRNTR  CLRRR 

ORRNGE 

MENDOCINO 

MARIPOSA 

SISKIYOU 

TRINTY 


MARIPOSA 
SISKIYOU 
PLACER 


38  4  3 

33  17 

35  36 

36  56 

37  33 
40  44 
4  1  26 

35  40 
40  16 

34  42 

36  1  3 

38  24 

39  02 

40  37 

37  30 

37  35 

33  58 

34  0  1 

36  15 
39  09 

39  25 

39  21 

40  57 

39  32 

38  32 

35  43 
38  47 
38  4  1 

37  25 

37  08 

33  53 

38  54 
37  45 
4  1  43 

40  10 


37  45 
4  1  35 

38  48 


123  00 

1  16  38 

1  19  20 

121  46 
1  19  39 

122  56 
122  23 

118  18 
120  04 

119  40 


1  19 
120 
121 
122 
118 
118 
1  18 
1  18 
117 
122 

123 
123 
123 
122 
121 
1  18 
119 
121 
122 
121 

1  17 
123 
1  19 
122 
123 


120  05 
1  22  43 

121  14 


224 
3180 

333 
95 
3985 
2050 
3590 
2680 
4035 
5280 

285 
2820 

105 
1295 
0150 
2470 

340 

239 
4  100 
85 

1  348 
1925 
461 
135 
135 
2730 
5670 
69 
380 
1600 

350 
1  100 
3970 
2525 
3600 


3000 
3324 
248 


6P 


5P 


5P 


SRC 


8R 


8fl 


C 

C  H 
H 


U  S  ARMY  COE 
WRRNERS  RESORT  CO 
KERN  CO  F5TRY  4  F  D 
CITY   OF  WfiTSONVILLE 
U  S  NAT  PRRK  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
WEED  FIRE  DEPARTMENT 
VERNON  J  BLOUNT 
ED  FILIPELLI 
COUNTY  OF  SRNTR  BRRBRRR 

BOSTON  RRNCH  CO 
STRTE  OIV  OF  FORESTRY 
GEORGE   1  OKANO 
NRTIONRL  PRRK  SERVICE 
UNIVERSITY  OF  CRLIF 
UNIVERSITY  OF  CRLIF  . 
WHITTIER  WRTER  D-LRCFCD 
US  CORPS  OF  ENGINEERS 
NRTIONRL  PARK  SERVICE 
POLICE  DEPARTMENT 

HENRY  C.  WRDE 
STRTE  DIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
HOWRRD  R  RLLfiRD 
J  NEWTON  WRLLRCE 
GEORGE  R.  WENZEL 
MRS  WILMR  C  BRRR 
U  C  RGR  EXTEN  SERV 
WOODSIDE  FIRE  DEPT 
MRRVIN  E  WRRE 

KENNETH  C  FOSTER 
JRMES  M  CHRSTEEN 
U   S   NRT    PRRK  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
RRCHIE  B  FUGRTE 


CLOSED  10/31/76 
CLOSED  11/17/76 
CLOSED  9/1/76 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 
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LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Temperature  Precipitation 


SUHon 

Average 
Maximum 

'J 
e  q 

<i 

« 
< 

Departtire 
From  Normal 

Highest 

0 
a 

LowesI 

0 

a 

Degree  Days 

Ho.  ol  Day» 

Greatest  Day 

0 
a 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Mtn 

Tolal 

Depart  ure 
Trom  Noimal 

H 

a 
a 

i 

•0 
c 

3 

6 

■: 

Date 

1    .10  or  More  1 

1     .50  or  More  1 

1.00  or  More 

•sl 

0 » 



E.  5 

£ 

FEBRUARY  1976 

^lli  tfCD  ^TTV 

67.2 

*8,7 

56.0 

1.6 

82 

\ 

41 

16 

197 

0 

0 

0 

Q 

.0 

0 

*          *  * 

MARCH  197* 

CULVER  CITY 

70,  2 

50,0 

60*1 

2.7 

86 

ll 

39 

170 

0 

0 

0 

.65 

1 

.0 

0 

0 

INYOKERN 

69t6 

36,0 

52.8 

84 

23 

4 

368 

0 

0 

7 

0 

.16 

.  IC 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

VISALIA 

65  ,6 

'.1,9 

53.8 

-  1.9 

62 

IB 

32 

27+ 

342 

0 

0 

3 

0 

1 .08 

.31 

.  60 

1 

.0 

c 

2 

) 

0 

*       •  * 

APRIL  197* 

ANGWIN  PAC  UNION  CQL 

63i7 

38.9 

51,3 

79 

30 

29 

2 

407 

0 

0 

5 

0 

2.30 

-  .73 

.90 

7 

.0 

0 

5 

2 

0 

COALINGA 

71,^ 

4<«,; 

58,0 

-  2.0 

86 

24 

35 

2 

217 

0 

0 

0 

0 

1.27 

.59 

.  66 

12 

.0 

0 

2 

1 

0 

COLUSA  2  SSW 

71.9 

lii.f 

56.7 

-  2.5 

86 

30 

29 

7 

247 

0 

0 

2 

0 

.99 

-  .36 

.73 

8 

.0 

0 

2 

1 

0 

CULVER  CITY 

67.5 

50.5 

59,0 

-  .3 

81 

20 

42 

18 

179 

0 

0 

0 

0 

.05 

-  1.24 

.05 

15 

.0 

c 

0 

0 

0 

DOBBINS   1  S 

65. OM 

36. 2M 

50. 6M 

80 

30 

27 

16+ 

423 

0 

0 

9 

0 

3.07 

1.41 

8 

.0 

0 

1 

LIVERMORE   COUNTY  F  D 

70.6 

39.3 

53.1 

-  1.0 

89 

30 

29 

1 

291 

0 

0 

4 

0 

.39 

-  .94 

.35 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

59.3 

45,3 

52.3 

68 

30* 

40 

2 

374 

0 

0 

0 

0 

.56 

.30 

4 

.0 

0 

2 

0 

0 

*       •  • 

MAY  1976 

AN6WIN  PAC   UNION  COL 

79.6 

47,2 

63.4 

96 

13+ 

36 

28 

93 

3 

0 

0 

0 

.  05 

.80 

.  0! 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

82,7 

65,1 

104 

14 

41 

22 

66 

7 

0 

0 

0 

.12 

-  .16 

.12 

.0 

0 

1 

0 

0 

HARRISON  GULCH  RS 

77. 6H 

41, 7M 

59!7M 

91 

13 

31 

20 

172 

2 

0 

2 

0 

.03 

.03 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

HETCH  HETCHY 

7^.3 

45.  1 

59.7 

3.8 

87 

14 

4 1 

29+ 

169 

0 

0 

0 

0 

1 .46 

.39 

•  59 

9 

.0 

0 

} 

2 

0 

LE  GRAND 

83.6 

50,8 

67.2 

1.2 

100 

^  3 

44 

22 

4 

0 

0 

X 

.45 

T 

6 

.c 

0 

0 

0 

0 

LIVERMORE  COUNTY  F  D 

80.6 

46,2 

63.5 

2.5 

100 

12 

39 

3 

96 

7 

0 

0 

0 

.00 

-  .46 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

82.1 

42,3 

62.2 

1.0 

103 

13 

34 

19 

124 

6 

0 

0 

0 

.00 

-  .36 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

62.3 

46, 8M 

55. 5M 

77 

13+ 

41 

7 

311 

0 

0 

0 

0 

.05 

.05 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

SHASTA  DAM 

83.'! 

56,9 

70.2 

97 

13 

52 

25+ 

4 

3 

0 

0 

0 

.03 

.03 

31 

.0 

0 

u 

0 

0 

TDTUTTV     DTtlCD  LIAT^U 

IRINIIT    KlVtK  MATtn 

78.2 

41,1 

59.7 

93 

34 

20 

170 

2 

0 

0 

.10 

.10 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

TWITCHEIL  DAM 

76. 4M 

47, IM 

61. 6M 

92 

12 

42 

8 

121 

1 

0 

0 

0 

.05 

.05 

7 

.0 

0 

b 

0 

0 

*       *  * 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

90.3 

51.1 

70.7 

106 

29  + 

44 

7+ 

26 

16 

0 

0 

0 

.20 

.  16 

.  17 

u 

•  0 

0 

1 

0 

0 

92. OM 

79  4M 

6.7 

107 

27 

50 

0 

0 

0 

.00 

,02 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KING  CITY 

87.8 

47,3 

67.6 

2.4 

112 

28  + 

36 

4 

55 

10 

0 

0 

0 

.  00 

.02 

.  OC 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 

69. 6M 

41, 3M 

55. 6M 

69 

29 

30 

4 

296 

0 

0 

3 

0 

.60 

.53 

3 

3.0 

0 

2 

1 

0 

REDDING  FIRE   STA  2 

91.1 

60,2 

75.7 

.1 

104 

28  + 

4B 

1 

1 

16 

0 

0 

0 

T 

-  1.07 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

67.7 

52.6 

60.3 

86 

25  + 

47 

6 

174 

0 

0 

0 

0 

.13 

.13 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

71. 7M 

2.1 

87 

25 

54 

49 

0 

0 

0 

.00 

-  .01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

so  ENTRANCE  YOSEMlTE 

75.9 

43.5 

59!7 

.7 

92 

29+ 

35 

5 

164 

4 

0 

0 

0 

.03 

-  .53 

.03 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

YORBA  LINDA 

84.9 

55,2 

70.1 

2.5 

104 

24 

46 

10 

16 

B 

0 

0 

0 

.51 

.46 

.51 

10 

.0 

0 

1 

1 

0 

*       *  « 

M  ll'V                    1  Q7A 

BtC  BEAR  LAKE 

78. 6M 

49, OM 

63. BM 

85 

8+ 

39 

2 

59 

0 

0 

0 

0 

1.52 

.91 

26 

.0 

0 

i 

1 

0 

CLAREMQNT  POMONA  COL 

87.2 

61,5 

74.4 

.4 

99 

8  + 

54 

0 

9 

0 

0 

Q 

.00 

-  ,04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

COALINGA 

97.8 

64,6 

81.3 

-  .1 

107 

26 

53 

1 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

-  .02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LIVERMORE  COUNTY  F  D 

89. 1 

51.4 

70.3 

-  1.0 

101 

26+ 

42 

10 

5 

13 

0 

0 

0 

.00 

-  .02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PARADISE 

91,6 

63.8 

77.8 

101 

27 

52 

1 

0 

21 

0 

0 

0 

T 

T 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

67.9 

55. 5M 

61. 7M 

76 

6 

52 

5  + 

112 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

22 

•  0 

0 

0 

0 

0 

TWITCHELL  DAM 

80. 2M 

50.  IM 

65. 2M 

87 

8 

45 

1 

17 

0 

0 

0 

0 

.12 

.12 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

89. 3M 

54 ,  OM 

71 .7M 

41 

15 

0 

19 

0 

0 

Q 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WOOOSIDB  FIRE  STA  1 

87.2 

50,4 

66,8 

96 

22 

40 

22 

7 

U 

0 

0 

0 

,00 

.00 

•  S 

0 

0 

0 

0 

•       •  • 

AUGUST  1976 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

88.I1M 

54. 4M 

71, 4M 

-  3.6 

108 

31 

49 

15 

13 

16 

0 

0 

0 

.13 

.07 

.08 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

CULVER  CITY 

78.7 

61.9 

70,3 

.6 

90 

30 

59 

24+ 

0 

1 

0 

0 

0 

.00 

-  .05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

UCKlCUAU  RAM 

67,8 

102 

36 

27 

14 

0 

0 

.00 

-  .48 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

71.7 

58.' 1 

64!9 

88 

30 

53 

26+ 

22 

0 

0 

0 

0 

.06 

.06 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

73.2 

61.2 

67.2 

-  .3 

81 

31  + 

56 

U 

3 

0 

0 

0 

0 

T 

-  .04 

T 

IS 

.0 

0 

0 

0 

0 

•       •  • 

SEPTEMBER  1976 

ANGWIN  PaC   UNION  COL 

78.8 

54.3 

66.6 

97 

9* 

47 

25+ 

62 

6 

0 

0 

0 

.87 

.56 

.67 

28 

.0 

0 

2 

1 

0 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

83.9 

60.  1 

72.0 

98 

8 

50 

16 

0 

7 

0 

0 

0 

2.26 

1.12 

10 

.0 

0 

5 

1 

COALINGA 

87.6 

59.7 

73.7 

-  .4 

104 

3+ 

50 

16 

4 

10 

0 

0 

0 

3.81 

3.73 

1.44 

29 

.0 

0 

4 

I 

1 

DEEP   SPRINGS  COLLEGE 

77. 5M 

49. 7M 

63. 6M 

96 

1 

4J 

30+ 

79 

0 

0 

0 

2.51 

.64 

10 

.0 

0 

> 

0 

FOREST  GLEN 

M 

M 

M 

39 

22 

0 

0 

0 

.59 

.26 

16 

.0 

0 

3 

0 

0 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

75. BM 

47. OM 

61. 4M 

90 

5 

37 

7 

148 

1 

0 

0 

0 

.24 

.21 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

ORANGE  COVE 

87.2 

59.1 

73.2 

-  .4 

103 

3+ 

49 

16 

6 

6 

0 

0 

0 

.86 

.76 

.50 

11 

.0 

0 

2 

I 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
A-1 


LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


CACIFORNIA 


Temperature 


Precipitation 


SAN  NICOL&S  ISLAND 
TWITCHEUL  DAM 
W6AVERVILLE   RANGE"  STA 


aCTOBE" 


197* 


BROaKS  FARNHAH  RA^CH 
CEOARVILLf 

CLAREMONT  POMONA  COL 
DEER  SPRINOS  COClEOE 
HANFQRD  2  S 

KNIGHTS   FERRY  2  SE 
SANTA  MONICA  PIFR 
WEAVERVILLE  RANGER  STA 


70.5 
79. OM 
86.6 


S5.0H 
66.2 
79,5 
69. OM 
80.3 

ei.2 
75.6 
79. 7M 


59. IM 
53. 2M 
*6.9 


*5.7M 

34.5 

53.8 

37. OM 
48,  1 

50, 1 
61.3 
35. 5M 


64. BM 
66. IM 
66.8 


65. 4M 
51.4 
66.7 
53. OM 
64.2 

65.7 
68.5 
57. 6M 


2.7 


2.6 
1.1 
.8 


4.7 
3.3 


S3 
416 

39 
374 

71 

57 


0|  0  0 
0  0  0 
0     0  0 


9|  0  0  0 

Ol  0  13  0 

51  0  0  0 

Ol  0  5  0 

4!  0  0  0 


2.21 
4,69 


.14 
.96 
.27 
.44 
.00 

.40 
.03 
.20 


1.93  29 
.53  16 


1.01 
.31 
.  14 


.23 
2,43 


.10 
.93 
.27 
.42 
.00 

.40 
.03 
.13 


Sm  R*i*r«ncs  Notes  FoUowing  Station  Index 

A-2 


LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


1976 


MARCH 

CILVER  CITY 
ISYOKERN 
LCS  ALAMOS 
SSCBET  VALLFV 
VIS&LIA 


APRIL 

ACTON-ESDO  CYN  FC261F 
AL ISO  CN  nAT  MT  FC  4*6 
AlTADENA 
AhCIOLA 

ANCWIN  PAC   UNION  fOL 

eei  AIR  FC-tOA 

eiC  DAlTON  0AM  FC223CE 

BIG  PINES  PARK  Fc  eaa 

BIG  TUJUNCA  DAH  Fe<>60E 
BRIOCEVILLE  4  NNW 

CAMP  HI   HILL  OPIDS  37E 
Ch-ATSWDRTH  FC24F 
CLARKS  VALLEY  MUOO  BCH 
CCALINGA 
CCLBYS  EC   5?  0 

CCLUSA  2  SSiV 

COVINA  TEMPLE  FC   193  S 

CRYSTAL  LAKE   FC  2fl3C 

CULVER  CITY 

OCBBINS    L  S 

DOHNEY  FIRE  STA  FC1C70 
DUNNIGAN 

FULLERTON  HlLLCRE^T  RV 

CARBERVILLE 

GlENODRA  west  FC  185 

grovelano  ranger  sta 
haines  cyn  upper  fc367 
hcegefs  fc  60  a 
kee  ranch  / 
la  crescenta  fc  291  b 

lechuza  pt  sta  fc  3929 
livermore  county  f  c 
mariposa 
miodletohn 
mcrgan  hill  2  e 

mt  baldy  fc  bsc 

NEHMALL  SOLEDAQ  FC32CE 
PACOIMA  DAM  FC  33  A  E 
PiLOS  VEROES  EST  FC*30 
SANOBERG  PTL  FC1308 

SiN  OIMAS  FIRE  WD  FC95 
SAN  GABRIEL  DM  FC*296E 
SAN  NICOLAS  ISLANn 
SECRET  VALLEY 
TOPANCft  PATBQL   STA  FC6 

VALLEY  CENTER  2  NNE 
VAN  NUYS  FC  13A 
VINCENT  FIRE   STA  PCUO 
WALNUT  PTL   STA  FC102C 
WHITTIER  CTY  H  FC  106C 


MAY 


1976 


ANCHIN  PAC  UNION  COL 
CALAVERAS  RiNCER  STA 
CRYSTAL  LAKE  FC  2ft3C 
DRY  CANYQN  RESERVriB 
GAR8ERVILLE 

GIBSON  HWV  MNTNCE  STA 
HARRISON  GULCH  RS 
HETCH  HETCHY 
JCHNSONDALE 

KEE  RANCH  / 
LE  CRANO 

LIVERMORE  COUNTY  F  B 
MARIPOSA 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 
SAN  NICOLAS  ISLAND 

SANTA  RITA  PEAK 
SECRET  VALLEY 
SHASTA  DAM 
SCLEDAD 

TRINITY  RIVER  HATCH 
TWITCHELL  DAM 


1976 


JUNE 

CLARKS  VALLEY  MUDP  RCH 
CCDL 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUNNIGAN 

ElSINORE 

FULLERTON  HiLLCREST  RV 

GARBERVlLLE 

KING  CITY 

LAVA  BEOS  NAT  H0NUH6NT 
LEESVILLE  KEECAN  RAHCH 

MCRCAM  HILL  2  E 

PIRU  2  ESE 

REDDING  FIRE  STA  2 

SAN  ANDREAS  2  S 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 


1.67 
T 

UOB 


.B2     .09  .76 


.30 
.36 


.06  .42 
1.00  .27 


13       U  15 


.10 
.09 


16     17  18 


.10     .03     .06  .03 


25    26     27     28    29  30 


S*B  lalMance  notM  loUowIng  Stalion  Indai. 


LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


CALIFCRNU 


Station 


SAN  NICOLftS  ISLANn 
SANTA  HONIC  PIER 
SECRET  VALLEY 
SC  ENTRANCE  YQSEMlTI 
VCRSA  LiNOA 


Day  of  Month 


IlIZ 


J01.V 


BtC  >!>«  LIKE 
CLAREMQNr  POHONA  COL 

CBYSTAL  L4KE  FC  2«3C 
OEL   PUERTO  ROAD  C'HP 

OLNNICAN 

FLLIEPTON  HILIC«6ST  >V 
SlENDOO  VEST  FC  189 
KEE  RANCH  / 
lEtEC 

LIVERHORE  COUNTY  F  C 
nCRCAN  HUL  2  E 
PARADISE 

SAN  NICOLAS  ISLAND 
SECRET  VALLEV 

ThlTCHELL  DAM 
NARH  SPRINGS  OAH 
aOQDSIOE  FIRE  STA  1 


AUGUST 


lilt 


BROOKS  FARNHAH  RANCH 
CLLVER  CITY 
DUNNIGAN 

FtLLERTON  HILLCREST  RV 
GLENDORA  HEST  FC  1«S 

HENSHAH  DAM 

MCRCAN  HILL  2  E 

PT  ARCUElLO  LIGHT  STA 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

SANTA  NONICA  PIER 

SECRET  VALLEY 
JNOW  CREEK  UPPER 
SUEY  RANCH 


SEPTEMRER 


19T6 


ASGWIN  PaC  union  col 
CANQGA  PARK  PIERCE  COL 
CCALINGA 
CEOL 

DEEP  SPRINGS  COLLPCE 

FCREST  Glen 

lONE 

LAVA  BEDS  NAT  HONUHENT 
ORANGE  COVE 

SALSIPUEDES  GAGINU  STA 

SAN  NICOLAS  ISLAND 
SECRET  VALLEY 
T»1TCHELI  OAH 
MEAVERVlLLE  RANGER  STA 


2.26 
3.B1 
l.TB 


.16 

T 

.62  .02 


OCTOBER 


1916 


BROOKS  FARNHAH  RANCH 
CEOAKVILLE 

CLAREHONT  POMONA  COL 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
HANFORO  2  S 

HCEGEES  FC  60  A 

KEE  RANCH  / 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

PT  ARCUELLO  LIGHT  STA 

SANTA  MONICA  PIER 

KEAVERVILLE  RANGER  ITA 


.12  .64 
.OS  .98 
1.60 
.Ba  ,27 

.20  .27 

.50 
1.20 

.44  .04 
.99 
.IS  1.62 


13     14  IS 


16     17     18     19    20     21     22    23    24     25    28     27    28    29  X 


•91  ,10 


1,12 
1.67  ,03 
.92  1.93 


8m  ni««m  aolM  bOpwlag  SWMn 
A-4 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


CAUIPORNIA 


SlalioQ 

Day  ot  Month 

•age 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17  1 

18 

19  1 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•         •  • 

MAX 
MIN 

PEBRUIRY  1976 

MAX 
MIN 

CUCVEH  CITY 

MAX 
MIN 

82 
48 

70 
47 

64 
49 

59 
49 

56 
48 

59 
45 

58 

52 

58 
52 

60 
52 

69 
52 

75 
47 

73 
48 

63 
47 

66 
54 

60 
47 

62 
41 

70 
47 

70 
47 

67 
47 

76 
50 

77 
49 

81 
44 

64 
49 

64 
49 

68 
47 

71 
47 

75 
50 

69 
49 

65 

60 

67 
48 

,2 
,7 

•          •  • 

MAX 
MJN 

"ABCH  1976 

MAX 
MIN 

CULVER  CITV 

MAX 

Mm 

58 
5! 

56 
43 

56 
41 

61 
39 

65 

40 

68 
45 

66 
45 

62 
46 

69 
48 

61 
49 

64 
44 

73 
49 

76 
47 

75 
50 

76 
46 

81 
60 

78 
55 

68 
52 

67 
59 

75 
48 

84 
57 

86 
55 

79 
56 

71 
56 

69 
56 

61 
52 

70 
92 

66 
52 

68 

50 

79 
55 

73 
49 

70 
50 

2 
.0 

INVQKEIN 

MAX 
MIN 

59 
46 

53 
35 

47 
32 

52 

23 

55 

25 

62 
36 

66 
27 

65 
33 

66 
31 

66 

40 

70 
35 

70 
37 

70 
30 

74 
38 

76 
37 

76 
44 

78 
44 

81 
42 

76 
32 

68 

35 

75 
36 

78 
35 

62 
42 

84 
39 

79 
46 

70 
33 

69 
35 

70 
39 

70 
35 

73 
34 

77 
41 

69 
36 

6 

0 

VISALIt 

MAX 
MIN 

61 
46 

54 
37 

53 
32 

46 
36 

54 
32 

60 
36 

62 
46 

63 
36 

SB, 
42 

64 

50 

63 
41 

61 
42 

66 

42 

71 
43 

71 
41 

72 
52 

78 
40 

82 
48 

67 
49 

61 
35 

66 
41 

73 
55 

77 
40 

67 
42 

72 
39 

72 
45 

71 
32 

62 
45 

64 

40 

69 
46 

71 
49 

66 
4  1 

,6 

9 

•           •  * 

MAX 
MIN 

APRIL  1976 

MAX 

MIN 

4N5WIN  P4C  UNION  CDL 

MAX 

MIN 

59 

40 

64 
29 

56 
31 

50 
30 

47 

31 

46 
33 

50 
36 

53 
40 

57 
35 

59 

33 

59 
30 

54 
35 

62 
37 

69 
44 

72 
45 

66 
40 

74 

42 

74 
44 

69 
47 

78 
49 

74 
50 

76 
43 

72 
40 

70 
38 

71 
35 

65 

35 

61 
37 

69 
41 

74 
41 

79 
57 

63 
38 

7 
9 

COALINCA 

MAX 
MIN 

63 
37 

72 
39 

70 
41 

57 
38 

62 
45 

68 
41 

71 
49 

72 
47 

68 

40 

62 
47 

69 
46 

65 
43 

55 
42 

65 

45 

63 
50 

62 
50 

69 
38 

73 
48 

79 
43 

63 
47 

89 

51 

81 
46 

81 
45 

66 
54 

83 
43 

71 
42 

74 
40 

73 
40 

79 
46 

85 

55 

71 
44 

4 
,5 

CBLU5A  2  SSH 

MAX 

MIN 

62 
3? 

70 
31 

69 
39 

66 
35 

64 
42 

65 
45 

66 
29 

59 
46 

63 

38 

62 
42 

S9 

36 

61 
36 

71 
41 

76 
37 

75 
44 

66 
35 

72 
39 

74 
42 

82 

42 

84 
46 

63 
47 

78 
47 

83 
44 

65 
53 

80 
41 

70 
51 

79 
45 

76 
42 

76 
43 

86 
49 

71 
4  1 

9 
5 

CULVER  CITV 

MAX 

67 

50 

63 
54 

58 
49 

62 
45 

69 
55 

68 
49 

63 
50 

66 
46 

68 
45 

66 

50 

62 
52 

63 
45 

62 
49 

64 
45 

62 
52 

65 
45 

67 
49 

66 
42 

76 
57 

81 
52 

74 
55 

67 
56 

69 
55 

69 
53 

66 
54 

72 
53 

69 
53 

71 
57 

69 
51 

78 
54 

67 
50 

5 
5 

OORBIN^   1  S 

MAX 

67 
43 

64 
27 

57 
32 

51 

40 

60 
42 

61 
39 

53 
39 

60 
33 

53 

39 

57 
37 

65 

32 

64 

33 

68 
32 

58 
27 

64 

30 

65 
29 

72 
37 

75 
41 

73 
40 

73 
39 

79 

47 

71 
32 

65 
44 

68 
35 

72 
37 

60 
36 

65 
36 

0 
2 

LIVERMDRE  COUNTY  F  D 

MAX 

6» 

29 

71 
30 

67 
40 

64 
39 

57 
48 

67 
45 

70 
42 

64 
47 

69 
33 

67 

44 

65 

32 

62 
32 

64 

37 

72 
34 

68 
45 

65 
35 

67 
39 

72 
45 

81 
37 

61 
44 

80 
40 

68 
45 

77 
42 

78 
44 

74 

36 

74 
44 

76 
37 

75 
41 

75 
38 

89 
36 

70 
39 

8 
3 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

MAX 

56 

42 

58 

40 

57 
43 

55 
43 

55 
44 

59 

43 

60 
46 

59 
48 

56 
46 

59 
4! 

58 
46 

57 
46 

56 

42 

57 
48 

58 
47 

56 
46 

56 
41 

58 
45 

66 
43 

66 
48 

62 
46 

60 
48 

57 
45 

60 
47 

63 

50 

64 
48 

60 
43 

59 
48 

59 
46 

68 
46 

59 
45 

3 
3 

*          *  • 

MAX 
MIN 

HAY  1976 

MAX 
MIN 

ANCHIN  PAC  UNION  COL 

MAX 
MIN 

76 
58 

72 
52 

76 
48 

72 
43 

74 
41 

7* 
43 

80 
56 

74 
53 

76 
43 

77 
41 

67 
49 

96 
68 

96 
60 

85 
49 

89 
53 

85 
45 

60 
43 

84 
40 

89 
42 

79 
43 

78 
45 

82 
45 

80 
40 

76 
42 

79 
44 

91 
46 

79 
51 

74 

36 

70 
45 

71 
46 

72 
50 

79 
47 

6 
2 

1RV  CANYON  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

94 
46 

94 
48 

86 
50 

67 
53 

69 
53 

58 

50 

56 
49 

76 
47 

88 
46 

86 
47 

87 
50 

95 
55 

101 
51 

104 
52 

97 
49 

87 
48 

86 
42 

88 
42 

88 
44 

60 
45 

79 
47 

76 
41 

77 
44 

84 
43 

76 
45 

78 
45 

91 
47 

86 
51 

76 
53 

74 
44 

78 
46 

62 
47 

7 
5 

HARRISON  CULCH  RS 

MAX 
MIN 

78 
36 

80 
40 

74 
45 

73 
32 

73 
37 

77 
40 

80 
40 

82 
39 

91 
43 

90 
46 

83 
40 

74 
41 

79 

43 

70 
31 

79 
38 

80 
40 

80 
49 

79 
47 

74 
47 

83 
40 

66 
54 

79 
45 

67 
41 

68 
40 

64 
48 

77 
41 

6 
7 

HETCH  HETCHY 

MAX 
MIN 

80 
42 

74 
42 

71 
43 

72 
42 

72 
47 

64 
43 

59 
4  1 

73 
4^ 

71 
46 

72 
44 

75 
46 

80 
48 

86 

53 

87 
51 

80 
49 

83 
49 

81 
47 

76 
43 

73 
43 

72 
43 

71 
49 

71 
44 

73 
45 

71 
43 

70 
44 

75 
46 

64 
48 

78 
44 

70 
41 

70 
44 

70 
44 

74 
45 

3 
1 

LE  GRAND 

MAX 
MIN 

S9 

50 

84 
52 

81 

50 

80 
44 

78 
52 

73 
48 

73 
52 

85 
53 

65 
54 

89 
54 

85 
55 

94 
56 

100 
58 

96 
62 

89 
53 

86 
55 

89 

50 

83 
48 

80 
46 

81 
46 

82 
46 

83 
51 

62 
51 

76 
49 

82 
49 

91 
56 

88 
48 

77 
47 

76 
47 

78 
47 

80 
47 

83,6 
50,9 

LIVERMPRE  COUNTY  F  D 

MAX 
MIN 

75 
47 

75 
44 

78 
39 

71 
44 

70 
46 

74 
43 

83 
44 

81 
46 

82 
48 

80 
47 

93 
44 

100 
56 

99 
52 

97 

50 

94 
47 

78 
52 

74 
41 

71 
41 

74 
41 

83 

40 

81 
44 

61 
45 

76 
46 

7" 
46 

84 
49 

95 
49 

94 
49 

74 
44 

72 
44 

71 
51 

75 
49 

80 
46 

e 

2 

PINNACLES   N4T  HONUHENT 

MAX 
MIN 

89 
4? 

84 
41 

78 
38 

SO 
45 

73 
38 

65 
45 

66 
38 

82 
54 

84 
40 

89 

42 

84 
46 

91 
50 

103 
59 

102 
51 

90 
45 

94 
43 

84 

35 

84 
37 

71 
34 

79 
37 

80 
41 

78 
38 

84 
40 

75 
36 

72 
42 

84 
48 

91 
41 

84 
35 

78 
36 

76 
47 

76 
45 

82 
42 

1 
3 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

MAX 

6! 

51 

63 
51 

5<( 
50 

61 
50 

61 
49 

55 
45 

63 

61 
49 

59 
51 

99 

50 

70 
48 

77 

77 

73 

62 

60 

62 

62 

60 

61 

60 
46 

60 
45 

64 

52 

60 
52 

59 
46 

61 
50 

57 
50 

60 
50 

59 
50 

61 
44 

62 
52 

62 
48 

3 
6 

SHASTA  DAM 

MAX 
MIN 

86 
5' 

80 
53 

78 
55 

85 
54 

78 
59 

79 
53 

79 
56 

89 
58 

84 
58 

86 

60 

63 

57 

89 
59 

97 
63 

94 
61 

85 
64 

86 
57 

86 
59 

79 
54 

80 
52 

80 
56 

64 

60 

69 
57 

63 
57 

82 
56 

81 
52 

86 
60 

94 

62 

83 
54 

79 
56 

77 
58 

66 
54 

83 
56 

4 
9 

TRINITY  RIVER  HATCH 

MAX 

83 

42 

75 
39 

75 
37 

81 
41 

77 
45 

76 
41 

76 

86 
42 

'2 

41 

89 
48 

79 
40 

84 
43 

93 
48 

76 
46 

66 
38 

73 
38 

70 
37 

76 
36 

79 
38 

72 
34 

81 
40 

83 
40 

80 
41 

79 
42 

76 
42 

93 
43 

91 
47 

75 
35 

71 
36 

69 
44 

65 
44 

76 
41 

2 
1 

TH1TCH6LL  DAM 

MAX 

79 
43 

76 
45 

71 
45 

68 

47 

72 
44 

70 

73 
45 

79 
44 

88 
45 

92 
58 

88 

48 

65 

46 

76 
45 

68 

50 

7(3 
49 

69 
44 

72 
48 

76 
49 

78 
48 

76 

50 

71 
47 

79 
45 

74 

46 

70 
48 

76 
50 

84 

51 

86 

50 

76 
47 

4 

1 

•          •  • 

MAX 

JUNE  1976 

MAX 
MIN 

nRY  CANYON  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

86 
48 

93 
50 

88 
48 

81 
46 

81 
45 

82 
44 

84 
44 

79 
47 

75 
50 

70 
50 

65 
45 

77 
47 

87 
49 

89 
52 

96 

53 

102 
53 

91 
48 

69 
48 

94 
49 

96 
53 

92 
50 

91 
51 

90 
59 

102 
60 

105 
59 

109 
60 

104 
55 

106 
60 

106 
58 

103 
56 

90. 
51, 

3 
1 

EtSINO'E 

MAX 

90 
70 

93 
50 

90 

89 

74 

82 
59 

64 
65 

84 
66 

82 
65 

76 
65 

71 
60 

79 
64 

88 
69 

91 
66 

101 
78 

102 
78 

95 

70 

96 
73 

99 

73 

98 

71 

96 
56 

105 
82 

106 
60 

105 
59 

107 
58 

92, 
66, 

0 
7 

KINO  CITY 

MAX 
MIN 

84 

48 

79 
47 

70 
43 

79 
38 

75 
39 

71 
42 

71 
44 

83 
40 

79 
47 

74 

49 

77 
43 

83 
49 

87 
45 

103 
46 

106 
53 

94 
47 

89 

50 

87 
52 

85 
51 

80 
49 

74 
51 

86 
41 

102 
44 

106 
51 

107 
53 

108 
50 

112 
52 

U2 
S3 

90 
52 

62 
49 

87. 
47. 

8 
3 

LAVA  BEDS  NAT  HONUHENT 

MAX 
MIN 

59 

32 

62 
33 

61 
32 

50 
30 

62 
35 

63 
38 

66 
43 

66 
40 

66 
40 

59 
43 

62 
39 

60 
45 

67 
36 

63 
39 

70 
39 

81 
42 

81 
43 

87 
57 

82 
52 

82 
38 

59 

38 

74 
41 

74 
43 

76 
42 

71 
38 

78 
49 

86 
57 

89 
52 

75 
42 

69. 
41, 

6 
3 

REDDINC  FIRE  STA  2 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

80 
4» 

82 
55 

8C 
52 

85 
55 

85 

55 

82 
55 

80 
52 

81 
50 

79 
59 

79 
52 

78 
52 

86 
61 

88 
58 

97 
63 

100 
69 

100 
63 

102 
69 

98 
66 

98 
60 

94 

62 

86 
58 

94 

60 

97 
64 

101 
66 

101 
67 

99 
64 

104 
68 

104 
70 

102 
67 

91 
64 

91, 

60, 

1 

2 

S««  R«l«r«nc«  Not«a  FoUowliig  SuUon  Indsx 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


CALlfORNlA 


Station 

Day  ol  Month 

• 
a 
« 

1 

2 

3 

4 

5  1  E 

'i' 

g 

10  j 

l\ 

12 

13 

15 

le 

17 

18 

19  ! 
19  1 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

SAN  NJfOLAS  ISLANO 

MAX 
MIN 

70 
3^ 

66 
50 

61 
51 

62 
90 

60 
50 

60 
51 

60 
50 

98 
47 

61 
51 

61 
52 

60 
52 

66 
52 

63 
51 

66 
52 

69 
91 

67 
49 

61 
50 

64 

50 

63 
52 

69 
93 

53 

66 
52 

62 
54 

66 

60 

86 
60 

56 

5( 

62 

74 

55 

65 
54 

67.7 
52,6 

5ANTA   "QNICA  PIER 

MAX 

MIN 

6! 
5« 

66 
62 

66 
61 

70 
58 

66 
58 

69 
57 

66 
57 

66 
55 

75 
54 

65 
55 

65 
54 

67 
57 

69 
56 

67 
58 

67 
56 

67 
55 

61 

St 

5« 

59 

6 1 
59 

65 

64 

6: 

67 

63 

62 

67 

71,7 
59,  1 

SO  ENTRANCE  VOSEMITE 

MAX 
MIN 

7? 
1,1 

73 
40 

73 
39 

71 
36 

69 
35 

69 
38 

67 
36 

63 
38 

61 
40 

58 
40 

96 
36 

57 
36 

56 
40 

75 
40 

80 
47 

63 
49 

62 
48 

83 
48 

62 
50 

81 
48 

61 
46 

75 
40 

65 
44 

66 
49 

90 
46 

91 
49 

92 
53 

67 
46 

92 
53 

66 
47 

75,9 
43,5 

VQRBA   L I NO A 

MAX 
MIN 

ai 

74 

56 

77 
59 

78 
59 

78 
49 

77 
90 

77 
54 

74 
50 

68 

56 

66 
48 

75 
51 

60 
51 

83 
52 

87 
56 

95 
54 

87 
58 

82 
54 

86 
51 

63 
54 

88 
53 

82 
51 

84 
54 

101 
62 

104 
61 

97 
56 

99 
59 

103 
60 

99 
64 

91 
58 

68 
56 

84,9 
55.2 

MAX 
MIN 

11  h  V                           1  OTA 
JULY  1t70 

MAX 

Mm 

^  \  C  6EAR  ^AKE 

MAX 
MIN 

79 
39 

82 

40 

83 
44 

64 
49 

65 
51 

85 
52 

84 
53 

84 
52 

81 
52 

82 
52 

62 
50 

84 
50 

80 
53 

76 
56 

77 
42 

76 
46 

81 
45 

79 
47 

76 
48 

72 
51 

77 
46 

78 
53 

75 
94 

72 
50 

74 
51 

74 
50 

70 
49 

70 
45 

78,6 
49  ■  0 

MAX 

Mm 

90 
5» 

85 
56 

82 
55 

85 
94 

90 
56 

93 

60 

99 
63 

99 
63 

98 
60 

91 
62 

86 
63 

85 
69 

64 
68 

82 
61 

83 
64 

79 
62 

83 
61 

81 
60 

84 

62 

68 
62 

69 
63 

87 
60 

68 

64 

89 

60 

91 
62 

83 
67 

80 
66 

91 
65 

89 
63 

64 

63 

64 
61 

67,2 
61,5 

COa  L I NC A 

MAX 

Mm 

B6 
SJ 

90 
56 

93 
58 

95 
62 

97 
64 

99 
64 

96 
64 

99 
66 

98 
67 

102 
67 

101 
68 

98 
62 

99 
63 

102 
65 

100 
70 

96 
69 

93 
64 

97 
66 

95 
63 

95 
62 

99 
62 

98 
60 

104 
68 

99 
60 

105 
67 

107 
72 

102 
73 

100 
75 

101 
70 

98 
65 

92 
64 

97,8 
64,8 

LiVEONrRE  COUNTY  F  D 

MAX 
MIN 

B2 
♦  ! 

82 
50 

79 
45 

87 
44 

86 
49 

86 

44 

82 
52 

90 
57 

89 
51 

93 
42 

87 
47 

93 
56 

95 
51 

94 
51 

9o 
53 

87 
54 

65 
57 

61 
49 

79 
49 

84 
49 

83 
47 

99 
47 

99 
60 

101 
52 

101 
57 

101 
98 

99 
59 

97 
59 

67 
54 

85 
48 

76 
96 

89,  1 
51,4 

PARADISE 

MAX 

Mm 

71 
52 

83 
57 

85 

56 

87 
60 

89 
65 

94 
65 

95 
64 

93 
64 

94 
64 

94 

61 

99 
63 

66 
60 

91 
62 

95 

66 

96 
66 

96 
67 

89 
65 

88 
60 

66 
60 

91 
60 

90 
61 

90 
61 

99 
67 

98 
71 

98 
73 

100 
72 

101 
72 

100 
69 

90 
69 

93 
63 

87 
62 

91,8 
63,8 

SA*^  nicolas  island 

MAX 

Mm 

6' 
5* 

66 
54 

61 
53 

66 
52 

65 

52 

76 

75 

75 

66 

67 

68 

69 

63 
53 

66 
56 

66 
55 

67 
57 

68 
57 

67 
59 

66 
58 

68 
56 

68 
54 

66 
54 

68 
55 

69 
54 

68 
56 

69 
98 

69 
57 

69 
57 

68 
57 

66 
57 

70 
56 

67,9 
55,5 

Mm 

81 
49 

78 
47 

80 
49 

83 
47 

69 
48 

66 
47 

86 
48 

67 
49 

64 
50 

80 
48 

81 
47 

79 
53 

78 
49 

79 
46 

74 
51 

76 
54 

73 
56 

77 
52 

79 
51 

60 
52 

8 1 
51 

79 
49 

80 
50 

80 
93 

83 
53 

83 
56 

6 1 
66 

78 
48 

76 
47 

80,2 
50, 1 

inarm  springs  Dam 

Mm 

8? 
51 

84 

56 

83 
47 

90 
53 

94 
63 

94 
53 

95 
56 

92 
64 

93 
58 

91 
58 

84 
52 

95 

51 

97 
62 

98 
51 

88 
41 

85 
49 

75 
56 

62 
56 

84 

49 

90 
59 

92 
56 

69 
51 

97 
57 

54 

53 

92 
93 

90 
54 

101 
44 

82 
53 

79 
54 

89,3 
54.0 

WQODSirE  FIRE  STA  1 

MIN 

61 
it 

79 
46 

81 
48 

88 
46 

66 
52 

85 
46 

64 
49 

67 
53 

89 
51 

9J 
48 

91 
50 

91 
49 

95 
49 

92 
49 

85 
56 

64 
54 

66 
57 

67 
52 

76 
48 

86 
46 

83 
49 

96 
40 

94 
48 

94 

52 

92 
50 

92 
90 

9 1 
94 

89 
59 

68 
56 

81 
50 

74 
98 

87,2 
50,4 

Mm 

MIN 

Mm 

79 
57 

90 
53 

89 
53 

76 
52 

66 
51 

86 
51 

90 
54 

92 
53 

92 
96 

98 
58 

99 
57 

95 
97 

62 
61 

70 
54 

73 
49 

74 
50 

77 
57 

75 
54 

94 
56 

83 
53 

92 
57 

95 

56 

99 
94 

94 
91 

103 
53 

105 
57 

108 
56 

86,4 
54,4 

Mm 

75 
ii 

74 
63 

75 
59 

78 
59 

60 
64 

79 

60 

79 
62 

80 
60 

77 
59 

79 
60 

78 
59 

76 
60 

77 
64 

77 
63 

74 
63 

77 
61 

"•8 

68 

77 
59 

76 
65 

77 
65 

77 
63 

78 
61 

81 
60 

76 
59 

62 
61 

60 
63 

63 
64 

76 
63 

63 
62 

90 
62 

65 
66 

78,7 
61,9 

uCuCUau  ham 

Mm 

85 
4« 

85 
47 

60 
49 

79 
49 

85 
46 

87 
43 

86 
42 

90 
38 

90 
40 

89 
40 

92 
39 

95 

40 

90 
39 

68 
42 

77 
46 

74 

50 

76 
44 

79 
40 

76 
42 

81 
49 

66 
41 

91 
41 

66 
47 

91 
51 

93 
51 

93 
91 

99 
91 

96 
51 

100 
56 

102 
51 

96 
49 

87,8 
45  ,4 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

Mm 

72 
5» 

70 
60 

70 
60 

72 
60 

71 
60 

70 
60 

72 
60 

69 
56 

68 
58 

69 

53 

72 
53 

70 
57 

67 
58 

69 
58 

69 
58 

69 
57 

72 
58 

67 
58 

71 
61 

72 

60 

72 
58 

74 
58 

73 
60 

72 
96 

71 
62 

74 

61 

72 
96 

72 
53 

79 
56 

88 
57 

74 
59 

71,7 
58,1 

Mm 

72 
61 

67 

61 

71 
58 

70 
61 

74 
61 

72 
61 

72 
63 

72 
62 

6S 
60 

71 
60 

71 
56 

71 

60 

73 
63 

70 
61 

73 
60 

74 
65 

69 

62 

61 
59 

76 
60 

70 
62 

76 
63 

74 
60 

73 
60 

70 
61 

70 
61 

76 
62 

76 
62 

77 
63 

77 
62 

81 
61 

8  1 
64 

73.2 
61,2 

Mm 

SEPTEMBER  1976 

Mm 

ANCkIN  pac  unicn  col 

Mm 

97 
68 

92 
66 

89 

50 

63 
59 

86 

57 

80 
49 

90 
62 

93 
66 

97 
67 

91 
66 

66 

54 

73 
47 

81 
52 

81 
52 

70 
49 

67 
49 

7j 
49 

60 
54 

77 
55 

75 
48 

77 
49 

78 
50 

80 
51 

76 
54 

71 
47 

68 
49 

63 
46 

60 
54 

75 
52 

72 
55 

78,8 
54 ,  3 

CANUUA    rflKK    ''ItRCt  LU^ 

Mm 

97 

60 

96 
61 

88 
62 

97 
58 

93 
63 

89 
63 

97 
60 

96 
62 

94 
66 

88 
68 

79 

62 

64 
54 

86 
59 

63 
61 

78 
65 

76 
58 

78 
54 

81 
50 

79 
54 

76 
63 

82 
63 

6 1 
56 

60 
62 

63 
65 

72 
64 

71 
98 

80 
99 

60 
51 

76 
63 

77 
60 

83,9 
60,  1 

COAL  T  NC A 

MAX 

Mm 

66 

103 
63 

104 
66 

102 
70 

97 
69 

96 
67 

94 
62 

94 
64 

97 
65 

64 

70 

76 
63 

78 
66 

69 
58 

62 
56 

76 
54 

61 
50 

80 
52 

86 
94 

69 
56 

86 
96 

69 
55 

89 
51 

90 
57 

89 
59 

88 
52 

86 
91 

82 
61 

80 
62 

63 
59 

75 
58 

87,6 
59,7 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

Mm 

96 
53 

91 
54 

86 
53 

74 
55 

80 
54 

82 
58 

63 
57 

60 
50 

69 
49 

73 
56 

7! 
46 

78 
50 

74 
47 

70 
45 

75 
47 

74 
48 

79 
50 

75 
45 

77 
45 

74 

49 

77 
47 

76 
46 

77 
45 

75 
46 

73 
45 

77,5 
49 , 7 

pbr est  gl en 

MAX 

MIN 

74 
52 

58 
51 

73 
50 

80 
48 

81 
46 

79 
40 

77 
39 

60 
40 

80 
40 

83 
41 

62 
40 

60 
42 

65 
52 

70 
47 

62 
48 

1  A 11 A    Bene    lu  A T   unui  luEMi 
LAVA    BcD^    nAI  fUnUnC'^' 

MAX 
MIN 

88 
58 

89 
55 

85 
54 

65 
53 

90 
57 

82 

50 

67 
37 

78 
45 

84 
94 

89 
59 

72 
40 

75 
40 

75 
51 

65 
45 

69 
38 

63 
38 

66 
41 

70 
41 

73 
47 

79 
47 

72 
43 

72 
42 

71 
44 

76 
46 

76 
47 

77 
44 

70 
45 

71 
50 

80 
49 

75,6 

ORANGE  COVE 

Mm 

103 
6« 

99 
63 

103 
64 

101 
60 

97 
61 

89 
62 

89 
60 

96 
62 

98 
66 

90 
71 

75 
62 

80 
59 

80 
58 

65 
61 

66 
60 

80 
49 

75 
52 

76 
59 

85 

63 

84 
62 

86 
99 

87 
56 

88 
94 

89 
55 

86 
54 

67 
93 

89 
94 

63 
56 

83 

60 

69 
99 

87,2 
59,  1 

SAN  NITQlAS  island 

Mm 

69 
57 

72 
60 

74 
56 

76 
59 

67 
60 

74 
56 

76 
56 

60 
62 

81 
64 

70 
64 

72 
64 

72 
63 

72 

69 

68 

70 

68 
60 

67 
60 

64 
60 

70 
59 

71 
96 

69 
56 

68 
97 

70 
61 

67 
57 

69 
56 

68 
96 

64 

60 

66 
56 

71 

70,5 
59,1 

twitchfll  DA*^ 

MAX 

Mm 

91 
*9 

84 

49 

83 
49 

80 
50 

75 
48 

87 

5C 

91 
51 

97 
52 

84 
61 

79 
65 

75 
58 

64 
53 

60 
53 

74 
56 

79 
54 

73 
47 

74 
49 

75 
50 

75 
50 

76 
51 

79 
51 

76 
52 

74 
56 

73 
54 

79 
53 

76 
99 

76 
58 

72 
56 

76 
58 

79,0 
53,2 

wEAVERviLLE  Ranger  sta 

MAX 

Mm 

101 
*9 

100 
46 

100 
50 

99 
49 

99 
54 

108 
47 

87 
38 

90 
41 

93 
42 

96 
49 

94 
55 

80 

50 

79 
42 

67 
51 

80 
46 

80 
45 

62 
51 

79 
46 

84 

56 

89 
43 

83 
38 

82 
41 

84 

42 

85 
41 

87 
4S 

85 
41 

81 
59 

67 
96 

75 
51 

69 
50 

66,6 
46,9 

•       •  * 

MAX 
MiN 

OCTOPER  1976 

MAX 

Mm 

OROOKS   FARNHAM  RANCH 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

MAX 

Mm 

83 
53 

75 
55 

72 
49 

83 
44 

69 
45 

93 
46 

96 
51 

94 

50 

96 
49 

94 

49 

91 
49 

94 
45 

92 
45 

64 

45 

92 
43 

88 
42 

86 
41 

86 
39 

84 

41 

78 
44 

85 
55 

79 
45 

79 
42 

76 
41 

75 
57 

76 
43 

83 
33 

76 
36 

89.0 
45,7 

S*«  R«l*r«ac*  Nol««  FoUowtDg  SutloB  Indmi 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Day  oi  Month 


Stalion 


10     11     12    13     14    IS     16     17    IB     19  i  20    21     22    23    24    2S    26    27    28    29    30  31 


CEnAKVlLLE 

CL»R6«'^NT  POMQNi  COL 
DEEP  SPRINGS  CDLLECE 
HiNFORn  2  S 
KNIGHTS  FERRV  2  SE 
S4NT4  NQNIC4  PIER 
HEAV6RVILLE  RANGER  STA 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


79  7S 
43  46 


79 
55 


72 
50 


73 
64 


68 

40 


75  75 
40  40 


73 
53 


91 
56 


76  7S  73 
62     64  63 


73     79  87 


41     46  32 


74  73 
40  39 


56     52  49 


MAX 
MIN 


72  77 
31  35 


75  76 
37  36 


67  69 

32  26 


76  80 
51  56 


84  83 
46  45 


64  82 
49  46 


73  70 
65  65 


63  66 
25  27 


71  78 
53  57 


69  67 
33  35 


69  63 
36  36 


73  70 
56  55 


66  65 
34  34 


62  81  60 
43     46  50 


73 
62 


82  75  76 
52     51  46 


59  67 
25  30 


76  79 
46  46 


62  61 
31  3' 


76  77 
42  40 


61  74 
59  59 


75  73 
25  32 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 

MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 

MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
Mm 


S««  R«l»r*nca  Notes  foUowlng  SiaUoq  Index 


LATE  REPORTS 
EVAPORATION  AND  WIND 


CtLIFQRNlA 


SlaHon 

Day 

Of  Month 

Tola! 

or 
ATg. 

2 

3 

5 

in 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

M4y  1976 

HETCH  H6TCHV 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.26 

.28 

.27 

.27 

.28 

.26 

.17 

.24 

.24 

.26 

.23 

.26 

'.30 

.28 

.23 

.30 

.19 

SHASTA  DAH 

EVAP 

.23 

.32 

.25 

.32 

.25 

.30 

.31 

.30 

.24 

.31 

.33 

■.39 

.36 

.37 

.39 

.33 

.39 

.32 

.30 

.32 

.34 

.41 

.35 

.29 

.31 

.39 

.23 

•  42 

.33 

.21 

.13 

9*  74 

WIND 

JO 

69 

69 

58 

47 

75 

77 

50 

57 

45 

73 

63 

60 

55 

65 

60 

69 

59 

40 

61 

94 

57 

46 

48 

92 

53 

77 

72 

57 

96 

1907 

TRINITY  RIVER  HATCH 

EVAP 

'.24 

.21 

.22 

.26 

.29 

.32 

.30 

.26 

.19 

.17 

.31 

.29 

.30 

.42 

.39 

.33 

.37 

.28 

.29 

.24 

.34 

.35 

.29 

.26 

.29 

•  32 

.32 

.35 

.30 

.20 

.11 

8.79 

MI  NO 

26 

48 

30 

31 

46 

47 

52 

27 

39 

26 

97 

32 

22 

59 

3 1 

52 

37 

30 

43 

32 

43 

35 

33 

47 

39 

27 

70 

49 

59 

39 

1254 

TWITCHELL  04H 

EVAP 

.29 

.25 

.18 

• 

• 

.64 

.14 

.10 

.14 

.15 

.28 

'.50 

.23 

.21 

.19 

.16 

.17 

.18 

.16 

.20 

.24 

.22 

.24 

.20 

.19 

.21 

• 

• 

.63 

.29 

6,60 

HIND 

46 

43 

51 

• 

* 

112 

73 

59 

95 

53 

74 

64 

31 

77 

73 

52 

47 

70 

35 

41 

96 

57 

47 

62 

51 

31 

53 

9 

• 

167 

42 

1642 

MAX 

86 

83 

60 

74 

61 

80 

60 

79 

88 

92 

86 

87 

61 

60 

76 

80 

79 

80 

61 

80 

78 

82 

60 

78 

81 

87 

88 

81.7 

MIN 

49 

49 

48 

S3 

51 

50 

90 

51 

52 

64 

si 

51 

49 

55 

54 

52 

54 

54 

52 

54 

51 

SO 

50 

53 

54 

_ 

_ 

59 

96 

92.2 

•        •  • 

JULY  1976 

TWITCHELL  DAM 

EVAP 

.30 

.92 

.34 

.35 

.34 

.33 

.32 

.34 

.12 

.30 

.31 

.30 

.28 

.30 

.12 

.21 

.22 

.24 

.28 

.31 

.32 

.29 

.31 

* 

• 

.78 

.39 

.39 

.23 

.22 

6.96 

H INO 

38 

57 

56 

57 

63 

76 

62 

89 

86 

42 

90 

73 

93 

52 

62 

52 

51 

52 

58 

70 

57 

54 

60 

• 

* 

137 

47 

63 

79 

44 

90 

1646 

MAX 

87 

67 

86 

87 

69 

69 

90 

91 

90 

88 

68 

88 

82 

64 

79 

67 

83 

61 

64 

87 

64 

66 

87 

68 

86 

87 

87 

82 

81 

66.1 

MIN 

54 

55 

56 

54 

54 

53 

55 

57 

57 

54 

53 

56 

55 

S3 

96 

99 

60 

57 

56 

58 

96 

58 

58 

_ 

60 

59 

62 

60 

9A 

93 

96.4 

MARH   SPRINGS  OAN 

EVAP 

• 

• 

* 

• 

• 

1.50 

.45 

.38 

.36 

* 

« 

l'.20 

.49 

.45 

.30 

.41 

* 

* 

.68 

.38 

.49 

.42 

.34 

• 

• 

• 

« 

L.69 

.19 

.34 

.21 

[0,12 

HIND 

• 

• 

« 

• 

« 

221 

65 

89 

90 

* 

• 

244 

67 

65 

• 

151 

82 

99 

49 

51 

• 

* 

• 

* 

267 

45 

67 

91 

1631 

MAX 

98 

93 

91 

94 

94 

97 

94 

91 

66 

90 

91 

91 

89 

92 

99 

81 

86 

57 

62 

63 

63 

59 

63 

65 

62 

61 

63 

61 

59 

60 

63 

'. 

62 

62 

62 

•        •  • 

SEPTE"BER  1976 

THITCHELL  DAM 

EVAP 

.  24 

.22 

.21 

.20 

.  16 

.23 

.21 

.23 

.15 

« 

•  34 

• 

.38 

.20 

.16 

.17 

.16 

.  17 

.  16 

.13 

.  1! 

.15 

.15 

.15 

.15 

.15 

.  16 

.02 

.13 

.  12 

9.09 

MINO 

61 

49 

45 

54 

55 

60 

53 

68 

44 

35 

47 

• 

102 

38 

48 

40 

43 

32 

34 

42 

40 

40 

48 

36 

52 

40 

40 

34 

29 

1342 

MAX 

68 

82 

82 

85 

80 

69 

89 

88 

62 

74 

77 

67 

67 

84 

80 

81 

79 

79 

81 

61 

81 

81 

60 

81 

60 

61 

81 

73 

82 

81.9 

MIN 

55 

56 

54 

55 

53 

55 

55 

60 

63 

67 

69 

60 

60 

59 

" 

51 

53 

56 

97 

55 

97 

57 

60 

56 

96 

60 

60 

60 

62 

97.9 

«      *  • 

OCTDBFR  1976 

KNIGHTS  FER9Y  2  SE 

EVAP 

.18 

.14 

.12 

.16 

.17 

.18 

.18 

.21 

.22 

.22 

.23 

.24 

.19 

.24 

.21 

.21 

.21 

.19 

.23 

.21 

.13 

.19 

.19 

.16 

.18 

.19 

.13 

.14 

.13 

.12 

.13 

9.63 

WIND 

54 

35 

37 

40 

21 

23 

21 

20 

21 

19 

34 

44 

21 

16 

34 

40 

24 

24 

60 

32 

19 

28 

60 

41 

76 

84 

27 

20 

17 

16 

24 

1034 

S] 

NC 

)W 

TP 

lLI 

iNI 

D  i 

5N 

0\ 

7  ( 

DN 

[  G 

RC 

5U 

NE 

Station 

Day  ol  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

1$ 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

.      .  . 

JUNE  1976 

LAVA  BfDS  NAT  MONUMENT  SNOWFALL 
SN  SN  CNO 

•      •  • 

OtTOBfR  1976 

CEDARVULE  SNOWFALL 
SN  ON  END 

3.0 

T 

T 

CORRECTIONS 

(,„E  TABLE  DIVISION  STATION  CORRECTION 

SEPTEMBER   1976  EVAPORATION  AND  WIND  SACRAMENTO  02  WHISKEYTOWN  WIND  MOVEMENT   ON   30TH.    17.      TOTAL  524 

OCTOBER  1976  OAILV  PRECIPITATION  SOUTH  COAST  06  CRYSTAL  LAKE  FC  TOTAL   .50,   AMOUNT  ON  20TH.   T,   21ST.    .06,   22D,    T,  230, 

OCTOBER   1976  DAILY  PRECIPITATION  SOUTH  COAST  06  TOPANGO  PATROL  TOTAL   . 20 ,   AMOUNT  ON  1ST .. 10. 


S*«  R«f«i*uc«  NolM  Foltowtng  Station  Indax 


REFERENCE  NOTES 
This  Bulletin  is  prepared  in  Cooperation  with  Department  of  Water  Resources,  State  of  California 


CALIFORNIA 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashevllle,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,    dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  ^F.    precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65'F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  Stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.,  P.s.t.  ,  except  for  Bishop  WSO,  Blue  Canyon  WSO,  and  Sandberg 
WSO  which  are  taken  at  6  a.m.,  P.s.t.,  and  Mt.  Shasta  WSO  at  8:00  a.m.,  P.s.t.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours 
ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 
"  Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. Time  of  observation  10:00  a.m.,  P.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  19A1-1970, 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for   January  1941 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin . 


EVAPORATION  AND  WIND  TABLE: 


Camp  Pardee 
Newark 

Salt  Springs  Pwr  House 
Friant  Government  Camp 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Brawley  2  SW 

Davis  2  WSW  Exp  Fm 
Fresno  WSO 


Indio  U.S.   Date  Garden 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publicatio 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE- THE  FOLLOWING: 


Pan  is  of  copper,  and  painted  inside  and  outside  with  aluminum  paint. 
Pan  painted  outside  with  gray  enamel. 

Pan  is  of  steel  plate,   painted,  with  aluminum  inside  and  outside. 
Pan  screen  covered. 

Holtville  silty  clay,   level,  grass-covered  surface  exposed  to  full  sun.     Grass  mowed  and 
irrigated  to  maintain  growth.     Max  and  min  readings  from  thermograph  for  24  hours  ending  at 
9  a.m.     Readings  at  9  a.m.  are  from  mercury-ln-glass  thermometers. 

Sandy  loam  —  under  bare  ground  surface.     Max  and  min  data  from  soil  thermograph  for  24  hours 
ending  at  8  a.m. 

Atwater  sandy  loam,   level.     Bare  ground,   drainage  to  south;    late  afternoon  shade  in  summer 
only.     Palmer  thermometers  for  20-  and  40-inch  depth.     Lambi-echt  distance  soil  thermograph 
for  2-,   4-,   and  8-inch  depth.     Max  and  min  readings  for  24  hours  ending  at  midnight. 
Sandy  loam  level.     Bare  ground.     Science  Associates  Max-Min  dial  reading  capillary  thermometers. 


No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Pre 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 


itation"   table,   "Evaporation  and  Wind"   table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"   table,  "Daily 
table  is  indicated  by  no  entry. 


■e  fastest  mile  data. 


No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperatu 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to 

♦  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

t  Extreme  occurred  at  station  with  Incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

A  Data  collected  by  radio  telemetry. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inche 

E  Amount   is   partially  estimated. 


of  new  snowf al 1 . 


One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.  See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  fr 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 


mounts  to  be  published  later  in  Ho 


V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LFTTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  In  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month   indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin, 
SS    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t  DRAINAGE  CODE:     1- AMERICAN     2-CALAVERAS     3-CARSON     4-CENTRAL  COAST     5-COLORADO     6-DESERT     7- EEL    8-FEATHER     9-KAWEAH     10-KERN     11-KINGS  12-KLAMATH 
13-LOS  ANGELES     14-MERCED     15-MOJAVE     16-MOKELUMNE     17-NORTH  COAST     18-N.E.    INTERIOR     19-OWENS     20-PAJARO     21-PIT  22-RUSSIAN 
23-SACRAMENTO     24-SALINAS     25-SAN  DIEGO     26-SAN  GABRIEL     27-SAN  JOAQUIN     28-SANTA  ANA     29-SANTA  CLARA     30-SANTA  MARIA  31-SANTA 
MARGARITA     32-SANTA  YNEZ     33-SOUTH  COAST     34-STANISLAUS     35-TRINITY     36-TRUCKEE     37-TUOLUMNE     38-WALKER  39-YUBA-BEAR 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price     $1.25.        Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Cllmatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     S5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5,55  additional  for  foreign  mailing:  40<?  single  copy;  309  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Ashevllle,   N,   C.   28801.       Attn:  Publications. 


USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,    N.C.  2/4/77-2670 
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"I  CERTIFY  THAT  THIS  IS  AN  OFFICIAL  PUBLICATION  OF 
THE  NATIONAL  OCEANIC  AND  ATMOSPHERIC  ADMINISTRA- 
TION AND  IS  COMPILED  FROM  INFORMATION  RECEIVED  AT 
THE  NATIONAL  CLIMATIC  CENTER,  ASHEVILLE,  NORTH 


CAROLINA  28801." 


DIRECTOR 

NATIONAL  CLIMATIC  CENTER 


Y\r\^k^k      NATIONAL  OCEANIC  AND  /  EN VI  RONMENTAL  /  N  A T I  O N  A L  C  L  I  M  A T  I C  C  E N  T  E  R 

I   IV^OlO     ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION  /  DATA  SERVICE     /    ASHEVILLE.  N.C. 


Table  I 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


CALIFDKNIA 
 1976 


«     •  • 

NORTH  COAST 

OR A  I N AC  £  01 

«LOE«PCINT 

INCHIN  PAC  UNION  cm 

big  bap  pancer  statio^ 
callahan 
cecilville  s  se 

»».Tf 
«8.1 
40. e 

,0 

CLOVEROALE  3  SSE 
COVELO 

CRESCEM  CITY   1  N 
OUTTONS  LANDING 
EUPEt'A  MSQ  Cl 

A8.C 
40. « 
47.6 

46, 3r 

1.0 
.8 

FOREST  OLEN 
PORT  9PA0C 

FORT  JCNES  RANGER  STA 

FORT  ROSS 

CRAT 

37.7 
45. 4H 

h 

43.1 

-  2.5 

MAPPV  CA'P  ranger  STA 

HEALDseuRC 

MILTS 

MOOPA 

KE  NT^ 1 E  L  D 

42.1 
49.4 
37.0 
43.4 

3.6 
2.4 

KLAKATK 

LAVA  BEOS  NAT  MONUHENT 
MOUNT  MEBRON  RS 
NAPA  STATE  MCSPITAL 
ORICR  PRAIRIE  CREEK  PK 

46.6 

3,.B, 

48.7 
45.1 

1.3 
1.3 

ORLEANS 

PETALUMA  FIRE   STA  2 
POINT  ARENA 
POTTER  VALLEV  PH 
RICHAROSON  GROVE  ST  PK 

44.6 
47.3 
44.5 
46.1 

3.2 
.4 

1.4 

Saint  helena 
san  rafael 
Santa  rqsa 

SAKVERS   bar  ranger  STA 
SCOTIA 

5ll3h 
46.1 

H 

46.3 

-  .8 

SONOMA 

trinity  river  hatch 
tuielake 

UKIAH 

abIs 

39,5 
34. IM 
47,0 

1.0 

HARM  SPRINGS  QAH 
MEAVERVILLE  RANGER  STA 
WEEO  FIRE  DEPARTMENT 
"ILLITS   1  NE 
HILLOM  CREEK   1  NU 

47.1 
38.1 
32.2 
44.1 
40. 5f 

1.6 

DIVISION 

43. B 

1.4 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

AOIN  RANGER  STATION 
ALTURAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

auburn  dam  project 
Blue  canyon  msmq 

H 

32.1 
46.4 
44. B 

3.5 
1.5 

BOWMAN  DAM 
BRANNAN  ISLAND 
BROOKS  FARNHAM  RANCH 
BURNEY 

canby  Ranger  station 

41.4 
45.7 
46. 6H 
33.6 

5.9 

2.0 

CANYON  DAM 
CHESTER 

CHICO  UNIVERSITY  FARM 
CLEAPLAKE  HIGHLANDS 

33.6 
33.4 
44.5 
41.6 

4.3 
-  .2 

COLUSA  2  SSW 

OAVis  2  hsk  Exp  farm 

DEER  CREEK  FOREBAY 
OE  SABLA 

dobbins  \  s 

45.6 
46.5 
43.5 
44.31' 

.9 

1.5 

3.1 

DOHNIEVILLE  RANGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 
FAIRFIELD  FIRE  STATION 
FOLSOM  DAM 

37. 4M 
43.9 
46.3 
47.6 

.9 

GRASS  VALLEY  2 
GRIZJLY   ISLAND  REFUGE 
HARRISON  GULCH  RS 
HAT  CREEK  PH  1 
JESS  VALLEY 

43.5 

« 
M 

35.5 

1.6 

lakepqrt 
lake  sclano 
lake  spaulding 
han:anita  lake 

MARKLEY  COVE 

43,2 
46.5 
38. SH 
34.3 
45.3 

4.5 

MARYSVlLLE 
MC  CLOUD 
MINERAL 

MOUNT  Shasta  hso  ci 

NEVADA  CITY 

47,0 
37.8 
33.5 
35.6 
39,3 

l.S 
3.9 
2.4 
2.0 
.7 

ORLANO 

OROVILLE  RANGER  STA 

PARADISE 

PLACERVILLE 

placerville  IFG 

45,8 
47, 6M 
47. 9H 
42.3 
48.3 

1.4 

1.9 

PORTOLA 
OUINCV 

RED  BLUFF  KSO  AP 
REOOINC  FIRE  STA  2 

32. in 
M 

47.1 
50.3 

2.7 

1.9 
4.2 

49, 1 
44, 9H 
46.4 
49.  IM 


47.0  • 

n 

48. 4H 
46.2  I  ' 


51.2 

3e.i 

45. 5M 

50,6M| 


32,OMI 

51.4 

45.3 


44.6  I 

49.6 
53.0 
50.9 
40. 4M 
46.6 


la.s 

44,9 


35,7 
49,4 
45,5 


50,6 
40,0 
43, 5M 


45,5  -  2,9 
49,8 

45.7  !  -  2.6 

41.9 
47.0  I  - 
41.1MI  - 
46. 8H 
49.7  - 


45,4 

34, 2H 
33, 3M 


49,6 
50.8 
46.1 


51.0  { 

54.1  [ 
51,8 
44, 6n' 
46,6 

46,3 


40,9 
46,4 


36,5 

37,4 
54,2 
52, 3h! 
36.2 
34.6 


2,6  37. 
37, 


51,. 
47,1 
47.6 


49.7 
46. 4M 
46.3 

35. 7M 

41. in! 

51.7 
53.6 


51.3 
51.0 
44.6 
44, 6M 

53.3 
50.1 
46.1 
52.4 
48,4 

45.6M| 
49,4  < 
45. om: 

49. 6M 
52.3 

51.1 


47. 9M 

40. 2H 
39. on 


47. 2n  -  2,1 


54,8 
59,3 
95,2 

M 

46,8 

50, on 

95,0 
47,9 
41.8 
92,4 

92.6 

41,7 
48,5 
46,6 

49.7 

49.5 


42. 3n 

41.3 

52.8 


41, 4M 
97,1 
54, 6H 


42. Sn  -  1,1 
41,7 
54,9HI  - 
49.9 
50.2  - 


55.7    -  2,5 
44,1 
47.5 

50.6M| 

«:.2n' 

91.6 
95.4 
94.9 
46,3 

46.0 
96, 6n 
45. 5M 
45.0 
40.1 

91.5 
99. 9 
40. 9M 
35.6 
93. 7 

58.4 
43,2 
37,6 
43,9 
44,6 

99,6 
96,9 
92,0 
49.9 
90.9 

40. 4M 
44. 7M 
99.9 
96.8 


59. OM 
94.1 


66,7nl 

99.1 

91.4 


99.1 
67.0 
69, 3n 


60.1 
62, 7n 

63, 9M 


60.8 
66. OM 
59. 7H, 


63.2 
66,6 
99,  7M 


70.9 
96.7 
90.0 
96.0 
99,4 

70.0 
69,6 
66, 6M 
63.2 


90. 4n 

96.7 

71,8 


64, 3n 

66,2 

65.9 


95 

99. 2n 

95, 4n 


63, 9H' 

71,3 

59,2 

64,6 

66,4 

99,4 
95. 6H 
92.4 
67.6 
94,1 

69,5 


61,6 
62.1 


96.6 
59.1 
70.4 
66,6 
98,6 

57,9 
70.9 
72, 9H 


96,2 
95, 2H 
71,1 
67,7 
68,3 

73,4 
71,4 
62,2 
65,7 
67, in 


69.4 
67, 6n 
71,0 


67,6 
71,9 
96, 8n 


73,0 
72, 9n 
70,4 
66.0 
70,4 

93, 3n 

96,6ni 

76.2 
79.7 


I  74. §M 


72.4 
73.8 
59.6 
65. 4M 


57.5 


96.1 
69,2 
97,7 
66,9 

72, 4N 


63,2 
67.9 
99.6 

72. 6K 
67.4 
96.9 
73,1 
70, 2K 

70,9 
66,3 
69,0 
70.3 
60,7 

60,0 
71,3 
73.0 
66.1 
73.3 

71. 7M 
71.6 
66,3 
66,6 


66, OH 
65, 6H 
76.7 


7B,2>( 
66.5 
67. OK 


76.0 

76.1 
74.3 
69.9 
73.2 
74. 3« 


73.2(1 
71. 
70. 4K 


65. 3H  l.E 
60.9 
75.3 

78.9 
66,9 
62,6 
66,9 
70.0 

77.8 


61.7m 
66,7 
63,2 

63, in 


■C  66,4 
66,7 
1,3  60,3 
65,1 
1,2  97,9 


l,Si  67,5 
70,1 
65,6 


56.9 
d  67.4 
1  60.1 


1   69, Of 
t|  67.7 
96.6 
68,5 
66.2 


Sm  Relerenee  Nolet  Following  StAlioa  In<i«x 


67, 7h  -  3.6   66. 6n 
67. 
69,8 
63, 2n 


67. 6n 
69.8 
99.9 
64, IK 


71. 4n 
99.9 
99.7 


70. 9M 

66,1 

67.9 


63,8 
70, 7H 
62, 7M 


•  3,2|  68.0 
67.4 
1.5|  58.6 
64.711 
,9|  56 


,6  66.9 
.3  66.9 
65. IM 


.7 


9^  65.5  : 

56,6 
61. 4n 
56.8 
2|  67.0 
56. 8t^ 

70.0 


59, 6n  -  9.1 


67.3 
67.4 
66.6 
67.3 
60.1 

60.0 
68,4 
66.4 
59.2 
3,5  68.6 

67.0 
3.2   66.6  I 
60.2^ 

69.1  I 

65.2 

1.2  64.5 


62. 6H 
56.1 
6.3  70.9 
69.1 
6.8  61.5 


72. 4H 
58.6 


58.8 

66.6  I 
70.3 
60, OM' 
55.5 
69.8 

72.9 
61.9 
55.4 
4.7|  61.9 
3.2  65.4 


01  64.1  I 
60.0 

0{  56. 6M 
62. 7M 


52.7)< 
57. 5M 
60.7 

57.5 
65.2 
54.0 
59.5 


52. 4M 
46.9M| 
64.1 
59. IM 


57.7 

49.1Mi 


59. 7M 

54,3 

98.4 


49.6 
64.1Hi 
59.6 
63.1 


63.7 

56.0MI 

60.1M1 


69. IN 
99.1m: 
93.8 
46.6 

60.9 
63.5 
92. 6M 
48.9 
63.7 

66.6 


98.6 

66. 4M 

66.0 

69.0 

99.9 

69.9 

48. 5H 


1.5 


3.1 
1.1 

1.2 

1.7 
2.7 
.2 


53.9 
56. 6M 
52.2 


45, 2M 
54. 6M 
55.4 

51. 6m' 
58.1 
45.2 
51. 6H 
56.1 

52.6 
45.1 
40. 4M 
56.7 

91.2M| 

53. 7m! 

96.6 

93.4 

96.4 

90,7 

96,6 
99,3 
57,2 
49, 9n 
94,7 

56,6 
95,5 
46,9 
41, 2M 
97,2 

96,2 

mI 

41,7 
92. 2n 
43.6 
92.0 


92.5 

90.7 
95.1 
56. 4M 
42.6 
40.7 


.0  55, in 

52,3 
,6{  56,1 

59,2 
53,9 
54, 3M 
54 


93,0 
59,1 
45, 8H 
45,1 
54,8 

96,8 
46,1 
43.1 
44.6 


2.3 

2.6 


2.9 
6,2 
4,0 
3.1 


49.0 
42. 7M 
48.3 
48. OM 
47.4 


3.6 
3.4 


3.5 
4.0 
2.0 


39.5 
49,2 
35.5 
40.1 
47.5 


41. 8M 

46.5 

46.9 

46.6 

40.1 

48,0 
91.6 
47.6 

n 

46,5 

93,6 
46,6 
39,9 

30, 3H 
47,2 


I 

46,0  I 

Mi 

32.7 
40.9 
33.9 
43.7 


46.2MI 
31. 


46.1 

49,3 
43.9 
47.6 
45. OM 


49.0 
46. 9M 
41. 8M 
34.9 
39.0 

43,9 
46,6 
39, 4n 

37,7 
46,0 

47,9 


41, 3M  2,6 


32, OM 
33,7MI 
49,7 
91,7 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Jintury 

March 

April 

AUy 

Junr 

July 

Aufuil 

Seplrmticr 

OclobCT 

Novtmber 

December 

Annual 

1 

E 

e 

i 

i 

1 

E 

t 

e 

E 

1 
1 

1 

e 

E 

1 
1 

s 

t 

E 

r 
i 
& 

5 
& 

E 

t 
I 

1 

i 

t 

E 
t^^ 

1 

i 

1 

1 

E 

1 

1 
i 

1 
E 

1 
1 
& 

1 

§ 
& 
& 

t 

S 
& 

E 

1 
1 

s 

1 

J 

s 

e 

tL 
1 

t 

E 
i. 
& 

KOCKL Ik 

S<CII*n(NTO  FiA  1> 
SiCKlHENTO  XSO  CI 
SHASTt  OIK 
i I ER^  A  CI  TV 

♦».? 

at. 2 
91. S 
AB.A 

1.1 

2.1 
9.4 

49.6 
91,9 
99,0 
4B,2 

1.9 
2.1 
4.1 

91.3 
94.6 
97.4 
91.9 
43.6 

,4 

1,6 

3,0 

95.7 
97.9 
60,7 
94,4 
46,1 

!4 

1,1 

H 

70,1 
71,6 
70,2 
99,2 

9,8 
6.1 

n 

73.9 

79.2 
72.7 
61.6 

1.4 

1,9 

76. B 
78.6 
•  1.1 
71.2 

1 
2 

3 

71 
79 
71 
61 

4 

3 
1 
7 

7 
4 

71.8 
75.2 
73.7 
64.7 

.3 
2.7 

66.1 
70.1 
67.1 
59.2 

2.6 
9.6 

96.7 
99.2 
98.4 
94.2 

3.7 
4.9 

46 

51 
90 
46 

9 
1 
9 

1 

,7 

4,3 

62,2 
65,1 
62,6 
94,9 

1,9 
1,7 

SleXlVILLf  RlNCEIl  ST> 
STONV  CanCE  •ESE«VOI« 
STRlHtEmiV  V'LLET 
TutN  L'KES 
i AC  Av I L  L  E 

32.2 
At. 6 
Al.t 

"'1 

3.1 
.9 

9.7 

33,4 

47, a 

39,6 

26.9lt 

!o 

.0 
.9 

36.3 
49.1 
40.9 
29.0 
93.0 

: 

1,0 
1,6 

.a 

40,3 
53,4 
43.5 

31. a 
55. a 

: 

J,  7 
2.9 

2'° 

94,3 
68,1 
57,3 
45,9 
67.8 

1,1 
1,9 

9,2 
1.4 

97.7 
71.2 
99.3 
49.7 
71.7 

.1 
-  .9 

1,7 
,9 

69. BM 
78. • 
67.3 
57. IH 
79.1 

1 
1 

e 
4 

99. 9H 

70,9 

61,8 

91.0 

71.4 

- 

2,2 
6,0 

3.6 
2.9 

71.4 
62.7 

91 .4n 
71. in 

-  1.0 

.4 

-  .4 

51. 2H 

64.2 

96.3 

45.1 

64.9 

2.2 
1.8 

2.3 
1,2 

43.3 
95, B 
91,8 
41 .0 
99.1 

4.e 

4.0 

6.B 
2.0 

13 
46 
44 
33 
46 

9 

7 
6 

a 

6 

2,1 
1.6 

5.< 

60.2 
52.2 

41. 2n 
60. an 

,0 

2.0 

KHISKEVTOHH  'ES 
WINTERI 

♦  7.3 
A6,A 
A6.T 
AB.D 

2.2 

47,0 
90.1 
90,9 
J1.7 
90 .7 

1,3 
,3 

90.3 
92.9 
93.2 
94.9 
93. S 

.9 

92. an 
97.3 

96.2 
97.7 

97. 6n 

■ 

2.6 

6B.on 

67.5 
71.1 
71,4 
69,7 

9.1 
1.6 

70.3 
72.9 
74.3 
74.9 
73.3 

1,1 
.6 

79. B 

78.3 
78.3 
78.7 
77.5 

2 

6 

71 
72 
72 
71 
72 

4 
8 

9 
2 
6 

■ 

3 
2 

i 

7 

71.9 
72.3 
72.4 
73.3 
72.4 

-  .5 

-  .2 

65.3 
69.9 
69.8 
67.2 
69.1 

1.7 
.9 

97.2 
99.1 
99. B 
96.4 
99.0 

2.6 
1.1 

49.8 
47.0 
47.3 
47.7 
49.4 

1.7 

60. 9H 
61.5 
62.0 
62.9 
61. 6n 

.8 

DIVIIION 

A2.6 

2.7 

44.3 

,B 

49.8 

- 

•  6 

49.3 

■ 

1.0 

62.4 

1.1 

69.7 

-  ,S 

72.8 

0 

66 

3 

- 

4 

7 

66.6 

-  .9 

60.1 

2,0 

92.1 

4.1 

43.4 

1,9 

56.0 

,5 

•       •  • 

NQftTHElSr  INTEDIOK 
lASI^S  03 

toci 

lODIE 

■>IOCE>0>T 
CEDIKVILIE 

JQNNEft  NEHGRIAL   ST  PK 

28.9 
27. 2 
2<.2 

4.9 

2.9 

30,1 
29,3 
29,2 
34.7 

2.6 
-  .1 

30.9 
26.3 
31.9 
39.0 
31. 3H 

.B 
4.1 

37.6 
12.3 
37.6 
42. B 
37.8 

2.1 
♦  .1 

49.1 
49.4 
4B.B 

99.911 
90,1 

2.1 
1.1 

90.8 
48.1 
91.2 
99.0 

92. 4n 

-  2,7 

-  2,9 

99.1 
59.9 
59.3 
70.9 
60.9 

-  1 

-  1 

9 

93 
49 
94 
61 
94 

9 
6 
2 
9 

911 

4 
8 

2 
3 

54.4 
48.4 
52.9 
62.3 

n 

1.9 
.9 

49.0 
40. S 
42.7 
51.4 
46. 6H 

,2 
1,1 

19.9 
34.3 
36.0 
42.6 
40.  7n 

4.3 
3.4 

28 
29 
26 
31 
10 

6 
6 
9 
6 
2 

1,0 
,5 

42.3 
38,3 
41,7 
48, 3n 

.4 

1.0 

DOVLE   S  SSI 

r|.EnINC  FISH  IND  ctni 

FORT  elDUElL 

nana  LtKE 

SuSANvtLLE  AlRPQRT 

B3.7 
29. A 

}3.e 

33.2 

4.2 

37. an 

34.8 

36.0 

W'n 

1.0 
.9 

39.4 
37.6 
36.4 
36.4 
37.6 

- 

2.9 

44. 4M 

44.9 

44.6 

42.4 

43.7 

■ 

1.9 

97.8 
97. 3M 
95.3 
34,8 
16,9 

2.0 
2.7 

60. BH 
99. 9n 
97.7 
98.7 
99.9 

■  1.8 
-  1.9 

70.9 
68. 9n 
67.4 

69. a 

70.0 

a 

62.7 
61.8 
61.2 
60.6 
60.8 

- 

4 
6 

5 
2 

62.4 
61. 5H 
60.0 
56.1 
61.0 

.6 

.  1 

51.0 
49.7 
91.3 
49.8 
49.3 

1,0 
-  1,1 

42,1 
39, B 
42,3 
41,9 
41,4 

3.0 
1.9 

10 
26 
29 
12 
29 

2 
3 
9 

7n 
3 

- 

2,5 

49. 4n 
47. 7M 
48.0 
47. 3M 
48.  IH 

- 

.1 

TAMOE  CITY 

TANOE  VlllEr  FAt  IP 

TEPBO 

TRUC'EE  DANCE*  STATIOh 

29.9 
30,3 
30.9 
30.9 

1.3 
4.9 

30,1 
30,4 
34,0 

30,0 

.9 

1.3 
-  1.0 

30,6 
30,4 
33,9 
31.6 
37.0 

- 

1.4 
,4 

36,4 

37.7 
3B.9 
38.1 
43.7 

1.7 
.8 

48,2 
48,5 
51,5 
90,0 
97.0 

2,8 

1.6 
4,1 

91.7 
92,9 
19,0 
92.4 
60.1 

-  .9 

•  1.1 

-  .5 

60.3 
99.6 
69.3 
60.1 
67.4 

- 

< 
i 

53.7 
53.3 
56.21 
53.7 
98.1 

: 

5 

6 
9 

9 

( 
6 

93.7 
93.4 
56.6 
54.9 
57.2 

-  .3 

-  .5 

-  4.3 

45.3 
44.9 
49.6 
45.5 
48.9 

,1 

-  ,3 

-  3,0 

40,0 
18,8 
18,8 
19,8 
41,7 

4.1 

4.9 
,3 

32.1 
30.1 
28.1 
31.9 
33.1 

1,6 

I'i 

42.6 
42.5 

44. 6n 

43.2 
47.9 

.1 
.7 

DIVISION 

31.0 

2.7 

32,4 

.6 

33.7 

- 

2.0 

40.2 

- 

2.5 

92.4 

2,1 

99.4 

-  1.8 

64. 1 

-  I 

57 

1 

6 

9 

56.9 

-  .6 

47.2 

-  ,9 

40,0 

2.3 

29 

7 

- 

,9 

49.0 

.7 

•       •  • 

CENTRAL  COAST 
SRAI'^ACE  OA 

BEN  LafQND  A 
IEBKELET 
SUALlNOAHE 
CAIIHEl  VAllE* 

•  ROC'^  T 

SO. 2 
91.9 
A8.3 

93. a 

2.6 

30,0 
92,3 
90,9 
91,4 

.1 

91.9 
92.0 
91. 4M 
91.0 
92. 9n 

- 

1,6 

94.6 

94.2 
94. 6H 
92.3 
99. 2H 

■ 

1,4 

62.2 
99.7 
61.2 
98.5 
63. an 

1.9 

66.7 
64.6 
69.8 
63. 6n 
69. 3H 

1.8 

68.7 
62.6 
64.4 

63.7 
70.11 

1 

( 

67.8 
64.6 
69.4 
69,4 
67, 9f 

2 

4 

66.6 
63.7 
63.7 
64.9 
68. 4n 

.1 

63.4 
62.8 
61.9 
63.7 
64. 3M 

1,6 

98,3 
59,4 
96,8 
60.8 

97. in 

1,9 

49 
92 
47 
94 
48 

7 
1 
a 

0 

3n 

1,9 

59.2 
98.3 
57. 7H 
58. 6H 

59. an 

1.2 

oil,  HOY 

HALF  NOON  KY 
HOlLlSTiP  I 
KING  CITY 

1  lucBunsc  ^niJNTv  b  n 
LiVc"nUKC  tuun 1  I    r  u 

A8.B 
50.9 
90.6 
AS. 9 
A7. 1 

1.0 
1.9 
.1 

91,3 
90, 4N 

90, an 
90, a 

-  .6 

-  1.3 

-  .9 

1.0 

93.8 
49. 6M 
93.8 
93.4 
91.6 

1,7 
,2 
,2 

96.1 
90.3 
99.9 
97. OH 
99.1 

2,1 
1,2 
^,1 

64.7 
94.4 

62, 2n 

62.9 
63.5 

-  .2 
2.0 
1,6 
2.9 

69.2 
56.7 

n 

67.6 
68.4 

,1 

2,4 

2,0 

71.4 
58.0 
67. 9H 
68.3 

70.3 

1 

• 
< 
■ 

70 
61 
69 
68 
68 

0 

8, 
2 

3 

1 
2 

5 

7 
! 
« 

70.1 
60.1 

66.  in 

68.4 

l.< 
-  .9 

64.7 

58. sn 

63.4 
64. 7n 

1,4 

1.9 
2.4 

96.9 
56.5 

56.9 
96.2 

2,0 

2,2 
3,2 

48 
92 

49 
47 

2 
7 

0 
4 

1,6 

.: 

60.4 
95. OH 

99.  3H 

.6 

LOS  ClTQS 

HAITINEZ  MATEII  PLANT 

HONTESEy 

"onterey  faa  ap 
"^QDRO  iav  pire  dept 

AB.2 
47.  B 
93.3 
91. 9H 

.9 

90,7 
91, 6H 
91,7 
92.7 

.2 

92.4 
94.2 
91.6 
93.3 
92.7 

- 

,6 

94.6 

97. IM 

92. a 

54.2 
52.1 

- 

2.2 

62.5 
64.4 

56.4 
99. 4n 
99.1 

1,2 

69.2 

67. in 

61.0 
61.1 
99.7 

-  ,8 

60.6 

60. 9r 

99.3 

- 

2 

68.1 
70. 8> 
63.1 
63.1 
61.0 

t 

66.2 
69.6 
62.5^ 

61.4 

64.0 
64. 7n 
62.1 
59. 4n 
61.6 

2.2 

96.1 
96,9 
99,8 
97, 7H 
98.5 

1,9 

48 

46 
94 

50 
54 

0 
6 
9 

9n 

0 

- 

,7 

98.9 
97.9 
97.0 

.0 

MOUNT  OtAtLO  N  GATE 
"OUNT  HAMILTON 
NACtHIBNTO  OAB 
NEHAPK 

DAK^ANC   MSD  AP 

93.1 
A9.0 
♦  9. A 
A7.3H 

B.l 

49.9 
42.6 
90. 6H 
90.6 

.9 
-  1,1 

90.3 
42.1 
92. 4H 
92.6 
51.9 

.1 

51. 4n 
94)6 

99.4 
94.8 

- 

3.3 

62.8 
99,0 
64,4 
62,9 
99.9 

9,4 
,6 

M 

62.4 
69.1 
66.3 
63.3 

1.7 
1.4 

73. 7n 

69.8 

73.8 

66.0 

63.9 

-  1 

68 
61 
69 
67 
69 

9 
8 
6 
2 
1 

- 

7 
1 

6 
t 

70. a 

64.9 
70.0 
65.8 
64.3 

-  1.2 

-  .2 

68. 2n 
61. 4n 

64.9 
64.0 
63.3 

4.0 
2.2 

99.8 
96.9 
97.7 
97.6 
97.9 

a. 5 

2.6 

55 
50 
48 
48 
49 

9 
7 

8 
6 
6 

7.5 

.3 

99. 4n 
60. 4n 

98. 7n 

97.6 

2.0 

OAKLAND  nuSEun 

PALO  ALTO 

PASO  ItCtLES 

PASO  RCSLEt  FAA  AP 

'INNACLES  NaT  HQNUHENT 

SO. 3 
AS.B 
♦  7.0 
A7.A 

1.3 
.3 

91.6 
90. 7M 
90,4 
90. 6 

,0 
,2 

,0 

92.7 
52.9 
52.7 
52.4 
48. 3H 

- 

.3 
.0 

99.4 
94.6 
94.3 
59.6 
92.6 

1.9 
2.7 

60. 7 

62.2 
63.4 
66.3 
62.2 

2,2 
1,8 

1,0 

63.9 
66.2 
67.3 

2.1 
.6 

-  .7 

64.0 
66.7 
72. 6N 
75.0 
73.1 

1 

1 

0 

66 
66 

69 
71 
67 

5 
7 

2 
6 

"1 

- 

.9 

2.0 

5.7 

69.8 
65.6 
69. 4n 
68.8 
67. 8n 

.6 

1.1 

-  2.3 

65. 4n 
62.1 
63. 2n 
61.0 
61.8 

l.B 
1.9 

-  .8 

59.5 
56.3 
94.7 
53.9 
57. 2n 

2.7 
1.9 

3.2 

51 
47 
46 
49 
90 

5 

an 

0 
0 

on 

,7 
1,3 

1,8 

99. in 
56. 3n 
59. 2H 
59.9 

58. an 

• 

.8 

.2 

pisho  ieach 

PRIEST  VALLE" 

•eohooo  city 

'ICHHQNO 

Saint  hipys  college 

99,9 
«1,2 
4B,1 
90,7 
43,9 

.0 
-  .3 

99,6 
44,9 

90.3 

47)9 

1.1 
-  1,3 

99.8 
49.7 
92.3 
93.9 
48.7 

.2 

1.6 

99.6 
48. 0 
J9.7 
99.6 
92.1 

2.9 
1.6 

98.6 
99.3 
63.7 

60,9 
61.1 

2,6 
2,4 

62.9 

111 

.6 
2.1 

63,9) 
71.8 
68. A 
64. DM 
67.6 

9 

2 

65 
66 
67 
66 
65 

3 
2 
6 

Ot 
6 

3 

C 
2 

64. 5H 

66.0 

67.0 

69.0 

66.0 

1.0 
.0 

63.6 
57.9 
62.6 
33.8 
60.8 

1.2 
1.0 

60.7 
91.4 
96.9 
98.3 
92.7 

1.6 
2.1 

56 
43 
48 
50 
43 

0 
2 

6 
9 
4 

,7 
1,0 

59. 9M 

59.0 

59.1 

99. on 

96.3 

.5 
.2 

Salinas  >  i 

SALINAS  FAA  AP 
S  F  "ICHHONO  SUNSET 
Ian  FRANCISCO  HSO  AP 
SAN  FRANCISCO  HSO  CI 

93.3 
90.6 
91.2 

93.4 

.6 

z'.i 

92.7 
49.7 
91.4 

92. a 

-  2,3 

-  ,7 
,6 

91. 9H 
49. B 
90.7 
91.0 
92.9 

• 

3.2 

i!b 

94. 3H 
93.9 
92.2 
93.3 
54 . 1 

- 

1.4 

1)2 

98,0 
98.7 
99.8 
98.3 

86 .  a 

,6 

,0 
,  1 

62.7 
63.2 
97.9 
61.2 
61.9 

2.6 

1.6 
2.8 

61.8 
62.9 
99.9 
62.9 
59.2 

t 

1 

65 
69 
61 
64 
62 

0 
6 

I 
9 

3.2 

1.3 
3.1 

63.1 
63.7 
61.2 
63.3 
62.2 

.  1 

•  .8 

.  0 

62. sn 

61.8 
60.3 
61.3 
62 . 8 

.7 

.3 
1 , 4 

99.5 
98.6 
57. T 

6o'° 

2.6 

1.7 
1.0 

53 
50 
51 
48 
54 

0 
8 
8 
B 
6 

- 

5B,2H 
,4!  97,4 

59,9 
,9  96,8 
2,6  57,7 

.3 

i!o 

San  CREODRID  2  SE 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  HATfO 

Santa  clara  university 

49.0 
4B.9 

96. 2n 

91.9H 
49,9 

-  1.0 
4.3 
2.0 
.9 

49.1 
91.9 
94.6 
91.2 
92. 7H 

-  1,0 
1,1 

'  '"b 

48.9 

53.0 
54.3 

M 

- 

1.6 
.0 

.1 

49.8 
96.1 
94.1 
99.0 

- 

1,7 
2,4 
1,7 
,9 

99,  an 

63.9 
98,7 

n 

2.2 
,1 

98.9 
68.0 

69.2 

67. 9n 

2,1 
1,5 
4,1 

60.6 
68.6 
69.8 
66.3 

1 
1 

2 

61 
67 
69 
67 

6 
8 
1 

OM 

- 

.3 
.2 
1,7 

60.0 
67.4 
66.3 
66. 9F 

-  .3 

97.0 
63.9 
64.0 
64. 3H 

99. a 

99.9 
61.9 
60.2 

.1 
1.4 
4.9 

49 
47 
59 

6 
7 
6 

H 

- 

2,6 
2,1 

94. 6H 
99.3 
60. 2H 

.3 
1.1 

SANTA  CRUZ 
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HQODSIOE  FIRE  STA  1 

49. 9H 

47.9 

90.3 

1.1 
1.9 

90.7 
49.4 
30.9 

-  ,3 
,2 

91.2 
49.6 
91.4 
91.2 

- 

1.2 
,6 

93.4 
91.3 
93.3 
13.3 

- 

1,3 
1,2 

98,9 
37,4 
98,2 
62,3 

,e 

1.3 

64.6 

61.8 
63.0 
69. 7n 

1,6 
1.5 

63. 6H 
62.5 
62.1 
68.  B 

1 

1 
4 

69 
64 
64 
67 

2 
8 
4 

2 

2,2 
3,6 

63.6 
64,9 
62.9 
66.3 

.2 
1.2 

62.0 
69.9 
61.6 
62.3 

2,0 
2,3 

98.2 
58.1 
58.0 
96.3 

1.7 
3.6 

90 
96 
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47 

6 
9 
7 
3 

,7 
1,1 

97. 7n 
97.5 
57.2 
S8.2n 

1.1 
1.5 

DIVISION 

49. B 

1.9 

90.7 

,1 

91.6 

- 

,7 

91. • 

- 

1.9 

60,6 

1.7 

64.7 

1.9 

66.0 

4 

66 

0 

4 

65.9 

.2 

62.7 

1,9 

57.5 

1.2 

10 

2 

1,0 

5B.3 

.9 

•       •  • 

SAN  JOAguIN 

DRAINAGE  09 

ANTIOCH  PUHPING  PL  > 
ASM  HOUHTAIH 
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lAKEFSFIELO  HSO  AP 

balc  fohef  mouse 

49. B 
49.1 
47. B 
49.9 
49.7 

2.6 
4.4 
2.4 

90.4 
90. a 
4B.7 
99.9 
4B.2 

1.1 
2,6 
3,1 

93.8 
51.6 
49.3 
37.4 
51.6 

,7 
,9 
.1 

96. BH 

93.7 

91. 4n 

61.3 
93.6 

A, 4 
3,5 
1,4 

67,8 
69,8 
68,4 
79,3 
68,7 

4.4 

6.0 
9.9 

71.9 
74.1 
73.1 
79.7 
73.6 

.1 
1.4 
2,8 

79.0 
79.6 
80. 7n 
89.9 
80.7 

-  3 

2 

2 
2 
6 

70 
73 
72 
79 
74 

9 
2 
4 

I 
6 

B 
4 

2 

1 
3 
5 

70.8 
71.6 
Tl.4 
78.3 
73.9 

-  4.6 

1.7 

64.  a 
69.7 
69,1 
71.0 
69,3 

-  .9 
3,9 
4.1 

95.3 
97.7 
96.6 
99.4 
94.7 

2.9 
9.4 
1.4 

49.4 

52.7 
SO.B 
51,1 
47.0 

5,1 
6.1 
1,2 

60. 7H 
62.9 
61. 3H 
67.0 
61.9 

.4 

2.1 
2.1 

BUTTONHIllCh 

calaveras  big  tries 
cahp  pardei 

catheys  vy  bull  run  *h 
cherry  valley  dah 

44.9 
39.0 
46.4 
43.7 
42. 9H 

-  .4 

2.2 
1.2 

91,9 
37,7 
9D,1 
47.0 
3B.7M 

1*9 
-  ,9 
,9 

3e!9 

51.2 
47.6 
38.6 

1.6 
1.2 
1,0 

'I'.t 
59.4 
91.2 
42.0 

A,  3 
1,0 
2,2 

96!7n 
67,8 
69,9 
98, 9n 

4)8 
3,7 

74 . 3 
99. «n 

72.3 
70.1 
64. in 
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1,0 

81.0 

77.7 
77.2 

:■ 

4 

6 

74 
60 
72 
70 
63 

3 
2 
2 
3 

6n 

5 
5 

9 
5 
5 

60.9 
73.4 
70.7 
62. 6H 

-  .! 
.1 

94. 2n 

67.6 

62.6 

96. 4n 

1!: 
3.0 

48. 4n 

96.9 

93.0 

91. 3n 

4!! 
2.6 

44 
40 
49 
46 
44 

4 

6 
9 
1 

IH 

1,2 
2,1 
2,9 

62.1 

61.7 
98.8 
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.6 
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Dudleys 

electra  poher  house 

46. IN 
49.3 
43.4 
44.0 
49. B 

.2 

-  1.9 
4.9 
.0 

91.9 
91.1 
49.0 

90.1 

1,2 
•  ,9 
,6 

94. OH 

53.7 

91.2 

90.9 

.2 
1.9 

1.7 

91.0 
97.7 
99.6 

94.8 

2,0 
1,1 
2,7 

71,4 
70,4 
66,4 

66,6 

A.l 
1.2 
2.9 

74. 9H 

74.4 

69.2 

70. e 

,7 

-  2,1 

-  .1 

81.3 

81.1 
74.0 

76.7 

-  2 

1 
1 

7 

74.9 
74.8 
69.6 

71,2 

4 
4 
4 

8 

7 
5 

73.7 
73.7 
69.6 

72.2 

-  .4 

-  1.2 

.3 

66. 1 
66.1 
62.6 

64.8 

1.9 
.1 
1.9 

99.1 
94.7 
92.9 

99.3 

1,2 
.1 

1.7 

49, 
41, 

46, 

N 

1 
2 

2 

2.2 
,5 

62.3 
58.9 

60.4 

r 

1.5 
.1 
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£ 

g- 
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E 
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0 
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(2 
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2 
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s 

1 
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F=IVE   POINTS  S  SSH 

46  ( 1 

52 .  IH 

53. 6M 

96.7 

69 

.4M 

76, 4 

71 

,7 

71  2 

64  4 

54,911 

FRESNO  MSD  AP 

44.  3 

-  1.0 

49.6 

'  .3 

52.4 

_ 

1.5 

97,2 

3.1 

69 

.7 

2 

3 

72 

,9 

-  l,Q 

79,4 

1 

,2 

72,7 

5 

,6 

72 , 2 

65. 1 

.9 

53 

46 

,  ■ 

61,3 

- 

FRIA^T  COVERNHENT  CAMP 

46.  3 

uo 

50.8 

1.0 

51.8 

_ 

1 . 1 

94,9 

4,« 

68 

.5 

2 

.0 

73 

,0 

.7 

79,6 

_ 

1 

73 

,0 

3 

,9 

73.5 

.1 

65.  8 

.1 

99,5 

1 1 ; 

47 

,  7 

1 .' 

I-  *6 
* 

42.8 

44,4 

44.1 

59 

.5M 

,7 

7l!9 

64,7 

64.5 

57 . 1 

90 

,8 

54 '  5M 

GRANT  CROVe 

39.1 

5.9 

34.9 

1.3 

34,0 

- 

,5 

- 

3.7 

91 

.0 

4 

6 

94 

,8 

•7 

62.6 

.c 

59 

.0 

6 

.3 

54.8 

-  2.2 

48,7 

.4 

46 

,9 

6.C 

40 

,9 

5,2 

46.5 

.9 

HANpORO  2  S 

43  8 

1  i 

50. 4 

,5 

53.0 

56,4 

4  0 

69 

2 

1 

77,9 

2 

,  1 

71.81' 

- 

71 .  2H 

-  1.5 

64 

.6 

93. 7H 

1 . 1 

43 

•  1.2 

HETC^  HgTCMY 

41  *9M 

4  •( 

41 .  0^ 

*  1 

42.4 

11 

3  ** 

99 

.  7 

3 

8 

63 

'  ^ 

70 ,  9f 

63 

3 

56*  71" 

- 

.1 

91 
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40*2 
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36, 4 

44 
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48 

> 

9 
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,7 
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54 

.1 

.  1,1 

45*8 

-  1,4 

44 

.8 

9  *  f 

40 

2 

6,7 

* 

2.4 

49.6 

«.l 

48.9 

1,0 

50. 5M 

•  J 

Sl'oM 

4*1 

67 

!2M 

4 

3 

70 

,7n 

78,9 

,4 

69 

.IN  - 

g 

; 

69 .  5H 

-  3.4 

64 .  3M 

1 

.1 

97 

.9H 

4 . 1 

KERN  RIVER  PH  I 

52. 9M 

3.4 

96. 6H 

2.6 

56.4 

',i 

60,6 

- 

76 

.3M 

5 

0 

80 

,4 

89.9 

1 

,5 

79 

0 

• 

6 

.2 

78.1 

-  2.3 

72. 3N 

2 

.2 

61 

,0H 

2.1 

93 

,7H 

67. 9M 

1  .6 

KERN  RIVER  PH  3 

48  8 

49  9 

51.8 

54, 5 

69 

•  0 

73 

,5 

81,9 

79 

.3 

71.7 

63*9 

97 

,9 

48 

.4 
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49*0 

■ 

53*4 

1 )  2 

99.3 

1  0 
• 

• 

73 

.4 

3 

e 

76 
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* 

82,4 

2 

,  1 

76 

,1 

- 

5 

,( 
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2 

,2 

97.4 

,  ■ 

49 

.6 

I ,' 

6a  *  BM 

knights  PERRV  2  SE 

44*6 

51 '  1 

50.7 

99.2 

68 

,2 

72 

,3 

77,8 

72 

7 

73 ,4 

96 

,0 

49 

.8 

61*1 

L6  CRANO 

45  !l 

-  .2 

5o!5 

,5 

53,3 

2  6 

67 

.2 

I 

2 

71 

,9 

77.3 

1 

,2 

72 

.3 

- 

4 

72 , 2 

m        ,  J 

65.1 

1 

,2 

99 

,7 

2 . " 

45 

.3 

61*1 

lEMQN  COVE 

46.2 

.0 

90.9 

,6 

53. 1 

I 
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70 

.2 

1 

7 

73 

,9 

-  I'z 

60,3 

I 

1 

.3 

73 

8 

- 

9 

.4 

74,0 

-  .4 
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1 

,8 

99 

,6 

1.2 

47 

.1 
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46  4 

,  ( 

51.4 

I 

53.8 

,0 
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3.3 
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.2 
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73 

,9 

,3 
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.0 

73,9 

3 

.8 

' 

94 
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45 

.7 
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30.0 

29.8 
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34,0 

48 

0 

91 

,7 

59,6 

52 

3 

52  *  1 
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38 

,7 

31 

.3 

1 . 9 

52.2 

2 . 6 

55.8 

? 

69 

8 

6 

3 

73.9 

76 , 4 

3 

72,2 

,5 

73,1 

3.9 

66*9 

5 

,3 

97 

.1 

47 

.8 
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a 
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.2 

51.6 

1.1 

53.9 

6 

57*9 

2*fl 

68 

8 

2 

9 

72 

,7 

1 

78 , 2 

,  i 

72 

8 

- 

3 

,9 

66*9 

2 

.5 

95 

.8 

45.8 

•  j 
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1 

* 

LPS   BANDS   DET  RESV 

47.4 

51.8 

59,1 

9e!3 

70 

.3 

74 

,9 

79.5 

73 

2 
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55 

.9 

47 

.4 
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MADEIRA 
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-  1.5 

49.7^ 

.5 

51 .2M 

3,1 

95  5 

' 

69 

.2n 

2 

0 

72 

,3 
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72 

3 

- 

9 

,5 

71  2H 

53 

.9 

44 

.0 
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46 . 3 

51.3 

53. 6^ 

58,2 

69 

1 

72 

.4M 

76,5 

71 

9 

72,3 

66*2 

95 

.6 

46 
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46,7 

.6 

51.7 

.7 

54.4 

2  -J 
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72 

.6 

1 

8 

76 

,4 
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3 

,4 

79 

3 

6 

.2 
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68.8 

.8 
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47 

.9 
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44,2 

-  .9 

91.1 

1.3 

53.1 

,  7 

56,5 

3.2 

69 

2 

2 

8 

73 

.8H 
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,! 

73 

0 

_ 

3 

,4 

71, 6M 

64.7 

1 

,3 

54 

1 

44 

.0 
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4,0 
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46,5 

1.4 

90.9 

1(0 

53.6 

- 

.1 

57,8 

'- 
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68 

2 

3 

1 

72 

.0 
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76,8 

.9 

72 

0 

- 

2 

,4 

72,1 

1.1 

65.4 

2 
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59 

.0 

2.4 

49 

.9 

,3 

6U4 

.8 
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45.8 

,3 

92.0 

1,4 

54.8 

* 

59  0 

1'  7 

69 

5 

2.9 

78.2 

.0 

72 

8 

3.2 

72 , 8 
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99 

3 

1.6 

44 

,4 
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% 

H 

46. 6M 

40 ,  5M 

62, 2H 

66 

0 

73.8 

67 

4 

67 . 1 

60.0 

96 

4H 

H 

□RANGE  COVE 

46  ■  Of 

.9 

50. 9^* 

1 . 1 

53.0 

,5 

96.71' 

3  0 

69 

6M 

2 

7 

H 

78,5 

I 

,5 

72 

7 

* 

2 

.5 

55 

1 

1.0 

46 

,6 
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1.1 

52.6 

1.6 

54.3 

_ 
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98.0 

3.2 

71 

8 

4 

0 

75 

1 
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,4 

74 

5 

- 

4 

I: 
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1 

,4 

56 

1 

1 .! 

47 

,4 
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38.9 
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94 

6 
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2 
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58 

9 
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53.3 

49 

.1 

42 

.3 
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47,5 

44.6 

46.0 

49, 0 

63 

66 

5 

75.2 

66 

3 

66  9 
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56 

6 

48 
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46.4 
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54.9 

58,2 

67 

I 

72 

8 

77,6 

72 

6 

72,9 
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0 

46 

9 
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.9 
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3 

2 

68 

4 

_ 
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,3 
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- 

.4 
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9 
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44 
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' 

8 

99 
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3 
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9 

1 
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,9 

48 

9 
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42 
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*7 
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.5 
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66 

1 
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8 
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2 
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,3 
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46 
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.6 
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.7 
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7 

3 

9 
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« 
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3 

.7 

95 

9 
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45 

9M 

.0 
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47.3 

61 

4 

69 

2 

72,9 

69,6 

52 

1 

44 

0 
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45, G 

49 , 7 

•  7 
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- 

3,3 

94.6 

- 

6.1 

70 

9n 

3 

3 

76 

6 
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- 

1 

75 

9 

- 
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-  ,8 
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3 

.3 

56 

8M 

2.1 

48 

9M 

1.8 

62. 9M 

-  .4 

THREE  RVRS  EDISON  PH  I 
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53.6 

71 

4M 

75 

1 

62  .4 

75 

8 

56 

0 

49 

OM 
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43.2 

1.0 

46,2 

.6 

46.5 

- 

1.5 

90.0 

- 

3.2 

63 

2 

3 

7 

66 

8 

*5 

7*. 3 

,1 

66 

9 

- 

6 

• 

67)7 

-  1.7 

60,5 

,2 

52.0 

2.1 

41 

8 

■  1,0 

56.6 

■  .5 

TRAC^  CARBONA 

45  »7 

50,2 

53.4 

96 . 6 

66 

3 

71 

.1 

74.3 

70 

6H 

71,1 

69 

,  . ' 

59 

2 

49 

>4 

60 

TRACY  Pumping  plant 

46.5 

51,8 

95. 6H 

98.9 

68 

4 

72 

6 

79.9 

72 

4 

99 

6 

49 

9 

61  *9M 

V I  SAL  I A 

46«  4 

,  2 

52  ,4 

1.1 

53.8 

9 

4  ^ 

70 

6 

2 

2 

74.1 

- 

80, 1 

I 

73 

6 

- 

72  *  8 

66*  8 

1 

,3 

99 

, 

46 

9 

69  *  ^ 

- 

MASCO 

45.1 

-  .3 

52,1 

1.5 

53.9 

16 

58.9 

2*9 

72 

8 

3 

9 

76 

2 

*3 

82  .9 

76 

1 

- 

4 

\ 

74 ,  8h 

. ! 

66. 8 

1 

.3 

99 

8 

1*1 

46 

4 

•          t  1 

63*5M 

■     *  I 

yosemite  park  heaoqtrs 

40.2 

3.4 

42.0 

.9 

44,0 

^7 

47.2 

- 

3)7 

62 

1 

4 

7 

65 

5 

1.2 

73,2 

1 

2 

66 

2 

- 

4 

! 

65,9 

-  .2 

97.0 

,7 

90 

2 

9.5 

38 

9 

1.3 

54i3 

.8 

DIVISION 

45  0 
* 

1.6 

4S  ,4 

1,2 

50*  1 

* 

93.4 

2,9 

66 

5 

3 

6 

70 

4 

.6 

76,9 

1 

70 

5 

_ 

4 

5 

70 
0.2 

" 

1 

5 

54 

3 

2.fi 

49 

6 

1«1 

59.6 

•* 

•       •  • 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

58 ,  3I« 

55.  3M 

55, 3M 

57 .  IM 

65 

5M 

73 

9M 

7*.  11* 

74 

2 

69. 8h 

63 

IH 

96 

2H 

64 

AVAL^N  PLEASURE  PIER 

55.9 

1.9 

55.7 

1. 1 

56.6 

1.1 

57,8 

62 

5 

2 

4 

68 

1 

5.8 

69.4 

3 

68 

7 

1 

7 

3.0 

67*5 

4 

1 

63 

4 

99 

2 

4  0 

62  *  8 

2  8 

barrftt  dam 

50 . 2 

1.9 

52  ,0 

1.8 

51.9 

,  5 

54,3 

2*8 
* 

63 

8 

I 

8 

69.6 

2.2 

74,  3 

_ 

1 

72 

1 

- 

70.  1 

.  1,9 

63.7 

1 

96 

9 

1.4 

49 

6H 

"  ,2 

60*7M 

BIG  SEAR  LAKE 

36.3 

36. IM 

35. SM 

51 

7 

97 

IM 

59 

it 

41 

8 

34 

7M 

46  *8M 

BURBANK   VALLEY   PMP  PLT 

56.2 

2.9 

55.3 

-  .3 

" 

58,0 

. 

2.7 

67 

0 

2 

9 

73 

3 

5.4 

79!3l 

1 

3 

73 

7 

- 

9 

"',T 

,4 

Mis'* 

2 

8 

62 

7 

2.7 

94 

9 

•  1 

tachuha  lake 

55,3 

94*2 

94.  1 

53,9 

62 

3 

68 

6 

70 .3 

68 

7 

69 ,5 

65 ,4 

62 

8 

99 

61  7 

CAMPQ 

4B,8 

46.7 

47.9 

50.5 

60 

5 

65 

9 

72,0 

68 

4 

66 ,  9J' 

61,1 

94 

7 

48 

4 

57.  BH 

C A NOG A  PARK  PIERCE  COL 

57.5 

56*3 

57.9 

67 

5 

73 

1 

73 

1 

63 

3 

95 

2 

CHULi  VISTA 

54.9 

2.3 

2.3 

55. S 

96*8 

1  0 

61 

2 

7 

64 

9 

2  1 

67)9 

I 

3 

67,6 

_ 

7 

69*9 

3  0 

69*6 

2.! 

62 

4 

4  2 

96 

4 

2  i 

61*6 

I  6 

CLAREMCNT  PQMQNA  COL 

55.6 

3.6 

S4.0 

.5 

55.4 

',<l 

96!l 

2)6 

65 

" 

2 

3 

70 

8 

3)7 

74,4 

4 

72 

It 

- 

2 

2 

69.*  3 

-  3)2 

66.7 

8 

61 

7 

2)9 

99 

4 

zU 

63!oM 

!? 

CORONA 

56  ? 

3.6 

55.6 

1.3 

56  3M 

-•^ 

57 

66 

3M 

2.0 

72 

3M 

K  I 

74  if 

73 

1 

1 

I 

3 

1 

63.2 

59 

7 

2i  1 

64, 3M 

1,3 

Culver  city 

.  -  '  , 

4 .  C 

50,0 

1.6 

60 . 1 

59*0 

.  ' 

64 

2 

2.5 

69 

9 

».6 

71,4 

, 

70 

3 

i 

71*6 

3*1 

70 '0 

4 

4 

67 

6*5 

cuyamaca 

4  1  '9^ 

1.7 

1,0 

4,2 

56 

2 

I 

8 

63 

5 

1*9 

69.0 

64 

6 

- 

61*4 

a*  a 

'  . 

2 

49 

1 

2  *  fl 
• 

41 

0 

• 

* 

• 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

52.3 

50^6 

52!° 

53*9 

65 

1 

70 

7 

70*  1 

64*4 

59.7 

92 

9 

EL  CAPITAN  0AM 

56,7 

2.3 

55, 9M 

.  1 

55.7 

- 

1,9 

56.*9M 

. 

*,0 

65 

3 

4 

72 

OM 

3.0 

74,6 

- 

73 

8 

- 

2 

9 

71.*3 

-  3.3 

68,9 

5 

63 

1.9 

97 

3 

1*2 

64, 3M 

M  ,3 

elsinore 

_ 

53.0 

,  I 

57. 6H 

58 

79 

4M 

77 

Oh 

1 

4 

A7* 

2 

62 

2 

93 

2M 

£500*^0100 

56*0 

4.4 
..... 

55.0 

1*8 

55.8 

* 

1  '*  H 
• 

65 

3 

2 

4 

70 

6 

3.7 

73  2 

72 

3 

_ 

1 

2 

• 

3 

1 

62.9 

4*  R 
• 

95 

2 

?  *  5 
*• 

6 

1.6 

F0NTAr4A  KAISER 

61*1 

60. 2 

60'? 

68 

7 

76 

9 

77.9 

76 

0 

71  *? 

69 

2 

96 

9 

67  0 

GILLESPIE  FIELD 

55,4 

Hit 

57.6 

98  9 

66 

3 

71 

4 

73 

8 

72.9 

68*6 

61 

8H 

93 

7 

64*  2M 

HENSHAh  DAM 

45,7 

47.8 

48.4 

9l!3 

61 

7M 

71)9 

66 

6 

66,3 

58!3 

43 

7 

1 

IDYLLHlLO  FIRE  DGPT 

44  5 

42  8 

41  8W 

44  8 

56 

0 

62 

1 

68  5 

64 

1 

50 

6 

43 

9 

JULIAN  MYNOLA 

49,7 

47.5 

46.7 

47.8 

58.8 

66 

1 

71,3 

68 

1 

• 

60*4 
*  • 

56 

8H 

49 

2 

S7*7M 

laguna  SEACH 

54.41* 

1.8 

53*8 

,3 

54.  IM 

1  0 

94.2 

3'  4 

61 

4M 

7 

64 

9 

1  A 

68 ,  OM 

66 

5 

_ 

1 

e 

4 

3 

62 

4H 

4 

96 

7  Q 

61  'qM 

0 

LA  MESA 

59.3 

5.4 

57,3 

2,3 

98.3 

2 '  ^ 

* 

64 

2 

1 

8 

70 

5 

5*1 

* 

72 

4 

3 

716 

'  7 

69  *  1 

3 

1 

65 

1 

4*7 

98 

8 

3 '  4 
* 

64  *  7M 

24 

lohpoc 

53.7 

54.4 

94,3 

Ilia" 

58 

3 

63 

I 

62)9 

65 

0 

65!  8 

65.0 

61 

94 

5 

59,4 

long  beach  mSO  AP 

60  1 

5  9 

59  3 

3  8 

99 .9 

66 

3 

2 

2 

72 

0 

4.7 

74 

2 

9 

5 

4 

66 

2 

99 

0 

*  3 

I  *  i 

LOS   ANGELES  HSO  Ap 

60.0 

5.5 

57,9 

2*3 

98,4 

1*9 

5H  *  n 

*  A 

63 

3 

1 

4 

68 

0 

70  *  I 

69 

3 

_ 

2 

7n' t 

1*7 

4 

0 

65 

9 

5*4 

60 

1 

**  I 

LOS  ANGELES  CIViC  CTR 

59. 4 

2 . 7 

56,4 

-  1.7 

58,4 

87*a 

64 

3 

4 

71 

1 

72,6 

71 

6 

_ 

2 

s 

77  A 

I 

70*7 

2 

3 

66 

9 

60 

2*3 

68*2 

*4 

MT  HIlSQN  2 

49.3 

7.0 

44.2 

1.5 

45,0 

■ 

49  *  IH 

3*8 

99 

9M 

4 

7 

64 

3 

1.3 

65 

it 

- 

5 

7 

62  '3 

-  5*0 

56*5 

1 

54 

5 

* 

48. 

3 

59  *  7M 

* 

NEW  CUYAMA  FIRE  STA 

44, IM 

46,9 

47,3 

49)9 

63 

2 

67 

7 

73!! 

65,6 

66.3 

56,3 

53 

8 

49. 

8 

56. 9M 

NEMPORT   BEACH  HARBOR 

' 

' 

1.8 

61.8 

8 

69 

5 

1.9 

67 

1 

9 

2 . 5 

4 

1 

63.7 

4.6 

99. 

4 

4.3 

1.6 

OCEANSIOF 

56  .4^ 

55  ,0 

56.8 

5h*7M 

59.5 

64 

5 

66*8 

66 

7 

A?'  S 

66 

6H 

98. 

2 

61 'sM 

Oj  A I 

55  ■  2^ 

4  2 

53 , 9 

,9 

54.9 

- 

58*5 

3 

63 

6 

1 

0 

69 

7 

71  *  iM 

70, 

8 

2 

5 

7n  4 

1 

5 

61, 

7 

93. 

7M 

1  4 

63  aM 
ll'f 

OXNARQ 

56.1 

4i3 

56,0 

I.* 

56.7 

1*9 

56*9 

61 

9 

2 

6 

67 

0 

5*4 

69*0 

68. 

3 

2 

7 

69  8 

4*9 

68*0 

5 

3 

65, 

4 

6*8 

60. 

9*4 

63.  1 

3*6 

PALO^AP   MT  OBSERVATORY 

45.4 

2.3 

42,4 

-  1,5 

43,4 

lit 

45!4 

I 

99 

0 

2 

2 

65 

8 

1^6 

7l!0M 

1 

9 

67. 

1 

4 

9 

6U4 

-  7)2 

56il 

-  3 

7 

91, 

1 

!4 

44. 9H 

94, 4M 

-  l!6 

PaSAOE*^  A 

58  8 

4  6 

56  0 

58,1 

57 

65 

7 

2 

1 

71 

9 

4.1 

72.5 

2 

0 

2 

7 

65, 

5 

98, 

2 

POMONA  CAL  PDLY 

56,4 

9.6 

54.7 

1,6 

56,3 

• 

• 

69 

3 

2 

1 

70 

9 

71. 

8 

2 

7 

• 

3 

6 

64, 

8 

• 

57. 

IH 

* 

2.0 

RAMONA  PTRE  OEPT 

56,1 

54.4 

94,2 

S4*6 

63 

5 

68 

6 

71  *(1 

69. 

7 

60. 

53, 

6 

01 . 5 

REOLANCS 

55,5 

4.0 

53,7 

,2 

99,4 

97*1 

2  9 

66 

3 

1 

9 

73 

1 

76  *0 

74, 

4 

2 

7 

716 

-  2  3 

67  *9 

1 

9 

54, 

2 

I  6 

RIVEBSlDE   FIRE   STA  3 

56,0 

3.9 

55,7 

1.6 

97,0 

,'9 

59)0 

I 

li3 

68 

6 

3 

8 

74 

1 

76)9 

9 

79, 

0 

1 

1 

73!o 

-  .4 

68.6 

2 

5 

62, 

2 

4.0 

94, 

1 

U2 

69.0 

1,7 

RIVERSIDE  CIT  EXP  STA 

J7.4 

59.9 

57,1 

f  ?  •  ? 

68 

5 

74 

1 

79. 

4 

64, 

1 

96, 

2 

SAN  BERNARDINO  CO  HQSP 

57,* 

5.4 

55,7 

1.5 

57,1 

. 

.  - 

69 

1 

3 

9 

75 

1 

7i  *  A 

76, 

5 

1 

7 

7«*  A 

. 

49  *  9 

2 

4 

64, 

0 

96, 

1 

a  □ 

66  '  0 

Q 

sanqberg  hso 

48.  OM 

7.8 

42. 3M 

.1 

43, 2H 

'4 

44*7 

4*5 

60 

0 

4 

3 

69 

0 

1*0 

72*2 

66, 

1 

6, 

9 

63*6 

-  9  3 

99*7 

9 

54, 

4 

6*1 

46, 

2 

43 

55  5M 

*9 

San  DIEGO  WSO  Ap 

3.7 

59.6 

2.9 

60,3 

2)2 

61.0 

!3 

69.2 

1 

9 

69 

7 

4)2 

7l!l 

1 

5 

72, 

4 

1. 

0 

73,6 

3.9 

71.2 

5 

1 

66. 

8 

6io 

60, 

7 

4,0 

65,9 

3.1 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

9S.1 

4.1 

56,6 

•  B 

58,1 

.6 

59.2 

_ 

1.7 

66 

7 

2 

3 

72 

2 

J. 9 

75, 3M 

1 

2 

73, 

3H 

1. 

4 

73,2 

.5 

69.9 

2 

8 

64. 

2H 

4.0 

97,3 

2.0 

69. 3M 

1.9 

San  JACINTO 

53.6 

4.3 

53.1 

1,7 

53,6 

,1 

96.6 

2.2 

67 

1 

2 

7 

72 

7 

2.9 

76,8 

9 

73, 

8 

3. 

7 

71.9 

-  2.1 

69.6 

7 

58. 

3 

2.4 

91, 

0 

.6 

62.8 

.9 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

M 

92.8 

N 

92.3 

95 

6M 

60 

3 

61. 7h 

64. 

9 

64. 8M 

64.5 

SANTA    ANA    FIRE  STATJQN 

61. 2n 

7.0 

56. IM 

60, OH 

2.6 

59. 9M 

,4 

M 

M 

M 

M 

M 

H 

M 

n 

SANTA  BARBARA 

9S.S 

2.6 

59,1 

,5 

97,5 

1.6 

56.9 

1.5 

60.8 

2 

67 

9 

4,4 

67, IH 

5 

68, 

9 

67.6 

.6 

66.7 

3, 

3 

63. 

9 

4.9 

97. 

2 

2.7 

62. OH 

1.7 

SANTA  SARBARA   PAA  AP 

50.9 

-  .7 

53.8 

.5 

94,6 

.1 

54.6 

2.7 

99 

5 

2 

65 

5 

3.5 

65,3 

2 

67, 

1. 

7 

66.3 

3.3 

66.5 

4, 

9 

60, 

4 

3.4 

93. 

9 

Ul 

60.1 

1,3 

Santa  maria  hSO  ap 

52.5 

2.0 

52.5 

.5 

92,4 

,4 

91.7 

3.2 

97 

2 

1 

62 

1,1 

63,8 

1 

7 

64, 

7 

2. 

4 

69.3 

2.7 

62.3 

1, 

9 

58, 

8 

2.7 

91. 

8 

.0 

58.0 

1,1 

SANTA  MONICA  PIER 

59.3 

3.8 

57,6 

1.5 

97,5 

57.0 

1.5 

59 

6 

-  1! 

1 

65 

Im 

2.1 

67.3 

1 

0 

67,2 

3 

70.0 

3.6 

68.5 

4. 

7 

67, 

3M 

7.0 

63. 

9 

7,0 

63. 4H 

2.4 

SANTA  PAULA 

56. 7M 

55, 9M 

56,311 

96. 4M 

60 

4 

66 

9M 

69. en 

64. 

2 

M 

62.  3H 

63, 

9 

98, 

5n 

SUN  CITY 

50.5 

91.4 

52,0 

56.0 

67 

5 

73 

7 

77.7 

74, 

3 

71,6 

66.0 

99. 

9 

91. 

2 

62.6 

Sea  Relerenc* 


Notes  FoUowing  Station  Indsx 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


TOKItlNCe 

TUJUNCl 

TUSTIN   laVINE  DANCH 
THITCHELI.  01" 
U  C   L  1 

UtLANO  9  N 

visn  2  NNi 

■  ADNIIt  IPKINCS 
VOKtA  IINOI 

OIVIStON 


SOUTXE'IT  OtSEKT 
tASINS  07 

lAKE* 

BADSTOk 

•EAUHONT  1  E 
aiSNOP  HSO  AP 
»I.VT»E 

»IYT"E  FAA  AI(lPO«T 
■  ODIIEGC   DESE'T  PARK 
IKAHLEV  2  IK 
DAOOETT  FAA  AHPOUT 
DEATH  VAlltV 

DEEP  SPKINOS  COLLEGE 
EAGLE  MOUNTAIN 
El  CENTPO  2  SSH 
EL  NIKAOE  PIELD 
FAH'ONT 

COLO  DOCK  KANCH 
HAUfE 

HAVFIELO  PUnPlNC  PLANT 

INPE>IAL 

IHPE>|AL  FAA  AP 

INDE'ENDENCE 

INDIO  L   S   DATE  GARDEN 

INVOKEKN 

IRON  MOUNTAIN 

LAKE  APROHHEAD 

LANCASTER  RSS/FAA 
"ECC<  >1RE  STATION 
niTCNELL  CAVERNS 

nojtVE 

nOUNTAIN  PASS 

HT  SAN  JACINTO  H  S  P« 
NEEDLES  FAA  AIRPORT 
PALHDALE 
PALM  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 

RANDSIURC 
THERMAL  FAA  AP 
TRONA 

Tkentynine  palms 
valtermo  fire  sta  h 

VltTORVtLLE  PUMP  PLANT 
UNITE   MOUNTAIN  i 
UNITE  MOUNTAIN  2 
■IlOROSE  RANGER  STA 

DIVISION 


94.2 


93.0 
40.0 
Si,* 


94.8 

36, 9M 

97.7 

93.9 

42.0 

47.6 

96.7 
41.3 
99.1 
J7.3 
94.2 


43.1 
94. 7H 
90,0 
46.4 


34,2 
94.6 
46,4 
60.9 
99.9 


91.0 
44. 6H 

49.1  j 
29.9  ' 

le.i 


4.9 

3.7 


96,9 
93.3 
99.1 


96.4 
91.9 


91.9 
40,3 
96,1 


37, 9M 

60,3 

99.0 


99. 6H 
43,0  I  ' 
96,7h{ 
60,9 


96,3 
96,4 
47, IM 


96.2 
99.4 
99.7 
93. 6H 
96.6 


97.0 
94.3 


97.9 
99,6 
96,7 
94. IH 
97.0 


64.3     -  9.9 


67.0 
92.0 
62.6 
67,7 
69.0 


92.6 


43.2     -  4,2 


67.0 
61.9 
62.6 

90. en: 


97.6  '  -  3,6 


63.6 
69,0 
64,3 
61, 6H 
62,3 


64,7 

63|1 


67,3 
40,6 
31.6 


8. 
i 

2.0  66.2 
70,9 
1.4  66. 

70, 3M 
67,9 

70,6 


,6  70.1 
,6  66.9 


76,ini 

79.3 
77.9 


66.9 
79.7  ' 
70,4  , 

69,en| 

66,7  I 
47, eM 


67.2 
71.6 
63.1 
66.9 


76. OM 

69.2 

61.7 

73.6 
66.0 
77,0M| 
74,eH| 


76.9 
66.3 
60. S 


70. OM 

71,9 

71,6 

69,211 

69,1 


7^.1 
71.4 


63.9  ,  -  l,( 
76.0  - 
76.4  - 
69.9  - 


91.9     -  2, 


69.4 
89.9 
101.0 

73. 4H 

93.3 

89.1 

7S.2 

78.3 

90.7 
79,6 
86,8 
90,6 
90.3  I 

79.9 
90.8 
64.6 
93.6 
68.1 

81,4 
91.9  ' 
83.1  ' 
63.41^ 
77,7  1 


62.6  ' 
89.9 
88.2 
88.4 
74. SM 

79.0  1 

92.1 

49.4 

eo.OKj 

63.4  I  . 


69.3 
70,7 
69,7 


71.9  , 
70,0  I 


70.2 
68.2 
71. OH 
66,  IN 
69.6 


71,0 
69.1 


77. 4M  -  9,( 
73.3     -  2,e 


66.6 
87.1 
66.1 
84,9 
94,4 

66, 9H 

69,7 

89.6 

69.6(1 

70.5 


84,3  ! 
89,1  [ 


86.9     -  2.3 
77,1 
90. 1 
63,7 


70.9 
81.3  I 
71.1 
70.6 
9.9^ 

46,1)1 
62.4 
72. IN 
81.4 


79,7  I  -  6.2  ■ 
67,3  I 

82.0     -  9.C  ' 


36,4 

72.011 


66. 2H 

70.9  I 
43.711 
36. 7H 

73.7 


69,3 
69,0 
66. 6n 
64. 7H 
66.9 


69.9 
69.8 


69.7  -  2.9 
66.6  -  .7 
61.2  I  -  4.1 


80.4     -  7,2 


86.4     -  2.9 


4,3 
3,4 
2.4 

3.0 
1,9 


69.8 
61.1 
63,8 
61.0 
67.2 


69.3 
61.9 


64,7 
63,8 
97,6 


71,6 
74.9 
73.2 
70.4 
77.3 


82.6  -  3.0  ' 
68.8  : 
70.6     -  2,7  I 


3.3  I 

4.4  ' 
3.9 


62.1     -  3.9  ' 
74. OM 
62. 3«  - 
99.9  - 


35,8 
30,3 
S9,2M( 

69.7     -     .7|  1 


9.9 
4.9 
4,9 

4,6 

♦.1 


1.4 
4.0 

4.6 


62, 4M 

69, e 
63,3 


36, OM 

62.0 

95,9 

66,9 

64.3 

97.2 
64.0 
97,9 
99.1 
92. 4H 

93.6 


59,9 
95.6 
96.9 
92.9 
61.7 


99.4 
94. » 


2,9 
3,1 


3.9 


42.7     .  3,4 


93.7 
97.3 
94.1 
49,7 
49,0 


32. OH 
92.3 
44. 5M 


NoIM  Followljig 
-  5  - 


SUIloa  lBd«K 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


NDRTh  COAST 
ORAISACE  01 
ALDERPQINT 

ANCKIN  PAC  UNION  COL 
BIG  BIR  RANGER  STATIOX 
BOONVILLE  MNTNC  STA 
ftPANSCOHB  3  NNM 

BRICGEVKlE  *  NNW 
BURNT  RANCH  1  S 
CALISTUGA 
CALLAKAN 
CAZAOERO  3  H 

CECILVULP  J  SE 
CLEAR  CREEK 
CLOVERDALE  3  SSF 
CORCO  Nn  1  OAN 
COVElC 

CRESCENT  CITY   1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CUHMIKGS 
DUTTOhS  LANDING 
EUREKA  WSO  CI 

FOREST  GLPN 
FORT  BRAGG 
FURT  CICK 

FORT   JONES  RANGER  STA 
FORT  RQSS 

GARBERVKlE 

GASOUET  RANGER  STATION 
GRATON 
GREENVIEW 
OUERNEVILLE  2 

MflPPY  CAMP  RANGER  STA 
HAYFORK  RANGER  STATION 
HEALDSBURr. 
HEALDSBURG  2 
HILTS 

HOQPA 

IDLEWILD  HHY  MNTNC  STA 

KENTFIELO 

KLAMATH 

LAVA  BEOS  NAT  MnNUMENT 

MAO  RIVER  RANGER  STi 
MOUNT  HEBRON  RS 
MUIR  WOODS 
NAPA  STATE  HOSPITAL 
OAK  KNOLL  R  S  2 

QAKVILLE  1  WNW 
OCCIDENTAL 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUHA  FIRE   STA  2 

POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  PH 
RICMARDSDN  GROVE   ST  PK 
SAINT  HELENA 
SAN  RAFAEL 

SANTA  ROSA 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
SCOTU 

SKELTER  COVE  AVIATION 
SKAGGS  SPGS  LAS  LOHAS 

SONOMA 

STANOISH-HICKEY  ST  PK 
TRINITY  RIVER  HATCH 
TUIELAKF  //R 
UK  I  AH 

UKIAH  4  HSN 
UPPER  MATTOLE 
HARM  SPRINGS  0AM 
WEAVERVILLE  RANGER  STA 
NEEG  FIRE  DEPARTMENT 

WILLITS  1  NE 
HILLOk  CREEK   1  "M 
YREKA 


SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 
ADIN  RANGER  STATION 
ALTURAS  ranger  STATION 
ALBURN 

AUBURK   0AM  PROJECT 

BLUE  CANYON  HSHO  //R 

BOWMAN  DAM 
SPANNAN  ISLAND 
BROOKS  FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RS 
BUCKHCRN 

BUCKS  CREEK  PH 
BURNEY 

CANBY  RANGER  STATION 

CANYON  DAM 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

CHALLENGE  RANGER  STA 
CHESTER 

CK-ICO  UNIVERSITY  FARM 
CLARKS  VALLEY  MUDD  RCH 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 

CCHASSET  1  NNF 
COLEMAN  FISHERIES  STA 
COLFAX 


2.B>I- 


2.»» 
3.S5 
.5^  9.11 

B.9S 

•.5*-  «.0« 
7.09 
2.0^.13.6'. 
.351 

i.as.  9.s« 


6.38 

3. BSE 
7.7* 


6.97 
10.99 
2.6Ar  A. 13 

3.32; 
9.6«l 

9.00- 

U.OTj 

I3.50l  3.62 
.81! 
7.51:  2.36 

l3.«ol 

7.56i  1.9A 
10.631 

i:i 


.96 


.32 


11.171 
12. A2' 

2.A8!-  3.92 

«.72! 

3.90 


1.2«L  2,97 


B.A3 
S.33 
2.93 
2.A2 
3.92 

10. 


1.11 


2.S6^  3 
l.tBk  3 
2. Oil 
1.91| 
A.02I 

3.39I 
3.3S 
l.Oll-  3.4* 
1.28: 
2.52| 

2.061 
3,90' 

1.621-  3.30 
1.19 

2.60^  2.27 

5.25H  2.71 
6.051 
*.96>-  3 

i.e5 

3.12^  1.71 

2.00| 
2.30k  2.79 
5,S9| 

1.09^  3 

2.78| 
8.3a;-  2.63 
2.031-  2.82 
I.93I 
2.S2| 

3.84-  2.25 


3,45 
5.90 
2.59k 
5,68: 


2.30[-  .73 


2.25 
2. 85 
2.49 
6.35 

2.29 
1.34 
3.90; 


2.3* 
.63I- 
.7*. 


1.27 
.46 

.57|-11.69 
4.»er  8.38 
3.91-  6.92 

.32-  5.39 


.86.  9.38 
2.06 

7.82 


.391-  6.*1 
2.97: 

8.27 


4.82K  3 

10.82|  1 

10.61:  3.92 

1.95h  1 

5.89| 

8.74'  2.27 
13.901 

2.431-  3.17 
I.45I 

2.6II-  1.91 
8.71: 

8.60I  1.33 


1.47, 
4.68h  1.19 


1.30k  6, 
.121 


3,01 
1,3B 
2.44- 


8.701- 
1.30 

.461-  2.85 
9.37h  1. 


5. 28-  .65 


i.nl-13. 

.22>-  6.4B 
.81).  < 


.9B{ 
.67; 
.86^ 


9.121 


4.B9| 
1.01: 
4.11:  . 

4.041 
4.92i-  1. 
3,72 
.77: 


1.1*1-  1,77 


1.651  .4 

4.32[-  1.2 

1.97k  1.75| 

E  4.05  1. 16 E  2.31 


.05 

1.31 
3.24-  2.97 
4.73|- 
3.07L  2.B1 
.97k  2.03 


1.78 


3.49: 

.381- 
2.021- 
1.40k 


3.95- 
1.12- 
1.91- 


2.71 
3,81. 
3.79 


1.15 

.7lk 
1.31K 


2.50 

3,eiK 
2,05 

1.03k  2. 


1.B3 
3,75 
3.01 

.30- 
3.03 

3.61, 


82:   2. OIK  .32 


2,1*K  2.94 


1.12 
l.*8 
1.27 


3.35 
.88 
.27 


3.9* 
9.99 
9.40 


2.1*-  1 
2.03 
2.92-  2.95 


2.23-  2.60 


1.90 
.99 
1.22 


4.42' 
2.39 
2.16-  2.20 


:n[ 

.001- 
.3*1 
.00k  1.2B 


.94k  1.97 

.00! 
.19K  1.16 
1.00 

.i5r 

.OOk  1.27 


.21L  1.79 
.08 

.OOk 

.ool 


.ODk 
.94| 


T  -  I. 10 
.11-  .97 
.00-  .66 


.07L  1.37 
.90^  2.81 
1.69 
.OOh  .43 


.00-  1.39 
.03 

.DDK  .73 


1.42 
2.17 
1.81 
3.30 


3.43 
1.12 
3.57 


3.22 
3.U 


.05|-  2.35 
1.91 
.OOH  .94 


S««  Relerenc*  Notes  Following  Station  Indox 


2.95 
1.94 
1.12 
l.li 


*.07i 
1.63 


1.16 

1.85 

1.  «8 
1.00 

2.  B6 
2.35 


1.73 
1.67 
1.26 


.91 
1.39 
2.45 
1,87 
1.43 

1.31 


2.B6 
1.04 
1.22 


1.5! 
2.07 
2.22 


1.2( 
.69 


1.03 
2.9( 


1.59 
1.75 
3.6B 


2.37  2.14 


2.21 
2.03 
1.35 


2.161  2.09 


.81 
1.06 

.99 

1.04 

.04 
1.72 


1.64-  2.90     1.291.  6.01 


2.70-  2.91 


.60-  7.94: 


12. 94.27. S2 
IB. 32 
16.76 
3>.69 

36.27 
22.88 

12. 431.25. 32 

12.93 

30.69 

21.28 
28.82 

1*. 511-29.00 
13.31 

20.711.22.19 


1|.22.1 


7.03;  .B6kI3.9 


.6^  3.67     1.40k  7.12  .481.10.76 


2.55     2.77k  7.31 


1.64! 
.67L  9.68 

I.OBkIO.91 
.371-10.04 
.89k  3.89 


1.. 


98     1.15-  4,72 


33.2lk37.«9 
40.20 

31.58K40.66 

8.1*1 
21.7lKlS.09 

26.471 

21. 011-18.89 
38.69i 

11.9bL  9,e4 
17.9Bl.22.97 

29.12: 

47.27|.46.34 
13.91k28.B2 
12.54: 
16.*6| 

24.381-32.99 
14.*0i 

13.671-28.68 
14.16' 

12.69|.  9.09 

25. 39! 
34.1*1 

2O.61I.2B.0O 
44.27 
B.13 

26.96[ 

9.81K  2.60 
I6.80U20.9* 
10.*6i.l4.>4 
13.18 

10.281 

2O.75L33.j3 
34.28k39.B3 
29.8Bl.27.40 
B.9B|.15.71 

2l.23| 

19.19L26.91 
29.80 

10. 411-24. 99 


ll.39kl9.16 
23.63 


3.31-  4.40  1.10k10.9S 


2.39^  2.64 


3.79-  7.68 


.42-  2.91     1.90-  3.74 


.87-  3.27  2.32-  6.72 
.67-  3.69     2.45-  6.60 


.26     2.55-  6.44 


1.15k  2.17 


11.34 
33.33 
15.57 
9.48-  1.43 
.9a|-  7.4*^   14.08. 2*. 39 

19.99 

32.77  .*8. 59 
14.47 

17.53 .21.08 
11.64 

22.63 
24.03 

12.40.  6.43 


.7S.  7,09  18.62- 


11.16 

6.541-  6.73 
11.76k24.04 
11. ei 

23.48|.44.10 

26.67k40.76 
6.28 

4.34K19.9S 
24.451.47.69 
32.14 

23.01 

9. IB 

9.70 
14.41  -29.96 
14.09 

21. 48^46. 42 
9.eill24.38 
10.40-16.32 


.881-11.99  : 
.0*.  5.80 
3.77 


19.97 
11.76 

19. 38^34. 02 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


l.ooj- 


2, It-  9. 79 


 liZi  


CCI.01TE  tatlft  HOUSE 
CCLUSl  2  SSm 
CCOl 

CCKNlhC  HOUGHTON  RANCH 
DlNl  7  SE 

OiVIS  2  USV  EXP  F»H 
OEEK  CKEEK  FDKEBAV 
DELTA 
OE  SABL* 
DOtSIhS   1  S 

DCWNievinE  RANGE"  ST» 
OUNNIGAN 

OUNSMIIR  RANGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 
FAIRFIELD  FIRE  STATION 

POlSOP  DAH 

FORESTHILL  RANGER  STA 
PRENCP  GULCH 
GEORCETOHN  RANGER  STA 
GIBSO"  Hwy  HNTNCE  STA 

COLO  PUN 
GRASS  VALLEY  2 
GREENVILLE  RANGER  STA 
GRIZZLY  ISLAND  REFUGE 
HARRISON  CULCH  RS 

HARRY  ENGLERRIGHT  OAH 
HAT  CREEK  PH  1 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
lOHA  HILL 
JESS  VALLEY 

KELSEY   I  N 

KlLlRC  POKER  HOUSE 

LAKEPCRT 

LAKE  SOLANO 

LAKE  SPAULOING 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
LOOKOUT  3  KSH 
HANZAMTA  LAKE 
HARKLEY  COVE 
MARYSVILLE 

HC  CLCUD 

nIOOLETDMN 

MINERAL 

MOUNT  SHASTA  USD  CI  / 
NEVADA  CITY 

NICCLAUS  2 
ONO 

ORLANC 

OROVULE  RANGER  STA 
PACIFIC  HOUSE 

PARADISE 

PASKENTA  RANGER  STA 
PAYNES  CREEK 
PIT  RIVER  PH  I 
PIT  RIVER  PH  5 

PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IPG 
P0R70LA 
OUINCY 

RED  BLUFF  USD  AP 

REDOING  FIRE   STA  2 
REPRESA 
RID  VISTA 
RCCKLIN 

ROUND  MT  P  C  AND  E 

SACPAPENTO  FAA  AP 
SACRAPENTO  hSO  CI 
SHASTA  OAH 
SHINGIETODN  2  £ 
SIEPRA  CITY 

SIERRAVILL'E  ranger  STA// 
STONYFORD  COOLEV  RANCH 
STONYFORD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 

TMIN  LAKES 
UPPER  LAKE  7  w 
VACAVILLE 
VINTON 

volta  power  house 

nhiskeytown  res 
williams 

WILLOtS 
WINTERS 

WOOOLAND  I  WNM 


DIVISION 


.'5 

i.oiLii.aelE 

.ti-  2.«2 
.♦6-11. 59 
.in- 
.32 


1.04.10. 71 


OS 


NORTHEAST  INTERIOR 

BASILS 
BOC< 
eODIE 

BRIDGEPORT 
CED'RVILLE 

DDNNER  MEMORIAL  ST  PK 
ODYLE 

doyle  9  sse 
ellery  lake 
fleming  fish  and  came 
fort  bidwell 

GEM  LAKE 
MONO  LAKE 
SAGEHEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 


.2  -  B.B^ 
1.3«>12.12 


.7S-  3,59 

.7»-  9.31 
.23i.lo.60 
.70U  9.3S 
.A8I.  6.17 
.81-10. 39E 


.19.  3.06 
.68.  7.96: 
.22.  A 


1.37 

.211.  3, OB 

•"I 

.10- 
l.A* 

l.«3t-  8.19 
.3lL  B.31 
.33-  3. 
.«9-  2.00 
.61-  9.31 

.32 
.32 

.24.  3.4B 
.»7t  ».2a 
.«2^  3.27 


.63'-  t.29 


79  5 


.02- 
.39. 

.13 


''1 

2.21 
,96.  .08 
,23-  2.93 


9^  .5 
't\-  1.9 

i 


,3^ 


B9<.  2.AA 
.60-  2.00 


1.12 


1.32 


l.BBr  3 
1.13.  A.17 
2.22^  3.89 
1.22;-  2 
2.96-  4.37 

.90| 
1.48 
1.87^ 

.901 
3,91.  3.14 

2,71 
1.24k  1 
1.92 


1.12 
1.34-  1 
1.69r-  3.39 
1.47-  I 

1,94^  3.02 

.tir  2 


16 

30.  1.92 

39-  .97 

43-  1.67 

93-  .74 

49  .91 

94 


3.97 
3.09 
1.B3 


1.10 
.77 
.92 


3.95 

.1 

.26i 
.94L  1 

1.0l| 

.2<^ 
.431 
1.00b  2.94 

li27L  1,14 


2.43]  1,12 


7,091 
4,4T- 

i.oi 

1,66^ 
1.29p 
9,9o| 

.nil 

1.42| 


2,49 


2,4* 

.4Tk 
2,30 

2,70^  1.90 
1,241- 

1.98 


3.37^  ,23 
1.87^  2.39 
3.79I 
2.94^  1 

1.9^ 
3.77^ 

i.bb| 

I.9T 
2.4ft-  2.47 


3.94 


.96-  .99 
l.Olr  2,36 
1,69K 

3.61' 
l,25i- 
.941 
1.62^ 
3.83! 

1.93- 


1  ,04- 
4,72i 
1,19- 


2,07- 
4.97 
1.38- 
.19- 


,181 


8| 

4L  1,13 


,02k  2,38 


,10r  3 
,00k 
,07l-  2,40 
,00r 


,04i-  1,13 
,03H  1,76 

'     1  • 
.02!-  1,62 

.oof- 

.ool 
,ooh 


,02 

,00k 
,00r 


.091- 
.OBf- 
,091 
,00 


,13. 
1,991 
,09| 


.321. 
,04L 
,43L 

•  n\ 


,13 


,781 
,90k 

.04L 

,01^ 
.38. 
.101-  1.00 


.03- 
.05L 
.121- 


3.41{ 
4.041 


1.19 
2.9d 
3.32 


.03 
.00 

.od. 


.29k 
3.931 
l.B9i 


1.6^ 
2.9d 
2,6d 


2,lJ 
3,9 


3.8(i 
l.ST 


2.3J 
1.66 


i.oe  i.oei 


.29 
1.24| 


2,9C 
.06 
2,93 


■4 


1,82 
1,32 

i:',5 


1 ,641 


1,97  1.23 


2,3CE  1,10! 


2,86  2,14 
1,01 
.59 
1.21 
3.09  2 


l.B6| 
1.12, 


1.86  1.45 


1.66'  1.37 


2.32  1.97 


1.15 


2.10  1.44 


2.16  1.60 


96-  1.48     l.07l-  2,14 


2,53k  6,33 


2,42^  6,07 

,25k  1 
1,42.  e 

,95k  1,79 


2,17k  9,31 
2.02i 


1.65| 

1.031 

,40k  1, 
1.86! 

2.17.  4.98 
.4lk  1.90 

1,721 

l!9lk  1,91 

.66 
2,47k  6.49 

,71 


1.54-  9.62 
2.21-  3 
1.20-  3 

.90r  4,19 
2.03-  4.90 


79! 


.79 

.43kll 
.86.  2.34 
.93k  9.63 
.66k  3.20 
1.26 

•  23 


.3«k  9.99 


.53^ 


.94.  8.46 

.991-  8. 

.9lk  9.09 

.73-  9.52 

.74.  9.59f 

.33 


12, 641,28, II 
4, 20.11, S3 
11,99| 


5. 621-11, 66 
24.79 
33.90 

22.66. 4}. 39 
19.61 

2l.27k44.64 
9.23^11.39 

23.72.39.89 
9.19.14.93 
8.26 

8.30: 
17.38.39.14 
20.18 
17.07 
31.79 

18.92.38.14 
16.91 
12.35 
7,69, 
16,70 

11.82 

8.04.10.94 
12.06 

18.55-33.17 
14.8Bh  2.99 

12.92 
22.97 

9.96-19.94 

7.26 
24.77.44.76 

3.41 
10.91 
22.08! 

7.781 

7.41.13.56 

20.56.32.21 
12.34.34.49 
17.93.36.39 
14.21-23.28 
18. 44. 37. OB 


.50^  2.11     1.02.  2.61 
.67'  .431 
1.99-  4.78       .06^  9.25  19.76.31.63 


1.09     I. 00-  1,94 


,31^  1,08 
,271-  2,44 
.OH-  1 


13k  1-97|  1,07 
1.97 


88^   1,06-  1,49 
.71 
2,16 

1.28-  4.65 
.44k  3.07 
2.34 
.36!-  1.31 
3.68 


.38. 
.24k  3.33 
1.22 


2S.6B 

11.85-27.94 
14.21 

9.60-12.52 
10.61  -31.66 

7. 20.14. B6 


6.29.10.97 


.98-  1.76 
.64k  1,73 
,69^  1,43 


■Mi 


23.51 
17.90 
B.13 


5.18-12.76 
6.60.13.65 
7.05-10.23 


13.13.23.32 


10.14kl2.13 
11.63 
9. 36 

9.69.  4.91 
18.47 


Sm  B*ter«ac«  Holm  Followtng  SiaHob  Indax 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


JANUARY  FEBRUARY 


SCrTEAASER  OaoaCR  NOVEMBER  OKEMBER 


SUSANVIILE  AIRPORT 

TAHOE  CITY 

TERBD 

TRUCKEE  RJNCER  STATION 
WENCEL    10  SE 

MOODFOROS 


CENTRAL  rO«ST 

CRAIKACE  OA 
ARRCYC  GRANDE 
BEN  LCNOND  4 
BERKELEY 

BIG  SUR  STATE  PARK 
BLACK  MOUNTAIN  2  SM 

BURLINCANE 
CALAVERAS  RESERVOIR 
CARBEL  VALLEY 
CHITTENDEN  PASS 
CROCKETT 

DAVENPORT 
PORT  CRD 
CERBER  RANCH 
CILROV 

CIL'GY  14  ENE 

HALE  HOON  BAY 
HERNANDEZ  2  Nw 
HOLLISTER  2 
KINO  CITY 
LAFAYETTE  2  NNE 

LA  HONDA 

LIVERHORE  COUNTY  F  0 

LOCKKCOD  2  N 

LOS  CJT05 

LOS  OATOS  4  SW 

MARTINEZ  WATER  PLANT 
MONTEREY 
MONTEREY  PAA  AP 
MORGAN  HILL  2  E 
MCRRO  BAY  FIRE  OEPT 

MORRQ  BAY  3  N 
MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  DAM 
NEHARK 

OAKLAND  MSO  AP 
OAKLAND  MUSEUM 
PAICINES  OHRWALL  RANCH 
PALO  ALTO 
PALQMA 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

PISHO  BEACH 

PRIEST  VALLEY 

REDWOOD  CITY 
RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  3  E 
SALINAS  FAA  AP 

SALINAS  DAM 
SAN  ARDO 

SAN  ClBMENTE  dam 
S  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  WSD  AP 

SAN  FRANCISCO  WSO  CI 
SAN  CREGORIO  2  SE 
SAN  JCSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  BOOST 
SOLEDAD 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 
WALNUT  CREEK  4  E 
WATSDNVILLE  WATERWORKS 
WCOOSIOE  FIRE  STA  1 
WRIGHTS 


SAN  JOAOUIN 
DRAINAGE  0^ 
ANGIOLA 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 
ASH  MOUNTAIN 
AUBERRY   1  NW 
BAKERSFIELO  WSO  AP 

BALCH  POWER  HOUSE 
eUTTONWILLOW 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALAVERAS  RANGER  STA 
CAMP  PARDEE 

CASTLE  ROCK  RAO  LAB 
CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 
CHERRY  VALLEY  DAM 
CCALINGA 

CORCORAN  IRRIG  DI5T 


.331-  2.4i 

.90.  A, 26 

.291 

.BO.  9. ST 
.31 

.31.  3.61 

.•8.  3.34 


.28 


.29-  3, 

.31 

1^  2.61 
3.04 


.76 


.00^  3.02 

2.93 

3.B1 

4.29 

9.95 

7W  2.90 

.09 
.00 

.081-  4.48 

.40i 

. 

.3lk  4.20 
.4^ 

.32j-  2.49 
.OIU  4.59 
.00.  4.24 

.32t 


.33- 
2.01- 

.46 
4,21- 

.71 

2.39- 


2.021-  1.36 


2.94-  1.11 
1.B6- 
1.09- 
2.28 
1.52 

2.91 
1.46- 
2.00- 
2.13^  2.55 
1.15 

2.02 
2.97 
1.62 
.69 
3.44 

4.94 
1.01 
1.89 
2.67 
.90|-  1.39 

.83 


2.43-  . 
3.84 

2.581-  1. 

1.921  1. 
2.04 

2.93h  1. 


1.26|-  2.73 


1.33^  .94 
3.B9U  1.37 


1.741 


2.07-  1.23 


3.41 
.93 
2.60{-  1.48 
i.78 


1.13- 
.87- 
.84- 


1.88 
1.98 
1.09 
1.41 


1.08 
1.93 
1.34 
1.54 


.84- 
1.07 
1.31- 
2.06 
1.29- 

2.25 
.85 
2.54- 
1.07 
1.22- 


.95- 

2,54r- 
1.49p 


2.07- 
1.49 
1.90-  4.07 


1.46-  1.30 


2.60-  1.40 
1.93-  1.62 
.44-  .39 


2. OB 
1.T4 


.92k 


2.39 
.39- 
.96- 

1.07- 


•  4B 

l.Ol- 
.96 
.97- 


1.61- 

.66- 

.62 
1.80 

.82 
1,96- 

.79L 
1,05 
,98h  1.39 


.67 


.70L 
2.36 

.62- 

.8BU  1.36 
1.03- 


.65 


.63 


3.09-  2.16 


1.36 
1.49 


.ooP 


.08 

T  i- 

.oiL 


S««  Relereocft  Notes  Following  SlalloQ  Index 


1.67 
1.96 
1.39 

2.26)  1.98 
1.09 
1.471  1.12 


I.OS 
1.73 
1.33 


.97 
.60 
.96 
1.00 


1.96 
1.4; 
1.43 
1.14 
.74 

1.7! 


1.39 
.00 
1.60 


1.08 
1.30 
1.09 
.69 


1.63 
.71 
1.41 


1.29 
1.79 
1.19 


1.03 
1.07 
2.60 
1.3K 


1.46 
1.37 


1.49 

1.43  4 

1.40  4 

1.13E  2.96 


1.3! 

.71 
1.43 

l.OC 

1.3! 

1.99 


l.OB 
1.97 


.01 


.27! 

.00:  .00 
3.5B:  3.49 
2.70 

1.041  1.00 


.721 


.00^ 
.761 


1.05- 
.96 

1.71- 
.49 

•'t 

.94- 


4.76 
4.0i 
2.47 


1.79  1.61 


3.51 
.90 
1.28 


.34 

2.90 
.50 
.89 

2.79 

2.61 

4.72 

.39 

.96 

1.01 


i!oa 

2.9o( 
3.2U 
2.72 


.76 

1.27 
1.2^ 


.72 
1.03 
3.B7 


1.22 
4.27 
2.21 
■  76 


.74 
l.OB 

.96 
1.86  1 

1.42  1.29 


1,06 

3.90 
1.76 
1.11 
1.00 
.09- 

1.22 


.27- 
.67- 
.26 

3.09 
.43|-  2.49 
.37-  2.18 


2.97 

.88^ 
1.39|- 


6.10 
9.96 

3.94 

3.97 


9. 19 
9.59 


•11.90 
■11.27 


.90- 
1.05 
.82- 


1.261-  1.99 


■  77 
KIB 
.85 


1.83 
1.22 
1.08 
1,12 


2.41-  2.2S 

.95.  1.9 

1.78.  .8 

.88-  1.0 

1.76 

1.97! 

.7j1.  2.01 
1.29H  1.96 
1.41-  3.96 
2.67 

1.93 


1.58-  1.67 


1.47 

1.28 
.78 
1.61 

1.06 

1.19 

1.42 

.Ilk  1.23 
2 

.89-  2.69 

■  65 

■  60- 

.66 


1.04[- 


1.63- 

1.42 

2.09)- 


.461-  2.96 
2.53 

>31|- 


.S5i-  4.2s 


1.701- 
2.301 
1.4lk 
.83f 
1.99H 

l.BoL 


1.69 
2.39 
2.55 

.64 

1.22 
1.86" 


12.78 

20.43 

10.14^ 

1B^13^ 

14.97 

10.91 
10.60 
11.28 


12.38 
7.89 
9.J6 

11.69 


14.02 

6.40- 
10.231- 
10.181- 
17.99 

7.80 
11.66 
11.17 

9.97 
12.70 

15.86 

8^90 
11.17. 
10.34 

6.89^  8.06 

8.64.10.09 

9.99 
11. 26).  4.22 

7.34»  8.03 
11.64H11.10 


-11.93 


1.23-  2.89 
2.43 
2.00-  3.98 


13. 19. 
13.09 
19.961 

B.Oll- 
9.88 
10.72. 
9.09 
8. 83. 

19^10 

12.62 

11.27. 

11.80 

10.02. 


1.66:  8.10.11.41 


1*68- 
1.91 


11.20 
7.44 
10.66  . 
12.13 
17.88. 


8.94 
9.87 
13.16. 


22.06. 
IB. 26 
7.121. 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


-4- 


DUDLEYS 

EieCTRA  ROMER  HOUSE 
ELllOTT 

EICXEOUER  KESERVQIR 

FIOOLETOHN  LYNCH  RtNCH 
FIVE  POINTS  9  SSU 
fRESNC  USD 
FRMNT  COVERNMEHT 
OLEHNVUlF 

lUK-r  CROVE 
CROVELAND  RANCER  STA 
HANFORO  2  S 
HETCH  HETCHV 
HUNTlhCTON  LAKE 

lORIA 

lONE 

JOHNSCNDALE 

RERLlKCER 

KERN  RIVER  FH  I 


KERN  RIVER  'H  3 
KETTlEMAN  STATION 
KNIGHTS  FERR 
lESEC 
LE  CRANO 


SE 


lehnan  ranch 
lehcn  cove 

LINDSAY 

lodcefole 

LOOl 

LOS  lANOS 

LDS  BANGS  ARBURUA  RCH 
LOS  BANDS  DET  RESV 
MADERA 
HANTECA 

HARICOFA 

HARIPOSA 

MATHER 

MENOOTA  OAM 

MERCED  MUNICIPAL  AP 

MCDESTO 
NEMMAK 

NORTH  FORK  RANGER  STA 
QRANCf  COVE 
PACHECO  PASS 

PANOCHE  2  U 
PATTImAV 
PINE  FLAT  DAN 
PDRTERVILLE 
POSEY  9  E 

SALT   SPRINGS  PUR  HOUSE 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  LUIS  DAH 
SANTA  RITA  PEAK 
SCNORA  RS 

SC  ENTRANCE  YOSEMITE 
STANISLAUS  POHER  HOUSE 
STOCKTON  mSO  AP 
STOCKTON  FIRE  S'A  4 
SUTTER  HILL  RANCER  STA 

TEHACHAPI 

TEJON  RANCHO 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

TIGER  CREEK  PH 

TRACY  CARBONA 

TRACY  PUMPING  PLANT 

TURLOCK 

VISALIA 

WALLACE   1  NNE 

KASCO 

KESTHAVEN 
•EST  POINT 
NOFFORO  HEIGHTS 
TOSEHITE  PARK  HEAOgTRS 


SOUTH  COAST 

DRAINAGE  OA 
ACTQN-ESDO  CYN  FC261F 
ALISO  CN  OAT  MT  FC  %hl> 
ALPINE 
ALTAOENA 
ANZA 

AVALON  PLEASURE  PIER 
BARRETT  DAM 
BEL  AIR  FC-lOA 

big  bear  lake 

big  dalton  dah  fc223ce 

big  tujunga  dam  fc46de 
bououet  canyon 
burbank  valley  pmp  put 
cachuma  lake 
camp  hi  hill  opids  s7c 

campq 

canoga  park  pierce  col 

ChaTSkORTH  FC2AF 
CHULA  VISTA 
CLAREf-ONT  POMONA  COL 

COlBYS  FC  3)  0 
CORCNA 

COVINA  TEMPLE  FC   1«1  B 
CRYSTAL  LAKE  FC  2SSC 
CULVER  CITY 


1.63-  ,2e 

1.32-  1 
2.B2 

3, IS-  2 
2.1(1 

A.78  3 

9.30  3.K 


5.J»-  1.97 

2.9»-  3.2A 

^.'>^^  1.96 

3.331-  l.Ai 


i.ii, 


.22|-  3.02 


..|2. 

.laf-  1.97 

.221.  1.B7 
.21. 


.IS^  ! 

.OOh  1 

.21k  3.99 

.OaI-  t.OB 

.00.  1 

•'iT 

.OOL  1.36 
.31-  6,20 

4.. 


.OOk-  1.92 

.00-  2.37 

.0»-  1 

.OOU  < 


.oof-  9. AS 
.00|-  B.19 
.00-  1 


■  OOt-  3, 
T     b  1.6A 
.00^  3.39 

.00.  9.A6 
.0D>  2.37 
.OOp  3.3A 


6..^  3, 
3.A3|  1.3S| 

2.23I 

2.72!  .92 
3.944  1.68 
4.8* 
1.86r 

1.10-  .38 
1.21 
.BJ 
3.64  1 
1.11 


•'ir 

9.99| 


3.46  1.5B 


2.BB  1.09 


1.23-  .88 
1.02i-  1.27 
2. Ill 


3.00 
4.95 


6.07  1.74 
9.30  3.84 


4.691     1,96?  2.11 


.63r  l,lt 

1.04^  3,39 

1,6b-  .87 
2.1^ 

2.0tJ-  3.22 
.45 

.44.  I.K 


3.36- 
2,84- 
.1^ 
3,5B- 
3,6ti 


.63 
.42- 

■'T 

1.69' 
1.96- 
.88- 

9.02' 
1.02|- 

.41 


,16 
2,91 
3,15 

■  46' 

,4lj-  1.33 
.BBh 

.53K  .  _ 
2.79L  2,09 
1.23t-  ,97 

.44) 

,39 


2.39-  2.93 

2,53>-  I 
1,90 

,63-  1 

,90-  I 


1.01- 
1,08- 
,B9- 


3.92H  1,98 


I.44L  1.36 


,90- 
1.94- 
2,84 
3.01- 
1,96 

1,96- 
2.341. 
1.20r. 


5,471  3 
4,09' 
4,04 
4,82'  3.99 


4.45 
1.34 
1.30 


1.20-  1. 10 


,95t.  1.62 


.14|- 


,47 


1 
1 

3,0(J- 
1.94- 

I. lit-  I, it 
2.60 


1.81 


1.7» 
1.791 
1. 11 
.46 
1.91- 

1 .06 
1.96 
1 .34. 
l.OBp 
.91r 


.23 


.97. 

.95. 
2.39. 
1.15- 

.36 

1.99 

.98. 
1.36 
1.22. 


1.62.  1 

1.13-  3 
1  .70 
1.11- 

1.90; 

l,97j 

,5B| 
l,32h 
1,96| 
2,49U  2.08 

,69 

,99 

.69h 
1,19 
1.42- 
1.27 

1.49i 
1.661 
.89 
1.32-  i 


1.7B| 

1.48', 
2.34! 

2.26- 
1.97h 


.21-  .17 


.OOh 

.31|| 
.03K  1.32 
.00- 


.OOH  .4 
.00[-  .4 


:o4t 

.OOH 


.0C{-  .02 


.oi 
.oq. 
.00 
.03. 

M 

T 

.00. 


2.03 
.19 

.2e 


1.41  1.19 


1.31 
1.26 
.09 
.49 


1.74 
1.73 
.33 


I.IC 
T  • 
.0! 


,8} 

,0^ 

.6* 


6.39| 
4.a2 


,00 

,od. 
,os 


2,9 

1,13 

2.071 


1,021 
,7S 
2,32 


l.9i  1, 
1,16 

.70, 

1.301-  , 

M  ■ 


.1^ 

.021 

1.271 


3.2<J 


2.07 
6.02 
1.03 


3.28 
3.11 


1.69 

.22 
.91 


2.00  1.5C 


2,70  2,5! 


09     3,13  2,97 


2,81  2,62 


9,99 
1,88 
2,44 


,B9h 

l.59h 
.97- 

1.15; 

74- 

"1 


.251 
.9^ 

:tr 

.3^ 
.161- 

a 

•'1 


>0r  1.11 

n\-  .73 


.15- 
.90 
.00- 


.74-  3.26 
.80-  .68 
.91-  1.22 


6.62^ 


1.22r  6.34 
.50t-  6.23 
.96^ 

.3«H  5.9) 


.llH  I. 
.19 


11.20.19.02 
7.52-  9.94 
10.91 

13.29-23.43 

8.41 
11.04  .80 
12.36.  1.24 
19.66 

21.10-22.24 
12.27p29.21 
8.94'  1.10 
16.89h1b.46 
20.20 

49^  13.94.  1.64 
9.09 
11.14 
4.86 

7.99.  2.52 


♦I 

>}■  1.8 


•"r 

.791. 
.9«|. 
.BJi. 
.98C 

•H 

1,101' 


1,16 
1,39 


i9j.  2,7 


1,00 

,45. 
.61. 

1.30|. 
.68 

1.02^ 

.B9p 
.55- 
.541- 
.821 
l.5t| 

.76H 
.70 
.78H 

.'At 


10.13 

8.99.  4.J7 

9.47-  1.79 

24.74 

7.18.  9.16 

7.67-  1.03 

B.741 

6.59 

9.99.  .79 
6.39 

7.49I  2.02 
19.74-14.28 
14.32 
8.74  1.20 
6.77.  9.49 

6.39.  5.48 
9.98.  5.09 
16.33.17.13 
9.79H  2.61 
8.51 

11.22 

9,74  .20 
12.60 

9. 83-  .86 
18.70 

18.61h26.79 
10.11 
7.63 
19.29 

15.06-16.66 

13.69.32.14 
14.98 
9.60H  8.97 
7.61 
10.17 

6.68 

7.55.  3.67 
11.19 

17.29.29.67 


8. 28 
12.47 

6.71. 
14.84  . 


8.30.  1.65 

14.041  8.46 
21.69 

17.49-  3.37 
16.47 

9.24-  2.68 

17.11  1.46 

10.20-  7.41 
18.62 

20.48.  4.19 

21.B4H  4.17 

11.49.  4.76 
14.46H  .43 
19.97 
31.38 

14.74'  .31 
10.37 

9.73.  6.61 

11.72  2.12 

12.70.  3.94 


.941.  2. 

■if 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


CUV1H4C4 

OESCtNSD  KANCER  STl 
OOHhEV  FIKE  ST«  FC1071 
DRY  CANVON  RESERVOIR 
EL  CAPITAN  OAH 

ELSINORE 
ESCCNOIDO 
FILLMORF   I  WNW 
FONTANA  5  N 
FONTAKA  KAISER 

FUILERTON  HULCREST  RV 
GIBRALTAR  DAH  2 
GILLESPIE  FIELD 
GLE»DORA  WEST  FC  las 
HAINES  CVN  UPRER  FC36'' 

MEMET 

HENSHAW  DAH 
HOEGEES  FC  60  A 
IDYLLWUD  FIRE  OERT 
JULIAN  WYNOLA 

JUNCAL  OAH 

LA  CRESCENTA  FC  291  B 
LACUNA  BEACH 
LAKESIDE  !  E 
LA  HESA 

LECHU2A  PT  STA  FC  392B 
LOHROC 

LONG  BEACH  MSO  AP 

LOS  ALAHQS 

LOS  ANGELES  USD  AP 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

MDQRPARK 

HT  BALOY  FC  B5G 

MT  WUSON  2 
MEN  CUVAHA  FIRE  STA 
NENHALL  SOLEDAD  FC32CF 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 
NIPOHC  2  NH 

OCEANSIDE 

OJAI 

OXNARD 

PACOlfA  OAH  FC  33  A  E 
PAlOMAR  MT  HBSERVATORY 

PALOS  VfROES  EST  FCA3I1 
PASADENA 

PIEDRA  BLANCA  GRD  STA 
PIRU  2  ESE 

pt  arcuello  light  sta 

pohona  cal  poly 
poway  valley 
rahQna  fire  OEPT 
redlands 

riverside  fire  sta  3 

riverside  cit  exp  sta 
sa'.sipuedes  gaging  sta 
san  bernardino  co  hosp 
sandberg  ptl  fc130b 
sanoberc  hso  //r 

san  diego  hso  ap 

san  dihas  fire  wd  fc9< 

san  gabriel  canyon  ph 

san  gabriel  dh  fct29be 

san  gabriel  fire  dept 

san  jacinto 

SAN  NICOLAS  ISLAND 
SANTA  ANA  FIRE  STATION 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  FAA  AP 

SANTA  HARIA  HSO  AP 
SANTA  nONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SAUGUS  PWR  PLT  1 
SOHIS  3  NU 

SUEY  RANCH 

SUN  CITY 

SUSANA  KNOLLS 

THOUSAND  OAKS 

TOPANGA  PATROL  STA  FC« 

TORRANCE 
TUJUNCA 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 
TWITCHELL  DAH 
UCLA 

UPLAND  3  N 

VALLEY  CENTER  2  NNE 

VAN  NUYS  FC  ISA 

VENTURA 

VINCENT  FIRE  STA  FCljn 

VISTA  2  NNE 
WALNUT  PTL   STA  FC102C 
WARNER  SPRINGS 
WHITTIER  CTY  H  FC  106C 
YORBA  LINDA 


SOUTHEAST  DESERT 

BASINS 
ADELANTO 
APPLE  VALLEY 
BAKER 
BARSTOW 


5.91 
3.9A 
2,81 


l.ST 
A.23 
T.37 


11.  sol  6 

3.0BI 

3.()»  1 

9,a«  3.A9 


6. 76' 
».99 

3,4« 
10,91 
*,7« 
<>,60l 

u.ioj 

3,9^ 
B.49 
9,20 
7.72^ 
8,0T 


2.23 
4,76 
2.2t 


9.99  3.73 


U.BSl  6,S2 
9,26 
2,66 


«,6« 
9,6B 
3,6^ 

4,29' 
11,11, 


,0d.  3,11 

,00U  2,70 

,00L  2,1 

T     L  l,( 

.OOr-  3.61 

.00^  . 

.DDK  6,07 

.OOj.  3,79 

.OOr  2,00 
,00i 

■  Ooi-  2,63 

.00^  3,9'. 

,00.  3.A7 


2.70 


«.22 
9,70 
9,63 
S,3S 
3,S« 

3,991 


7,29  2.U 
6,07  2.83 

4.49  : 
2.75 
2.  AS 

9, oil  : 

5,001  1,9B 

A, AO'  2,00 
2.3A- 
5.21 
3.9A 
A. 25 


.00.  5. BO 

.00^  2. 74 
.00 

,OQr  2.40 

.01! 

.00-  3.65 

.00.  4. 


4.691  1.04 
5.80| 

1.46 
1.97 
1.30 


5.051  2.19 


1.34 
2.19i 
2.03! 
1.31! 


.28 


3.94- 
3.89- 
1.45k 

.84^  1.17 
2.25- 

2.26,  .6l|E 


I. 64k 

2.02 

1,71 

2,60|- 

3,5lk 


2,46-  1,38 


1.96k  1.39 


,90 
1.02  = 


1.51 

2,08- 
1.16- 
1,92k 
4.4,^ 

,67k  1,00 
2.33U  ,35 
l,8ll 
1.48 

.93k  1.34 


1.40 
1.63)- 
1,04k  1 
,B8|-  ,45 

,99u 
1.85- 
3.02- 
4. OOr 
2.07^ 


1.29r 


1.25r-  1.36 
1.17U  1.22 


2.36! 
1.42- 
2.49 
1.25-  1.26 


1.32 
1.66 
1.98 


.97 

1.3l| 
1.18 


1.63-  1.63 


1.49 
1.53- 
.68- 
1.94- 


1.03 
1.15- 
1.10 


1.33 
1.24 
1.92 


.94k 
.79^ 
.89k 

1.19- 
.36- 
.70 

1.09- 

■  87; 
1.19! 


.98- 
1.661 
1 .22k 

1 .46; 

.63k 


1.99- 
1.99 

.57- 

.«lh  .68 

.29k 


.89 


1.36 


,42k 
.48k 


.38! 
.18). 


.Dlk 

'  r 

.03k 


.03 
.01. 
1.2C 


.02< 
.02- 
.02 


.00 
.01 
.12 
.I2U 


00-  .0;  1,93 
00  2,94 
04-     .06  1,93 


,02 
.01 
.00- 
.OCl- 

.00 
.48 
.OC- 
.00- 


.08 

.00- 

.00- 


.00- 

.00- 
.15 
.00- 
1.09 
.04. 

.00- 

T 

.08. 
.02 

.00 

.ooU 


3.06  2.34 

4.09 
2.34 


06     2.771  2.60 


4.30 
4.32 
7.57 


9.75 
4.34 
1.77 

1.78 

3. 86 


3.031 

2.0s 


I.3t 
4.71 
1,78 

2,69 
2,93 
4,91 


11.17  10.86 

3. id 

2.901  2 
2.23  2 


2.15 
9.97 
9,95 


2,00 
3,03 
3,81 


2,64 
2,67 


4,23  3,92 


2.35 
4,01 
4,13 

3,05 
1,01: 
4,06 
2,59 
3,69 

4,65 


1,67 
3,59 
1,78 


2.23 
3.94 
4.06 

2.9! 
.93 

2.40 


3.11 

1.97 

1.61 

2.24 

3.35 

2.40 
9.40 
3,00 


3,34:  3,14 


1,00-  1,32 


,901  1,28 


.02 


•'1 

•»3 

,67 
.3b'- 
2,40  2.01 


1.82 


1.30 


1.27 
.00- 

1.48 
.03U 


2.56-  2.66 
1.97.  1 
.92-  1.25 


.38u  1.57: 
1.24-  1.15 


1.32 

1.13-  2.02 

.BOh  3.22 

,77-  ,B3 

1,94-  2.19E 

1,30-  4,42 


1.24k  3.14 

.97-  2.54 

.691  1.12 

i.6B1 


1.09 
2.96 


1.12h 


.95 


32.83.  .61 

23.54  .76 

10.35|.  3.39 

9.57..  3.10 

18.69  3.B4 

13.16  2.42 
15.73  1.68 
11.76| 
19.52; 
ll.BBj 

11.56.  l.BO 

19.88 

12.18 

15.38.  4.44 
28.41  .75 

15.33:    4, AS 
25.03  2.38 
30.291-  5.50 
27.22: 
22.45: 

24.58k  ..61 
17.63-  5.54 
11.02-  .73 
16.21 
14.01 


2.06 


1.25k  2.21 
.89' 
.43k  1.22 
.771-  1.67 
.95- 

.75-  1.41 
.44^  3,11 
3,32 


l,l6h  3,74 


1,96.  2,60 


2,90 


4,49 


,451. 

.23r 


1.941 
l.Oll. 
.33k 
.99- 


1.36  = 


13.91k 
13.06 

7.39- 
16.651 

9.29^  2.34 

11. 01k  3.04 
16.591.  5.33 
28.86-  4.53 
7.16 

39.73  8.09 

7.68 
14.02-  3.53 

8.52k  2.56 
15.58 

11.70 
16.32- 
12.12i- 
17.06H  2.33 
29.90|  3.09 

7.33i.  3.79 
15.77k  3.13 
17.86 

9.92! 
11.44k  2.34 

13.341-  3.11 

19.06j 

19.89| 

13.731  1.02 
8.59L  1.37 


10.03 
16.39 
15.07 
15.62 
14.34 


1.06-  .67 

.91-  1.84 

.821  2 

1.2BL  3.20 

.60h  2.03 


.85i-  ,90 
,23! 

.69-  1.4 
1.72 
1,42 


1,85:  1,03- 


11.23 
13.59. 
16.09. 
20.80. 
17.40 

19.63 
6.49 
8.68  . 

13.99. 

15.99 

11.86. 

5.69. 
12.91 

9.26. 
11.51 

16.43 
10.92 
10.69 
7.59 
13.30 


1.04 
.18 
2.37 

1.78 
3.83 
5.21 
6.6S 


.28 


6.67 
8.39 


10,50 


1.38 
1.39 


.63-  1.55 
.14-  1.73 
.52k  .68 


1.25^  8,59f. 

17.84 

1.32       B.87|.  3,18 

17.971 

1.10       9.13k  7.39 

2.13 

1.77 
1.60 
1.30 

11.98 
12.04L 


14.27.  1.59 


S«e  Referenc«  NolM  Following  Station  Indox 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORAAAL 


XtUHONT  1  E 
leNTON   INSPECTION  ST» 
>1C  PINES  P'llK  FC  »it 
tISHGP  CPEEK   INTAKE  2  //> 

eis"OP  «so  «p 

ILVTHE 

BLVTHE   PAi  AIRPORT 
lORRECO  DESERT  PARK 
tOULEVAKD  2 
SRAkLEir  2  SU 

CALEXICO  2  NE 
OACCETT  FAA  AIRPORT 
DEATH  VALLEV 
DEEP  CANVON  LABORATORV 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

EAGLE  MOUNTAIN 

El  CENTRO  2  ssu 

EL  "IIACE  FIELD 

FAIRKCNT 

GOLD  ROCK  RANCH 

GOLCSTONE  echo  2 
HAIKEE 

HAVFIEIO  PUHPINC  PLANT 

HESPEPU 

INPERIAl 

IHPERIAL  PAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

IKVCKERN 

INVDKERN  ARHITACE 

IRON  KOUNTAIN 

JCSKUA  TREE   3  S 

KEE  RANCH  / 

LAKE  ARROWHEAD 

LAKE  SAIRINA  / 

LANCASTER  FSS/FAA 
MECCA  FIRE  STATION 
MITCHELL  CAVERNS 
nOjAVE 

MOUNTAIN  PASS 

HT  SAN  JACINTO  W  S  PK 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

NllANC 

OCOTILLO  2 

PAlMOALE 

PALM  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 
RANOSBURG 
ShOSHCNE 

SNOM  CREEK  UPPER 

SOUTH  LAKE 
THERMAL  FAA  AP 
TRONA 

twentynine  palms 
valtermo  fire  st*  7? 

victorvillE  Pump  plant 

■HITE  mountain  1 
white  mountain  2 
HILDRCSE  RANGER  STA 


.00.  2.s« 
.00-  A 


6,12  3.36 

.32 
9.2T  ».S3 


l.»2| 


.02. 

.od.  a.iA 

■■1 

.00-  1,02 
,00 


,00-  1,11 
,00 

,00-  i 


2.37^ 
2.9«^ 
1,39 

i,9d 

,6T 
1,1^ 
3,7t^ 
2,0^ 

l.aj 

«.2S 

J, 59^ 


2,031 
3.0^ 
1.2» 

l.2ffl 
».07j 

i.«t 

1.3* 

i.«s 

3.9» 
1.32 

l,e^ 

ti.Mj 
i.sd 
l,t« 

1,9^ 
l,7«] 

2,S^ 
2,001 
2.30 
1,67 

2.12] 

1.29 
1.J7 
3.27 


1,99 

1.29 

.99 

.27 
2,06 


1,93 
1,60 
1,29 


i,at  1,03 


2,9^  l,3t 


3,16 
T 
T 


1.411- 
1.1« 
.09)- 


.00- 
T  \- 
.7^ 


,01- 
.13>- 
,031- 


•  00- 
.00 


.oa; 

.22^ 
.02!- 


,09L 
.37r 
,001 
l,60t- 


,13- 
,0* 

•H 

.31 


.00- 
1.39 
.10- 
.19 


.93 

U09 


.72 

.1«' 
.17 

2,*a 


.od- 


4.60  4.3C 
a. 37  7 


2,9^  i 

2,Ae|  1 

3,36     3, OA 


3.90  3.69 


2.04  2,6e 
3,00 

2,16  2,01 
4,23 
1,71; 
1,66| 

2,491  2,27 
4,49 
4.99 

9,27l 

1.2S 
9.6T\ 
2.42; 


2.9<. 


3.3a 

2.93 


9.46 
2.7e 


3,39  3.K 


•  il^-  1.46 
T 

.Sa^  2,76 
.16, 

•  OOj- 

.001- 


l.OU  1 
.00' 
.66.  3,26 
,04 

T    .  1,09 


4.66.  1,06 


.26: 
.19 


.17. 

■  la- 

.17 

.a9 

.09. 


,2a.  ,19 

T  -  ,4« 
,00- 


T  - 

,  la- 

,09 


4,94 

9,07 
4,21 
12,09 
9,37 

7.94 


.0,^ 
,19. 


1.02| 

,2ak 

,01. 


.101 


4.92 

6.931  I.JO 

7.29  4,29 

3.71 

4.6i|  i.ta 

9,83 

13,831 

39,a2L  9,73 
11.74; 

4.11 

a. 36:  9.60 
11.90 

9.21.  .96 
6.79 

27.34t 

a. 26  4.20 

7.63  9.37 
J.  99 

9. Up  2.76 

9.1SI  3.19 

9.63  1.46 

9.37.  .21 
9.63 

ia.60  9.92 

13.13 

a. 67  6.13 

4.77  i.oa 

6.69  2.16 

a.osi 

7.63  2.97 
10.19 
13.23 

a.oa 


S««  B*l«r«nc«  Nolw  FoUowtsg  Sutton  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 

Tables  1976 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Dale 

II 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20  or 
below 

24°  or 
below 

28  or 
below 

32"  or 
below 

32' or 
below 

28  '  or 
below 

24 'or 
below 

20  or 
below 

16'  or 
below 

16°  or  below 

20°  or  below 

24  "or  below 

28°  or  below 

32°  or  below 

13 
Q 

Temp- 

© 
Q 

|Temp. 

Dale 

Temp. 

|Temp. 

Date 

|Temp. 

Date 

1  Temp.  [ 

Date 

|Temp.  I 

Date 

1  Temp.  1 

Dale 

1  Temp.  1 

Date 

|Temp.  1 

•      •  • 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  '^l 

103 

7*26 

2 1 

2 

NONE 

4-  1 

31 

11-27 

25 

11-27 

25 

11-29 

24 

NONE 

NONE 

_ 

240 

ANGwiN  pac  union  CDL 

102 

6~27 

25 

34 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  3 

25 

4-11 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

107 

J  ~ 

2 

NONE 

2-  6 

20 

2-12 

24 

4-  1 

27 

4-27 

32 

CALLAHAN 

93 

7-28* 

9 

2- 

6+ 

2-  6 

9 

4-  1 

19 

4-  2 

22 

4-26 

25 

6-  4 

32 

7-  1 

32 

10-27 

26 

11-26 

22 

11-27 

14 

11-27 

14 

295 

240 

238 

164 

27 

CECILVILLF  5  SE 

" 

2-  6 

14 

4-  2 

24 

" 

10-26 

29 

11-19 

26 

11-26 

24 

11-27 

18 

NONE 

238 

■ 

■ 

CLOVEROALF  3  SSF 

107 

6"28 

2 1 

1  - 

2 

NONE 

NONE 

I-  3 

22 

1-  5 

28 

4-17 

32 

11-28 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

225 

7-2  5 

NONE 

2-11 

20 

2-21 

24 

4-26 

27 

4-27 

32 

96 

2  , 

?n 

292 

261 

1 64 

176 

CRESCENT  CITV   1  N 

68 

10-  6 

30 

4- 

I 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

4-  1 

30 

11-30 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

243 

OUTTONS  LANDING 

106 

6-25 

25 

1  - 

5  + 

NONE 

NONE 

NONE 

1-12 

28 

4-  2 

32 

- 

NONE 

NONE 

NONE 

- 

EUREKA  W S D  CI 

76 

10-12* 

30 

J- 

I 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  1 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

16 

2 

1-  2 

16 

3-  5 

19 

4-27 

2 1 

5-10 

26 

10-13 

32 

10-27 

25 

11-27 

22 

1 1-28 

19 

NONE 

268 

214 

150 

FORT  BRAGG 

84 

9-  9 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  5 

26 

3-  3 

30 

NONE 

NONE 

FORT  JONES  RANGER  STA 

100 

7-26 

g 

2" 

6+ 

2-10 

16 

3-  5 

20 

5-17 

22 

6-  6 

28 

6-  6 

26 

7-  1 

32 

10-17 

2  8 

10-26 

22 

10-27 

2C 

11-29 

14 

293 

236 

162 

131 

23 

FORT  ROSS 

87 

6-27* 

28 

I- 

3* 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  3 

26 

3-  3 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

GR  ATON 

ICS 

6-25 

21 

1- 

2 

NONE 

NONE 

1-  3 

23 

4-  2 

28 

4-  2 

28 

10-26 

32 

11-28 

26 

12-26 

23 

NONE 

NONE 

358 

240 

209 

HAPPY   CAHP   RANGFR  STA 

105 

7-26 

1 8 

12- 

21 

NONE 

NONE 

2-12 

24 

4-  4 

26 

4-29 

31 

10-17 

31 

171 

HEALOSB'^RG 

110 

2 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  2 

26 

3-  5 

32 

H-28 

3 1 

NONE 

NONF 

NONF 

359 

HILTS 

100 

7-27 

10 

2_ 

5 

2-  5 

10 

4-  9 

19 

4-  9 

19 

4-26 

26 

6-  4 

30 

1027 

2  J 

20 

11  26 

20 

12  16 

16 

317 

2  33 

233 

162 

^27 

HOOPA 

103 

7-28 

20 

2- 

6 

NONE 

2-  6 

20 

2-  7 

21 

2-11 

25 

4-28 

32 

11-27 

25 

11-27 

25 

11-28 

24 

NONE 

NONE 

295 

290 

213 

KENTFIELD 

107 

6-2* 

27 

1- 

2 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  2 

27 

3-  5 

32 

11-26 

32 

NPNE 

NONE 

NONE 

NONE 

268 

KLAMATH 

69 

10-12 

3 

NONE 

NONE 

2-  6 

24 

2-10 

26 

4-  4 

32 

1  97 
i~  1 

27 

11-27 

_ 

NONE 

NONE 

NONE 

291 

2  37 

LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 

7*29* 

3-24 

16 

4-  3 

19 

5-11 

5-11 

2 1 

22 

11-27 

1  ft 

2  36 

199 

168 

MOUNT  HEBRON  RS 

92 

7-2  8 

J 

3 

4-  1 

1 2 

4-29 

20 

5-28 

2  1 

6-  2 

27 

6-30 

32 

7-  1 

29 

^9-21 

24 

9-21 

24 

10-16 

2C 

1 72 

116 

111 

1 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

106 

6-27*- 

24 

I  - 

2 

NONE 

NONE 

1-  2 

24 

1-  3 

28 

4-  9 

31 

11-29 

30 

11-30 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

332 

234 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

89 

5-12 

25 

2- 

10+ 

NONE 

NONE 

NONE 

4-  1 

27 

6-  2 

32 

11-26 

30 

11-27 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

240 

177 

ORLEANS 

1  ?- 

21* 

NONE 

NONE 

2-  7 

24 

2-ii 

27 

4-16 

31 

1 1-27 

^ 

11-26 

24 

NONE 

NONE 

295 

290 

PETALUHA  EIRE  STA  2 

107 

NONE 

NONE 

3-  3 

26 

4-  2 

29 

_ 

296 

240 

POINT  ARENA 

69 

10-7* 

22 

1  ~ 

2 

NONE 

NONE 

1-  2 

22 

4-  2 

26 

4-  3 

30 

11-16 

3 1 

11-27 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

2  39 

229 

POTTER   VALLEY  PH 

105 

7-26* 

20 

1- 

2 

NONE 

1-  2 

20 

1-  2 

20 

4-  1 

25 

4-  9 

32 

11-28 

25 

11-28 

25 

12-19 

23 

NONE 

NONE 

352 

241 

233 

RICHARDSON   GROVE    ST  PK 

101 

6-31* 

22 

12- 

3 

NONE 

NONE 

NONE 

2-14 

27 

4-  3 

30 

11-28 

28 

1  1-29 

26 

12-  3 

22 

NONE 

NONE 

288 

239 

S A  I  NT  HELENA 

no 

6-27 

21 

1- 

2 

NONE 

NONE 

1-  2 

21 

3-  6 

26 

4-  2 

29 

11-29 

27 

11-29 

27 

12-11 

24 

NONE 

NONE 

344 

268 

241 

SAN  RAFAEL 

105 

6-24 

29 

4- 

1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

5-22 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  ROSA 

108 

6-24 

24 

1- 

2 

NONE 

NONE 

1-  2 

24 

3-  5 

26 

4-  2 

30 

11-28 

29 

11-29 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

269 

240 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

103 

9-  1 

1 3 

2~ 

5 

2-  5 

13 

2-  6 

17 

4-16 

23 

4-26 

26 

6-  2 

32 

30 

11-29 

20 

11-29 

2  0 

NONE 

297 

227 

29 

SCOT  I A 

87 

10-  8* 

27 

2- 

6 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  7 

26 

4-  2 

32 

11-27 

30 

NONF 

NONE 

NONE 

NONE 

239 

SHELTER  COVE  AVIATION 

67 

6-24 

33 

2 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

ONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SONOMA 

111 

6-24 

_ 

2 

NONE 

NONE 

1-25 

24 

4-  2 

27 

4-28 

32 

9fl 

12-27 

337 

240 

214 

TRINITY  RIVER  HATCH 

103 

7-27+ 

1 6 

2 

NONE 

2-10 

20 

4-  1 

24 

4-16 

26 

4-27 

31 

1  A  97 

26 

1027 

9B 

2^ 

NONF 

NONF 

241 

194 

183 

TULELAKE 

9 1 

12- 

24 

4-  2 

16 

4-17 

16 

5-20 

24 

5-29 

26 

6-  4 

3 1 

10-2  ^ 

32 

10-  3 

24 

10-  2 

24 

10-1? 

20 

1 1-27 

1 1 

23? 

185 

136 

127 

27 

UKIAH 

106 

7-26* 

22 

1- 

3+ 

NONE 

NONE 

1-  3 

22 

4-  2 

26 

4-  2 

28 

11-26 

27 

11-28 

27 

12-26 

24 

NONE 

NONE 

356 

240 

240 

HARM   SPRINGS  DAM 

106 

24 

3. 

15+ 

NONE 

NONE 

3-15 

24 

4-12 

26 

4-12 

2  8 

NONE 

NONE 

NONE 

231 

230 

HEAVERVILLE  RANGER  STA 

106 

9-  6 

2 

2-U 

16 

6-  4 

32 

10-1 

1  ^"97 

9? 

131 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

96 

7-27 

y_ 

3-  6 

16 

4-  2 

17 

4-  2 

17 

6-  1 

26 

6-26 

32 

29 

10- 1 

9R 

10-27 

11*97 

4 

11-97 

266 

239 

208 

138 

WIlLITS   1  NE 

loo 

7-2  5 

J ' 

2 

NONE 

1-  2 

19 

2-11 

23 

4-  2 

27 

6-  4 

32 

I 

WILLOu  CREEK  1  NH 

105 

6-30* 

13 

2- 

7+ 

2-  7 

13 

2-12 

20 

4-  2 

24 

4-27 

27 

6-  4 

29 

U-27 

28 

11-27 

26 

11-29 

24 

NONE 

NONE 

241 

214 

176 

YREKA 

IOC 

7-28 

14 

12- 

24+ 

3-  1 

14 

3-  3 

19 

3-12 

2 1 

4-26 

26 

5-  6 

32 

10-1 

10-2 

11-2 

23 

11-21 

IB 

11-26 

272 

269 

259 

164 

164 

•        •  • 

SACRAMENTH 

DRAINAGE  02 

AOIN  RANGER  STATION 

9E 

7-26 

26+ 

6-  1 

1 2 

6-  I 

12 

6-  1 

^2 

6-  5 

26 

6-29 

, 

90 

if 

97 

97 

.  . 

70 

179 

147 

27 

ALTURAS  RANGER  STATION 

91 

„  t 

3. 

5 

4-17 

14 

5-20 

18 

6-  2 

24 

6-  7 

28 

6-26 

29 

•1'  1 

9a 

7  1 

2e 

1  n"i  1 

14 

1      1  1 

1  i 

1  ft  1  9 

: 

7C 

146 

131 

24 

AUBURN 

6-29 

3 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  3 

23 

4-  1 

j2 

1129 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

242 

AUBURN   DAM  PROJECT 

lo; 

6-29 

11 

1- 

1 

NONE 

NONEi 

I-  3 

24 

4-  1 

26 

4-16 

32 

11-26 

27 

11-2" 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

241 

226 

BLUE    CANYON  HSMn 

SB 

6-31 

16 

3- 

4  + 

3-  4 

16 

4-  I 

19 

4-16 

22 

4-26 

26 

4-27 

32 

11-26 

24 

11-26 

24 

11-26 

24 

NONE 

NONE 

224 

214 

213 

BOWMAN  DA^ 

90 

9-  1 

I : 

3- 

5 

3-19 

16 

4-16 

20 

4-26 

24 

4-26 

24 

4-29 

_ - 

1 

20 

20 

P 

215 

215 

9 

BRANNAN  ISLAND 

104 

9-  1  + 

2 

NONE 

NONE 

1-  3 

26 

2-11 

1  1  9R 

31 

19  15 

9fi 

NONC 

wnwF 

991 

BROOKS   FARNHAM  RANCH 

10? 

9-  2  + 

li 

j " 

2 

1-  2 

16 

1-  2 

16 

2-11 

24 

3-  6 

26 

4-11 

22 

1129 

112s 

24 

112s 

24 

NONE 

NONE 

292 

266 

232 

BURNEY 

98 

7-26 

4 

12- 

28  + 

4-  2 

15 

4-26 

20 

5-20 

24 

6-14 

28 

6-26 

29 

7-  1 

28 

7-  I 

26 

10-12 

24 

10-18 

20 

10-27 

15 

206 

175 

145 

17 

5 

CANRY  RANGER  STATION 

96 

7-28* 

-  6 

3- 

5 

4-19 

16 

5-20 

20 

6-  4 

24 

6-26 

28 

6-26 

28 

7-  2 

31 

9-  7 

28 

10-  4 

24 

10-16 

16 

10-16 

16 

162 

151 

122 

73 

6 

CANYON  DAM 

95 

" 

3-  6 

1  If 

3-27 

20 

4-10 

6  6 

10-  3 

1 

. 

_ 

946 

211 

160 

1  9 

I 

3-25 

1 6 

4-26 

19 

^ 

6-  6 

19 

29 

n  1 

26 

1  n"  1  ■ 

9t 

1  n  9B 

9n 
20 

1  1~9Q 

* 

9 

_ 

129 

CHICO  UNIVERSITY  EARN 

10< 

9"  1 

2^ 

1 

NONE 

NONE 

1*2 

23 

3-  5 

28 

4'  2 

30 

11-27 

1 1  2T 

12*24 

24 

NONE 

NONE 

357 

267 

239 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

105 

7-27 

16 

1- 

2 

1-  2 

16 

3-  5 

20 

4.  2 

24 

4-ii 

27 

4-13 

32 

10-19 

32 

11-28 

26 

11-29 

24 

12-19 

20 

NONE 

269 

241 

231 

169 

COLFAX 

99 

9-  1* 

24 

1- 

2 

NONE 

NONE 

1-  2 

24 

4-  1 

4-16 

30 

11-27 

30 

11-28 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

241 

225 

COLUSA  2  SSw 

105 

9-  1  * 

2 

NONE 

NONE 

1- 

. 

3-i6 

25 

4-  7 

ll-ze 

19"^? 

NinNF 

NONF 

359 

256 

235 

DAVIS  2   MSH  EXP  FARM 

2  1 

NONE 

NONE 

1  -  4 

1-26 

32 

11-26 

28 

1 1-2  K 

2G 

12-21 

9Z. 

MRMC 

wnwc 

DEER  CREEK  EORE»AY 

9 1 

7-27+ 

3-  4 

16 

3-  5 

20 

21 

4-26 

28 

4*26 

10-19 

30 

22 

NONE 

NONE 

225 

215 

176 

OE  SARLA 

98 

7-26 

20 

3- 

3 

NONE 

3-  3 

20 

3-  5 

24 

4-  1 

26 

4-16 

30 

11-21 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

941 

DOBBINS   1  S 

- 

- 

- 

3-11 

22 

4-16 

27 

4-25 

32 

10-28 

31 

11-26 

25 

11-27 

20 

U-27 

20 

- 

- 

- 

261 

224 

186 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

17 

3- 

4 

NONE 

4-27 

16 

4-27 

16 

4-27 

16 

4-26 

30 

10-13 

31 

10-28 

27 

10-31 

23 

- 

187 

184 

168 

EAST  PARK  RESERVOIR 

104 

7-26 

18 

1- 

2 

NONE 

1-  2 

18 

3-  6 

22 

4-  2 

26 

4-U 

31 

11-28 

31 

11-29 

25 

12-24 

23 

NONE 

NONE 

293 

241 

231 

FAIRFIELD  FIRE  STATION 

24 

1- 

2 

NONE 

NONE 

1-  2 

24 

1-  4 

26 

3-  6 

32 

11-26 

29 

11-29 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

330 

267 

FOLSOH  DAM 

106 

9-   1  + 

27 

1- 

2 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

26 

2-  7 

30 

12-27 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

324 

GEORGETOWN   RANGER  STA 

100 

9-  1 

23 

3- 

3+ 

NONE 

NONE; 

3-  3 

23 

4-16 

26 

4-25 

32 

11-27 

30 

NflNE 

NONE 

NONE 

NONE 

216 

GRASS  VALLEY  ? 

96 

9-  2  + 

21 

1- 

2 

NONE 

NONE 

3-  5 

23 

4-16 

27 

4-25 

32 

11-26 

32 

11-27 

27 

12-24 

23 

NONE 

NONE 

294 

225 

215 

GRIZZLY   ISLAND  REFUGE 

107 

6-28 

25 

1- 

2 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

26 

3-  5 

30 

12-  1 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

306 

HARRISON   GULCH  RS 

102 

9-  2 

9 

2- 

6+ 

3-  3 

16 

3-12 

20 

4-26 

22 

4-29 

26 

6-  7 

31 

10-16 

30 

10-26 

27 

10-26 

23 

11-27 

12 

11-27 

12 

269 

260 

185 

180 

133 

HAT   CREEK   PH  1 

102 

7-28  + 

9 

12- 

19+ 

3-  6 

16 

4-13 

20 

4-26 

23 

5-20 

26 

6-  5 

31 

10-  3 

32 

10-17 

26 

10-27 

23 

11-27 

20 

11-29 

IS 

268 

228 

184 

150 

120 

JESS  VALLEY 

93 

7-15 

3- 

5 

4-16 

14 

4-17 

17 

5-20 

23 

6-  4 

27 

6-26 

32 

7-  1 

29 

10-  3 

20 

10-  3 

20 

10-  3 

20 

11-26 

16 

224 

169 

136 

121 

5 

LAKEPORT 

106 

7-26 

20 

1- 

2 

NONE 

1-  2 

20 

4-  1 

24 

4-  2 

26 

4-16 

30 

11-27 

31 

11-2S 

26 

12-19 

24 

NONE 

NONE 

262 

240 

225 

LAKE  SOLANO 

105 

7-27 

25 

12- 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  3 

27 

2-11 

31 

11-30 

30 

12-25 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

357 

293 

LAKE  SPAULDING 

92 

7-26 

7 

3- 

4  + 

4-  1 

15 

4-24 

24 

4-29 

28 

6-  6 

32 

7-  1 

32 

10-28 

26 

11-27 

22 

12-21 

20 

217 

182 

25 

MANZANITA  LAKE 

68 

9-  2+ 

0 

3- 

2S 

4-26 

16 

4-27 

16 

6-14 

21 

6-14 

21 

6-21 

31 

9-15 

32 

10-24 

27 

10-27 

24 

11-27 

12 

11-27 

12 

215 

214 

135 

132 

66 

MARKLEY  COVE 

105 

6-29 

22 

1  - 

2 

NONE 

NONE 

1-  3 

24 

3-  6 

27 

4-  2 

31 

11-29 

28 

11-29 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

268 

241 

HARYSVILLE 

106 

6-29 

26 

1- 

2 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

26 

3-  5 

31 

11-28 

32 

12-24 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

355 

268 

MC  CLOUD 

96 

7-26 

10 

3- 

3 

3-  5 

16 

3-  6 

20 

4-14 

21 

4-29 

28 

6-  1 

31 

10-17 

31 

10-27 

26 

11-24 

22 

11-27 

19 

12-24 

16 

294 

266 

224 

181 

138 

See  Reference  Nolea  Following  Station  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


1976 


Station 


MOUNT  SM4ST4  kS"  CI 
NEV404  CITY 
QRL4ND 

OROVULE  R4NCER  ST4 

(>4R4DtSE 
PL4C6RVULE 
RlSCERVULE  IPC 
P0RT0L4 
aUINCV 

RED  BLUFF  mSO  4I> 
REDOINO  FIRE  ST»  2 
ROCKLIN 

S4CR4MENTP  F44  4P 
S4CR4"ENTn  Hsn  CI 

SH4ST4  D4H 
S1ERR4  CITY 

StERR4VlLLE  RANGE"  ST4 
STONY  60RCE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 

TWIN  L4KES 
V4C4VILLE 
WHISKEYTOWN  RES 
WILLUM"; 
WILLOWS 

WINTERS 

Wa00L4ND  I  WNU 


N0RTHE4ST  INTERIO» 
64SINS 


03 


B0C4 
BOOIE 

BR IDGEPORT 
CED4RVILLE 

OONNER  NENQRI4L  ST  PK 

DOYLE  5  SSE 

FLEMING  FISH  4Nn  C4ME 

FORT  BIOHFLL 

MONO  LAKE 

SUS4NVILLF  4IRprRT 

T4H0E  CITY 

TAHOE  VALLEY  F44  4P 

TERMO 

TRUCKEE  RANGER  STATION 
WOODFOROS 


CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  04 

BEN  LOMOND  « 
BERKELEY 
BURLINGAHE 
C4RMEL  VALLEY 
CROCKETT 

GIlROY 

HALF   MOON  BAY 
HOLLlSTfR  2 
KING  CITY 

LIVERHORE  COUNTY  F  0 
LOS  G4T0S 

MARTINEZ    WATER  PLANT 
MONTEREY 
MONTEREY   FAA  4P 
MORRO  B4Y  FIRE  DEPT 

MOUNT  DUBLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  DAM 
NEW4RK 

04KL4ND   WSO  4P 

OAKLAND  MUSEUM 

PALO  ALTO 

PASO  POBLES 

P4S0  ROBLFS  F4A  AP 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

PISMO  BF4CH 
PaiFST  VALLEY 
REDWOOD  CITY 
RICHMOND 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

SALINAS  3  E 
SALINAS   F4A  4P 
S  F  RICHMnNO  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  WSO  AP 
S4N  FRANCISCO  WSO  CI 

SAN  CRECORIO  2  SE 
SAN  JOSE 

San  LUIS  OBISPO  PCly 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUr 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 


Last  spring  minimum  of 


16  '  or 

20°  or 

24  ■  ot 

28 '  or 

32  or 

32°  or 

28°  or 

24°  or 

20'  or 

16' or 

i 

i 

i 

t 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

o 

o 

0 

o 

o 

_ 

s 

£ 

£ 

2 

J 

d 

E 

mp. 

o 

0) 

« 
i 

— 

© 

e 

d 
E 

S 

mp. 

S 

a 
E 

2 

« 

0. 

E 

e 

a. 

E 

mp. 

9 

d 
E 

o 

d 

B 

X 

Q 

3 

O 

a 

Q 

i2 

13 
Q 

<u 
H 

Q 

ii 

a 

o 

H 

s 

o 
[- 

Q 

it 

D 

i2 

15 
Q 

o 
I- 

Q 

(2 

o 

o 

CO 
C4 

N 

92 

7-28 

5 

3-  i 

3-27 

16 

4-13 

20 

J-25 

6-  6 

27 

6-22 

3j 

7-  1 

26 

7-  1 

28 

10-29 

J, 

11-27 

20 

12-17 

16 

2*S 

226 

157 

25 

9 

96 

7-26 

10 

7-  5 

3-  5 

15 

4-  2 

19 

4-  2 

19 

4-  2 

19 

6-  1 

32 

7-  1 

32 

10-27 

76 

11-26 

18 

11-26 

16 

11-27 

12 

267 

236 

238 

208 

30 

99 

7-27* 

17 

1-  1 

3-  4 

19 

4-16 

24 

4-?0 

28 

6-  4 

32 

11-27 

27 

11-27 

27 

NONE 

none: 

NONE 

221 

17* 

106 

7-2! 

21 

1-  2 

NONE 

NONE 

1-  3 

22 

3-  3 

26 

3-25 

29 

11-29 

29 

12-26 

27 

NONE 

NONE 

298 

249 

106 

6-27 

29 

12-294 

N3NE 

NONE 

NONE 

NO^E 

3-  4 

30 

12-20 

32 

NHNE 

NONE 

NDNk 

NONE 

291 

101 

7-27 

26 

3-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  3 

26 

3-25 

11-27 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

247 

102 

6-29 

22 

1-  24 

NONE 

NONE 

I-  3 

23 

4-16 

26 

4-17 

32 

11-26 

30 

11-27 

27 

12-23 

24 

NONE 

NONE 

395 

225 

223 

102 

8-31 

27 

3-  44 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  4 

27 

4-16 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

91 

9-  1 

1 

3-  4 

3-28 

12 

20 

6-13 

24 

6-27 

28 

30 

7-  I 

22 

7-  1 

22 

7-  1 

22 

10-28 

16 

11-26 

16 

24! 

145 

IS 

4 

1 

IOC 

9-  2 

6 

12-28 

3-  8 

16 

4-17 

20 

4-28 

24 

6-  6 

28 

6-  6 

28 

7-  1 

31 

9-23 

26 

109 

29 

HI 

7-25 

24 

1  -  2 

NONE 

NONE 

I-  2 

3-  3 

28 

3-  6 

11-29 

30 

12-28 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

266 

111 

7-25 

29 

3-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

NOke 

3-25 

31 

11-29 

32 

NnNF 

NONE 

NONE 

NONE 

249 

NONE 

NONE 

I-  4 

24 

4-  1 

28 

4-17 

32 

- 

- 

- 

107 

6-28 

25 

1-  2 

NONE 

NONE 

NONE 

1-4 

27 

3-  6 

32 

11-28 

30 

12-24 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

33! 

267 

loe 

8-31» 

34 

2-  54 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NINE 

NONE 

NONF 

NONE 

lis 

7-28 

31 

3-  34 

none! 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  4 

32 

NONE 

NUNE 

NONE 

NONE 

NONE 

98 

7-27* 

18 

3-  4 

NONE 

3-  4 

18 

4-  1 

24 

4-17 

28 

4-26 

30 

11-13 

31 

11-27 

76 

NONE 

NQNfc 

NONE 

224 

201 

97 

7-17 

3 

3-  64 

4-15 

6 

4-27 

19 

4-29 

24 

4-79 

24 

6-30 

31 

7-  1 

31 

10-27 

19 

10-27 

19 

11-27 

8 

226 

163 

161 

1 

106 

6-29 

20 

1-  2 

NONE 

1-  2 

20 

I-  3 

21 

3-25 

26 

4.  1 

30 

11-29 

30 

12-  1 

28 

12-28 

24 

NONE 

NONE 

360 

251 

242 

9« 

8-314 

14 

3-  44 

3-  4 

14 

3-25 

19 

4-17 

24 

4-?9 

28 

6-  4 

31 

10-26 

31 

11-27 

24 

11-27 

24 

NONE 

NONE 

224 

212 

146 

61 

9-  1 

-  6 

3-  4 

4-27 

16 

4-28 

18 

4-29 

23 

6-12 

27 

6-13 

32 

10-21 

76 

10-30 

24 

_ 

11-27 

7 

214 

213 

164 

131 

106 

6-27 

20 

12-264 

NONE 

1-  2 

20 

1-  2 

20 

3-  5 

28 

4-  2 

31 

11-29 

27 

11-29 

27 

12-26 

20 

12-26 

20 

NONE 

3S9 

359 

269 

241 

107 

7-26 

26 

12-264 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  5 

28 

3-25 

n-27 

31 

12-26 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

327 

247 

107 

6-29 

23 

1-  2 

NONE 

NONE 

1-  2 

23 

1-27 

28 

4-11 

32 

11-29 

29 

12-17 

28 

NONE 

NUNE 

NONE 

32! 

232 

106 

7-25 

24 

1-  2 

NONE 

NONE, 

I-  2 

24 

1-25 

25 

3-  7 

32 

11-29 

29 

12-26 

27 

NONE 

NUNE 

NONE 

336 

267 

107 

7-27 

25 

1-  2 

NONE 

none; 

NONE 

1-  3 

28 

3-  5 

31 

11-29 

29 

12-24 

28 

NONE 

NONP 

NONE 

356 

269 

106 

6-29 

22 

1-  2 

none: 

NONE 

I-  2 

22 

1-26 

26 

3-  5 

32 

11-27 

31 

12-14 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

323 

267 

93 

9-  2* 

-14 

3-  5 

6-  4 

16 

6-  6 

19 

6-15 

24 

6-10 

25 

6-30 

25 

7-  1 

21 

7-  1 

21 

7-  I 

21 

10-13 

16 

10-20 

15 

1 38 

129 

16 

1 

1 

65 

8-31* 

-17 

3-  64 

5-  1 

15 

6-  6 

19 

6-15 

23 

6-77 

28 

6-30 

30 

7-  2 

22 

7-  2 

22 

7-  2 

22 

10-18 

12 

170 

71 

17 

! 

2 

9ol 

8-31* 

-15 

2-11 

4-29 

12 

6-14 

16 

6-14 

16 

6-77 

27 

6-27 

27 

7-  1 

21 

7-  1 

21 

7-  1 

21 

10-  4 

20 

10-13 

14 

167 

1  12 

17 

4 

4 

9» 

7-16 

5 

3-  S 

3-  7 

12 

4-17 

20 

4-26 

24 

5-70 

28 

5-20 

26 

10-  3 

31 

10-18 

26 

10-27 

22 

11-27 

9 

265 

224 

184 

151 

136 

92 

9-  2 

-  3 

3-  5 

4-17 

13 

4-27 

20 

4-29 

24 

6-14 

28 

6-1! 

32 

7-  1 

27 

7-  1 

77 

10-20 

24 

io'It 

20 

11-27 

6 

224 

183 

174 

17 

16 

99 

9-  2 

6 

n-264 

3-27 

16 

4-27 

19 

4-27 

19 

4-79 

26 

6-  6 

32 

7-  1 

32 

10-18 

78 

10-27 

22 

11-27 

9 

11-27 

9 

24! 

214 

183 

172 

25 

97 

7-15 

0 

12-24 

4-17 

16 

4-27 

19 

4-28 

21 

4-79 

2! 

6-  7 

31 

7-  1 

30 

10-13 

27 

10-18 

22 

10-28 

16 

194 

183 

173 

167 

24 

95 

9-  1 

1 

3-  5 

3-  7 

10 

4-17 

19 

5-  1 

24 

5-70 

26 

6-26 

30 

7-  1 

32 

10-  3 

78 

10-18 

22 

10-27 

17 

11-27 

4 

26! 

193 

170 

136 

5 

93 

8-31  + 

7 

11-274 

4-18 

15 

4-27 

19 

4-27 

19 

4-78 

25 

6-14 

32 

10-13 

32 

10-24 

26 

10-27 

21 

_ 

11-27 

7 

223 

214 

183 

179 

121 

99 

7-26* 

5 

12-244 

4-  2 

16 

4-27 

20 

4-28 

21 

6-  4 

26 

6-14 

31 

7-  1 

30 

10-  1 

78 

10-18 

22 

10-1? 

20 

10-28 

16 

209 

17! 

173 

121 

17 

6<i 

7-28 

1 

3-  5 

4-17 

16 

4-26 

20 

4-28 

22 

6-  4 

28 

6-12 

30 

8-  7 

32 

10-17 

28 

10-27 

24 

11-27 

18 

11-28 

12 

225 

215 

182 

13! 

56 

66 

7-10* 

-  9 

3-  64 

4-17 

14 

4-27 

18 

4-28 

21 

6-  5 

26 

6-26 

31 

7-  1 

25 

7-  1 

25 

10-16 

24 

I  n"? Q 

10-28 

13 

194 

183 

173 

26 

5 

95 

9-  5* 

-  8 

12-224 

5-20 

14 

5-20 

14 

21 

6-7  5 

6-25 

21 

7-  1 

25 

7-  1 

25 

8-  6 

22 

10-21 

16 

154 

152 

42 

6 

6 

92 

9-  2« 

-  1 

3-  J 

4-17 

14 

4-27 

19 

6-  5 

22 

6-15 

26 

6-27 

31 

7-  1 

15 

7-  1 

15 

7-  I 

15 

7  1 

7-  1 

15 

75 

65 

26 

16 

4 

9A 

9-  2 

-  2 

11-27 

4-16 

16 

4-17 

18 

4-27 

23 

4-78 

28 

6-14 

32 

9-16 

30 

10-  4 

26 

10-26 

18 

10-26 

16 

11-26 

15 

224 

192 

162 

1J9 

94 

109 

6-27 

21 

1-  2 

NONE 

NONE 

I-  3 

24 

3-  6 

26 

4-  2 

29 

11-28 

27 

11-28 

27 

12-27 

24 

NONE 

NONE 

359 

267 

2*0 

103 

6-24 

33 

2-  J 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

10<> 

6-26 

26 

1-  2 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  2 

28 

4-  1 

32 

12-26 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

269 

104 

6-24 

26 

1-  1 

NONE 

NONE 

NONE 

I-  2 

4  -  1 

31 

NONE 

NHNF 

NONE 

wnwc 

NONE 

104 

6-25 

NONE 

NONE 

1-  5 

28 

3-  ! 

32 

12-14 

30 

NONE 

NONE 

N 

NONE 

284 

110 

6-28 

22 

1-  2 

NONE 

NONE 

I-  2 

22 

1-  4 

26 

4-17 

11-27 

31 

11-28 

77 

NONE 

NONE 

NONE 

329 

224 

87 

10-12 

31 

1-  2 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

4-  1 

32 

NONE 

NHNE 

NONE 

NONE 

NONE 

108 

6-28 

23 

I-  3 

NONE 

NONE. 

1-  3 

23 

1-  4 

27 

3-  4 

32 

NONE 

NONE 

_ 

_ 

112 

6-26« 

15 

I-  I 

1-  2 

16 

1-  2 

16 

1-13 

23 

3-  4 

26 

29 

11-27 

29 

11-2! 

24 

11-28 

24 

NONP 

NONE 

320 

269 

239 

107 

6-2B« 

20 

I-  2 

none: 

1-  2 

20 

I-  4 

24 

3-  6 

28 

4-12 

32 

11-29 

28 

1  1-29 

26 

NONE 

NGWP 

NONE 

26" 

231 

105 

6-27 

23 

1-  2 

NONE 

NONE 

1-  2 

23 

2-  6 

27 

4-26 

11-28 

31 

12-27 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

325 

216 

102 

9-  9  + 

26 

1-  34 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  3 

26 

6-30 

31 

11-29 

31 

NINE 

NONE 

NONE 

NONE 

192 

98 

6-27 

32 

3-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  3 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

97 

5-12 

30 

1-294 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-29 

30 

NONE 

NPNF 

NnwB 

NONE 

101 

6-25 

30 

1-  34 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

Nnhic 

NONE 

103 

9-  I 

26 

2-  64 

NONE 

NONE. 

NONE 

3-  2 

28 

4.  1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

93 

6-31 

22 

3-  44 

NONE 

none: 

4-  1 

23 

4-16 

25 

4-26 

32 

11-27 

26 

11-27 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

225 

215 

109 

9-  1* 

18 

1-  I 

NONE 

1-  I 

16 

I-  5 

24 

1-  5 

24 

4.  1 

32 

11-17 

32 

11-28 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

328 

2  40 

100 

6-28 

27 

12-28 

NONE 

NONE 

NONE 

1-10 

26 

2-  6 

32 

12-17 

30 

12-2« 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

353 

315 

93 

9-  8* 

31 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  5 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

105 

5-12 

29 

2-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  5 

NONE 

NCINE 

NONE 

NONE 

NONE 

106 

6-25 

24 

1-  2 

NONE 

NONE 

I-  2 

24 

1-  3 

26 

3-  6 

32 

11-26 

31 

12-27 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

399 

267 

109 

6-30 

11 

I-  2 

I-  3 

14 

1-  3 

14 

4-  2 

24 

4-  2 

24 

4-30 

31 

10-28 

31 

11-29 

22 

11-29 

22 

12-16 

20 

NONE 

348 

241 

241 

181 

109 

8-304 

13 

1-  1 

I-  2 

16 

1-  4  20 

1-25 

22 

4-  2 

28 

4-  2 

28 

11-27 

29 

11-21 

76 

12-16 

24 

12-27 

20 

NONE 

358 

326 

240 

239 

108 

9-  1 

15 

11-28 

NONE 

1-  3 

20 

I-  4 

23 

4-  2 

28 

4-  9 

31 

11-27 

21 

11-27 

21 

11-27 

21 

11-28 

15 

11-26 

1! 

330 

32« 

239 

232 

99 

6-25 

31 

1-  2 

NONE 

NONE 

NONE 

NOuE 

1-  2 

NONE 

NPNE 

NONE 

NONE 

NONE 

105 

8-31 

B 

1-  2 

3-  3 

16 

4-  2 

20 

4-17 

23 

5-76 

28 

6-  5 

32 

10-27 

27 

10-27 

27 

11-26 

19 

11-28 

19 

12-2! 

16 

297 

240 

225 

192 

144 

104 

6-274 

24 

I-  2 

NONE 

NONE 

I-  2 

24 

2-  7 

28 

3-  9 

31 

11-28 

32 

NONFl 

NONE 

NONE 

NONE 

264 

102 

6-24 

30 

1-  2 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

4-11 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

104 

6-27 

20 

1-  2 

NONE 

I-  2 

20 

I-  3  22 

3-  6 

26 

4-  2 

11-29 

27 

1  1-29 

77 

12-26 

24 

NONE 

NONE 

360 

268 

241 

103 

6-24 

28 

1-  2 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  2 

28 

4-  1 

32 

12-26 

30 

NrlNE 

NONE 

NONE 

NONE 

269 

loo 

6-24 

24 

1  -  1 

NONE 

NONE 

I-  1 

24 

1-13 

28 

3-  3 

31 

12-24 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

296 

89 

10-  6 

32 

2-  74 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  7 

32 

NONE 

NONP 

NONE 

NONE 

NONE 

97 

6-27» 

31 

I-  2 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  2 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

96 

5-12 

36 

2-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE! 

NONE 

NONE 

97 

6-24 

26 

I-  2 

NONE 

NONE 

NONE 

1-75 

27 

4-  2 

30 

10-28 

32 

NONE 

NONE' 

NONE: 

NONE 

209 

102 

6-27 

21 

11-16 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  2 

28 

2-  6 

30 

11-16 

21 

11-16 

21 

11-16 

21 

NONE 

NONE 

319 

264 

106 

6-26 

30 

1-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  4 

32 

11-30 

32 

NHNF 

NONE 

NONE 

NONE 

271 

104 

6-27 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  3 

32 

NONE. 

NONE 

NONE! 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  6 

29 

106 

6-24 

23 

1-  2 

NONE 

NONE 

1-  2 

23 

2-  S 

28 

4-  2 

32 

11-28 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

240 

100 

6-284 

26 

?-  5 

NONE 

NONE 

NONE 

2-  6 

27 

4.  2 

32 

11-29 

32 

NONE 

NONE^ 

NONE 

NONE 

241 

First  (all  minimum  of 


Number  of  days 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 

Tables  H76 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 



Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

IS"  or 
below 

20  '  or 
below 

24  or 
below 

28  "  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20'  or 
below 

16°  or 
below 

16^  or  below 

20'  or  below 

24'  or  below 

28 '  or  below 

32^  or  below 

o 

d. 

E 

0) 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

a> 

Q 

1  Temp. 

Date 

|Temp 

Date 

Temp. 

Date 

1  Temp,  j 

Dale 

Temp.  1 

Date 

|Temp.  1 

Date 

|Temp.  1 

H4TS0NVII.LE  WATFRI.DHK5 

101 

6-25 

27 

1  - 

2 

NONF 

NONE 

NONE 

I-  3 

28 

4-  1' 

32 

11-28 

32 

NONF 

NONE 

NONE 

NONE 

241 

HCIDOSIOE  FIRE  ST4  I 
•       •  • 

10! 

6-271 

2D 

1- 

2 

NONE 

1-  2 

20 

I-  2 

20 

3-  5 

28 

4-  2 

30 

11-26 

27 

11-26 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

26fl 

2  40 

SAN  jnAOUIN 

DRAINAGE  ns 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

105 

6-29 

23 

1- 

2 

NONE 

NONE 

1-  3 

24 

1-  8 

26 

3-  6 

31 

11-28 

30 

1 1-29 

26 

12-28 

24 

NONE 

NDNE 

360 

326 

267 

ASH  MOUNTAIN 

109 

6-29 

27 

1  - 

3+ 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  3 

27 

4-16 

3 1 

NONE 

NPNE 

NONE 

NONE 

NONE 

AU8ERRY  1  N« 

102 

6-284 

25 

3- 

'* 

NONE 

NONE 

NONE 

25 

4-16 

31 

11-27 

32 

NONF 

NONE 

NONE 

NONE 

225 

6AKERSFIEL0  WSO  AP 

11* 

6-2B 

27 

1  - 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  1 

27 

1-  4 

31 

12-22 

32 

NHNE 

NONE 

NONE 

NDNE 

353 

BALCH  POWER  HOUSE 

105 

6-27 

27 

3- 

3+ 

NONE 

NONE 

NONE 

4-  2 

28 

4-16 

31 

11-26 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

226 

BUTTONWILLOW 

106 

6-29+ 

19 

1  - 

2 

NONE 

1  -  2 

19 

I-  5 

24 

l->6 

28 

3-  4 

32 

11-27 

32 

11-28 

25 

11-29 

24 

NONE 

NDNE 

329 

307 

266 

CALAVERAS  BIG  TREES 

94 

6-28 

13 

3- 

4  + 

3-  5 

15 

4-16 

19 

4-16 

19 

4-17 

26 

6-28 

32 

10-29 

31 

1 1-27 

?4 

11-27 

24 

NONE 

NONE 

225 

224 

154 

CAMP  PARDEE 

108 

6-29 

30 

1- 

* 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-n 

32 

12-24 

32 

NDNE 

NONE 

NONE 

NONE 

348 

CATHEYS   VV   BULL   RUN  RH 

105 

6-29 

19 

1  - 

NONE' 

3-  3 

20 

3-  3 

20 

4-  1 

26 

4-17 

32 

11-27 

30 

11-28 

?7 

NONE 

NONE 

NONE 

241 

224 

CHERRY   VALLEY  DAM 

96 

8-31 

14 

3- 

4 

3-  T 

16 

4-16 

20 

4-22 

23 

4-?2 

23 

4-26 

31 

11-13 

32 

11-26 

26 

NONE 

NONE 

218 

199 

COAL INGA 

107 

7-26 

20 

1  - 

NONE 

1  -  1 

20 

I-  4 

22 

3-  3 

28 

3-  6 

32 

11-27 

32 

1 1-28 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

270 

266 

CORCORAN  IRRIC  niST 

111 

6-28 

2  1 

1  - 

NONE 

NONE 

1-  4 

23 

l-?0 

28 

3-  3 

32 

11-28 

29 

11-29 

28 

12-17 

24 

NONE 

NDNE 

348 

314 

268 

DENAIR  3  NNE 

103 

6-28 

12 

1  - 

1-  2 

20 

I-  8 

24 

l-i>5 

28 

4-  2 

32 

11-27 

29 

11-28 

26 

12-17 

23 

NONE 

NONE 

344 

308 

239 

DUDLEYS 

ELECTRA  POKER  HOUSE 

107 

8-31-t 

23 

12- 

NONF 

NONE 

I-  4 

24 

1-  4 

24 

4-16 

29 

11-27 

27 

11-27 

27 

12-27 

23 

NONE 

NDNE 

336 

328 

229 

FIVE  POINTS  5  SSw 

111 

6-28 

22 

1  - 

2 

NONE 

NONE 

4-15 

24 

4-15  24 

4-16 

30 

11-28 

27 

11-28 

27 

12-27 

24 

NDNE 

NDNE 

256 

227 

226 

FRESNO  WSO  AP 

105 

6-28+ 

20 

1- 

2 

NONE 

1-  2 

20 

I-  4 

22 

1-22 

26 

3-  5 

32 

11-27 

32 

1 1-29 

76 

NONE 

NONE 

NONE 

31? 

267 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

109 

6-29 

22 

1  - 

4+ 

NONE 

NONE 

I-  4 

22 

4-16 

28 

4-17 

32 

11-28 

31 

12-26 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

234 

229 

CLENNVILLE 

101 

6-28 

12 

1- 

4 

1-  4 

12 

3-  4 

17 

4-  2 

24 

4-i.7 

26 

4-29,  31 

10-27 

29 

1 1-26 

28 

11-27 

22 

1 1-28 

19 

NDNE 

269 

2  39 

213 

181 

GRANT  GROVE 

86 

9-  I 

6 

3- 

3 

4-17 

16 

4-17 

16 

4-17 

16 

4-28 

27 

6-11 

32 

10-25 

32 

11-13 

28 

11-27 

24 

NONE 

NONE 

224 

199 

136 

HANFOOO  2  S 

109 

6-28 

20 

1  - 

2 

NONE 

1-  2 

20 

I-  5 

24 

1-22 

27 

3-  6 

32 

11-28 

29 

1 1-29 

26 

12-17 

22 

NONE 

NONE 

347 

312 

267 

HETCH  HETCHY 

96 

9-  1 

19 

3- 

4 

NONE 

3-  5 

20 

3-  7 

24 

4-17 

27 

4-17 

27 

11-28 

26 

11-28 

26 

12-22 

23 

NONE 

NONE 

290 

229 

223 

HUNTINGTON  LAKE 

64 

8-31 

1 1 

3- 

4  + 

4-16 

4-17 

17 

4-26 

24 

4-?9 

28 

6-  5 

32 

10-23 

3 1 

10-25 

28 

11-27 

23 

NONE 

NONE 

219 

140 

IDRIA 

101 

8-3 1  + 

25 

3- 

3* 

NONE 

NONE 

NONE 

4-  i:  27 

4-16 

31 

11-27 

26 

1 1-27 

28 

NONE 

NONE 

2  25 

KERN  RIVER   PH  1 

111 

6-29 

34 

2- 

6+ 

NONE 

NONE 

NONE' 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

KERN  RIVE»  PH  3 

106 

8-31 

16 

1  - 

2 

I-  2 

16 

1-  4 

18 

3-  4 

24 

3-  4 

24 

4-17 

32 

11-27 

26 

1 1-27 

26 

12-22 

2 1 

12-24 

20 

NONE 

355 

293 

?68 

224 

KETTLEMAN  STATION 

109 

6-28 

26 

1- 

4 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

26 

1-  4 

26 

H-28 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

329 

KNIGHTS   FERRY  2  SE 

106 

7-27  + 

19 

1- 

2 

NONE 

1-  3 

20 

1-  4 

21 

1-10 

26 

4-17 

32 

11-27 

31 

12-24 

2  7 

NONE 

NONE 

NONE 

zl 

224 

LE  GRAND 

106 

6-28 

22 

1  - 

$+ 

NONE 

NONE 

I-  5 

22 

1-  8 

28 

3-  7 

32 

11-28 

30 

11-29 

28 

NONE 

NONE 

326 

266 

LEMON  COVE 

UO 

6-29 

26 

12- 

26+ 

NONE 

NONEj 

NONE 

1-  4 

26 

4-16 

32 

11-28 

30 

12-  9 

28 

NONE 

NDNE 

NDNE 

340 

226 

LINDSAY 

111 

6-28 

22 

1  - 

4+ 

NONE 

NONE 

I-  4 

22 

1-22 

28 

4-16 

30 

- 

1 1-2R 

26 

11-29 

24 

NONE 

NONE 

330 

311 

~ 

LODCEPOLE 

66 

9-  1 

-  2 

3- 

4 

4-17 

9 

4-17 

9 

4-28 

22 

4-29 

26 

6-12 

29 

7-  2 

32 

8-16 

26 

10-26 

24 

1  1-2" 

16 

11-27 

16 

224 

224 

181 

10^ 

20 

LODI 

106 

6-27 

23 

12- 

26 

NONE 

NONE 

I-  2 

24 

1-  4 

26 

3-  5 

32 

11-28 

31 

11-29 

26 

12-26 

23 

NONE 

NONE 

359 

330 

268 

LOS  BANDS 

105 

6-29 

20 

1- 

2 

NONE 

1-  2 

20 

I-  3 

24 

1-  4 

26 

3-  4 

30 

11-28 

31 

12-11 

26 

NONE 

NDNE 

NDNE 

342 

269 

LOS  BANDS  DET  RESV 

106 

7-27 

28 

1- 

2 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  2 

28 

2-  6 

32 

12-26 

32 

NONE 

NONE 

NDNE 

NDNE 

326 

MADERA 

108 

6-28 

17 

1- 

4 

NONE 

1-  4 

17 

1-25 

23 

1-25  23 

4-13 

31 

11-27 

32 

1 1-28 

25 

11-29 

24 

NONE 

NONE 

309 

308 

228 

MANTECA 

108 

6-29 

24 

1- 

3 

NONE 

NONE 

1-  3:  24 

1-25 

28 

3-  4 

31 

11-27 

30 

11-28 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

308 

268 

MARICOPA 

112 

6-29 

25 

1- 

I 

NONE 

NONE 

NONE 

1-12 

28 

3-  4 

31 

11-27 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

268 

MERCED   MUNICIPAL  AP 

109 

6-28 

16 

1  - 

1 

NONE 

1-  4 

20 

I-  8 

24 

1-?! 

28 

4-  2 

32 

10-31 

32 

11-28 

26 

12-14 

23 

12-26 

20 

NONE 

35' 

341 

30! 

212 

MODESTO 

107 

6-28 

25 

1  - 

3+ 

NONE 

NONE. 

NONE 

1-  4 

26 

3-  4 

32 

11-28 

30 

12-29 

28 

NONE 

NONE 

NDNE 

360 

269 

NEWMAN 

" 

19 

I  - 

2 

1-  2 

19 

I-  4 

24 

3-  4 

27 

3-  5 

30 

11-28 

32 

1 1-29 

26 

12-12 

24 

12-25 

20 

NONE 

358 

343 

270 

268 

NORTH   FORK    RANGFR  STA 

101 

8-30+ 

- 

NONE 

3-  3  17 

4-16 

22 

4-28 

32 

10-27 

30 

11-26 

25 

11-26 

24 

NONE 

NDNE 

226 

*■ 

182 

ORANGE  CQVE 

109 

6-29 

24 

1- 

3 

NONE 

NONE' 

1-  3 

24 

4-16 

32 

11-28 

30 

11-29 

28 

NONE 

NDNE 

NDNE 

■ 

226 

PORTERVI LLE 

112 

6-29 

25 

1- 

4  + 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

25 

1-22 

32 

11-26 

29 

11-29 

27 

NONE 

NDNE 

NDNE 

330 

311 

POSEY  3  E 

92 

9-  1  + 

16 

1- 

1 

1-  1 

16 

4-16 

20 

4-18 

24 

4-19 

26 

4-19 

26 

10-27 

32 

11-27 

25 

11-28 

22 

NONE 

NDNE 

224 

222 

191 

SALT  SPRINGS  PWR  NOHSF 

97 

9-  2  + 

20 

3- 

3 

NONE 

3-  3 

20 

3-  4 

22 

4-16 

25 

4-17 

32 

11-27 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NDNE 

224 

SAN  LUIS  BAH 

104 

6-29+ 

25 

1- 

2 

NONE' 

NONE 

NONE 

1-  4 

27 

1-10 

31 

11-28 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

323 

SONORA  RS 

104 

9-  1  + 

19 

1  - 

3 

none: 

1-  3 

19 

I-  5 

23 

4-  1 

28 

4-26 

32 

11-25 

31 

11-27 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

24C 

213 

SO  ENTRANCE  YDSFMITE 

101 

7-14 

16 

3- 

6+ 

3-  6i 

4-17 

19 

4-18 

23 

4-26 

27 

4-30 

30 

10-18 

32 

10-23 

27 

11-27 

24 

NONE 

NDNE 

223 

180 

171 

STOCKTON  WSO  AP 

106 

6-28 

21 

1- 

2 

NONE 

NONE 

I-  ,4 

24 

l-?5  26 

4-17 

32 

11-28 

28 

11-28 

26 

NONE 

NONE 

NLNE 

308 

225 

STOCKTON   FIRE   STA  4 

105 

6-29+ 

2] 

1  - 

4+ 

NONE 

NONE 

1-  4 

21 

1-25 

28 

3-  5 

32 

11-28 

26 

11-28 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

308 

268 

TEHACHAPI 

100 

6-28 

1; 

1- 

2 

1-  2 

3-  6 

19 

4-16 

21 

4-27 

28 

4-27 

28 

10-27 

31 

12-  * 

26 

12-22 

19 

12-22 

19 

NDNE 

291 

250 

221 

183 

TEJON  RANCHO 

1 10 

6-28 

18 

1- 

2 

NONE 

1-  3i  19 

3-  4 

23 

3-  5 

26 

11-27 

30 

11-28 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

26^ 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

112 

6-28 

24 

1- 

2 

NONE 

NONE 

1-  2 

24 

1-  6 

28 

4-17 

32 

11-27 

32 

11-28 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

327 

224 

TIGER  CREEK  PH 

104 

8-31 

20 

1- 

1 

NONE 

1-  1,  20 

1-  2 

22 

4-i6 

25 

4-17 

29 

10-29 

92 

11-27 

25 

11-28 

23 

NONE 

NONE 

331 

229 

195 

TRACY  CARRDNi 

105 

6-29 

22 

1- 

2 

NONE 

NONE 

I-  3 

24 

3-  I 

26 

3-  4 

31 

11-28 

30 

12-11 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

?e9 

?69 

TRACY  PUMPING  PLANT 

105 

6-28 

23 

1  - 

3  + 

NONE 

NONE 

1-  3 

!  23 

1-  4 

27 

3-  4 

31 

11-28 

31 

12-11 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

342 

269 

VISALIA 

109 

6-29 

26 

1  - 

4 

NONE 

NONE: 

NONE 

1-  5 

26 

3-27 

32 

11-28 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NDNE 

246 

WASCO 

111 

6-29 

22 

1- 

4+ 

none! 

NONE 

1-  4 

I  22 

1-15 

27 

1-27 

32 

11-28 

29 

12-25 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

349 

306 

YOSEMITE  PARK  HFAnoTRS 
*      •  * 

108 

9-  1 

14 

1- 

3+ 

3-  « 

1.5 

3-  6 

18 

4-17 

23 

4-30 

28 

4-30 

28 

10-17 

31 

10-27 

25 

10-28 

23 

11-29 

20 

12-22 

15 

293 

268 

194 

180 

170 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

• 

ALPINE 

109 

6-27 

2i 

1- 

2 

none' 

none; 

NDNEi 

1-  2 

28 

11-28 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NDNE 

" 

avalQn  pleasure  pier 

91 

6-26 

3; 

1- 

21 

NONF 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BARRETT  DAM 

105 

7-  8+ 

19 

1- 

2 

NONE 

1-  3 

20 

I-  4 

21 

1-14 

28 

4-17 

31 

11-25 

31 

11-29 

26 

NONE 

NONE 

NDNE 

320 

222 

BIG  BEAR  LAKE 

Be 

8-31 

4 

3- 

4 

3-13 

16 

4-27:  20 

4-27 

20 

4-?8 

25 

6-11 

30 

10-  3 

32 

10-2! 

27 

10-29 

24 

u-ii 

20 

11-27 

15 

239 

198 

189 

18C 

114 

8URBANK  VALLEY  PMP  PLT 

111 

6-27 

26 

1- 

1 

NONE 

none: 

NONE 

1-  3 

27 

11-28 

30 

NONF 

NONE 

NONE 

NDNE 

CACHUMA  LAKE 

107 

6-28 

24 

1- 

1 

NONE 

none: 

1-  1 

24 

1-  3 

26 

3-  7 

31 

12-24 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NDNE 

292 

CAMPO 

104 

7-  6+ 

15 

1- 

2 

1-  2 

15 

1-  2:  I! 

4-17!  24 

4-16 

26 

5-22  31 

10-29 

32 

12-  4 

26 

12-  9 

23 

12-24 

19 

NDNE 

357 

236 

230 

160 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

112 

e»29+ 

24 

1- 

3+ 

NONE 

NONE 

I-  3 

24 

3-  4 

26 

3-13  32 

12-  7 

31 

12-24 

26 

NONE 

NONE 

NDNE 

295 

269 

CHULA  VISTA 

96 

11-  5 

32 

1- 

2 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

I-  2 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CLAREMONT  POMONA  COL 

109 

6-28 

2S 

1- 

1 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  1 

26 

3-  4 

31 

11-26 

30 

NDNE 

NONE 

NONE 

NDNE 

269 

CORONA 

loe 

8-30+ 

23 

1- 

3 

NONE 

NONE 

1-  3  23 

1-26 

28 

3-  4 

31 

12-24 

31 

NPNE 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

CULVER  CITY 

102 

10-  9 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CUYAMACA 

9! 

7-  7 

12 

12- 

24+ 

3-  6 

16 

3-  6 

20 

4-n 

24 

4-?8 

27 

4-29 

31 

10-29 

28 

10-29 

26 

12-  4 

24 

12-22 

12 

12-22 

12 

291 

289 

291 

X84 

183 

DRY   CANYON  RESERVriR 

19 

1  - 

2 

NONE 

1-  2 

19 

1-  3 

21 

3-  6 

28 

4-17 

32 

12-  4 

31 

12-24 

24 

12-24 

24 

NDNE 

NONE 

356 

293 

231 

EL   CAPITAN  DAM 

Ul 

6-2B 

29 

n- 

28+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

30 

11-28 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

329 

ELSINDRE 

111 

B-30 

NONE 

NONE 

NONE 

12-  4 

31 

NONE 

NONE 

ESCDNDIDO 

104 

6-27 

25 

1- 

2 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  3 

27 

1-  6 

30 

12-27 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

356 

FONTANA  KAISER 

UC 

8-29 

33 

1- 

2 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NDNE 

NONE 

NONE 

NONE 

GILLESPIE  FIELD 

loe 

6-27 

24 

1- 

2 

NONE 

NONE 

1-  2 

24 

1-  3 

25 

1-13 

32 

11-28 

29 

NDNF 

NONE 

NONE 

NONE 

320 

HENSHAW  DAM 

102 

7-  7 

12 

12- 

29 

1-  3 

16 

1-  3 

16 

2-  2 

21 

4-  2 

26 

4-29 

32 

10-29 

27 

10-29 

77 

12-  1 

24 

12-  8 

19 

12-22 

14 

354 

340 

303 

210 

183 

lOYLLWILD  FIRE  DEPT 

93 

7-  8 

9 

3- 

4 

3-  4 

9 

4-17 

20 

4-17  20 

4-J8 

27 

6-11 

31 

10-25 

31 

11-11 

27 

11-28!  21 

NONE 

NONE 

229 

197 

136 

JULIAN  WYNOLA 

101 

7-  7 

2C 

1- 

2 

NONE 

1-  2 

20 

I-  2 

20 

4-16 

28 

5-22 

32 

12-24 

24 

12-24 

NONEj 

NONE 

357 

250 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


C«LIf=DRN14 
l»76 


LiCUNt  KEACH 
{.L  MESA 
LOHPOC 

L0N6  BE4CH  WSn  4P 
LOS  »NOEl.fS  USD  4P 

LOS  ancelES  civic  CTR 

MT  WILSON  2 

NEW   CUY4M4    FIRE  ST4 

NEMPORT  el^ACH  HAReOR 

OCEANSIOE 

OJAI 
OXNARO 

PALOHAR   MT  OBSERVATORY 

PASADENA 

POMONA   CAL  POLV 

RAMONA  FIRE  OEPT 
REOLANDS 

RIVERSIDE  FIRE  STl  ? 
RIVERSIDE  CIT  E«P  STA 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

SANOBERG  USO 

SAN  DIEGO  WSO  AP 

SAN  GABRIEL  FIRF  CEPT 

SAN  JACINTO 

SAN  NICOLAS  ISLANC 

SANTA   ANA   FIRE  STATION 
SANTA  BARBARA 
SANTA   BARRARA    FAA  AP 
SANTA   MARIA   HSO  AP 
SANTA   MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 
SUN  CITY 
TORRANCE 
TUJUNCA 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

TMITCHELL  DAM 
UCLA 
UPLAND  3  N 
VISTA  2  NNE 
WARNER  SPRINGS 

YORBA  LINDA 


SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BAKER 
BARSTOW 
BEAUHONT  I  E 
BISHOP  wsn  AP 
BLYTHE 

BLYTHE   FAA  AIRPORT 
BORRECO  DESERT  PARK 
BRAWLEY  2  SW 
DAGGETT  FAA  AIRPQRT 
DEATH  VALLEY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
EAGLE  MOUNTAIN 
EL  CENTRO  2  SSW 
EL  MIRAGE  FIELD 
FAIRMONT 

COLO  ROCK  RANCH 
HAImEE 

H4YFIELD  PUMPING  PLANT 

IMPERIAL 

IMPERIAL    FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

INVOKERN 

IRON  MOUNTAIN 

LAKE  ARROWHEAD 

LANCASTER  FSS/FAA 
MECCA  FIRE  STATION 
MITCHELL  CAVERNS 
HOJAVE 

MOUNTAIN  PASS 

MT  SAN  JACINTO  K   S  PK 
NEEDLES  FAA  AIRPORT 
PALMOALE 
PALM  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 

RANDSBURC 
THERMAL  FAA  AP 
TRONA 

TWENTYNINE  PALMS 
VALVERMO  FIRE   STA  79 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE    MOUNTAIN  ? 
WlLDRnSE  RANGER  STA 


STATF  EXTREMES 
DEATH  VALLEY 
BODIE 


11-  »« 

28 

I-  i* 

8-30 

32 

1-  2 

6-27 

25 

1-  2* 

6-27 

1-  2 

6-2» 

36 

1-  2 

6-27« 

34 

1-  2 

9-  1 

U 

3-  3 

9-  2* 

1-10 

10-10* 

34 

1-  3 

11-  * 

30 

12-2S 

B-30 

2<> 

1-  2 

11-  5« 

3« 

1-  I 

7-  8 

18 

3-  «» 

6-27 

31 

11-29 

6-28 

28 

1-  2 

6-27 

24 

1-  2 

8-29 

25 

1-  2 

6-27 

26 

1-  3« 

8-30 

30 

1-  3< 

8-30-) 

28 

1-  3* 

7-  7 
7-  B« 


S-Sl-t 
7-10 


7- 
7-  8* 


9-  !♦ 
6-29 


6-28 
8-30t! 
6-29 
8-31 

fl-31* 
6-27 

6-  28 

8-  31* 

9-  1« 

7-  1* 
7-  6* 


6-2B« 

6-  27 

8-  31 

7-  7 
7-  9 

9-  2 
7-10* 
7-10* 
S-31« 


11-  * 

37 

1-  2 

6-27 

29 

1-  2 

8-30 

18 

1-  2 

8-30 

6-27 

34 

1-  3 

6-25 

3* 

1-  2 

6-23 

25 

1-  I 

6-25* 

20 

I-  2 

11-  5* 

40 

1-  3 

6-2* 

29 

1-13 

8-30* 

14 

1-  2 

6-24 

31 

1-  3 

8-29* 

30 

3-  4* 

6-28 

28 

I-  2 

6-26 

24 

12-lS 

11-  ** 

38 

3-  3 

B-29 

30 

I-  3* 

8-30 

28 

!-  2 

1-  3 

1-  2 

I-  2 

1-  1 

1-  2 

1-  1 

1-  3 

1-  3*J 

1-  3 
12-25 


3-  4 

I-  I 

1-  3 

I-  1 

1-  3* 

1-  I 

12-23* 
I-  3 
1-  3 
1-  1 
1-  1 


1-  2* 

1-  I 

1-  2 

1-  2 
11-28 

3-  6 

1-  i* 

1-  6 

I-  I 
11-27 

3-  4* 

1-  3 

1-  3* 

1-  3 

1-  I 

1-  2 

1-  1 

3-  4* 

3-  2* 


Last  spring  minimum  of 


16  "  or 
below 


none! 

none! 

NONE 
NONE 

none 

NONE] 
3-  3 

l-iol 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE, 
NONEl 
NONEj 

NONE' 

none' 

NONE 
NONE 
NONEj 

NONEi 
NONE, 
NONE 
NONE 
NONE 

none' 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE, 
1-  2 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


14 


NONE 

1-  3 

NONE 

2-  12  15 
NONE 

NONF' 
NONE 
NONE; 
NONE 
NONE 

3-  7  12 
NONE 
NONE 
1-  4  15 
NONE 

NONE 
I-  3  14 
NONE 

none' 

NONE 


1-  3 
NONE 


I-  3 
NONE 
NONE 
NONE 
1-  2  14 

4-18  16 
NONE 
1-12  16 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 


NONE 
I-  3 


20  "  or 
below 


I  E 
Q 


I-  3  15 
4-27  12 
6-11  19 
3-  2  16 


NONE 

noneI 

NONEI 

none' 

NONE 

NONE; 
4-16|  19 
1-101 
NONE, 
NONE: 

NONE 
NONE 
3-  41  18 
NONE' 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE| 

NONE 
NONE 
NONE 
1-  2  18 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
1-  2 
NONE 

NONE: 
1-  3!  18 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


l-Ul  20 
1-  4|  20 
NONE 

3-  7  18 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

4-  2S  19 
NONE 
NONE 
1-2B  20 
3-  41  20 

NONE 
3-  4 
NONE' 
NONE 
NONE 


18 


1-  4 

NONE 
1-  4  18 
NONE 

3-  7  20 

1-27  20 
NONE 
NONE, 
1-  3:  19 
I-  3  19 

4-  18  16 
NONE 
1-12  16 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
1-  S 

1-  3 

2-  6 


1- 


20 

-  a  19 

-22  19 

-  4  18 


24  "  or 
b«low 


NONE' 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE: 
4-161  19 

3-  71  23 
NONE 

none: 

1-  2 
NONE 

4-  17  24 
NONE 
NONE 


24 


1-  2' 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE' 

4-16  24 

NONE 
NONE 
3-  6  24 
NONE 

none: 
none: 

NONE 
1-  2|  20 

none! 

NONE 
1-13  24 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


1-12  20 
1-26  23 
I-  2  21 
4-27  24 
1-  2  23 

I-  1  24 
NONE 
NONE 
1-  3 

NONE 

4-25  19 

NONE 
1-  3 
3-  6, 
3-  4i 


23 


20 


23 


NONE 
3-  5 
1-  1  23 
NONE 
NONE 

3-  6 

NONE 

3-  4  23: 
NONE 

4-  16  22 

3-  13  24 
I-  S  24 
1-  2  22 
1-  6  21 
3- 

4-  18  16 
NONE 
1-12 
NONE 
NONE 

J-  4  24 
I-  3  22 
1-  5  IB 
1-  3  19 

4-  17  24 

1-11  23 

5-  29  24 

6-  22  19 
4-26  24 


28  or 
below 


NONE 
1-  2 
NONE 
NONE 

NONE 
4-17  26 
4-?7  26 

ndke 
noke 

1-  4  28 

NONE 
4-181  27 

noneI 

1-  2  28 


1-  6  28 
1-  3  27 
I-  3  26 
NONE 
1-  3i  28 

4-16  24 
NONE: 

1-  2  28 

3-  6  24 

^ONE 

NONE 
NONE 
1-  3  28 
1-  3  26 

NONE' 

NONE 
3-14  27 
NONE 
NONE 
1-  2  28 

3-  7  26 

NONE 
NONE 
1-  2  28 


1-  2  28 


1-P7  28 
3-  4  26 

3-  4  28 

4-  >7  24 
1-  3  26 

1-  II  2* 
NONE 
1-  3  25 
1-  3  22 
NONE 

4-?7  26 
NONE 
1-  3 
4-17  26 
3-  4  20 

NONE 

3-  6  28 
1-  9  28 
NONE 
1-  3  27 

4-  17  27 
1-  3  25 
3-  7  27 
NONE 

5-  6  28 

3-26  28 
1-14  28 
3-27  27 

3-  13  28 

4-  16  26 

5-  P4  27 
1-  3  27 
4-16  27 
NONE 
NONE 

4-16  25 
1-  4  27 
1-27  25 

3-  4  28 

4-  17  24 

3-  7  28 

6-  12  25 
6-J3  27 

4-  26  24 


32°  or 
below 


3-17^  32 
I-  2  32 
3-  4  32 

NONE 

none: 


NONE, 
4-281  31 
4-29  32 
NONE 
1-  2  32 

3-  4'  30 
NONE 

4-  28  30 
NONE 

3-  4  32 

4-  17  30 
3-  7  32 
3-  4  30 
1-  3  30 
3-  4  30 


4-17  31 
NONE 

3-  4  32 

4-  17  31 


NONE 
NONE 
1-21  31 
4-16  32 
NONE 

3-  6  32 

4-  18  32 
1-  3  31 
3-  4  30 

3-  13  32 

4-  16  30 
NONE 

3-  4  31 
I-  2  28 


1-27  28 

3-  20  32 

4-  16  32 
4-26  29 
1-13  31 

1-  8  32 
1-  3  29 
1-13  32 
1-  7  31 
1-  9  31 

4-30  31 
1-  3  31 
1-13  32 
4-27  32 
4-17  30 

1-  2  32 

4-17  32 

1-13  32 

1-  3  29 

1-  6  32 

4-27  32 
1-  7  31 

4-  25  31 
1-  3  32 

5-  6  28 

4-  2  29 
1-26  31 
4-16  29 
4-  2  32 

4-27  31 

6-  13  32 
1-  4  32 
4-17  32 
1-  3  30 
1-  4  32 

4-17  32 
1-14  32 
3-  4  30 

3-  4  28 

4-  28  31 

4-17  29 
6-30  32 
6-24  29 
4-26  24 


First  fall  minimum  of 


32' or 
below 


11-28, 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 

11-  12 

10-  27 
NONE 

12-  25 

11-  26 
NONE 

11-27 

11-  29 
NONE 

12-  4 

11-29 
NONE 
11-28 

11-27 
NONE 
11-26 
11-28 


NONE 
NONE 
NONE 
11-27 
NONE 

10-  30 

11-  28 
NONE 
NONE 
NONE 

1? 
NONE 
NONE 
NONE 


11-30 

11-  26 

12-  10 

10-  27 

11-  28 

12-  24 
11-29 
11-29 
11-26 
11-29 

10-  25 
NONE 

11-  28 

10-  28 

11-  27 

11-27 
11-27 

NONE 
11-29 

10-  30 

11-  28 
11-13 

NONE 
11-13 

10-  28 

11-  29 
11-27 
10-28 
10-28 


32 

12-27  32 
11-27  29 

NONE 
11-27'  28 

11-27  25 

11-28  28 

11-27  30 

n-28  28 

10-26  29 


11-27 
7-  1 


28' or 
below 


NPNF 
NlNF 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
11-27 
11-27 
NPNE 
NONE 

NHNF 
NONE 

11-  27 
NONE 
NONE 

12-  22 
NONF 
NONE 
NONE 
NONE 

11-27 
NPNE 
NONF 

11-28 


NONF 
NONE 
NONE 
NPNE 
NONE 

NONE 

11-  28 
NONE 
NPNE 
NONF 

12-  11 
NPNE 
NONE 
NONE 


12-23 

11-  28 

12-  2* 

10-  27 

1 1-  28 

NPNE 
NONE 
U-29 

11-  28 

12-  25 

10-  31 
NONE 

11-  28 
11-28 

NONE 

NPNF 

11-  27 

12-  2* 

NPNE 
NONE 

11-27 
11-28 
11-1* 
NPNF 
11-27 

11-27 
11-29 
11-28 

11-27 

10-  3 
NONE 

11-  28 
NPNE 

11-27 


28 


11-27  25 
11-28  28 
11-29  25 
11-28  28 
11-271  23 

11-28^  25 
7-  2 


24' or 
below 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
11-28 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

11-28 
NONE 
NONE 

11-26 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

12-15 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
11-28 

NONE 
11-27 

NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

10-  31 
NONE 
NONE 

11-  28 
NONE 

NONE 
11-26 

NONE 
NONE 
NONE 

11-27 

NONE 
11-28 

NONE 
11-27 

11-28 
NONE 
NONE 

11-27 

10-  28  21 
NONE 

11-  28  21 
NONE 
NONE 


NONE 

11-30  24 

NONE 

11-27  23 

11-29  21 

8-  7  23 

8-13  22 

11-27  23 


17 


20  ' or 
below 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
12-  4 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONF 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
12-22 

NONE 
11-27 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

11-22 
NONE 
NONE 

11-29 
NONE 

NONF 

11-  30 
NONE 
NONF 
NONE 

12-  22 
NONE 

11-29 
NONE 
11-27 

11-28 
NONE 
NONE 

11-27 

11-16 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NPNE 
12-22  20 
NONE 

NONE| 

12-22'  20 

10-  12!  19 
e-14;  20 

11-  26'  18 


16"  or 
below 


none! 

NONE' 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 


NONE 
NONE 
NONE 
12-  7 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

11-  24 
NONE 
NONE 

12-  22 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

12-23 
NONE 
NONE 
NONE 

11-  27 

12-  22 
NONE 
NONE 

U-28 

11-27 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONEI 
NONEl 

none; 

NONE, 
NONE 


none; 

10-23'  16 
8-19  13 

NONEi 


Number  of  days 
between  dates 


198 
181 

269 
213 

231 

2  70 

269 

224 

269 
225 


238 
224 


331 

306 

269 

253 

29! 

236 

183 

162 

330 

320 

351 

331 

331 

321 

330 

326 

325 

187 

176 

330 

320 

225 

184 

224 

330 

266 

224 

350 

328 

224 

186 

330 

326 

252 

202 

205 

191 

246 

209 

320 

308 

246 

225 

209 

229 

184 

132 

89 

358 

226 

224 

328 

229 

224 

329 

319 

307 

268 

269 

269 

224 

161 

266 

224 

20 

1 

39 

7 

214 

201 

S«*  R«l«r«nc«  NoIm  Following  Sutlon  lnd«x 
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SOIL  TEMPERATURES 


CALIFURNIA 


Janudry 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

An 

lual 

Station 

I  Depth 

Time 

Average 

s 

E 
iJ 

M 

U] 

Average 

1 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

1 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

V 

E 
w 

Average 

1 

Average 

1 
w 

Average 

S 

2  SW 

10 

55.6 

61 
48 

60.2 

65 
55 

63.1 

71 
57 

68,0 

77 
61 

76.2 

84 
69 

79,8 

88 
68 

85.4 

91 
79 

82,1 

88 
76 

82 

0 

89 
79 

74,5 

82 
65 

65,2 

71 
55 

56.6 

61 
51 

70,7 

91 
48 

20 

56,9 

60 
52 

59.9 

63 
56 

62.8 

70 
58 

67.0 

74 
62 

75.3 

80 
70 

79il 

84 
71 

84,2 

89 
79 

82,2 

86 
78 

81 

7 

87 
78 

75,1 

81 
68 

66. 1 

70 
59 

57,8 

61 
Si 

70,6 

89 
52 

50 

9AM 

5«.0 

59 
57 

60,1 

61 
59 

62.1 

64 
61 

65.6 

70 
63 

72.1 

74 
70 

76.1 

78 
74 

80.2 

82 
78 

80,1 

82 
79 

80 

9 

84 
79 

75,6 

79 
71 

68,4 

71 
64 

61,1 

64 
58 

70.0 

sr 

100 

9AM 

62.4 

64 
62 

62,7 

63 
62 

63.5 

65 
61 

66.1 

69 
64 

70,8 

73 
68 

74,6 

76 
73 

78,0 

80 
76 

79,5 

80 
79 

81 

1 

84 
80 

77,7 

80 
75 

72.3 

75 

70 

66,4 

7C 
64 

71.3 

84 
61 

DAVIS  ?  usu  Exp  farm 

(  IN) 

48. S 

60 
38 

53,5 

68 
42 

58. 8 

76 
41 

65.8 

86 
47 

82,0 

101 
66 

86.1 

102 
69 

89.2 

100 
78 

82,5 

102 
68 

81 

0 

102 
69 

71.1 

84 

58 

60,3 

74 
42 

48,4 

61 
37 

68.9 

37 

FRfSNO  USD 

2 

41,0 

69 
29 

54,1 

78 
37 

62,5 

93 
36 

69,6 

101 
45 

87.5 

114 
64 

91.0 

lie 

61 

98.8 

120 
75 

90,7 

115 
66 

86 

5 

116 
65 

76.4 

99 
55 

59,5 

84 
37 

49.3 

65 
34 

72,8 

120 
29 

4 

50.6 

66 
37 

56,4 

74 
44 

63,8 

88 
42 

70,1 

96 
51 

87.5 

109 
68 

91.0 

113 
64 

98.2 

114 
81 

90,6 

109 
73 

86 

4 

109 
68 

76.8 

95 
59 

61.1 

81 
42 

50,7 

62 
39 

73,6 

114 

37 

e 

49.1 

61 
39 

54.7 

68 
45 

61,8 

SO 
44 

67.4 

82 
51 

83,9 

87.2 

100 
72 

94.2 

101 
86 

87.4 

96 
75 

84, 

0 

97 
71 

74.4 

84 
64 

60,6 

71 
48 

49,8 

55 
44 

71,2 

101 
39 

20 

51.7 

55 

50 

55.4 

59 
52 

60,4 

65 
54 

66,0 

72 
61 

78.4 

83 
73 

81.4 

87 
75 

87.0 

89 
85 

82.1 

87 
77 

80, 

2 

85 
74 

72,4 

76 
67 

62,5 

67 
55 

92.8 

59 
90 

69,2 

50 

40 

8Ah 

57.1 

58 
56 

57.9 

58 
57 

60,4 

63 
58 

64,9 

68 
62 

72.7 

75 
68 

75.6 

79 
74 

79.7 

81 
79 

79,1 

81 
77 

77, 

4 

79 
76 

72,7 

75 
71 

67.2 

71 
63 

60.0 

6i 
58 

68,7 

81 
56 

INOIO  U  S  DATE  CAROEN 

(CHI 

10 

67.8 

78 
52 

74.7 

86 
64 

87.2 

98 
73 

91,5 

102 
82 

95.6 

102 
88 

92.3 

100 
85 

89, 

4 

100 
78 

81.5 

94 
68 

69,5 

80 
54 

57,0 

65 
48 

102 

20 

67.9 

77 

74.9 

86 
67 

86,7 

98 
77 

91,4 

104 
83 

94.9 

107 
85 

92.2 

101 
88 

88, 

6 

95 
79 

81.8 

90 
73 

70.0 

77 
53 

58,1 

63 
49 

107 

See  Reference  Notes  Following  Stalion  Index 
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Table  4 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


CALIFORNIA 
1976 


Station 

Jan. 

Feb. 

AAar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

S«pl. 

Oct. 

Nov. 

Dec 

Annual 

0      *  * 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 

1.77B 

2. 078 

4. 228 

5.62 

8,99 

10 ,76 

8.97 

6.42 

5.27 

4.06 

2.35 

2.008 

62.52 

WIND 

<i76B 

1616 

2067 

2557 

3186 

3140 

3500 

2767 

1685 

1189 

796 

7558 

23936 

MAX 

S5<4 

57.0 

63.0 

67.8 

76.9 

8o .  8 

80.8 

78.4 

73.6 

71 . 1 

63.  1 

52,4 

68.4 

HIN 

36.2 

41.6 

40.5 

43.0 

49.1 

52.9 

54.8 

55.8 

54.4 

50.6 

48.0 

37.9 

47.1 

TRINITY  RIVER  HATCH 

EVAP 

.73B 

- 

3. 328 

4.46 

8.79 

9,46 

10.17 

6.66 

6.53 

3.47 

1.12B 

- 

- 

WIND 

635 

842 

1119 

1226 

1254 

1067 

941 

835 

773 

473 

446 

520 

10131 

iLLcLAKc 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

9.63 

8,608 

8.66 

6.32 

7.76 

- 

- 

- 

_ 

1.53B 

1.888 

3.86B 

5.24 

9.41B 

10.88 

10.12 

7.58 

6.64 

5.41B 

2.58 

1.28 

66.41 

WIND 

1250 

1291 

1588 

1433 

21208 

2240 

1831 

1590 

1415 

1390B 

1086 

12718 

18505 

MAX 

68.3 

73,0 

88.8 

HIN 

~ 

42.6 

47.0 

56,8 

~ 

~ 

~ 

~ 

WILL OW  CREEK   1  NH 

EVAP 

.73B 

1.938 

2.59 

6.01 

7.388 

8. £5 

5.928 

4.21 

2.33B 

WIND 

86G 

194B 

287B 

443 

550 

619 

612 

510 

372 

2646 

113 

MAX 

62.7 

68,5 

83.0 

86.4 

92.3 

84.2 

84.7 

76,0 

- 

- 

MIN 

- 

- 

41.7 

43,5 

50.0 

53.3 

58.9 

58.3 

56.3 

47.5 

- 

SACRAMENin 

DRAINAGE  02 

Ai  DiiBiLj    nAU    Don  icrT 

1  .85 

1 . 88 

3.45 

4.82 

9.02 

10,92 

12.22 

8.13 

7.07 

5.32 

2,68 

1 .96 

69.52 

WIND 

519 

859 

1042 

938 

1014 

1157 

1228 

971 

806 

650 

458 

756 

10398 

MAX 

50.3 

S4.8 

62.3 

69.8 

84.0 

86.0 

89.2 

84.1 

61.2 

72.6 

60,7 

50,8 

70.5 

MIN 

36.5 

38.6 

40.0 

43.6 

52.2 

53.7 

59.2 

56.5 

55.5 

46.5 

43,7 

35.2 

46.9 

EVAP 

1.45 

1 .90 

4.78 

6.72 

1 1  .90 

13.07 

14.42 

9.52 

7.90 

5.01 

2.096 

1.33 

80.09 

WIND 

480 

1340 

2770 

2950 

5180 

4690 

6160 

4255 

3415 

2210 

620 

400 

34470 

ChlCD  UNIVERSITY  FARM 

EVAP 

1.77 

2.41 

5.798 

7.19 

10.91 

13.88 

12.38 

9.318 

7.39 

5.59 

- 

2.13 

- 

WIND 

1176 

2631 

2602 

2919 

2552 

3014 

2214 

2356 

1581 

1456 

1234 

1060 

24765 

MAX 

52.1 

57.6 

65.1 

70,8 

85.3 

86.0 

92.2 

86.9 

83.7 

73.6 

62.0 

52,6 

72.3 

MIN 

35.5 

40.1 

40.4 

43,2 

53.6 

54.2 

62.9 

58.9 

58.4 

49.7 

44.8 

34,3 

48.0 

DAVIS  2  WSW  EXP  FARH 

EVAP 

2.81 

2.73 

6.03 

7.49 

12.94 

15.05 

13.22 

9.63 

8.02 

6.64 

2.258 

~ 

■ 

DE  P 

1.52 

.77 

2.  13 

1.60 

4,56 

4.92 

2. 17 

.28 

.06 

1.38 

.  30 

W I  NO 

2185 

3107 

3705 

3698 

3932 

4424 

3236 

2931 

2380 

2412 

1766 

1530 

35326 

MAX 

53.9 

60.0 

68.4 

72,8 

67.8 

89.7 

95.0 

89.0 

86.6 

78.0 

63.5 

54,8 

75.0 

HtN 

33.7 

37.9 

38.5 

41,8 

50.5 

53,3 

57.5 

56.5 

56.1 

48.3 

44.4 

33,8 

46.0 

1 cnu  n AM 

rLLSUn  UAH 

_y    .  p 

1,328 

1 . 87 

3.888 

5.53 

10.04 

11.50 

11.85 

7.99 

6.55 

5.31 

2.34 

1,66 

70.04 

WIND 

879 

1311 

1528 

1367 

1519 

1635 

1730 

1302 

904 

1052 

836 

1056 

15119 

OBIZZLV   ISLAND  REPU6E 

EVAP 

2.85 

3.32B 

5.498 

4.178 

9.31 

10,92 

11.88 

9. 828 

- 

5.19 

- 

2.54 

- 

WIND 

799B 

1027 

1429 

1644 

2477 

1853 

1992 

1544 

1188 

- 

990 

MAX 

57. 1 

62.7 

70.5 

73.6 

84.8 

89,0 

92.5 

91.1 

73.2 

57.7 

MIN 

38.2 

42.4 

44.0 

46.5 

51.3 

55. C 

58.7 

55.7 

- 

53.0 

- 

37,8 

- 

LAKE  SOLANQ 

EVAP 

2.76 

2.99 

5.80 

7.13 

12.16 

13.45 

12.85 

9.18 

7.33 

6.08 

2.63 

2.69 

85.25 

W I  NO 

1906 

2200 

2706 

2764 

2704 

2929 

2264 

2242 

1596 

1746 

1621 

ii070 

26748 

MAX 

52.3 

55.9 

62.8 

67.8 

81.2 

8;. 5 

88.8 

81.6 

60.0 

72,3 

60.4 

50,7 

69.7 

HIN 

34.8 

39.0 

39.3 

42.1 

50.4 

52.6 

57.4 

55.0 

55.0 

46,6 

44.1 

34,0 

46.0 

LAKE  SPAULDINC 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

- 

7.558 

8.12 

5.23B 

4. 368 

1.99 

- 

- 

W  Z  NO 

- 

- 

781 

578 

599 

497 

454 

- 

• 

MAX 

82,0 

87.9 

78.6 

74,9 

59,5 

MIN 

- 

- 

- 

- 

- 

50,3 

55.5 

51.1 

50.7 

42,1 

- 

- 

- 

nSKKLcT  LUVt 

EVAP 

1 .54 

2. 17 

4.12 

5.58 

10.80 

12,94 

13.32 

8.38 

7.08 

5. 12 

2.48 

2.00 

75.53 

WIND 

625 

1073 

1361 

1673 

1546 

1836 

1759 

1635 

1097 

805 

860 

985 

15255 

MAX 

49.6 

54.8 

63.2 

67, 1 

82.3 

88,1 

90.9 

80.2 

76.4 

70,7 

59.4 

47,5 

69.4 

MIN 

33.5 

38.3 

37.5 

40,6 

49.5 

54,0 

58.5 

53.5 

53.2 

46.7 

42.3 

33,0 

45.1 

rLACcRVlLLc  lr\t 

E  VAr 

1.60B 

1.53B 

2.548 

4.01 

7.49 

8.63 

9.05 

5.98 

5.11 

3.73 

2.42 

2.358 

54.44 

WIND 

1100 

1126 

1182 

1343 

1129 

1306 

893 

1072B 

662 

623 

764 

8468 

12246 

SHASTA  DAM 

EVAP 

2.24 

1.928 

4.238 

4.71 

9.74 

10.18 

11.91 

7.788 

6.99 

5.28 

2.89 

2.60 

70.47 

DEP 

.43 

.22 

.67 

i-  1.14 

1.92 

.11 

.62 

-  3.40 

t  1.53 

.09 

.09 

,80 

k  2.80 

WIND 

2036 

1857 

1964 

1730 

1907 

1900 

1625 

1643 

1550 

1690 

1544 

21193 

EVAP 

1.388 

1.29B 

4.198 

9.10 

9.61 

11.11 

6,96 

5.88 

3.75 

1.95 

1.44 

WIND 

439 

511 

633 

633 

825 

699 

602 

543 

524 

513 

479 

493 

6894 

MAX 

50.1 

52.8 

88.9 

91.3 

84.3 

71.9 

59.1 

50,1 

MIN 

36.9 

39.0 

54.3 

57,1 

- 

- 

57,4 

50,0 

45.1 

36,7 

•         •  • 

NORTHEAST  INTERIOR 

BCCA 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

- 

8.79 

9,32 

6,42 

5.34B 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

~ 

- 

.02 

-  1.15 

-  3,12 

-  1.69 

- 

- 

- 

WIND 

2011 

1608 

1444 

1294 

1214B 

FLEMING  FISH  AND  6AHE 

EVAP 

5.58 

8.92 

8.59 

9,50 

6.14 

5.20 

3.01 

WIND 

- 

- 

1686 

1325 

1042 

731 

583 

441 

346 

- 

'- 

- 

TAHOE  CITY 

EVAP 

7  06 

8,10 

5,46 

4.78 

DEP 

- 

I 

- 

- 

2)69 

2  .68 

.12 

1.41 

- 

- 

- 

- 

WIND 

- 

- 

- 

- 

- 

951 

325 

375 

304B 

268 

- 

- 

- 

•       •  • 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

BURLINCAME 

EVAP 

1  .42 

1.93B 

3. 498 

4.54 

7,08 

7,86 

7.38 

5.92 

4.46 

3.31 

1.58 

.966 

49.93 

WIND 

785 

1021 

1339 

1535 

2129 

2028 

2160 

1512 

1247 

905 

369 

2658 

15315 

MAX 

59.0 

66.2 

75.5 

78,8 

87,6 

97.2 

91.6 

90.5 

66.4 

79.9 

73.0 

61.1 

78.5 

HIN 

41.5 

44.2 

44.6 

47.2 

51.6 

51.9 

57.2 

58.5 

56.9 

53.0 

49.2 

40.2 

50.0 

S«e  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Table  4 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


CALIFORNIA 
1976 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug 

Se  1 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

NACIHIENTO  DAM 

EVAP 

3.36B 

2.93B 

4.84 

5.48B 

9,24 

11.61 

12.62 

9.47 

7.05B 

4.29 

2.9BB 

2.268 

76.13 

WIND 

856 

769 

662 

MAX 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

77.3 

65.8 

55.0 

- 

MIN 

52.1 

45.4 

36,3 

NS  HARK 

EVAP 

2.38B 

5.51B 

7.48 

10.03 

1 1 .55 

10.18 

8.02 

6.52 

4.81 

2.63 

1.87 

73.08 

$ 

DEP 

.65 

.41 

1.B9 

2.46 

3.09 

3.64 

1.89 

.63 

.51 

.77 

.53 

.52 

16. V9 

WIND 

1733B 

2318B 

3722B 

4148 

4176 

3891 

3780 

3381 

2769 

2111 

2126 

1549 

35704 

*  * 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

EVAP 

1.53 

1.85 

4.93 

6.45 

10.65 

11.78 

12.27 

8.46B 

7.23 

4.70 

2.18 

1.56 

73.59 

DEP 

•  16 

.22 

.60 

.05 

1 .46 

.35 

.05 

-  1.94 

.91 

.61 

.05 

.15 

-  1.01 

CAMP  PARDEE 

EVAP 

1.03 

1.38 

3.16 

4.22 

9.05 

10.72 

11.01 

7.18 

5.89 

4.16 

1.86 

1.34 

61.00 

DEP 

.33 

.18 

.79 

.03 

1.86 

1.01 

.89 

-  3.19 

-  1.55 

.14 

.34 

.57 

.38 

WIND 

317 

359 

527 

565 

57  1 

606 

502 

449 

386 

360 

264 

249 

5155 

FR I  ANT  GOVERNHE  NT  ^  AMP 

EVAP 

1.76 

2.39 

4.13 

5.49 

10.81 

12  .48 

14.71 

10.07 

7.96 

4.98 

2.33 

1.72 

78.83 

DEP 

.37 

.30 

.18 

.83 

.27 

-  1.62 

-  1.71 

-  4.19 

-  2.26 

-  1.32 

.62 

.29 

-  11.14 

WIND 

1203 

1767 

1968 

1867 

1763 

1693 

1757 

1445 

1164 

724 

787 

1303 

17441 

MAX 

53. B 

60.4 

66 . 8 

71 .6 

85.6 

88.0 

92.6 

87.  1 

64.8 

77,3 

62.  1 

53.9 

73.7 

MIN 

39.3 

43.0 

43.5 

47,2 

57.3 

60.2 

65.5 

63.0 

63.3 

56,5 

48.4 

38,4 

52.1 

EVAP 

_ 

_ 

8.27B 

8 . 76B 

6.92G 

_ 

_ 

KNIGHTS   FERRY  2  SE 

EVAP 

1.78 

2.138 

4.68B 

6.84B 

11.67 

13.25 

15.18 

10.04 

8.60 

5.63 

2.31 

1,66B 

83.77 

WIND 

721 

1074 

1822B 

225i 

2412 

2644 

2611 

2339 

1885 

1034 

823 

6748 

20290 

LDDI 

EVAP 

1 . 1  IB 

2.12 

4.85 

7.00 

10.75 

12.16 

11.68 

8.02 

7.24 

4.90 

1 .68 

1.19 

72.70 

DEP 

.04 

.29 

1.18 

l.U 

2.06 

1.67 

.25 

-     1 .78 

.13 

.53 

.23 

.  19 

5.16 

WIND 

321B 

657 

1130 

1336 

1132 

1446 

1254 

722 

524 

282 

134 

79 

9017 

MAX 

51.2 

59 . 2 

68.3 

72.6 

83.8 

66.1 

89.4 

85.9 

82.6 

74.8 

59.9 

50.5 

72.0 

MIN 

36.0 

42.0 

42.4 

46.4 

53.2 

55.0 

59.9 

57.9 

58.4 

51.6 

46.2 

35.2 

48.7 

LOS   BANOS   DET  RESV 

EVAP 

2.78B 

3.36 

7.38 

9.76 

17.41 

18.20 

19.77 

12.90 

10.86 

6.31 

2.63 

2.19 

113.55 

WIND 

3399 

3733 

5799 

6624 

8264 

7154 

6601B 

6088 

4807 

3849 

2723 

3656 

62697 

MAX 

56.9 

63.0 

69.9 

74.0 

86.4 

89.3 

93.2 

87.5 

85.1 

78.5 

64.6 

56 , 1 

75.4 

MIN 

40.8 

44.8 

45.7 

48.6 

55.9 

59. 0 

63.5 

62.0 

61.2 

56.4 

51.1 

40,3 

52.4 

M4NTECA 

EVA-P 

1.54 

2.31B 

4.75B 

6.37 

10.29 

11.39 

11.62 

8.28 

6.68 

4.42 

1.68 

1.378 

70.90 

WIND 

821 

923 

1537 

1933 

2087 

1923B 

1883B 

1644 

1246 

927 

973 

853 

16750 

MAX 

60.9 

68.1 

73,1 

86.3 

9i.6 

93.5 

87.3 

64.8 

81.7 

65.6 

60,3 

- 

MIN 

_ 

41.8 

43.1 

45,3 

53.1 

57.4 

59.7 

58.6 

58.5 

51.9 

46.8 

34.4 

_ 

S4LT   SPRINGS  PWR  HQUSE 

EVAP 

2.53 

2.27B 

4.00B 

4.11 

8.33 

9.20 

10.57 

7.33B 

6.33 

5.64 

4. 188 

3.19 

67.66 

DEP 

.48 

.09 

.44 

-  1.34 

1.58 

1.00 

.34 

-  3.29 

-  2.05 

.34 

1.21 

.91 

.97 

SAN  LUIS  OAH 

EVAP 

2.30B 

3.20 

7.11 

9.5i 

16.07 

16.96 

21 .08 

13.36 

11.30 

6.32 

2.37 

1 .828 

111.4U 

WIND 

1446 

2325 

4258 

5259 

7704 

6245 

7944 

5532 

4604 

2853 

1391 

1414 

509/5 

MAX 

55.3 

60.3 

68.5 

72.5 

82.1 

8«,  1 

88.1 

84.4 

83.2 

77,0 

63.0 

53.9 

72.9 

MIN 

36.9 

41.5 

42.3 

44.3 

49.5 

52.7 

56.6 

56.5 

57.0 

52,8 

48.1 

36.4 

47.9 

TRACY  PUMPING  PLANT 

EVAP 

2.15 

3.22 

7.09 

9.26B 

15.47 

16.32 

17.40 

11 .61 

9.98 

6.96 

2.88 

WIND 

1104 

2107 

3888 

4223 

7132 

6003 

6725 

5099 

3857 

2461 

968 

_ 

_ 

*       *  * 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

CiCHUMA  LAKE 

EVAP 

3.66 

3.69 

4.63 

4.73 

7.17 

9.78 

8.95 

8.34 

5.59 

4.53 

3.86 

3.34 

68.29 

WIND 

964 

1319 

1374 

124<, 

1131 

1255 

1095 

1431 

1064 

1045 

1064 

996 

13984 

MAX 

56.6 

62.8 

67.2 

71.6 

81.7 

86.1 

89.0 

84.6 

80.8 

74.8 

67.4 

57.5 

73.5 

MIN 

38.3 

41.6 

43.2 

45.0 

52.5 

55.5 

SB. 4 

57.2 

59.0 

53.3 

46.7 

38.9 

49.  1 

CHULA  VISTA 

EVAP 

4.038 

3.45B 

5.54 

6.25 

6.41 

7.80 

6.58 

7.95 

4.80 

5.28 

4.32 

3.60 

66.01 

DEP 

1.33 

.  11 

.58 

.36 

.64 

.58 

-  1.13 

.58 

1.11 

.44 

.74 

.82 

2.66 

WIND 

1472 

1860 

2206 

2542 

2691 

2326 

2549 

2853 

19858 

1891 

1360 

1455 

25190 

MAX 

61.9 

64.7 

69.9 

73.3 

76.3 

82.4 

80.6 

82.2 

77.4 

77.2 

70.4 

62,8 

73.3 

MIN 

39.0 

45.3 

45.2 

47,7 

54.3 

57.2 

61.5 

58.7 

62.4 

54.9 

46.5 

38,8 

51.0 

RIVERSIDE  CIT  EXP  ST4 

EVAP 

5.97 

4.06 

6.09B 

6.74 

9.01 

11.82 

10.59B 

11.28 

3.66 

5.55B 

4.07 

3,668 

82.70 

DEP 

3.48 

1.22 

1.65 

1.  13 

2.20 

4. 13 

1 . 42 

2  .  86 

2.79 

.  72 

.68 

1.19 

17.89 

WIND 

1204 

1341 

1437 

1649 

1587 

1689 

15Q1B 

1602 

998 

HUB 

982 

9758 

16076 

MAX 

61.9 

60.6 

65.0 

69,6 

79.1 

83.2 

84.7 

79.1 

MIN 

40.7 

43.2 

44.8 

47,2 

56.3 

5b. 2 

- 

60.1 

62.8 

- 

- 

- 

- 

TWITCHELL  DAM 

EVAP 

4.97B 

3.48 

4.86 

4.45 

6.60 

9.818 

8.98 

7.03B 

5.05 

4.83 

4.30 

4.  168 

68.52 

WIND 

2099 

1617 

V965 

1708 

1642 

1972 

1848 

1663 

1342 

1575 

1700 

1633 

20764 

MAX 

63.5 

65.9 

72.6 

75,9 

81.7 

87.4 

86.1 

85.3 

81.9 

79,7 

74.4 

67.7 

76.6 

MIN 

40.  1 

45.8 

45.9 

46.6 

52.2 

57.8 

56.4 

57.5 

57.9 

54,5 

46.9 

.  38,0 

50.0 

•       •  • 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

5.15 

5.49 

10.67 

12.99 

18,54 

21.19 

21 . 86 

19.77 

12.53 

10.33 

6.53 

4,05 

l49. 10 

WIND 

808 

1313 

2222 

2238 

2239 

2556 

2139 

2078 

1421 

1112 

911 

782 

19819 

MAX 

65.9 

73.2 

BO.l 

87,9 

98.7 

100.6 

106.5 

101.5 

99.5 

89.1 

76.1 

61,3 

86.7 

MIN 

44.9 

51.7 

52.2 

58,1 

67.4 

69.2 

75.8 

71.8 

73.1 

62,2 

53.2 

42.1 

60. 1 

IKDIO  U  S  DATE  GARDEN 

EVAP 

3.84 

3.93 

8.21 

9.19 

12.80 

16.67 

15.16 

15.91 

9.05 

7.67 

4.27B 

2.95 

109.65 

WIND 

284 

422 

900 

932 

1433 

1343 

1010 

1383 

919 

636 

218 

133 

9613 

MAX 

65.2 

70.7 

77.0 

83.8 

93.2 

98.3 

100.6 

98.6 

91.4 

84.5 

73.8 

65.6 

83.6 

MIN 

40.9 

47.3 

47.2 

51.9 

59.2 

6?. 9 

70.2 

64.0 

65.4 

57.1 

48.6 

38.1 

j 

54.* 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT  California 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

17  *o 

Nov. 

Dec. 

Annual 

MCJ4VE 

EVAP 
NINO 
MAX 
MIN 

1371 
60.1 
36. S 

5.22 
2753 
60.9 
39.2 

B  8.23 
3423 
67.4 
39.1 

B  9.44 
3324 
73.0 
41.9 

14.31 
3959 
83.1 
51.4 

15.52 
4068 
84,8 
52.3 

16.63 
3074 
91.5 

13.81 
3303 
86.0 
55.4 

9.07 
1881 
83.2 
55.7 

B  7.73 
1763 
75.8 
48.6 

1 

3.64 
829 
55.6 
34.3 

j 

B 
B 

S«e  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


CALIFnUNU 
197» 


Station 


o 

X 
0) 


County 


0) 
T3 


o 


Years  of 
record 


Elevation 

Temp. 

Precip. 

2960 

80 

28*5 

17 

A195 

18 

33 

460 

32 

34 

2367 

37 

1733 

2* 

24 

1127 

55 

59 

62 

205 

76 

1815 

25 

37 

60 

21 

21 

3915 

32 

2935 

17 

105 

17 

90C 

1708 

52 

52 

1660 

6*80 

21*0 

57 

61 

1292 

104 

106 

1272 

5 

5 

25 

66 

66 

3050 

7300 

9*0 

6 

6 

*95 

7o 

86 

1720 

14 

51 

6500 

1623 

6l 

62 

2160 

54 

64 

5165 

*20 

6800 

2613 

83 

30*5 

18 

66 

2605 

37 

37 

5*0 

49 

*50 

5 

5 

5*61 

14 

3*5 

9o 

90 

*125 

1260 

23 

33 

67*5 

16 

16 

6815 

47 

1587 

47 

10060 

6862 

*9 

235 

62 

2317 

37 

722 

815* 

17 

*108 

'tl 

64 

2330 

22 

7200 

**1* 

5280 

33 

37 

268 

67 

68 

390 

390 

3! 

36 

5575 

40 

87 

8370 

13 

13 

3*0 

17 

2*60 

765 

lo 

31 

5020 

2175 

3600 

8 

3055 

36 

5365 

46 

93 

1230 

30 

9 

9 

1*55 

16 

100 

67 

68 

275 

325 

6*70 

19 

27 

6560 

2050 

22 

387 

Opened 
or  closed 
during  yr. 


he's 


^73 

■  ■  Q) 


o  a  o  o 
2g<  S-B 


Refer 

to 
tables 


ACTDN-ESDO  CYN  FC261F 
ADELANTfl 

ADIN  RANGER  STATION 

ALDERPOINT 

ALOER  SPRINGS 

ALISQ  CN  OAT   MT  FC  **6 

ALPINE 

ALTAOENA 

ALTURAS  RANGER  STATION 
ANGIQLA 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 
ANTIOCH  PUMPING  PL  3 
ANZA 

APPLE  VALLEY 
ARROYO  GRANGE 
ARROYO  SECO 
ASH  MOUNTAIN 
ATLAS  RllAD  DUTRA 
ATWELL 

AUBERRY   1  NK 
AUBURN 

AUBURN  0AM  PROJECT 

AVALON  PLEASURE  PIER 

BADGER 

BADGER  PASS 

BAKER 

BAK?RSFIELD  WSO  AP  R 
BALCH  POWER  HOUSE 
BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 
BARRETT  DAM 

BARSTOW 
BATES  RIDGE 
BATTLE  CREEK  ADR 
BEARTRAP  MEADOW 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

BEAUMONT   1  E 

BEL  AIR  FC-lOA 

BEN  LOMOND  * 

BENTON   INSPECTION  STA 

BERKELEY 
BIEBER 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

BIG  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR   LAKE  DAM 

BIG  DALTON  DAM  FC223CE 

BIG  PINE  CREEK 

BIG  PINES  PARK  FC  83B 

BIG  SUR  STATE  PARK 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC*6DE 

BIRMINGHAM  GEN  HOSP 
BISHOP  CREEK   INTAKE   2  R 
BISHOP   WSn  AP  R 
BLACK  MOUNTAIN  2  SW 
BLACKS  MOUNTAIN 
BLODGETT  EXP.  FOREST 
BLUE  CANYON  WSMD  R 
BLYTHE 
BLYTHE  7  W 
BLYTHE  FAA  AIRPORT 

BOCA 
BODIE 

BOONVILLE  MNTNC  STA 
BORON 

BORREGD  DESERT  PARK 
BOULDER  CREEK  G.  S, 
BOULDER  C   LOCATELLI  R 
BOULEVARD  2 
BDUOUET  CANYON 
BOWMAN  DAM 

BRANDY  CREEK 
BRANNAN  ISLAND 
BRANSCOMB  3  NNW 
BRAWLEY  2  SW 
BREA  DAM 
BRENTWOOD  6  SW 
BRIDGcPORT 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 
BRIOGEVILLE  *  NNW 
BRIDGEVILLE  5  W 


001* 
002* 
0029 
0088 
0093 
0115 
0136 
01** 
0161 
020* 


0212 
0232 

0235, 
02**1  071 
0320  0* 
0322  0*! 
03*3,  05 
0368  Oil 


037* 
0379 

0383 
0385 
0395 
0*22 
0*25' 
0*36 
0**2 
0**9 
0*68 
051*  06 


0519 
05*3 
05*6 
0596 
0606 
0607' 
0609j 
0619 
0673 
068* 

0693 
0731 
0738, 
0741 
0742 
0758 
0767 
0779 
0790 
0798 

0818 
08191 
0822 
0850j 
08o7 
0883 
0897 
092* 
0925 
0927 

0931 
09*3 
0973 
0979 
0983 
1002 
1005 
1010 
1013 
1018 

1041 
1043 
1046 
10*8 
1057 
1060 
1072 
1076 
lOBO 
108* 


LOS  ANGELES 
SAN  BEROINO 
MODCC 
HUMBOLDT 
GLENN 

LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
LDS  ANGELES 
MODOC 
TULARE 

NAPA 

CONTRA  COSTA 

RIVERSIDE 

SAN  BERDIND 

SN  LUIS  OBPQ 

MONTEREY 

TULARE 

NAPA 

TULARE 

FRESNO 

PLACER 

PLACER 

LOS  ANGELES 

TULARE 

MARIPOSA 

SAN  BERNARDI 

KERN 

FRESNO 

TEHAMA 

SAN  DIEGO 


ALAMEDA 
LASSEN 
TRINITY 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
LOS  ANGELES 
INYD 

LOS  ANGELES 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 


06  LOS  ANGELES 
07,  INYO 

07  INYD 

0*1  SANTA  CLARA 
02'  LASSEN 
02;  EL  DORADO 

02  PLACER 

07l  RIVERSIDE 
07  RIVERSIDE 
07|  RIVERSIDE 

03j  NEVADA 
03'  MONO 
Oli  MENDOCINO 
07j  KERN 
07  SAN  DIEGO 
02!  PLUMAS 
0*1  SANTA  CRUZ 
07:  SAN  DIEGO 
06!  LDS  ANGELES 
021  NEVADA 
1 

02;  SHASTA 

02i  SACRAMEMTD 

01:  MENDOCINO 

07  IMPERIAL 

06  ORANGE 

05!  CONTRA  CnSTA 

03:  MONO 

03  MONO 

01  HUMBOLDT 
01;  HUMBOLDT 


07  SAN  BERDINO 
06  SNTA  BARBARA 
02'  TEHAMA 

05  TULARE 

06  RIVERSIDE 

06  RIVERSIDE 

07  RIVERSIDE 
06  LDS  ANGELES 
0*  SANTA  CRUZ 
07'  MONO 


2934 
1534 
2lkl 

740 
23^9 
1334 
3332 
1334 
21f*l 

935 

1738 
2737 
3333 
1534 

435 
2436 

936 
1738 

936 
2737 

138 

138 
3333 

9136 
14'37 

635 
1035 
1136 
2339 
3332 

1534 
30'34 
23'*0 

936 
28,33 
2833 

6133 
333* 

*37 
1937 

*37 
21*1 
35*0 
283* 
283* 
263* 
1937 
63* 
*36 
1334 

13I34 
1937 
1937 
437 
21*0 
138 
3939 
533 
533 
533 

3639 
3838 
1739 
635 
633 
8*0 
*37 
632 
293* 
3939 

23*0 
2338 
739 
632 
2633 
2  7|37 
38138 
3838 
7*0 
7*0 


118  16 
117  25 
120  57 
123  37 
122  *2 

19  !U8  33 
50  !116  *6 
11  il8  08 
120  33 

119  29 


122  26 

121  ** 

116  *0 

117  13 
07  |120  34 
1*  |12l  29 

118  50 

122  15 
US  *0 

119  30 


121  04 

121  04 
He  19 
119  01 
119  *0 
116  04 
119  03 
119  05 

122  47 
116  40 


5*  117  02 

55  !119  55 

2*  |122  08 

*1  Ilia  52 

116  58 

116  58 

116  58 

118  27 

122  05 

118  29 


122  15 
121  08 

123  15 
116  55 

116  58 

117  *9 
08  118  29 
23 
15 
18 


117  *1 
121  *7 

118  11 


11   118  30 

15  Ills  35 

22  !118  22 

122  10 

121  12 

,120  *0 

17  I120  *2 


11*  36 

11*  *3 

U*  *3 

120  06 

119  01 
123  22 

117  39 
116  25 

120  37 
122  12 
116  18 

118  22 
120  39 


122  34 
121  42 

123  39 
115  33 

53  117  56 
53  1121  *6 
119  1* 
119  17 
123  *9 
123  53 


20 


17 


36 


SEP 


SEP 


JUN 


JUN 


SEP 

JUL 


SEP 


JUN 


SEP 


-  20  - 


STATION  INDEX 


oiaiion 

Index  No. 

BRDCKWAY  SUMMIT 

1096 

03 

BROPKS  FARNMAM  RANCH 

1112 

02 

BRUSH  CREEK  RS 

1130 

02 

BRUSHY  SPRGS   GUARD  STA 

1133 

02 

brysqn 

1 1'tZ 

04 

BUCKHORN 

1 1*9 

02 

BUCKS  CREEK  PH 

1159 

02 

BURRANK  VALLEY  PMP  PLT 

1 194 

06 

BURLINGAME 

1206 

04 

BURNEY 

1214 

02 

BURNT  RANCH   1  S 

1215 

01 

BUTTE  LAKE 

1237 

02 

BUTTQNHILLQW 

1244 

05 

CACHUMA  LAKE 

1253 

06 

CAJON  WEST  SUMMIT 

1272 

07 

CALAVERAS   BIG  TREES 

1277 

05 

CALAVERAS  RANGER  STA 

1280 

05 

CALAVERAS  RESERVOIR 

1281 

04 

CALEXICO  2  NE 

1286 

07 

CAL  t  STQGA 

1312 

01 

CALLAHAN 

1316 

01 

CAMP  ANGELUS 

1369 

06 

CAMP  HI   HILL   OPIOS  57E 

1404 

06 

CAMPQ 

1424 

06 

CAMP  PARDEE 

1428 

05 

CAMP   PIONEER   SKI  SHLTR 

1433 

02 

CAMP   SIX  LOCKOUT 

1456 

01 

CAMPTONVILLE  RS 

1462 

02 

CANBY  RANGER  STATION 

1476 

02 

CANDGA  PARK  PIERCE  COL 

1464 

06 

CANYON  DAM 

1497 

02 

CAPAY  5  WNW 

1507 

02 

CARBON  CANYCN  DAM 

1517 

06 

CARBON  CANYCN  GRMAN 

1518 

06 

CARBON  CANYCN  WORKMAN 

1520 

06 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

1522 

02 

CARMEL  VALLEY 

1534 

04, 

CARPINTERIA  RESERVOIR 

1540 

06 

CASTLE  ROCK  RAD  LAB 

1583 

05 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

1566 

05 

CAZAOERO  3  W 

1603 

01 

CEClLVlLLE  S  SE 

1606 

01 

CEDARVILLE 

1614 

03 

CHALLENGE  RANGER  STA 

1653 

02' 

CHAMPS  FLAT  WEST  MDW 

1656 

02 

CHATSWORTH  FCZ'tF 

1680 

06 

chatswqrth  reservoir 

1682 

06 

CHERRY  VALLEY  DAM 

1697 

05' 

CHESTER 

1700 

02 

CHICD  UNIVERSITY  FARM 

1715 

02; 

CHIOUITO  CREEK 

1737 

05j 

CHITTENDEN  PASS 

1739 

041 

CHOLAME   ALLEY  RANCH 

1743 

04 

CHUCHUPATE  RANGER  STA 

1754 

05! 

CHULA  VISTA 

1758 

06i 

CITRUS  HEIGMTS 

1773 

021 

CLAREHONT  POMONA  COL 

1779 

06' 

clarks  valley  mudd  rch 

1765 

02 

CLEAR  CREEK 

1799 

01 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

1606 

02 

CLOVEROALE  3  SSE 

1838 

Ol| 

CLOVERDALE   1  S 

1839 

01] 

CLOVER  VALLEY 

1845 

02 

COALINGA 

1864] 

05 

COALINGA   1  SE 

1667 

05 

COFFEE  CREEK  RS 

1886 

01 

C0H4SSET   1  NNF 

1891 

02 

COLBYS   FC   53  D 

1896 

06 

COLFMAN  FIS^'ERIES  STA 

1907 

02 

COLFAX 

1912 

02 

COLGATE   POWER  HOUSE 

1916 

02 

COLUSA  2  SSW 

1948 

02 

COOL 

1985 

02 

COPCO  NO   1  CAM 

1990 

01 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

2012 

05 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

2027 

02 

CORONA 

2031 

06 

CORRALITDS 

2048 

04 

COTTQNWOOO  CREEK 

2069 

07 

COVELO 

2081 

01 

CALIFORNIA 
1975 


County 


PLACER 

YDlO 

BUTTE 

PLACER 

MONTEREY 

SHASTA 

PLUMAS 

LOS  ANGELES 

SAN  MATEO 

SHASTA 

TRINITY 

LASSEN 

KEPN 

SNTA  BARBARA 

SAN  BERDINO 

CALAVERAS 

CALAVERAS 

ALAMEDA 

IMPERIAL 

NAPA 

SISKIYOU 
SAN  BERDINO 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
CALAVERAS 
SIERRA 
DEL  NORTE 
YUBA 
MODCC 

LOS  ANGELES 

PLUMAS 

YOLO 

ORANGE 

ORANGE 

SAN  BERCIND 

PLUMAS 

MONTEREY 

SANTA  BARBAR 

SAN  JQAOUIN 

MARIPOSA 

SONOMA 

SISKIYOU 

MODOC 

YUBA 

LASSEN 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

TUOLUMNE 

PLUMAS 

BUTTE 

MADERA 

SAN  BENITO 

SN  LUIS  OBPO 

VENTURA 

SAN  OIEGO 

SACRAMENTO 

LOS  ANGELES 

GLENN 

SISKIYOU 

LAKE 

SONOMA 

SONOMA 

PLUMAS 

FRESNO 

FRESNO 

TRINITY 

BUTTE 

LOS  ANGELES 

SHASTA 

PLACER 

YUBA 

COLUSA 

EL  DORADO 

SISKIYOU 

KINGS 

TEHAMA 

RIVERSIDE 

SANTA  CRUZ 

INYO 

MENDOCINO 


0)  I 

a 

"<3 
>-> 

Q 


3 


3639 
2338 

839 

139 
2435 
2140 

839 
1334 

437 
2140 

3540 
2340 
1035 
32Q4 
6134 
238 
3438 
437 
632 
17138 

12k,l 
2834 
2634 
3332 
1636 
3939 
1741 
3939 
2141 
1334 

840 
2  338 
2633 
2633 
2  633 
840 
436 
3334 
27137 
27|37 

22j38 
12i41 
18i41 
3939 
18|40 
13:34 
13:34 
37137 
840 
23j39 

27i37 
2036 
2435 
1034 
3332 
2338 
2634 
2339 
1241 
2336 

2238 
2238 
839 
2T36 
2736 
3541 
2339 
1334 
2340 
3939 

3939 
2339 

138 
1241 

936 
2339 
2833 
2036 
1936 

739 


C 
O 


16  120  04 
46  122  09 
41  121  20 
00  120  35 
48  121  06 

52  121  51 
55  121  20 

11  1118  21 
35  122  21 

53  jl2l  40 

48  123  28 

34  121  18 
24  119  28 

35  ill9  59 

23  ill7  34 

17  120  19 

12  120  22 
29   121  49 

41  1115  26 

35  122  35 

19  122  48 

09  116  59 
15  118  06 
38  116  26 
15  120  51 
38  120  34 
50  123  52 
27  |12l  03 
27  120  52 

11  jU6  34 

10  121  05 
44  il22  08 
55  ill7  50 

55  117  47 
58   117  47 

05  121  09 
29   121  44 

24  119  29 
38  jl21  30 
24  I120  03 

32  123  08 

06  123  03 

32  I120  10 

29  121  13 

42  |120  58 
15  I1I8  36 

14  lie  37 

58  119  55 

18  I121  14 

42  !l2l  49 

30  !119  23 

54  1121  36 

43  120  15 
48   119  01 

36  117  06 

42  121  18 
06  117  43 

33  122  24 

43  123  27 

58  122  38 

46  122  59 
43  123  00 
57  120  27 
09  120  21 
08   120  21 

05  122  42 

56  121  43 
18  118  07 
24  122  08 

06  120  57 

20  121  U 

12  122  01 

53  121  01 

59  122  20 
06   119  34 

54  122  21 
53  117  33 
59  121  46 
29   118  11 

47  123  15 


a 

O 

> 

w 


Years  of  Opened 
record     °^  closed 
during  yr. 


a, 
6 

0) 
fr- 


7200 
294 
3560, 
4880 
925 
3800 
1760, 
655| 
10| 
3127 

2150 
6O60' 
269 
781 
4780 
4695, 
33601 
805! 

364[ 

3I65I 
57701 
4250| 
2630 
658 


49 


5600 

3700; 

2755 

4310 

2 

24 

790 

27 

27 

4560  50 

63 

360 

404 

1624 

1180 

2986 

17 

425 

18 

18 

385 

560 

7 

7 

1425 

22 

22 

1400 

6 

3000 

20 

22 

4670 

79 

81 

256Q 

39 

5590! 

948 

49 

906 

4765 

20 

4525 

IS 

11 

165 

107 

106 

7290 

125 

30 

1753 

5260 

9 

5* 

58 

136 

16 

1201 

6? 

85 

410 

15 

975 

16 

1365 

18 

22 

320 

7* 

79 

320 

5500 

671 

64 

65 

663 

2500 

3190 

15 

3675 

79 

420 

32 

2410 

104 

107 

595 

70 

50 

71 

97 

1480 

1*1 

2703 

171 

200 

29 

31 

487 

26 

610 

63 

68 

264 

10160 

1430 

36 

58 

CL, 


16 

16 

4! 

45 

31 

31 

4? 

42 

17 

37 

61 

23 

23 

36 

36 

2 

17 

55 

85 

23 

33 

55 

27 

69 

49 

50 

>  C  G  ,  C  S 
U     O  0)  I  O  o 


Refer 

to 
tables 


21 


21 


J  UN 
SEP 


SEP 


APR 


J  UN 
SEP 


58 


SEP 


SEP 


AUG 


JUN 


SEP 


I  2  3 
2  C 

5 

C 

2 

2 

1  2  3  C 

I  z  34 

1  2  3 


1  2  3 
I  2  34C 
C 

1  2  3 
2  C 
2 
2 
2 

1  2  3 

C 

2 

1  2  3 
1  2  34C 


1  2  3 
1  2  3 

1  2  3  C 
C 
C 
C 
C 

2 

I  2  3 

C 

2 

1  2  3  C 
2 

1  2  3 
1  2  3 

2 


1  2  3 
1  2  3 
1  2  34C 


C 
C 

1  2  34 

2 

1  2  3 
2 
2 

I  2  3  C 
1  2  3 


1  2  3 

C 
C 

2 
2 
2 

\  2  3 
2 

1  2  3 
2 
2 

I  2  3  C 

2 

1  2  3 

C 

s 

1  2  3 
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STATION  INDEX 


CALIFORNIA 
1976 


Station 


o 

X 

0 


County 


0) 
CO 

.2 
Q 


0) 
T3 

"(5 

1-4 


'S) 
O 


Years  of 
record 


Elevation 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

151^ 

3  f  3 

a 

10700 

1500 

4C 

'  0 

0  r 

1 2G 

61 

50 

490C 

9 

2? 

5  37C 

If 

106 

4l 

42 

1285 

49 

4640 

77 

89 

1915 

33 

37 

332C 

1  ^ 
i  f 

10 

105 

lU3 

365C 

5057 

194 

61 

69 

15 

1200 

14 

5225 

24 

28 

'i'>55 

S 

8 

323 

71 

45 

1200 

17 

1170 

2 

UO 

77 

78 

2720 

70 

3500 

58 

880 

1640 

7 

7 

5937 

22 

23 

no 

5 1 

2895 

5o 

59 

4240 

1 ' 

4385 

20 

20 

1455 

15 

R  A. 
P4 

3000 

64 

66 

50 

id 

2420 

66 

20 

15 

21 

21 

6650 

973 

43 

43 

1205 

66 

QO 

600 

41 

*t  1 

30 

43 

4  5 

715 

72 

7q 

f  9 

1705 

39 

39 

9645 

51 

92 

50 

2910 

6 

6 

460 

1285 

78 

660 

78 

79 

600 

1390 

2950 

60 

90 

442 

26 

439 

40 

2! 

26 

UO 

3060 

55 

67 

660 

800 

2140 

31 

3200 

435 

17 

285 

28 

31 

4O00 

15 

17 

16 

7325 

350| 

21 

21 

21 

1972 

22 

1090 

54 

57 

2340 

39 

41 

3015 

37 

450d 

8n 

89 

Opened 
or  closed 
during  yr. 


43  (D 

0  0)  u 


O  o 


Refer 

to 
tables 


COVFLO  EEL  RIVEB  "S 
COVINA  TEMPLE   FC   193  B 
CRABTREE  "EAOOW 
CRAWFORD  RANCH 
CRESCENT  CITY   1  N 
CRESCENT  CITY   7  ENE 
CRESCENT  CITY   MTNC  STA 
CRESTLINE   FIRE   STA  2 
CROCKETT 
CROWDER  FLAT 

CRYSTAL   LAKE   FC  283C 
#CULVER  CITY 
CUMMINGS 
CUYAMACA 

DAGGETT  EPISON  PLANT 
DAGGETT  FAA  AIRPORT 
DANA  2  SE 
DAVENPORT 

DAVIS  2   WSW  EXP  FARM 
DAY 

DEAD  HORSF  RES   2  SE 

DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  FOREBAY 

DELANO 

DEL  MONTE 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DELTA 

DENAIR  3  NNE 
DE  SABLA 

DESCANSO  RANGER  STA 

DIAMOND  BAR 

DOBBINS   1  S 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 

DOWNEY  FIRE   STA  FC107D 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

DOYLE 

DOYLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 
OUNNIGAN 

DUNSMUIR  RANGER  STA 
DUTTQNS  LANCING 
EAGLE  CREFK 
EAGLE  MOUNTAIN 
EAST  PARK  RESERVOIR 
EL  CAPITAN  CAM 
EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  POWER  HOUSE 

ELK  VALLEY 
ELLERY  LAKE 
ELLIOTT 

EL  MIRAGE  FIELD 

EL  MDDENA 

ELSINORE 

ESCONDIDD 

ESCDNOIDQ  2 

ETIWANDA 

ETNA 

«EUREKA  WSn  CI  R 
EXCHEQUER  RESERVOIR 
EXETER  FAUVER  RANCH 
FAIRFIELD  FIRE  STATION 
FAIRFIELD  3  NNE 
FAIRMONT 
FALLBROOK 
FERGUSON  RANCH 
FIDOLETOWN   LYNCH  RANCH 
FIGUEROA  MOUNTAIN 

FILLMORE   I  WNW 
FIVE  POINTS  5  SSW 
FLEMING  FISH   AND  GAME 
FLORENCE  LAKE 
FDLSOM  DAM 
FONTANA  5  N 
FONTANA  KAISER 
FOREST  GlFN 
FORESTHILL  RANGER  STA 
FORT  BinWFLL 


2084 
2090 
2114 
2139 
2147 
2148 
2150 
2164 
2177 
2184 

2196 
2214 
2218 
2239 
2255 
2257 
2269 
2290 
2294 
2306 

2311 
2319 
2327 

2331: 
23381 
23461 
2362! 
2369; 
2379! 
23891 
I 

2402; 
24061 
2432! 
2456| 
2467 
2494 
2500 
2504 
2506 
2516 

2539 
2568 
2572 
2580 
2591 
2598 
2640 
2709 
2713 
2728 

2749 
2756 
2760 
2771 
2775 
2805 
2862 
2863 
2895 
2899 

2910 
2920 
2922 
29341 
2935 
2941 
2958 
3020 
3038 
3048 

3050 
3083 
3087' 
3093 
3113 
3118 
3120 
3130 
3134 
315-^ 


01 
06 
05 
07 
01 

Oil  DEI 
01 
07 
04 
01 


MENDOCINO 
LOS  ANGELES 
TULARE 
SAN  DIEGO 
DEL  NDRTE 
NQRTE 
DEI  NORTE 
SAN  BERDIND 
CONTRA  COSTA 
MODOC 


LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
MENDDC INO 
06l  SAN  DIEGO 
07|  SAN  BERDINO 
071  SAN  BERDINO 
OZl  SHASTA 
04I  SANTA  CRUZ 
02!  YOLD 
02!  MODOC 

02!  MDDDC 

071  INYO 

07I  RIVERSIDE 

07  INYO 

02'  NEVADA 

05i  KERN 

04!  MONTEREY 

05;  STANISLAUS 

02'  SHASTA 

05;  STANISLAUS 

02'  BUTTE 

06i  SAN  DIEGO 

06  LOS  ANGELES 

021  YUBA 

031  NEVADA 

06|  LOS  ANGELES 

02  SIERRA 

03!  LASSEN 

03:  LASSEN 

06i  LOS  ANGELES 


05[  MARIPOSA 
02|  YOLO 
02|  SISKIYOU 
Oli  NAPA 
051  TULARE 
07i  RIVERSIDE 
02!  COLUSA 
06!  SAN  DIEGO 
IMPERIAL 
AMADOR 


DEL  NORTE 
MONO 

SAN  JOAOUIN 
SAN  BERDINO 
ORANGE 
RIVERSIDE 
SAN  DIEGO 
06  SAN  DIEGO 
06  SAN  BERDINO 
01  SISKIYOU 


01  HUMBOLDT 
05  MARIPOSA 

05  TULARE 

02  SOLANO 
02  SOLANO 

07   LOS  ANGELES 

06  SAN  DIEGO 
02!  TEHAMA 

05  AMADOR 

06  SNTA  BARBARA 


VENTURA 
FRESNO 
03  LASSEN 
05  FRFSND 
02!  SACRAMENTO 
06i  SAr  BERDINO 
06i  SAN  HERDING 

01  TRINITY 

02  PLACER 


739  50 

2634  05 

1036  34 

6^2  53 

17^1  46 

1741  48 

1741  46 

1534  15 

4^8  02 

1241  53 


123  05 

117  52 

118  21 
116  17 

124  12 
124  OJ 


1124 
|117 
122 


1120  44 


03;  MQDDC 


2634 
3334 

739 
2  532 

634 

634 
2141 

437 
2338 
2141 

2141 
636 
633 
637 
3939 
9i35 
436 
2737 
2340 
3737 

2339 
3332 
2634 
3939 
3639 
3333 
3939 
1840 
1839 
2934 

1437 
2338 
2341 
1738 
1035 

633 
2339 
2532 

632 
1638 

1742 
3837 
1636 
1534 
2833 
28133 
33133 
3333 
28!34 
1241 

1740 
1437 
936 

23|38 
2338 
1934 
33|33 
23|40 
16|38 
32|34 

2934 
1136 
1840 
2737 

138 
2634 
2634 
3540 

139 
16141 


19  |117  51 

01  !ll8  24 

50  1123  36 

59  !U6  35 

52  |116  52 

52  ;116  47 

121  31 

122  12 
121  46 
121  23 


120  33 

116  52 

116  23 

22   117  59 

18  1120  50 
47  !ll9  15 
36  |12l  52 
25  1121  23 
57  122  25 
34  120  47 

52   121  37 

51  1116  37 

00  !ll7  46 

22  ;12l  12 

19  120  14 

56  118  09 
34  120  50 
02   120  06 

57  120  05 
29  118  32 


120  06 

121  58 

122  16 
122  16 
118  39 
115  27 
122  31 

53  '116  49 
46  115  34 
20   120  40 


123  43 
119  14 
121  12 
117  36 
117  47 
40  ]117  20 
07  I1I7  05 

07  117  05 

08  1117  31 
28   122  54 


124  10 
120  16 

119  04 
122  02 
122  02 

42  ills  26 
21  117  15 
122  27 

120  42 
120  00 


24  118  56 
22  120  09 

22  120  19 
16  118  58 
42  il2l  10 
11  '117  27 
05   117  30 

23  123  20 
01  120  51 
51  ;120  08 


SEP 


SEP 


SEP 


OCT 


SEP 
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STATION  INDEX 


Station 


HAT  CREEK  P*-  1 
HAYFIELD  PU^'PINC  PLANT 
HAYFORK  RAN5ER  STATION 
HAYWARD  6  ESE 
HEALOSBURG 
HEALOSBURG  2 
HELL  HOLE 
HEHET 

HENSHAW  DAM 
HERNANDEZ   2  NW 

HERNANDEZ  7  SF 
HESPERIA 
HETCH  HETCHY 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
HIGHLAND  LAKES 
HILTS 

HOCKETT  HEACOHS 
HOEGEES  FC  60  A 
HOLLISTER  2 
HOLLISTER  9  ENE 


o 

X 
T3 

a 


CALIFORNIA 
197* 


County 


3 


(0 


0) 

TO 

_2 

■& 
c: 
o 


FORT  BRAGG  3161  01 

FORT   DICK  3173  01 

FORT  JONES  6   ESE  3176.  Olj 

FORT  JONES  RANGER  STA          I  3182;  01 

FORT  ORD  3186  0^ 

FORT  RQSS  31911  01 

FORT  SEWARD  '  319'.  OT 

FRENCH  GULCH  I  32421  02 

FRESNO  WSO  AP  R      I  32571  05 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP          3261j  05 

FULLERTON  0»M  3285  06 

FULLERTON  HiLtCREST  RV  3288  06 

GARBERVILLE  3320  01 

GASOUET  RANGER   STATION  3357i  01 

GEM  LAKE  i  3369|  03^ 

GEORGETOWN  RANGER  STA            33841  02: 

GERBER  RANCH  |  338?!  04! 

GERLE  CREEK  CAMP  ;  33881  02; 

GIBRALTAR  DAM  2  |  34021  06| 

GIBSON  HWY  MNTNCE  STA            34051  02 

GILLESPIE  FIELD  341ol  06! 

GILROY  34171  04| 

GILROY  8  NE  3419'  04| 

GILROY   14  ENE  3422:  04; 

GLENOORA  WEST  FC   185  34521  06! 

GLENNVILLE  3463  05j 

GLENNVILLF   FULTDN  RS               3465:  05! 

GOLD  ROCK  RANCH  3489  07i 

GOLD  RUN  349lj  02| 

GOLDSTONE  ECHO  2  3498|  07| 

GONZALES  9  ENE  3502i  04 

GRANT  GROVE  3551,  05 

GRASS  VALLEY  ?  3573|  02 

GRATQN  3578  01 

GREENVIEW  36141  01' 

GREENVILLE   RANGER  STA             3621  02 

GRIZZLY   ISLAND  REFUGE  I  365^  02 

GROVELAND  2  '  3669|  05 

GROVELAND  RANGER  STA  3672  05 

CUERNEVILLE  2  3684j  01 

HAINES  CYN  UPPER   FC367  3704]  06 

HAIWEE  371<:>  07 

HALF   MOON  BAY  3714  04 

HAMILTON  KRANCH  PH  3725  02: 

HANFQRD  2   S  3747;  05: 

HANSEN  DAM  3751  06 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA             3761j  01 

HARRISON  GULCH  RS  3791  02 

HARRY  ENGLE8RICHT  CAM             3800:  02 

HAT  CREEK  RS  '  382l'  02; 


38241  02 
3855  07 
3859  01 
3863  04 
3875;  01 
3878,  01 
3891  02 
3896:  06 
3914  06; 
39251  04j 

3928j  04| 
3935'  OT 
3939  05 
3946  02 
3954  05 
3987  01 
4012  05 
4017  06 
4025  04 
4035  04 


HONEYDEW   1   SW  4074  01 

HOOPA  4082'  01 

HOOPA  TRINITY  RIVER  4089  01 

HOPLAND  8  NE  4097  02 

HOSSACK  4120  05 

HUASNA  4144  06 

HUNTINGTON  LAKE  4176  05 

HURKEY  CREEK  PARK  4181  06 

HYAMPOM  4191  01 

IDLEWILO  HWY  MNTNC   STA  4202  01 


MENDOCINO 

DEL  NDRTE 

SISKIYOU 

SISKIYOU 

MONTEREY 

SONOMA 

HUMBOLDT 

SHASTA 

FRESNO 

FRESNO 

ORANGE 
ORANGE 
HUMBOLDT 
DEL  NORTE 
MONO 

EL  OORAOn 
SANTA  CLARA 
EL  DORADO 
SNTA  BARBARA 
SHASTA 

SAN  DIECO 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 
KERN 
KERN 

IMPERIAL 

PLACER 

SAN  BERDINO 

SAN  BENITO 

TULARE 

NEVADA 

SDNCMA 

SISKIYOU 

PLUMAS 

SOLANO 

TUOLUMNE 

TUOLUMNE 

SONOMA 

LOS  ANGELES 
I  NYC 

SAN  MATEO 

PLUMAS 

KINGS 

LOS  ANGELES 

SISKIYOU 

SHASTA 

NEVADA 

SHASTA 

SHASTA 

RIVERSIDE 

TRINITY 

ALAMEDA 

SONOMA 

SONOMA 

PLACER 

RIVERSIDE 

SAN  DIEGO 

SAN  BENITO 

SAN  BENITO 

SAN  BERDINO 

TUOLUMNE 

NEVADA 

ALPINE 

SISKIYOU 

TULARE 

LOS  ANGELES 

SAN  BENITO 

SAN  BENITO 

HUMBOLDT 

HUMBOLDT 

HUMBOLDT 

LAKE 

TULARE 

SN  LUIS  OBPO 
FRFSNO 
RIVERSIDE 
TRINITY 
DEL  NORTE 


1739 
1741 
1241 
1241 

436 
1738 

740 
2340 
2736 
2736 

2633 
2633 
740 
17k.l 
3837 
138 
437 
138 
3234 
2341 

3332 
2037 
2037 
20;37 
2634 
10i35 
1035 

6(32 
39139 

635 


27  123  48 
52   124  09 

35  122  43 

36  122  51 

41  121  46 
31  123  15 
13  1123  36 

42  122  38 
46 
59 


U9  43 
119  43 


54  117  53 
53  117  55 
06   123  48 

52  :123  58 
45   119  08 

55  ;120  47 
22  1121  29 
59  120  23 
31  !ll9  41 

01  ,122  24 

49  'll6  58 

00  Il2l  34 

02  121  27 
06  ,121  20 
08  117  52 

43  1118  42 

44  Ilia  40 

53  114  52 
10  |120  52 
17  1116  47 


2436  32 
1136  44 
3939  13 
22i38  26 
1241  33 
840  08 

2338  09 
3707  50 
37137  49 
2238  30 

1334  16 
1936  08 
437  28 
840  16 
1136  18 
1334  16 

1241  48 
23:40  22 
3939  14 
2140  48 

2140  56 
633  42 
35i40  33 
4j37  39 
2238  37 
2238  37 
139  04 
3333  45 
3333  14 
2d36  25 

20{36  18 
1934  25 
3737  57 
3^39  02 
1638  30 

1242  00 
936  22 

1334  13 
20|36  51 
4j36  55 

17k0  14 
35kl  03 
3541  03 

2339  01 
3736  11 
3035  05 
2737  14 
3333  41 
3540  37 
1741  54 


'121  17 

1118  58 

|l2l  04 

|122  52- 

122  54 

120  56 

121  58 
120  14 

120  06 

123  00 

Ills  15 

|117  57 

|l22  27 

;12l  05 

|U9  39 

lie  24 

123  22 

122  58 

121  16 
121  30 

121  33 

115  38 


123 
121 


122  52 

122  52 

120  25 

116  57 
|116  46 
[l20  5S 

1120  42 

117  18 
119  47 

121  06 

119  48 
:122  38 
110  39 
|118  02 
121  24 
;i2l  14 

|i24  oe 

Il23  40 

123  40 
123  00 

118  37 

120  23 

119  13 
116  41 
123  27 
123  46 


g 

> 

0) 

w 


80 
46 
3324 
2725 
134 
112 
217 
1100 
328 
410 

340| 
330; 
340i 
3841 
8970; 

3001; 
2140; 
5400 
1550 
1650 

385 

194 
1050 
1350 

822 
3140 
3500 

485 
3320 
2950 

23501 
66001 
2400j 
200 
2820 
3560 
1 

2875 
3145 
55 

3440 
3825 
36 
4560 

240 
1100 
1210 
2750 

580 
3345 

3015 
1370 
2340 
715 
102 
102 
4850 
1655 
2700 
2160 


Years  of 
record 


&  3' d 
E    u  (0 


Opened 
or  closed 
during  yr. 


4? 


40 
9 


19 


2! 


Boi 


75 


83 


34) 


17 


2765| 
3195 

3870|  66 
1480| 
8650j 
29001 
8500 
2650 

284  103 
2600 

370 

360 

333 
2510 
7100 

730 
7020  61 
4390 
1275 
1250i 


B4 

18 


40 
9 


27  102 

I  25 
89  99 
38     38  38 


44l 
401 

14  30 
16 

191 
13| 

17  17' 


131  13 
56 
4 


35  41 

111  11 


56 
43 
53 

100 
31 

36 
34 
36 


17 
65 
15 

34 

51 
103 


■±3  0) 

c  c 

O  0) 


21 


18  16 


59 


15 


J=T3 

o  8 


Refer 

to 
tables 


NOV 


SEP 
SEP 


FEB 
SEP 


SEP 


DEC 


APR 


12  3  0 
2 

C 

1  2  3  C 
2 

1  2  3 

C 

2 

1  2  3  CC 
1  2  34 


2 
2 

2  C 
2 

1  2  3  C 
2 

S 

2  C 
2 

1  2  3 
1  2  3 

C 

2 
2 

1  2  3 

C 

1  2  3 
2 
2 


1  2 
1  2 
1  2 
2 
2 

1  2 

2 
2 

2 

1  2 
1  2 

1  2 

1  2 
1  2 


1  2 
1  2 


1  2 
2 


2 

1  2 


2 

1  2 

2 

1  2 
2 

I  2 


1  2 


1  2 
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STATION  INDEX 


Index  No. 

Division  No. 

IDR!A 

'>ZO't 

05 

IDYLLWILD  FIRE  HEPT 

*211 

06 

IMPERIAL 

'(223 

07 

IMPERIAL   FA4  AP 

'>224 

07 

INDPPENOENCE 

4232 

07 

INDEPENDENCE  CAMP 

4233 

03 

INDIQ  U  S   DATE  GARDEN 

4259 

07 

I NYDKERN 

4278 

07 

INYDKERN  ARMITAGE 

42S0 

07 

lONE 

42B3 

05 

IOWA  HILL 

4288 

02 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

07 

JESS  VALLEY 

4374 

02 

JDHNSONDALE 

43B9 

05 

JOSHUA  TREE   3  S 

4i.07 

07 

JULIAN  WYNOLA 

4416 

06 

JUNCAL  DAM 

4422 

06 

KAISER  MEADOWS 

4442 

05 

KEE  RANCH 

4467 

07 

KELSEY   1  N 

4484 

02 

KENTFIELD 

4500 

01 

KERLINGER 

4508 

05 

#KERN  RIVER   PH  1 

4520 

05 

KERN  RIVER  PH  3 

4523 

05 

KETTLEMAN  STATION 

4536 

05 

KILARC   POWER  HOUSE 

4544 

02 

KING  CITY 

4555 

04 

KLA'^ATH  R 

4577 

01 

KNEELAND   10  SSE 

4587 

01 

KNIGHTS   FERRY   2  SE 

4590 

05 

KYBURZ  STRAWBERRY 

4616 

02 

LA  CRESCENTA  FC  251  B 

4628 

06 

LAFAYETTE   2  NNE 

4633 

04 

#LAGUNA  BEACH 

4647 

06 

LAGUNA  BEACH  2 

4650 

06 

LA  HONDA 

4660 

04 

LAKE  ALPINE 

4664 

05 

LAKE  ARROWHEAD 

4671 

07 

LAKE   MENDDCINO  DAM 

4689 

01 

LAKFPORT 

4701 

02 

LAKF  SABRINA 

4705 

07 

LAKESHORE  2 

4708 

02 

LAKESIDE   2  E 

4710 

06 

LAKE  SOLANO 

4712 

02 

LAKc  3PAUL0ING 

4713 

02 

LAKF  WOHLFQRD 

4726 

06 

LA  MESA 

4735 

06 

LANCASTER  FSS/FAA 

4749 

07 

LA  PANZA 

4762 

04 

LA  PORTE 

4773 

02 

LASSEN  CREEK  UPPER 

4816 

03 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

4838 

01 

LAYTQNVILLE 

4851 

01 

LEBEC 

486'" 

05 

LECHUZA  PT  STA   FC  352B 

4867 

06 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 

4880 

02 

LEGGETT 

4883 

01 

LE  GRAND 

4884 

05 

LEHMAN  RANCH 

4886 

05 

LEMON  COVE 

4890 

05 

LIGHTS  CREEK 

4932 

02 

LINDSAY 

4957 

05 

LIVERMQRE  CGUNTY  F  D 

4997 

04 

LOCKWOOO  ?  N 

5017 

04 

LODGEPOLE 

5026 

05 

LODI 

5032 

05 

LOG  SPRING 

5043 

02 

LOMPQC 

5064 

06 

LONE  PINE  CTNWOOD  PH 

5067 

07 

LONG  BEACH  WSD  AP 

5085 

06 

LONG  BELL  STATION 

5086 

01 

LOOKOUT  3  WSW 

5093 

02 

LORAINE 

5098 

05 

LOS  ALAMOS 

5107 

06 

LOS  ANGELFS  WSO  AP  R 

5U4 

06 

LOS  ANnELES  CIVIC  CTR  R 

5115 

06 

LOS  BANOS 

5118 

05 

LOS  BANOS  ARBURUA  RCH 

5119 

05 

LOS   BANOS   DET  RESV 

5120 

05 

LOS  CATOS 

5123 

04 

CALIFORNIA 
1976 


Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

tn 
tables 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed 

2650 

5! 

59 

12  3 

5397 

36 

45 

1  2  3  c 

64 

56 

58 

1  2  3 

58 

15 

15 

1  2  3 

3950 

69 

91 

1  2  3  C 

7000 

JUN 

S 

11 

98 

99 

17 

1  2  34  0 

2440 

26 

28 

12  3 

2220 

36 

2 

284 

17 

2 

3056 

14 

2 

922 

42 

42 

1  2  3  C 

5300 

34 

36 

1  2  3 

4680 

22 

2 

3490 

3 

2 

3650 

27 

27 

12  3 

2075 

36 

2 

9110 

SEP 

S 

4325 

30 

2 

2000 

5 

2 

128 

64 

89 

12  3 

177 

29 

2 

970 

68 

73 

1  2  3 

2703 

30 

30 

1  2  3 

508 

34 

36 

12  3 

2648 

17 

2 

320 

4n 

90 

1  2  3  C 

25 

27 

34 

1  2  3  C 

2356 

C 

335 

17 

17 

17 

1  2  34 

5700 

C 

1565 

47 

2 

535 

21 

2 

35 

4! 

49 

1  2  3 

210 

C 

750 

27 

2 

7500 

SEP 

S 

5205 

36 

36 

12  3 

670 

C 

1345 

3l 

75 

12  3 

9065 

2 

2 

1075 

C 

690 

10 

2 

140 

2 

2 

2 

1  2  340 

5156 

69 

82 

1  2  34 

1500 

C 

530 

42 

43 

12  3 

2340 

3 

3 

12  3 

1880 

C 

4975 

C 

6775 

SEP 

S 

4770 

IB 

18 

1  2  3 

1650 

C 

3585 

36 

2 

1600 

44 

2  C 

1330 

17 

2 

700 

C 

259 

75 

77 

12  3 

600 

15 

2 

513 

8? 

78 

12  3 

5320 

SEP 

S 

420 

63 

63 

12  3 

490 

105 

106 

1  2  3 

1104 

33 

2  C 

6735 

9 

9 

1  2  3  C 

40 

75 

75 

46 

1  2  34 

5050 

SEP 

S 

95 

30 

30 

12  3 

3790 

C 

34 

18 

18 

12  3 

4375 

SEP 

S 

4180 

14 

2 

2720 

c 

565 

68 

2 

100 

41 

41 

1  2  3  C 

270 

99 

99 

1  2  3  C 

120 

73 

104 

1  2  3 

860 

27 

2 

407 

9 

9 

9 

1  2  34 

365 

90 

92 

1  2  3 

County 


o 

3 

■& 
C 
O 


SAN  BENITO 

RIVERSIDE 

IMPERIAL 

IMPERIAL 

INYO 

SIERRA 

RIVERSIDE 

KERN 

KERN 

AMADOR 

PLACER 

SAN  BERDINO 

MODOC 

TULARE 

SAN  BERDINO 

SAN  DIEGO 

SNTA  BARBARA 

FRESNO 

SAN  BERDINO 

EL  DORADO 

MARIN 

SAN  JOAOUIN 

KERN 

KERN 

KINGS 

SHASTA 

MONTEREY 

DEL  NORTE 

HUMBOLDT 

STANISLAUS 

EL  DORADO 

LOS  ANGELES 

CONTRA  COSTA 

ORANGE 

ORANGE 

SAN  MATEO 

ALPINE 

SAN  BERDINO 

MENDOCINO 

LAKE 

INYO 

SHASTA 

SAN  DIEGO 

SOLANO 

NEVADA 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO 

LOS  ANGELES 

SAN  LUIS  DBP 

PLUMAS 

MODOC 
SISKIYOU 
MENDOCINO 
KERN 

LOS  ANGELES 
COLUSA 
MENDOC  INO 
MERCED 
EL  DORADO 


PLUMAS 

TULARE 

ALAMEDA 

MONTEREY 

TULARE 

SAN  JOAOUIN 

TEHAMA 

SNTA  BARBARA 
INYD 

LOS  ANGELES 

MODOC 
MODOC 
KERN 

SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
MERCED 
MERCED 
MERCED 
SANTA  CLARA 


2736 
3333 
632 
6Q2 
1936 
3639 
633 
635 
6|35 
1638 

139 
634 
2141 
1035 
634 
2533 
3234 
2737 
634 
138 

1737 
2737 
1035 
1035 
1136 
23KiO 
2436 
1241 
740 
3437 

138 
1334 

437 
3333 
3333 

437 
3438 
1534 
2239 
2339 

1937 
2340 
2532 
2338 
3939 
33{33 
3332 

6134 
2435 

839 

1841 
1241 

739 
1034 
3334 
2339 

739 
2T37 
1(J38 

936 

840 
936 
437 
2435 
936 
1638 
2339 
3234 
1936 
1333 

741 
2141 
1035 
3334 

13133 
13i34 
2737 
27136 
2737 
4!37 


25  120  40 

45  |116  43 

51  iU5  34 

50  1115  34 

48  Ills  12 

27   120  18 

44   116  15 

39   117  49 

41   117  41 

21   120  56 

05  120  50 
08  Ills  08 
16  Il20  18 
58  1118  32 

06  Ill6  19 
06  Ill6  39 
29  119  30 
16 
10 
49 


57  1122  33 
41  121  26 
118  47 
118  26 

120  05 

121  52 
121  08 
124  02 
123  54 
120  39 


120  09 
118  IS 
122  06 
33  117  47 
33  117  48 
19  122  16 

29  120  01 
15  117  11 
14  123  11 
02  122  55 

13  118  37 
52  122  23 
51   116  53 

30  1122  00 
19 
10 
46 
44 
22 
41 


120  38 

117  00 

117  01 

116  13 

120  13 

120  59 


120  15 

121  31 
123  29 
118  52 
118  53 

122  26 

123  43 
14  !120  15 
36  il2l  01 
23  '119  02 

i 

14  120  43 
12  119  03 
40  121  46 
58  121  05 
36  lie  44 
07  121  17 
50  122  47 
39  120  27 
27  118  03 
49   118  09 


121  25 

121  12 

18  ,118  26 

45   120  17 

56  1118  23 

03   118  14 

03  ,120  52 

53  Il20  56 

01  jl20  56 

14   121  58 


119  06 
116  32 

120  49 
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STATION  INDEX 


Station 


LOS  GATOS  <.  SW 

LOS  PRIETOS  R4N6ER  STA 

LOST  HILLS 

LOWER  OTAY  RESERVCIR 

LUCIA  WILLOW  SPRINCS 

LUMBERYARD  RS 

LYTLE  CR  FQOTHILL  BLVD 

LYTLE  CREFK  RANGER  STA 

HADFLINf 

HAOERA 

MAO  RIVER  RANGER  STA 
MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 
MAMMOTH  POOL 
MANTECA 

MANZANITA  LAKE 
MARE  ISLAND 
MARICOPA 
MARIPOSA 
MARKLEEVILLE 

MARKLEY  COVE 
MARTINEZ  2  S 
MARTINEZ  WATER  PLANT 
MARYSVILLf 
MATHER 

MATILIJA  DAM 
MC  CARTHY  POINT 
MC  CLOUD 

HC  CLOUD  RANGER  STA 
MEADOW  LAKE 

MECCA  FIRE  STATION 

MEDICINE  LAKE 

MENOOTA  DAM 

MERCED  MUNICIPAL  AP 

MERCED  2 

MICHIGAN  ^LUFF 

MIDDLETOWN 

MILFQRO  LAUFMAN  RS 

MILL  CREEK  INTAKE 

MILL  CREEK   SUMMIT  R  S 

MILO  5  NE 

MINERAL 

MIRANDA  SE 

MIRANDA  SPENGLEB  RANCH 

MITCHELL  CAVERNS 

MITCHELL  MEADOW 

MODESTO 

MODESTO  2 

MOJAVE 

MONO  LAKE 

MONTAGUE   SI5K  CO  AP 
MONTEREY 
MONTEREY  FAA  AP 
MOORPARK 
MORAINE  CREEK 
MORENA  DAM 
MORGAN  HILL  2  E 
MORGAN  HILL  6  WSW 
MORGAN  HILL  SCS 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MORRQ  BAY  3  N 

MOUNTAIN  HOME 

MOUNTAIN  PASS 

MT  BALDY  Fc  8!G 

MOUNT  DIABLC  N  GATE 

MOUNT  HAMILTON 

MOUNT  HEBRON  RS 

MT  SAN  JACINTO  W  S  PK 

MOUNT  SHASTA  SLOPE 

MOUNT  SHASTA  WSC  CI  R 

MOUNT  TAMALPAIS  2  SW 
((MT  WILSON  2 

MUIR  WOODS 

MUMBQ  BASIN 

NACIMIENTO  DAM 
KNAPA  STATE  HOSPITAL 

NAVARRO   1  NW 

NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NEVADA  CITY 


o 
Z 

X 

0 

T3 
C 


CALIFORNIA 
I97t 


County 


512J' 

51*7;  06, 

51511  05 

5162  06 

5184.  C 

5189!  051 

5212,  06, 

521Bi  06| 

5231  02 

5233  05 

52'>'>i  01 


5258' 
5284 
5288 
5303 
5311 
5333 


5338,  05 

5346  05 

5356j  03 

5360j  02! 

5371'  04' 

5378)  04| 

5385|  02' 

54001  05 

5417  06 

5444I  02 

5449  02 


5452 
5496 


5502  071 

5505  01 

552B  05I 

5532  05 

55351  05 

55861  02 

5598'  02 

5623:  03: 

5632  06 

563"^  06 

5669  05! 
5679  02 

5711  or 

5713  01 
5721  07 
57231  051 
573B  05 
5741!  05' 
575<«  07 
577^  03 

5785!  01! 

5795I  04I 

5796  04 

5823  06 

5832  05, 

5840  06 

5844<  04! 

5846  04 

5853i  04 

5866  04 

5869  041 
5887  05' 
5890  07 
5900  06 
5915  04 
5933  04 
5941  01 
5978  07 

5982  02 

5983  02; 

S996j  Oil 
6006  06 
6027*  01 
6032  01 
6056  04! 
6074  01 
6105  01 
6115  07 
6118  07 
6136  02 


SANTA  CRUZ 
SNTA  BARBARA 
KERN 

SAN  DIECD 
MONTEREY 
EL  DORADO 
SAN  BERDINO 
SAN  BEROINQ 
LASSEN 
MADERA 

TRINITY 

LAKE 

MONO 

MADERA 

SAN  JQAQUIN 

SHASTA 

SOLANO 

KERN 

MARIPOSA 
ALPINE 

NAPA 

CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
YUBA 

TUOLUMNE 

VENTURA 

TEHAMA 

SISKIYOU 

SISKIYOU 

FRESNO 

RIVERSIDE 

SISKIYOU 

FRESNO 

MERCED 

MERCED 

PLACER 

LAKE 

LASSEN 

SAN  BERDINO 

LOS  ANGELES 

TULARE 

TEHAMA 

HUMBOLDT 

HUMBOLDT 

SAN  BERDINO 

FRESNO 

STANISLAUS 

STANISLAUS 

KERN 

MONO 

SISKIYOU 
MONTEREY 
MONTEREY 
VENTURA 
TULARE 
SAN  DIEGO 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SN   LUIS  OBPO 

SN  LUIS  OBPO 

TULARE 

SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 

CONTRA  COSTA 

SANTA  CLARA 

SISKIYOU 

RIVERSIDE 

SISKIYOU 

SISKIYOU 

MARIN 

LOS  ANGELES 

MARIN 

TRINITY 

SAN  LUIS  OBP 

NAPA 

MENDOCINO 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
NEVADA 


Q 

4^7 
3234 
1035 
3332 
435 
538 
2834 
2834 
18k>l 
2736 


0) 


_2 

D) 
C! 
O 


11  122  02 
33  119  47 
37  119  41 
37  116  56 
53  121 
33  I120 
06 
14 

01  1120  30 
57  !l20  02 


27 
18 
117  20 
117  29 


1740  27 
23B8  51 
1937  37 
27^37  21 
2737  48 
23^0  32 
1736  06 
10^5  05 
2737  29 
336  42 

2  3138  30 

437  58 

438  01 
839  09 

3737  53 
3334  29 
2340  11 
2141  15 
2141  15 
2737  05 


633  34 
1241  35 
2736  47 
1437  17 
1437  19 

139  03 
2338  45 
1840  08 
2834  05 
13!34  23 

936  16 

2340  21 
740  11 
7140  12 

634  56 
1136  45 
3737  39 
3737  38 

6,35  03 
3838  00 

1241  47 
436  36 

436  35 
3334  17 
11[36  43 
3332  41 

4j37  08 

2037  05 

2037  08 

435  22 

435  25 
1036  15 

635  28 
2834  14 

4I37  52 

437  20 
1241  47 

6j33  48 

2341  22 
23j41  19 

1737  54 
1334  14 

1737  54 
3541  12 
2435  46 

1738  17 

1739  10 
534  50 
534  46 

3939  15 


;iZ3  32 

!U2  47 

,119  02 

1119  19 

1121  12 

121  34 

122  16 
!ll9  23 
119  56 
119  47 

122  07 

122  06 

122  07 

121  36 

119  51 

119  18 

121  41 

1122  06 

122  07 
jll9  26 

I1I6  04 

121  37 

1120  22 
|120  31 

1120  29 
12C  44 

122  37 
|l20  21 

116  56 

118  OJ 

lie  46 

121  36 

123  47 
123  46 
115  32 

lile  43 

:12l  00 

1121  00 
il«  10 

119  09 

122  26 
121  54 
121  51 
118  53 
,118  34 
ill6  31 
|12l  37 
121  45 
1121  39 
|120  51 

|l20  51 

Ins  43 

115  32 

117  39 
1121  56 

121  39 

122  02 

116  38 
122  14 
122  19 

122  36 

lie  04 

122  34 

122  32 

120  53 

122  16 

123  34 
114  36 
114  37 

121  02 


Years  of 
record 


c 
o 

> 
w 


2415 
1024 
288 
540 
355 
6473 
1160 
2730 
!  5320 
I  270 

2775 
2390 
9500 
3390 

40 
5750 

52 

j  675 
I  2011 
I  5500 

480 
230 
40 
57 
4510 
1060 
!  3800 
j  3280 
j  32B0 
I  4480 

k  180 
6726 
166 
153 
170 
34B0 
1130 
4860 
4945 
4990 

3100 
4875 
263 
360 
4330 
9700 
91 
69 
2735 
6450 

2635 
365 
245 
580 
8840 
3075 
225 
640 
350 
115 

620 
5360 
4730 
4275 
2100 
4206 
4250 
84171 
7500| 
353 


14  75| 

570 
225 

5700 
770 
60 
i50 
480 
914 

2600 


a 

S 

0) 


Opened 
or  closed 
during  yr. 


77 


6s 


7 

10! 


66 

61 
103 


50 

18 

106 

13 
27 


17 


36 


19 

81, 


^  ?'ac  eg! 
Z   Ui    o  a>  00 


Refer 

to 
tables 


121  12 

26i 

I5I 

65, 

66 


7| 
105 
23 


66 

29 

66 

83 
105 

38 


44 


69 


13 


19 


8c  66; 
83.  1131 


MAR 


SEP 
SEP 


12/75 


JUN 


HAY 


SEP 


SEP 


SEP 
AUG 


SEP 
SEP 


SEP 


JUN 


I  2  34 
1  2  3 
2 

1  2  3 
2 


1  2  34 

C 

1  2  3 
1  2  3 

2 


1  2  3 
2 

1  2  3 
2 

1  2  3 


1  2 

1  2 

1  2 

1  2 

1  2 


1  2 
1  2 
2 


1  2 
2 

1  2 
2 

1  2 
1  2 
1  2 
1  2 

1  2 


1  2 
2 


1  2 
1  2 


1  2 
1  2 
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STATION  INDEX 


Station 


o 

X 

a 


County 


<D 
3 


9} 

3 

■& 
C 

o 


CALIFaRNIA 
197i 


Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

TO 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed 

10 

30 

35 

35 

I  2  34 

216C 

g 

3 

1  2  3  C 

1243 

49 

2  C 

90 

Si, 

88 

1  2  3 

10 

54 

55 

1  2  3 

43 

14 

2 

60 

35 

2 

360 

17 

2 

5000 

SEP 

S 

3280 

c 

2630 

6l 

73 

1  2  3 

40C 

C 

1700 

5 

2 

6 

48 

48 

1  2  3  C 

30 

7 

7 

1  2  3 

160 

39 

2 

1685 

C 

960 

37 

2 

84 

24 

24 

1  2  3 

30 

C 

180 

34 

2 

4 IC 

2 

750 

71 

71 

12  3 

6530 

SEP 

S 

980 

25 

2 

66C 

C 

431 

45 

46 

1  2  3 

16C 

4C 

40 

1  2  3 

254 

93 

94 

1  2  3 

410 

3e 

76 

12  3 

430 

C 

30C 

2 

1  2  3  C 

8600 

SEP 

s 

49 

53 

54 

1  2  3 

3590 

C 

680 

20 

2 

3440 

35 

2 

1500 

61 

2 

950 

34 

2 

2596 

44 

45 

1  2  3  C 

425 

78 

81 

1  2  3 

25 

23 

23 

1  2  3 

1835 

37 

2 

5550 

35 

35 

1  2  3  C 

216 

50 

2 

1320 

27 

2 

1750 

19 

19 

1  2  3 

738 

43 

43 

1  2  3  C 

864 

69 

78 

1  2  3 

755 

36 

2  C 

700 

90 

90 

1  2  3  C 

1040 

SEP 

C 

800 

33 

33 

12  3 

7000 

SEP 

S 

3868 

61 

2 

1840 

19 

2 

6300 

SEP 

S 

16 

63 

86 

1  2  3  C 

3065 

17 

2 

5600 

C 

610 

13 

2 

4200 

C 

1307 

39 

40 

12  3 

730 

16 

2 

800 

C 

80 

27 

27 

1  2  3 

2880 

5 

2 

1458 

32 

2 

1890 

86 

100 

1  2  3 

2755 

21 

21 

20 

1  2  34 

1546 

C 

6580 

SEP 

S 

5165 

100 

19 

19 

1  2  3  C 

90 

35 

2 

740 

6* 

64, 

1   2  3 

393 

86 

86 

1  2  3 

4850 

59 

62 

1  2  3  C 

7000 

SEP 

S 

4960 

I! 

151 

1  2  3 

NEWARK 

NEW  CUYAMA  FIRE  STA 
NEWHALL   SOLEOAD  FC32CE 
NEWMAN 

NEWPORT  BFACH  HAR80R 

NICOLAUS  2 

NILAND 

NIPOMD  2  NW 

NOEL  SPRING 

NORTH  BLODMFIELO 

NORTH  FORK  R4NGER  STA 
NDVATO  8  WNh 
OAK  KNOLL   R  S  2 
OAKLAND  WSO  AP  R 
OAKLAND  MUSEUM 
OAKVILLE    1  WNW 
OAKVILLE  4   Sw  2 
OCCIDENTAL 
OCEANSIDE 

OCEANSIDE   PUMPING  PL 

OCOTILLO  WELLS 
OCOTILLO  2 
OJAI 

ONION  VALLEY 
OND 

ORANGE  COUNTY  RESVR 
ORANGE  COVE 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

QRLAND 

ORLEANS 

ORLEANS  RS 
OROVILLE  RANGER  STA 
OSTRANDER  LAKE 
OXNARD 

OZENA  GUARD  STATION 
PACHECO  PASS 
PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  DAM  FC   33  A  E 
PAICINES  OHRWALL  RANCH 
PALMDALE 

PALM  SPRINGS 
PALO  ALTO 
PALPMA 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 
PALDS  VERDES   EST  FC43D 
PANOCHE   2  W 
PARADISE 

PARKER  RESERVOIR 
PASADENA 

PASKENTA  RANGER  STA 

PASO  ROBLES 
PASO  ROBLES  5  NW 
PASO  ROBLES  FAA  AP 
PATTERSON  MEADOW 
PATTIWAY 
PAYNES  CREEK 
PEPPERDINES  CAMP 
PETALUMA  FIRE   STA  2 
PIEDRA  BLANCA  GRD  STA 
PINECREST  SUMMIT  R  S 

PINE   FLAT  DAM 

PINE  MOUNTAIN  INN 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

PIRII  2  ESE 

PIRU  TELEMETERING 

PISMQ  BEACH 

PIT  RIVER  PH  1 

PIT  RIVER  Ph  5 

PLACERVILUE 

PLACERVILLE  IFG 

PLACERVILLE  DISP  PLANT 
PLASKETT 

PLUMAS   EUREK4  STATE  PK 

POINT  ARENA 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

POMONA  CAL  POLY 

PORTERVILLE 

PORTOLA 

PORTUGUESE  MEADOW 
POSEY  3  E 


6144  04 
6154  06 
6162,  06 
6168:  05' 
6175i  06 
6194  02; 
6197 
6207 
6212 
6232 


ALAMEDA 

SANTA  BARBAR 

LOS  ANGELES 

STANISLAUS 

ORANGE 

SUTTER 

IMPERIAL 

SN  LUIS  OBPD 

GLEN 

NEVADA 


6252 
6290 
6329- 
6335, 
6336 
6351 
6356 
6370 
6377 
6379 

6363 
6390 
6399 
6452 
6455 
6473 
6476 
6498 
6506 
6508 

6513 
6528 
6552 
6569 
6577 
6583 
6597 
6602 
6610 
6624i  07; 


OS;  MADERA 
01  MARIN 
Oi;  SISKIYOU 
04  ALAMEDA 
04,1  ALAMEDA 
01  NAPA 
Ol!  NAPA 
Olj  SONOMA 
06  SAN  DIEGO 
06  SAN  DIEGO 


6635 
6646 
6650 
6657 
6663 
6675 
6685 
6699 
6719 
6726 

6730  04 
6736  04| 
6742  04 
67;il  03! 


SAN  DIEGO 

IMPERIAL 

VENTURA 

PLUMAS 

SHASTA 

ORANGE 

FRESNO 

HUMBOLDT 

GLENN 

HUMBOLDT 

HUMBOLDT 

BUTTE 

MARIPOSA 

VENTURA 

VENTURA 

MERCED 

EL  DORADO 

LOS  ANGELES 

SAN  BENITO 

LOS  ANGELES 


RIVERSIDE 
SANTA  CLARA 
MONTEREY 
06:  SAN  DIEGO 
06!  LOS  ANGELES 
051  SAN  BENITO 
02;  BUTTE 
07  SAN  BERDINO 
06  LCS  ANGELES 
02'  TEHAMA 


6754 
6761 
6603 
6826 
6862 
6893 


6896  05 


6910 
6926 


6940  06 


6942 


6943  04 

6944  02 
69461  021 
6960  02 


061 


6962 

6964 
6972 
6998 

70091 
7016! 
7050i 
7077 
7085 
7093 
7096 


02 


02  EL  DORADO 

01  GLENN 

02  PLUMAS 

01!  MENDOCINO 
06  SNTA  BARBARA 
06!  LOb  ANGELES 
05]  TULARE 
02'  PLUMAS 
05  TULARE 
051  TULARE 


SN  LUIS  OBPO 

SN  LUIS  OBPO 

SN  LUIS  OBPO 

MODOC 

KERN 

TEHAMA 

MODOC 

SONOMA 

VENTURA 

TUOLUMNE 

FRESNO 

VENTURA 

SAN  BENITO 

VENTURA 

VENTURA 

Sfl   LUIS  OBPO 

S"ASTA 

SHASTA 

EL  DORADO 

EL  DORADO 


497 
30p4 
29B4 
2737 
33^3 
838 
633 
3033 
2339 
3939 

27|37 
1738 
1241 
437 
437 
17l38 
1736 
17S8 
3333 
3333 

633 

632 
3334 

839 
2340 
2633 

936 
1741 
2339 
1241 

1241 
639 
1437 
3334 
3034 
2737 
138 
1334 
2036 
634 

633 
437 
2436 
3333 
3333 
273* 
2339 
534 
1334 
2339 

2435 
2435 
2435 
2141 
1034 
2340 
2141 
1738 
2934 
2138 

2736 
2934 
2036 
2934 
2934 
435 
2141 
2140 
138 
138 

138 
739 
839 

17136 
3334 
2634 
936 
639 
1035 
10i35 


122 
119 
118 
121 
117 
121 
115 
120 
122 
120 

119 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
117 
117 

116 
116 
119 
120 
122 
117 
119 
124 


45  122 
18  123 


123 
121 
119 


12  119 
41  |119 
04  I121 
45  |l20 
20  |116 
44  121 
35  118 


116 
122 
121 
116 
118 
120 
121 
114 
118 
122 


38  1120 
41  120 
40  I120 
11  120 
56  ,119 
20  !l2l 
27  1I20 

14  !l22 
34  ill9 

15  120 


119 
119 
121 
US 

lie 
120 
121 
121 
120 
120 

120 
122 
120 
123 
120 


04  117 
04  119 
48  120 

48  lie 

48  |118 
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Station 


POTTER  VALLEY  3  SE 
POTTER  VALLEY  Ph 
POWAY  VALLEY 
PRADO  DAM 
PRIEST  VALLEY 
QUINCY 

RAMONA  FIRE  OEPT 

RANDSBURG 

RATTLESNAKE  CREEK 

RED  BLUFF   MSO  AP  R 

REDDING  5  SSE 
REDDING  FIRE   5TA  2 
REDLANDS 
REDWOOD  CITY 
REDWOOD  CREEK  O'KANE 
REPRESA 

RICHARDSON  ORDVE  ST  PK 
•RICHMOND 
RID  VISTA 

RIVERSIDE   FIRE   STA  3 

RIVERSIDE  CIT   EXP   STA  R 

ROBBS  PEAK  PH 

ROBERTSON  FLAT 

ROCK  CREEK 

ROCKLIN 

ROGERS  CAMP 

ROSE   MARIE  MEADOh 

ROUND  MT  P  6   AND  E 

RUNNING  SPRINGS   1  E 

RUTH  DAM  TELEMETERING 

SACRAMENTO  FAA  AP  R 
•SACRAMENTO  WSO  CI  R 
SADDLE   CAMP  RANGER  STA 
SAGEHEN  CREEK 
SAINT  HELENA 
SAINT  HELENA  i,  WSI« 
SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS   3  E 
SALINAS   FAA  AP 
SALINAS  DAM 

SALSIPUE0E5   GAGING  STA 
SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  ANTONIO  DAM 
SAN  ARDO 
SAN  BENITC 

SAN  BERNARDINO  CD  HOSP 
SAN  CLEMENTS  DAM 
SANDBERG  PTL  FC130B 
SANDBERG  WSO  R 

«SAN  DIEGO  WSO  AP  R 
SAN  DIMAS  FIRE  WO  PCS 
SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 
SAN  FELIPE  HIGHWAY  STAR 
SAN  FERNANDC   PH  3 
S  F   RICHMONC   SUNSET  R 
SAN  FRANCISCO  WSO  AP  R 

(•SAN  FRANCISCO  WSD  CI  R 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  DM  FCiESBE 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  GREGORIP  2  SE 
SAN  JACINTO 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 
SAN  JOAOUIN  EXP  RANGE 
SAN  JOSE 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3SSE 
SAN  LUIS  DAM 
SAN  LUIS  OBISPO  PCLY 
SAN  MARCOS  PASS 

#SAN  MATEO 
SAN  MIGUEL  WOLF  RANCH 
SAN  NICOLAS  ISLAND 

«SAN  RAFAEL 
SANTA  ANA  FIRE  STATION 
SANTA  ANA  RIVER  PH  3 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  FAA  AP 
SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRU2 


o 

X 

c 


County 


0) 
CD 

S 
i-*  j 
Q 


-a 

3 


CALIFORNIA 
197* 


7108 
7 1091 
7111 
7123| 
7150: 
7195 
7228 
7253 
7259 
7292 

7295 
7296! 
73061 
73391 
73421 
7370 
TtOM 

74*6 
7470 

7473  061 

7489  02 

7492  05| 

7S10  07 

7J16  021 

7533j  05 

75601  05' 


01  MENDOCINO 

01  MENDOCINO 
06  SAN  DIEGO 
06i  RIVERSIDE 
04  MONTEREY 

02  PLUMAS 

06  SAN  DIEGO 

07  KERN 
05,  FRESNO 
02i  TEHAMA 

021  SHASTA 
021  SHASTA 
06!  SAN  BERDINO 
04  SAN  MATEO 
01,  HUMBDLT 
02  SACRAMENTO 
Ol!  HUMBOLDT 
04,  CONTRA  C05TA 
02t  SOLANO 
061  RIVERSIDE 


7581 


76001  071 


7614 


02, 


01 


7630!  02' 
76331  02 
763T  02 
7641  03 
7643  01 
7646i  01 
7661'  04 
76681  04 
7669  04 
7672!  04 

7681  06 

7689  05: 

7702  05 

77121  06 

77161  04 

77191  04| 

77231  06 

77311  04 

7734'  06 

7735'  06 

77401  06 

7749  06 

7750  06 
7755  04 
77621  06; 
7767i  041 
776*  041 
7772  04 
77761  06 
7779  06, 

7785  06 

78071  04 

7810j  06 

7813  06 

7817,  05' 

7821  04 

78341  04 

7846  05 

7851  04 

7859  06 

78641  04 
7867  04 
7870  06 
7880  01 
7888  06 
7891  06 
7902  06 
7905  06 
7912  04 
791ft  04 


RIVERSIDE 

EL  DORADO 

PLACER 

INYO 

PLACER 

TULARE 

FRESNO 

SHASTA 

SAN  BERDINO 

TRINITY 

SACRAMENTO 

SACRAMENTO 

TEHAMA 

NEVADA 

NAPA 

NAPA 

CONTRA  COSTA 

MONTEREY 

MONTERY 

SN  LUIS  OBPD 

SNTA  BARBARA 
AMADOR 
CALAVERAS 
SAN  BERNDINO 
MONTEREY 
SAN  BENITO 
SAN  BERDINO 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 

SAN  DIEGO 
LOS  ANGELtS 
LOS  ANGELES 
SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 
SN  FRANCISCO 
SAN  MATED 
SN  FRANCISCO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 

LDS  ANGELES 
SAN  MATEO 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
MAOERA 
SANTA  CLARA 
SAN  BENITO 
MERGED 

SN  LUIS  OBPD 
SAN  BARBARA 

SAN  MATEO 

SAN  LUIS  OBI 

VENTURA 

MARIN 

ORANGE 

SAN  BERDINO 

SNTA  BARBARA 

SNTA  BARBARA 

SANTA  CLARA 

SANTA  CRUZ 


2239  18 
2239  22 

3332  57 
2833  53 
2436  11 

839  55 

3333  03 
1535  22 
1136  59 
2340  09 

2340  30 
2340  35 
28,34  03 
4137  29 
1740  54 
138  42 
7|40  02 
437  56 
2338  09 

2833  57 

2633  58 

138  54 

139  09 
1937  27 

136  48 
10[36  06 
2737  19 
2340  48 
1534  12 
17140  22 

23|38  31 

23138  35 

23!40  10 

3639  26 

17138  30 

17l38  30 

437  50 

2436  40 

2436  40 

24j35  20 

3234  35 
163B  30 
238  10 

2834  10 
2436  02 

2036  31 
2834  08 

436  26 
1534  45 
2934  45 

j 

3*32  44 
2^34  06 

2634  12 

2037  01 
13,34  19 

437  46 
437  37 
437  47 

2634  09 
26p4  12 

13|34  06 

4I37  18 

3333  47 

3333  47 

2737  05 

437  21 

2036  48 

2737  03 

435  18 
3234  31 

437  32 
2435  45 

3333  14 
1737  58 
2833  45 
2634  06 

3334  25 
3334  26 

437  21 

436  59 


<0 

C 

O 


123  04 

123  08 

117  02 

1117  38 

1120  42 

120  57 
!116  52 
117  39 
jll8  43 
jl22  15 

122  22 

122  24 

[117  11 

122  14 
1123  49 

121  10 

123  47 

122  21 
121  42 
117  23 

117  21 

120  22 

1120  30 

118  44 

1121  14 
illB  38 
118  52 

121  56 

117  05 

123  26 

121  30 

121  30 

122  48 

120  14 
122  26 
122  32 
|122  06 
|12l  36 

121  36 
120  30 

120  24 

1120  13 
120  40 
1117  40 

120  54 

1121  05 

1117  16 
|l2l  42 

118  43 
118  44 

117  10 

117  48 

'117  46 

121  20 

1118  30 

122  30 
122  23 
122  25 
1117  54 

117  52 

118  06 
122  22 
116  SB 

116  58 
|ll9  43 
121  54 
121  31 

121  04 
120  40 

119  49 

|l22  18 

120  41 
119  27 

122  32 

117  52 
117  06 
119  41 
119  50 

121  56 

122  01 


C 
O 

m 
> 

M 


Years  of  |  Opened 
record     °^  closed 
during  yr. 


1100 

1015 
500 
560 
2300 
3408 
1450 
3570 
9900 
342 

425 
580 
1318 
31 
850 
295 
500 
55 
40 
840 

9B6 
5120 
6740 
9670 

248 
6240 
10000 
2100 
5965 
2686 

18 
84 

3850 

6337 
225 

1780 
623 
85 
69 

1245 

250 
3700 

830 
2125 

450 
1355 
1125 

600 
4025 
4517 

13 
955 

2720 
365 
1250 
32 
8 

130 
744 
1481 

450 
275 
1535 
1560 
1050 
67 
550 
277 
315 
2300 

21 
720 
502 
40 
115 
1970 
9 
9 
88 


d, 

U 

9) 

0) 

H 

34 

h 

OS 

20 

29 

f  D 

81 

A9 

3 

3 

38 

39 

98 

105 

101 

102 

B4 

88 

46 

46 

84 

15 

15 

26 

26 

17 

95 

96 

21 

20 

104 

105 

22 

45 

h5 

99 

128 

23 

69 

69 

33 

33 

18 

18 

17 

103 

34 

33 

30 

45 

43 

17 

a  ■ 

05 

luo 

36 

49 

44 

44 

105 

127 

49 

17 

18 

49 

^9 

105 

127 

59 

35 

38 

38 

22 

22 

82 

00 

7o 

103 

14 

14 

83 

84 

29 

101 

60 

69 

92 

109 

3« 

36 

SB 

95 

104 

99 

Refer 

to 
tables 


21 


31 


14 


SEP 


SEP 
SEP 
SEP 
SEP 
SEP 


JUN 


NOV 


DEC 


JUL 


1 

2 

9 
9 

C 

2 

c 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

c 

c 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

c 

2 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

2 

1 

2 

3 

1 

2 

340 

c 

1 

2 

3 

2 

c 

c 

c 

1 

2 

3 

C 

1 

2 

3 

c 

2 

1 

2 

3 

c 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

2 

2 

1 

2 

34 

2 

C 

2 

c 

1 

2 

3 

2 

2 

1 

2 

3 

C 

1 

2 

3 

c 

2 

c 

c 

c 

1 

2 

3 

c 

1 

2 

3 

c 

1 

2 

3 

c 

2 

2 

c 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

c 

c 

1 

2 

3 

c 

c 

1 

2 

340 

1 

2 

3 

c 

c 

1 

2 

3 

c 

1 

2 

3 

c 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

c 

1 

2 

3 

c 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

-  27  - 
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CALIFaRNIA 
1976 


Station 


o 

<D 

-a 


County 


C 

l-H 

Q 


XI 

15 


a> 
o 

1-4 


C 
O 

> 

(U 


Years  of 
record 


a,!  a, 


Opened 
or  closed 
during  yr. 


G  G 
O  Q) 

2 


§  8 


SANTA  FE  DAf 
SANTA  MARGARITA  BOOST 
SANTA  MARIA  WSD  AP  R 
*ISANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTA  RITA  PEAK 
SANTA  ROSA 
SANTA  YNEZ 
SANTIAGO  DAf 
SANTIAGO  PEAK 

SAUGUS  PWR   PLT  1 
SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
#SCOTIA 
SEBASTOPOL 
SECRET  VALLEY 
SEPULVEOA  DAM 
SHASTA  DAM 

SHELTER  COVE  AVIATION 
SHINGLETOWN  2  E 
SHOSHONE 

SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 
SIGNAL   HILL   FC  AlS 
SILVERADO  RANGER  STA 
SIMI   SANITATION  PLANT 
SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 
SLACK  CANYON 
SLACK  CREEK 
SNOW  CREEK  UPPER 
SNOW  FLAT 

SODA  SPRINGS   1  E 
SOLEDAD 

SOMERSET  5  ESE 

SOMIS   3  NW 

SONOMA 

SONORA  RS 

SONORA  JUNCTION 

SO  ENTRANCE  YDSEMITE 

SOUTH  LAKE 

SPADRA  PAC   FC   356  C 

SPRECKELS  Ht«Y  BRIDGE 
SPRINGVILLE  RANGER  STA 
SPRINGVILLE  TULE  HDWKS 
STANDISH-HICKEY  ST  PK 
STANISLAUS  POWER  HOUSE 
STATE  LAKES 
STIRLING  CITY  RS 
STOCKTON  DISPOSAL  PL 
STOCKTON  WSr  AP 
STOCKTON  FIRE  STA 

STONYFORO  CDOLEY  RANCH 
STONYFQRD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STOUTS  MEADOW 
STRAWBERRY  VALLEY 
SUEY  RANCH 
SUMMIT  MEADOW 
SUN  CITY 

SUNSET  STATE  BEACH 
SURF  2  ENE 

SUSANA  KNOLLS 
SUSANVILLE  AIRPORT 
SUSANVILLE   1  WNW 
SUTTER  HILL   RANGER  STA 
SWAIN  MOUNTAIN 
TAFT 

TAHOe  CITY 

TAHOE  VALLEY  FAA  AP 

TEHACHAPI 

TEHAQHAPl  AIRPORT 

TEJON  RANCHO 

TEMECULA 

TERMQ 

THE  GEYSERS 
THERMAL   FAA  AP 
THERMAL   FIRE   STA  39 
THOUSAND  OAKS 
THREE  MILE  VALLEV 
THREE  RIVERS  6  SE 
THREE  RVRS  EDISON  PH  1 


7926  06 
7933,  0^ 
7946 


7953 
7957 
7962 
7965 
7976 
7987 
7993 


SOU  06 


8025 
80*5 
8072 
8074 


8092  06 
8135  02 
8163  01 
8175  02 


8200 


8207'  02 


6218 
8230 
82'.3 
8261 
8272 
8276 
8277 
8317 
8318 

6332 
8338 
8344 
8349 
8351 
8353 


8355  031 

8380,  051 

8406  07 

8436j  06| 

8446!  04' 

8460  05i 

8463  05 

849d  01! 

84991  05 

85ld  05! 

8544;  02i 

8554'  05 

8558!  05 

8560  05 


8578 
8580 
8537I 
859i 
8606 
8627 
8648 
8655 
6680 
8697 

8700 
8702 
8703 
8713 
8716 
6752 
6758 
8762 
8826 
6832 

8839 
8844 
8873 
8885 
8892 
8893 
8905' 
8909 
891 2' 
8917 


LOS  ANGELES 
SN  LUIS  OBPO 
SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 
VENTURA 
FRESNO 
SONOMA 

SNTA  BARBARA 

□RANGE 

RIVERSIDE 

LOS  ANGELES 

SISKIYOU 

HUMBOLDT 

SONOMA 

LASSEN 

LOS  ANGELES 

SHASTA 

HUMBOLDT 

SHASTA 

INYO 

SIERRA 

SIERRA 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

VENTURA 

SONOMA 

MONTEREY 

MONTEREY 

RIVERSIDE 

MARIPOSA 

NEVADA 

MONTEREY 

EL  DORADO 

VENTURA 

SONOMA 

TUOLUMNE 

MONO 

MARIPOSA 
INYO 

LOS  ANGELES 

MONTEREY 

TULARE 

TULARE 

MENDOC INO 

TUOLUMNE 

FRESNO 

BUTTE 

SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAQUIN 

COLUSA 

COLUSA 

GLENN 

SHASTA 

YUBA 

SN  LUIS  OBPQ 
FRESNO 
RIVERSIDE 
SANTA  CRUZ 
SNTA  BARBARA 


06  VENTURA 
03  LASSEN 
03,  LASSEN 
05  AMADOR 
02!  PLUMAS 
05  KERN 
03  PLACER 
03|  EL  DORADO 
05  KERN 
05  KERN 


KERN 

RIVERSIDE 
LASSEN 
SONOMA 
07  RIVERSIDE 
07  RIVERSIDE 
06  VENTURA 
02  PLUMAS 
05'  TULARE 
05  TULARE 


1334 
2435 
1  3034 
I  3334 

;  2934 

!  2736 
2238 
3234 
2833 
2833 

2934 
12^1 
7A0 
1738 

leko 

1334 
23^0 
17^*0 
23k0 
635 

3939 
839 
1333 
2833 
3334 
2236 
2436 
2436 
633 
1437 

3939 
24|36 
16138 
3  313  4 
17138 
3737 
3638 
1437 
1937 
2634 

2436 
936 
936 
739 
3436 
1136 
839 
2737 
2737 
2738 

2339 
2339 
2339 
2141 
839 
3033 
1137 
2833 
2036 
3234 

3334 
1640 
1840 
1638 
840 
1035 
36i39 
3638 
10135 
10135 

103S 
3333 
1640 
2238 
633 
633 
33134 
6139 
9!36 
936 


07   117  58 

22  120  38 

54  120  27 

00  118  30 

21   119  05 

19  120  35 

27   122  42 

37  120  05 

47  117  43 
43  117  32 

35  118  27 

18  :123  08 

29  !124  06 
24   122  49 

30  120  16 
10  118  28 
'>^  122  25 
02  124  04 
30  jl2l  51 
58  |116  16 

34  ;120  38 

35  jl20  22 

48  ills  10 
45  117  39 
17  ;118  49 
41  123  06 
05  '120  40 
04  il20  39 
52  115  41 
50  119  30 

19  il20  22 


121  19 
120  36 

119  03 

122  28 

120  23 

21  |119  27 
30  119  38 

11  118  34 
03  117  49 

36  il2l  41 
08   118  46 

12  118  39 

53  123  44 
08  120  22 
56  118  35 

54  121  32 
56  121  20 
54  |12l  IS 
00  121  19 

15  122  40 
23  122  33 
35  122  32 
10  121  56 
34  |l2l  06 
00  |12o  23 
05  119  13 
43  '117  12 
54  121  50 
41  I20  34 

16  118  40 

22  120  34 
26  |120  40 

120  48 

121  06 

119  28 

120  08 
120  00 
118  27 
118  26 


118  4S 
117  09 
120  27 
122  50 
38  116  10 
38  116  10 
13  118  52 
54  120  34 
22  118  51 
28   118  52 


6254 
3975 
3950 

1425 
1020 
5300 
1668 
112 
115 
8101 
59001 
190d 
1140, 


51 


427 
1100 
254 
15 
260 
4300 
167 
500 
855 
5638 

2105 
2169 

139 
65 
4440 

670 
1075 

410 
3555 
1570 

4230 
4975 

100 
1095 

660 
1930 
1730 
1900 
1940 
8700 

6885 
205 
3160 
500 
97 
1749 
6886 
5120 
9580 
676 

60 
1050 
4070 
850 
1060 
10300 
3520 
11 
22 
12 

3015 
1168 

791 
5300 
3808 

390 
6240 
1420 
85 

110 


1065 
4146 
4555 
1586 
6160[ 
1025 
6230  67 


35 


28 
104 


76 


28 

no 

17 

47 

50 

35 
17 


32 


JUL 
SEP 


JAN 
SEP 


SEP 


SEP 


JUN 
SEP 


JUN 


82 


SEP 
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station 

Index  No. 

Division  No. 

County 

Drainage ;  \ 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

'  .fr  '  d 

6      U  1  no 
On 

TIGER  CREEK  PH 

8928 

05 

AMADOR 

16 

38 

27 

120 

29 

2355 

45 

70 

TOPANGA  PATROL   STA  FC6 

8967 

06 

LOS  ANGELES 

3334 

05 

118 

36 

745 

49 

TORRANCE 

8973 

06 

LOS  ANGELES 

3333 

48 

118 

20 

110 

4* 

49 

8992 

06 

no  nkifc 
□KANUb 

3333 

39 

117 

36 

970 

TRACY  2  SSE 

8997 

05 

SAN  JOAQUIN 

2737 

43 

121 

25 

105 

TRACY  CARSQNA 

8999 

05 

SAN  JOAQUIN 

2737 

42 

121 

25 

140 

27 

64 

TRACY  PUMPING  PLANT 

9001 

05 

ALAMEDA 

2737 

48 

121 

35 

61 

20 

21 

21 

TRINITY  RIVER  HATCH 

9026 

01 

TRINITY 

3540 

43 

122 

48 

1  860 

3 

3 

3 

TRONA 

9035 

07 

SAN  BERDINO 

35 

46 

117 

23 

1695 

56 

57 

TROUGH  SPRING 

9037 

02 

COLUSA 

A 

39 

18 

122 

39 

4000 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

9043 

03 

NEVADA 

36 

39 

20 

120 

11 

5995 

92 

94 

TUJUNOA 

9047 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

16 

118 

17 

1820 

1 1 

TUJUNGA  M!LL  CR  FC  <,70 

90*9 

06 

LOS  ANGELES 

13134 

23 

118 

05 

4649 

Tl  >i  C  1  A 1/  e  D 

9053 

01 

5  1  5K 1 YDU 

1241 

58 

121 

28 

4035 

45 

45 

21 

TUNNEL  RANGER  STATION 

9061 

05 

TULARE 

1036 

22 

118 

17 

8950 

TURLOCK 

9073 

°r,l 

STANISLAUS 

14:37 

29 

120 

51 

115 

56 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

9087 

06 

ORANGE 

3333 

44 

117 

47 

118 

63 

100 

TWENTYNINE  P4LMS 

9099 

SAN  BERDINO 

634 

08 

116 

02 

1975 

4; 

42 

TWIN  LAKES 

9105 

02 

ALPINE 

138 

42 

120 

02 

7829 

43 

57 

TWITCHELL  DAM 

9111 

06 

SNTA  BARBARA 

3034 

59 

120 

19 

582 

14 

14 

14 

UHL  RANGER  STATION 

9120 

05 

TULARE 

935 

53 

118 

39 

3725 

#UKIAH 

9122 

01 

MENDOCINO 

2239 

09 

123 

12 

623 

83 

99 

UKIAH  <<  MSM 

9l?4 

01 

MENDOCINO 

2239 

08 

123 

16 

1900 

14 

#U  C  L  A 

9152 

06 

LUb  ANGcLCS 

3334 

04 

118 

27 

430 

44 

44 

UPLAND  3  N 

9158 

06 

SAN  BERDINO 

2834 

08 

117 

39 

1609 

17 

17 

UPPER  LAKE  7  W 

9167 

02 

LAKE 

2339 

1 1 

123 

02 

1524 

37 

UPPER  MATTOLE 

9177 

01 

HUMBOLDT 

1740 

15 

124 

11 

255 

89 

UPR  SAN  LEANORO  FILTER 

9185 

04 

ALAMEDA 

4I37 

46 

122 

10 

394 

18 

18 

UPPER  TRES  PINOS 

9189 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

38 

121 

02 

2020 

USONA  2  N 

9193 

05 

MARIPOSA 

27 

37 

29 

119 

49 

3150 

VACAVILLE 

9200 

02 

SOLANO 

23 

38 

22 

121 

57 

105 

89 

97 

VALLEY  CENTER   2  NNE 

9232 

06 

SAN  DIEGO 

3333 

14 

117 

01 

1390 

9 

VALYERMO  FIRE  STA  79 

9250 

07 

LOS  ANGELES 

1534 

27 

117 

52 

3600 

J 

9 

\/AM     KJIIVC     Cr  ISA 

9260 

06 

1 nc    AMrci EC 

1334 

11 

118 

27 

699 

51 

VENADO 

9273 

01 

SONOMA 

2238 

37 

123 

01 

1260 

VENTURA 

9285 

06 

VENTURA 

3334 

17 

1 19 

17 

109 

91 

VERMILION  VALLEV 

9301 

05 

FRESNO 

2737 

22 

118 

59 

7520 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

9325 

07 

SAN  BERDINO 

1534 

32 

117 

18 

2858 

40 

40 

VIDETTE  MEADOW 

9328 

05 

FRESNO 

11 

36 

45 

118 

2S 

9500 

VINCENT  FIRE   STA  FC120 

9345 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

29 

118 

08 

3139 

49 

VINTON 

9351 

02 

PLUMAS 

8 

39 

49 

120 

11 

4950 

27 

VISALIA 

9367^ 

05 

TULARE 

936 

20 

1 19 

18 

325 

87 

98 

VISTA  2  NNE 

9378 

06 

SAN  DIEGO 

3333 

14 

117 

14 

510 

14 

14 

VOLTA  POWER  HOUSE 

9390 

02 

SHASTA 

2340 

28 

121 

52 

2200 

32 

54 

WALLACE    1  NNE 

941* 

05 

CALAVERAS 

238 

12 

120 

58 

328 

49 

WALNUT  CREEK   2  BNE 

9426 

04 

CONTRA  COSTA 

437 

54 

122 

01 

220 

WALNUT  CREEK   t,  E 

9427 

04 

CONTRA  COSTA 

437 

54 

121 

59 

400 

20 

WALNUT  PTL   STA  FC102C 

9431 

06 

LOS  ANGELES 

2634 

00 

117 

52 

488 

35 

WARM  SPRINGS  DAM 

9440 

01 

SONOMA 

2238 

43 

123 

00 

224 

4 

4 

4 

WARNER  SPRINGS 

9447 

06 

SAN  DIEGO 

3333 

17 

116 

36 

3180 

69 

70 

WASCO 

9452 

05 

KERN 

1035 

36 

1 19 

20 

333 

7* 

77 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

9473 

04 

SANTA  CRUZ 

2036 

56 

121 

46 

95 

70 

84 

WAWONA  RANGER  STATION 

9482 

05 

MARIPOSA 

143  7 

33 

119 

39 

3985 

WEAVERVILLE   RANGER  STA 

9490 

01 

TO  T  kl  T  T  V 

TK  I  IN  1  IT 

35140 

4* 

122 

56 

2050 

63 

87 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

9<,99 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

26 

122 

23 

3590 

1  8 

19 

WELOON   1  WSW 

9512 

05 

KERN 

10 

35 

40 

118 

18 

2680 

WENDEL   10  SE 

9526 

03 

LASSEN 

18 

40 

16 

120 

04 

4035 

16 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

9532 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

42 

1 19 

40 

6280 

WESTHAVEN 

9560 

05 

FRESNO 

11136 

13 

1 19 

59 

285 

51 

WEST  POINT 

9582 

05 

CALAVERAS 

16 

38 

24 

120 

32 

2820 

9 

WESTVILLE 

9597 

02 

PLACER 

1 

39 

1 1 

120 

39 

5290 

WET  MEADOW 

9602 

05 

TULARE 

10 

36 

21 

118 

34 

8950 

WHEATLAND  2  NE 

9605 

02 

YUBA 

39 

39 

02 

121 

23 

105 

WHI5KEYT0WN  RES 

9621 

02 

SHASTA 

23 

40 

37 

122 

32 

1295 

15 

16 

16 

WHITE   MOUNTAIN  1 

9632 

07 

MONO 

6 

37 

30 

118 

10 

10150 

21 

21 

WHITE  MOUNTAIN  2 

9633 

07 

MONC 

d 

37 

35 

118 

14 

12470 

20 

20 

WHITTIER  CTY  H  FC  106C 

9660 

06 

LOS  ANGELES 

2633 

58 

118 

02 

340 

49 

WHITTIER  NARROWS  0AM 

9666 

06 

LOS  ANGELES 

2(^34 

01 

118 

05 

239 

WILOROSE   RANGER  STA 

9671 

07 

INYO 

(J36 

16 

117 

11 

4100 

u 

11 

WILL lAMS 

9677 

02 

COLUSA 

2339 

09 

122 

09 

85 

23 

24 

WILLITS   1  NE 

9684 

01 

MENDOCINO 

l'^39 

25 

123 

20 

1348 

16 

16 

WILLITS  HOWARD  FOR  RS 

9685 

01 

MENDOCINO 

739 

21 

123 

19 

1925 

WILLOW  CREEK   1  NW 

9694 

01 

TRINITY 

3540 

57 

123 

38 

461 

9 

9 

WILLOWS 

9699 

02 

GLENN 

11 

39 

32 

122 

12 

135 

97 

98 

WINTERS 

9742 

02 

YOLO 

38 

32 

121 

58 

135 

3<. 

34 

WOFFORD  HFICHTS 

9754 

05 

KEPN 

1035 

43 

118 

27 

2730 

83  ' 

WOOOFOROS 

9775 

03 

ALPINE 

338 

47 

119 

49 

5570 

3K 

45 

WOODLAND   1  WNW 

9761 

02 

YOLO 

2338 

41 

121 

48 

69 

5l 

94 

WOOOSIDE   FIRE   STA  I 

9792 

04 

SAN  MATEO 

437 

26 

122 

19 

380 

4 

4  1 

WRIGHTS 

9814 

04 

SANTA  CLARA 

4|37 

08 

121 

57 

1600 

38  1 

SEP 


JUN 


SEP 


SEP 
SEP 


SEP 
SEP 
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WRIGHTS  LAKE 
YORBA  LINDA 
YORKVILLE 

YOSEMITE  PARK  HEADQTRS 
YREKA 

ZENIA-KETTENPOM  STORE 


9616  02  EL  DORADO 
98<»7  06  ORANGE 
985lj  01  MENDOCINO 
9855:  05  MARIPDSA 
9866  01  SISKIYOU 
9953  01  TRINTY 


138 
2633 
1738 
1*37 

12M      iiza  38 

7kt0  10  123  27 


120  U 
117  !,<> 
123  1* 
119  35 


6950 
350 
1100 
3970 
2625 
3600 


64 
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K    E    I     r    K    i;    N    (     K     NOTES  CALIFORNIA 

This  Bulletin  is  prepared  in  Coopfra t i on  with  Department  of  Water  Resources,  State  ot  California 

Additional  Infomvation  regarding  the  climat*  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Ashevllle,  N.C.  28801,  or  to  any  National 
Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in   "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

AVKRACES :    Division  averages  In  the  annual   issue  Include  delayed  and  corrected  data  and  nay  differ  slightly  from  values  published   in  nonthly  issues. 

UIMLNSIONAL  I'NITS.      linKss  otherwise  indicated,   dimensional   units  u^.d   in   thi^,   bullelln  are:     Temperature   in     F,   prt..c  Ipi  tai  ion  and  evaporation   in  inches  and 
wind  movement  in  miles.  • 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Sorvlce-typc  pan  of  4-loot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 
Uax  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  monthly  averaKCs  of  dally  extremes  of  lempeiuture  of  water  in  pan  as  recorded  durinR  24  hours  endlnii 
at  time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  Inches 
above  the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  normals  based  on  the  period  1941-1970.  "DEP"  In  Table  4  refers  to  departures  from  lonK-term  means  based  on  periods 
varying  from  10  to  29  years  which  are  used  In  place  of  normals. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1941, 

STATION  NAMES:     Fljnires  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Cllmatological  Data. 


Soil  Type  Soil  Cover  Degree  of  Slope 

Holtville  silty  clay  Grass  Level 

Sandy  loam  Bare  Unknown 

Atwater  sandy  loam  Bare  Level 

Sandy  loam  Bare  Level 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:     Brawley  2  SW 

Davis  2  WSW  Exp.  Farm 
Fresno  WSO 

Indio  U.S.   Date  Garden 
I N  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  Vl'.ti*  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING : 
No  record. 

$    Indicates  standard  normals  used  for  departures. 
+    Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 
*     Amount  included  In  following  measurement . 
//    Cage  is  equipped  with  a  windshield. 

A    Data  collected  by  radio  telemetry. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

E    Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M    One  or  more  days  record  missing;   If  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Cllmatological  Data  for  detailed 
dally  record. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (The  amounts  are  essentially  accurate  but  way  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month.     V     in  annual  column  means  total  Is  for  a  two-year  period. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


#    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;   however,   the  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 
*   DRAINAGE  CODE:      1-AMERCIAN     2-CALAVERAS     3-CARSON     4-CENTRAL  COAST     5-COLORADO     6-DESERT     7-EEL     8-FEATHER     9-KAWKAH     10-KERN     11-KINGS  12-KLAUATH 
13-LOS  ANGELES     14-MERCED     15-MOJAVE     16-MOKELUMNE     17-NORTH  COAST     18-N.E.    INTERIOR     19-OWENS     20-PAJARO     21-PIT  22-RUSSIAN 
23-SACRAMENTO     24-SALINAS     25-SAN  DIEGO     26-SAN  GABRIEL     27-SAN  JOAQUIN     28-SANTA  ANA     29-SANTA  CLARA     30-SANTA  MARIA  31-SANTA 
MARGARITA     32-SANTA  YNEZ     33-SOUTH  COAST     34-STANISLAUS     35- TRINITY     36-TRUCKEE     37-TUOLUMNE     38-WALKER  39-YUBA-BEAR 

C    Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder- 
only  stations  may  be  found  in  the  annual   issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G    Soli  temperatures  published. 

S     Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,   made  at  Irregular  Intervals,   will  be  published  later  In  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"'  Bulletin. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  In  arriving  at  the  totals  sliown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price     $1.25.         Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  In  the  latest  annual  issue 
of  Local  Cllmatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Pi-ice:     $5.lo  a  year  for  each  section  Including  annual  summary;  $5.55  additional  for  foreign  mailing;   40?  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Ashevllle,  N.   C.  28801.       Attn:  Publications. 


USCOMH-NOAA-ASHEVILLE,   N.C.  3/31/77-2820 


